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а) 


6) 


д) 


Неизбъжные недостатки контрольнато снаряда бр. бы менсь и К. 
Вл!яше температуры на показаня контрольныхъ снарядовъ (8 -9). Недо- 
статки, зависяние отъ конструкщи снаряда. Засадка (9—10). Несовер- 
шенство храповаго механизма. Несовершенство тормаза (10—11). Неудо- 
влетворительность створчатыхъ ширмъ и футляра (11—12). 
Повреждемя, встръчаюиаяся въ контрольныть о и ить ис- 
правленве (еее. и ча ежа 
Донесеше командированныхь Коноствыь лицъ о состоянии и ре 
девшяхъ контрольныхъ снарядовъ (12—13). Правила по ремонту кон- 
трольныхъ снарядовъ (13—15). 

Содержаще контрольнаю снаряда, ухтодь за нимъ и повърка ео. . 
Чистка контрольнаго снаряда (15). Сборка, установка и пов\рка кон- 
трольнаго снаряда (16—17). Повфрка правильности дфйстыя контроль- 
наго снаряда во время винокуревя (17—18). Веденше по каждому кон- 
трольному снаряду особаго журнала (18 -19). 

Обезпечене контрольнаю снаряда и фильтра. | 
М5$ры, примБняемыя къ обезпеченю контрольныхь се. Обевие- 
чен!е ширмы и цинковаго футляра (19—20), Обезпечен!е постамента и 
отводной трубы (20). Обезпечеше фильтра (20—21). Клапанъ Истратова 
(21—22). Пред$льныя температуры сгоняемаго спирта и примфнеше ма- 
кеимальныхъ термометровъ (22). Докладъ Непремфннаго Члена о пока- 
заняхъ максимальныхъ термометровъ въ перюдъ 1834—85 гг. (22—23). 
Участе казны въ расходахъ по постановк$ и обезпеченю контроль- 
ныхъ снарядовъ (23—25). 

Случаи неправильнаю дъйстия контрольныхь снарядовь и причины, 
вызывавиия и ..... мые о ан 
Общще вопросы, касающиеся случаевъ а ет би 
ныхъ снарядовъ (25—27). Неправильное дфйстые контрольныхъ ена- 
рядовъ на винокуренныхъ заводахъ Владим!рскаго, Саратовскаго и Сих- 
бирскаго акцизныхъ управлен!й, подъ вл1ян1емъ высокой температуры 
(27—28). Неправильное дфйств!е контрольныхъ снарядовъ въ Калиш- 
скомъ, Виленскомъ и Вятскомъ акцизныхъ управленяхъ (28—29). Не- 
правильное дЪйетые контрольнаго снаряда подъ вллянемъ низкой тех- 
пературы сгоняемаго спирта (30). Докладъ Непремфннаго Члена о при- 
чинахъ неправильнаго дфйств1я контрольныхъ снарядовъ (30—33). 
Изютовлеве поплавковь къ контрольному снаряду Бр. Сименсь ц К®. 
Оболочка поплавка (35—36). Спиртъ для наполнен!я поплавка (36). На- 
полнене поплавка спиртомъ (37—39). Время, требуемое для того, чтобы 
поплавокъ принялъ извфстную температуру (39—40). При какой темпе- 
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ратур$ наполняютъ Бр. Сименсъ и К*. свои поплавки (40—44). Коеф- 
фищентъ расширен1я поплавковъ (44—48). Контрольныя гири (49—50). 
Обсуждение доклада НеиремВннаго Члена и заключенме Техническаго 
Комитета (50—52). 


Н$которыя особыя услов1я, могушля вмять на учетъ спирта контрольнымъ 


снарядомъ: 1) Вмян!е магнита на показавме контрольнаго снаряда. 
2) Вляше глицерина на показан!е контрольнаго снаряда. 3) Часовой 
механизмъ ниженеръ-архитектора Мирецкаго. з 


Гллвл П. Заводская посуда. 
а) Обезпечене заводской посуды. .... . г 


6) 


М$ры обезпечев1я заводской посуды въ а се по 
отчетамъ лицъ, командированныхъ въ 1884 г. для осмотра контрольныхъ 
снарядовъ (54—55). Наблюдение за состоян1емъ бражки въ квасильной по- 
судЪ, какъ мЪра контроля противъ злоупотреблений. Нанболфе ц$лесо- 
образные способы наложен!я и сохранен1я знаковъ обезпечен1я (55—56). 
Обезпечене перегонныхъ аппаратовъ различныхъ системъ и услоыя ихъ 
постановки на заводахъ (56—57). Данныя относительно прим$неня пред- 
ложенныхъ Техническимъь Комитетомъ способовъ обезпечен1я заводской 
посуды по свфдфв1ямъ, сообщеннымъ Управляющими акцизными сбо- 
рами (57). Обсужден1е вопроса относительно установхен!я правилъ по 
опечатыван1ю квасильной посуды при переход$ съ большаго на меньшее 
число порядковъ (57—58). 

Емкость и устройство заводской посуды....... с 
Емкость передаточныхъ резервуаровъ и бражныхъ бов (68—59). Маф 
н1я Управляющихъ акцизными сборами и докладъ Непремфннаго Члена 
о емкости квасильной посуды, передаточныхь резервуаровъ и браж- 
ныхъ кубовъ (59—60). Заключенше Техническаго Комитета относительно 
емкости квасильной посуды и передаточныхъь резервуаровъ (60—61). 
Разъяснен!е Техническаго Комитета относительно емкости бражныхъ 
кубовъ (61). Уменьшевше емкости квасильныхъ чановъ безъ уменьшен!я 
перегоннаго аппарата (62). Дрожжевые заторные чаны (62—63). Киль- 
штоки для охлаждеюшя дрожжеваго сусла. Емкость маточныхъ кадей 
(63). Устройство заводекой посуды. Спиртопремники съ воздухо-нагне- 
тательными насосами и двойные спиртопремникя о 


Гллавл Ш, Опособы и услошя винокуреня..... в 


Докладъ Непремфннаго Члена о спускЪ заторовъ половинками (66—67). 
Приготовлен1е затора частями въ н$феколько премовъ (67—68). СмБшан- 
ное число заторовъ въ сутки (68—71). Отпускъ картофеля въ заторъ. 
Перекачиван!е развареннаго въ заторномъ чану крахмальнаго затора 
въ аппаратъ Генце и обратный спускъ его въ заторный чанъ (71). 
Приготовлене одного общаго дрожжеваго затора при двухъ заторахъ 
въ сутки, приготовленныхъ разновременно (71—72). Регулирован!е темпе- 
туры бражки. Подмолаживан1е дрожжей (72). Отъемъ бродящей бражки 
для прибавлен1я къ свфжему затору вмфсто дрожжей (72—73). Произ- 
водство прессованныхъ дрожжей изъ зеленаго солода (73—74). Способы 
перегонки бражки и разбавлеше бражки водою (74—75). Сводъ инф 
Управляющихт акцизными сборами по вопросамъ, возбужденнымъ тех- 
никомъ Комитета Л. К,. Буттлеромъ: а) Длене квасильнаго чана на 
произвольное число накладокъ (75—76). 6) Воспрещене добавлен!я воды 
къ бражЕ$ (76—77). в) Начало перегонки бражки до истеченйя избран- 
наго срока броженя (77—78). Условя производства винокурен1я. Мнф- 
ня Управляющихъ акцизными сборами о производствв сгонокъ только 
днемъ и о назначен1и для сего опред$ленныхъ часовъ (78—80). Допу- 
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щен!е при сибшанномъ винокурен!и изъ хлфба и картофеля для пер- 
ваго— низшей, а для втораго --высшей нормы (80). Винокурене изъ ро- 
сички (30—81). Выходъ дрожжей изъ зеленаго солода ири примфненш 
его на дрожжевыхъ заводахъ. Исключеше изъ свидЪтельства при дрож- 
жевомъ винокурен1и испорченныхъ заторовъ и нормальнаго выхода дрож- 
жей (81). Обсуждене нфкоторыхъ вопросовъ, касающихся паточнаго ви- 
нокурен!я (82—85). Обсужденше нЪкоторыхъ вопросовъ, касающихся усло- 
в производства хлЪбнаго винокурения. Установленше двухъ нормъ ви$сто 
трехъ и отмфна 4-хъ-суточнаго брожешя (35—86). У меньшен!е отчисле- 
н!я безакцизнаго иерекура (87). Производство учета спирта, въ случаЪ 
порчи контрольнаго снаряда, по низшей нормф. Отчислене безакциз- 
наго спирта при опытномъ винокурени изъ матераловъ, для коихъ 
не уставовлено нормъ (83). Устапновлене минимальной темиературы 
сгоняемаго спирта м обсуждеше вопроса объ усиленномъ охлажден!и 
сгоняемаго спирта и о вмян!и низкой температуры на показашя кон- 
трольнаго снаряда (88 —94). 

Гллавлд [\. Учеть бражки и опредвлен!е качества ея...... . 94—109 
Снаряды для учета количества бражки—брагомфры (94). ЕЕ Ком- 
мис1и по разсмотр8ню представленныхъ проектовъ брагомфровъ (94— 
99). Заключен1е Техническаго Комитета относительно доклада Коммисш 
о проектахъ брагомЗровъ (99). Испытан!е брагомфровъ Сименса, Глезера- 
Пинча и Фалатова на винокуренномъ завод Технологическаго Инсти- 
тута (99—104). Испытан1е бражки посредствомъ сахарометра и проб- 
ныхъ сгонокъ, какъ средство для контроля за выходами спирта при 
винокуренн. Сахарометрическя наблюденя (104—105). Вычислеше 
выходовъ спирта по пробнымъ сгонкамъ (105). Обиия заключеня отно- 
сительно испытан1я бражекъ на заводахъ (105—106). Обсуждене доклада 
объ испытан!и бражекъ въ Техническомъ Комитетв (107). Обсуждене 
программы производства сахарометрическихъ наблюден!й и пробныхъ 
сгонокъ (107—108). Испытане бражки посредствомъ эбулл1ометра Сал- 
лерона (108—109). Свабжеве чиновъ акцизнаго надзора сахарометрами 
и перегонными аппаратами для пробныхъ сгонокъ (109). 

Главл У. ЕКр3пость выкуриваемаго на заводахъ спирта, какъ м%ра 
контроля по производству винокуреня....... .... 109—122 
Докладъ Непремфннаго Члена о средней рфпоети в вывуриваемаго на 
заводахъ спирта (109—112). Докладъ Непремфннаго Члена объ установле- 
н1и минимальнаго предфла крфиости сиирта (112-115). Докладъ Пепре- 
мфннаго Члена о среднихъ крфиостяхъ спирта и ихъ колебаняхъ за пе- 
раодъ 1884—85 гг. (116—122). Обсужден!е проекта циркуляра Департа- 
мента Неокладныхъ Сборовъ объ установлен!и на винокуренныхъ за- 
водахъ предфла понижевя крфпости спирта при каждой сгонк$ (122). 

Глава УГ. Приборы для наложен!я знаковъ обезпеченя ........ 192—129 
Разсмотр®ч1е представленныхъ въ Техничесюй Комитетъ Ибо ОВ 
для наложения пломбъ и заключене Комитета (122—124). Результаты 
испытан1я на практикф клещей Шандора и Пржевалинскаго (124—195). 
Заказъ новыхъ видонзмВненныхъ клещей. Ремонтъ старыхъ клещей 
(125—127). Новый типъ клещей Иванова (127—128). Обсуждене доклада 
Непрем$ ннаго Члена объ измЪнен!и системы заготовки болванокъ для 
пломбъ (128—129). Наложение пломбъ на бочки со спиртомъ, отправляс- 
мыя заграницу (129). з 

Глава УП. Ооставлен1е инструкций техникамъ при губернокихъ акциз- 
ныхь управленяхь. еее... 129—136 
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Проектъ инетрукцши техникамъ при губернекихъ акцизныхъ управле- 
шяхъ (130—135). Заключеше Техническаго Комитета (135 -136). 
Отдвлъ ПИ... орон а 197 2900 
Гллавлд Г. Опред3лен!е а спирта: ... р .... 137—184 


Докладъ Непремфннаго Члена о неудобствахь ‘употребаени | па прак- 
тикЪ двухъ спиртомЪфровъ разныхъ системъ и заключеше Техническаго 
Комитета (137—140). Докладъ Непремфннаго Члена по вопро@у обл, 
опредфлени коеффищентовъь расширеня спирта и составлен1и допол- 
нительныхъ таблицъ (130 -141). Заключене Комитета (141). Заключен1е 
Коммиет, избранной Техническимъ Комитетомъ для рыпеня вопроса 
о составлени дополнительныхъ таблицъ къ металлическому спиртомфру 
для температуръ ниже 0° (141—142). Докладъ НепремЪиваго Члена о спо- 
соб вычислешя таблицъ къ металлическому спиртомФ$ру для темнературъ 
ниже 0° (142—156). Докладъ члена Комитета В. С. Глухова (157 —161). Вы- 
водъ формулы, по которой вычислены дапныя, приведенныя въ докладЪ 
В. С. Глухова (161—164). Заключене Коммифи относительно доклада 
Непремфннаго Члена (164—165). Вычиелене дополнительныхъ  таб- 
лицъ для температуръ виже 0°’ и объяснительная къ нимъ записка 
(165—175). Обсуждене объяснительной записки съ приложенями въ 
избранной Комитетомь Коммиси и заключене иослфдней (175). 
Особое мнфве члена Комитета Е. Г. Котельникова (175 — 176). За- 
ключене Техническаго Комитета (177). Издане таблицъ къ метал- 
лическому спиртомфру (177). Примфнеше въ практик винокуренной 
промышлениости спиртомфровь и термометровъ различныхь тТиповъ 
(178). Издане новыхъ правилъ для повфрки спиртомфровъ и тер- 
мометровъ лицами акцизнаго надзора (178—179). Составлеше и изда- 
н1е новыхъ правилъ для повфрки снпиртомфровь и термометровь въ 
Техническомъ Комитет$ (179—181). Стеклянные сниртомфры особаго 
тина для примфнен1я въ питейныхъ заведен1яхъ (181—182). Порта- 
тивные спиртомфры для лицъ корчемной стражи и надемотрщиковъ 
(182—183). Объ изъят! изъ употребления стекляннаго волчка съ дфле- 
нями оть 200 до 250 (183—184). Стеклянный спиртомфръь механика 
Грейнера (184). 

Глалвлд П. ОпредВлен!е количества спирта... ............. 14-193 
Приборы для отъема пробъ спирта (185). Докладъ членовъ Комитета 
9. А. Ванлярскаго и 9. Ф. Ундрица (185 -186). Приборы Дюзинга и 
Гел1оранскаго (186—187). Пруаемы и способы для измфрешя количества 
спирта при отправк$ его заграницу (187). ИзмБрене емкости бочекъ гео- 
метрическимъ сиособомъ (187—188). Измфреше количества спирта но- 
средствомъ взвфшиваня (188- 190). Упрощенный способъ измфрешя 
емкости бочекъ (190). Таблицы для приведен1я объемовъ спиртовыхъ 
жидкостей къ нормальной температур (190—191). Опредфлеше погло- 
тительной, въ отношен!и спирта, способности угля въ очистительныхъ 
аппаратахъ (191—192). Автоматическй указатель уровня спирта въ 
спиртопремномъ чанЪ (192). Опред$лен!е температуры спирта въ боч- 
кахъ при отправкЪ его заграницу (192—193). 

Главл ПТ, ОпредВлен1е чистоты спирта... ... ‚ 194—224 
Первый докладъ члена Комитета Л. Н. Ио `(194— 195). Второй 
докладъ Л. Н. Шишкова (195—196). Докладъ члена Комитета Л. Н. 
Шишкова объ исиытан!и спирта на чистоту его посредствомь сфрной 
кислоты (196—199). Обсужден1е доклада Л. Н. Шишкова въ Техниче- 
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скомъ Комитетф (199—200). Заключеше Техническаго Комитета (200-- 
201). Докладъ члена Комитета Н. И. Тавилдарова и техника М. Г. Ку- 
черова объ испытан!и чистоты спирта (202—220). Записка члена Коми- 
тета Л. Н. Шишкова объ нснытан!и чистоты сиирта посредствомъ сЁр- 
ной кислоты (229—222). Обсуждеше въ Техническомъ Комитет при- 

. веденныхъ выше матерталовъ относительно испыташя чистоты спирта, 
п заключен!е Комитета (222—224). 


Гллавл У. Очистка спирта. .. 

М$ропр1ят!я въ отношен!и а а а (224—2 26). Ен 
акциза съ получаемаго ири ректификащи спирта, въ вид отброса, си- 
вушнаго масла (226 —229). Совфщане особой Комунеш по вопросу о 
сложении акциза съ сивушнаго масла и ея заключеная (229—231). За- 
писка Непремфинаго Члена «объ очисткЪ спирта на ректификацон- 
ныхъ заводахъ и объ учетБ происходящей при этомъ нотери» (231— 
239). Представлене на разсмотр$не Государственнаго Сов$та вопроса 
о ифрахъ къ развитю спиртоочистительной промышленности и 0б- 
сужденше проекта времевныхъ правилъ для учета освобождаемыхъ 
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СТРАН. 


247—250 


251—263 


263—275 


275 -293 


УТ 


вы 


СТРАН. 
Л. Н. Шишкова.о приготовлени и продаж напитковъ, содержащихъ 
алкоголь, но не обложенныхъ акцизомъ (288—290). Заключене Техни- 
ческаго Комитета (290—291). Докладъ члена Комитета Л. Н. Шишкова 
объ изслдован1и верховыхъ хлЪбныхъ дрожжей на присутстве въ нихъ 
низовыхъ пивныхъ дрожжей и заключене Техническаго Комитета 


(291—293). 


ОТЕЛИ 3 еее ооо а 293 —344 


1) 


2) 


3 


=> 


4) 


5 


ыы 


6) 
7) 


8) 


9) 


Повфрка вЪсовъ и гирь, употребляемыхъ на сахарныхъ заводахь....... 294—302 
Довладъ членовь Комитета В. Н. Андреева и А. И. Базильскаго о со- 
ставленной членомъ Комитета В. С. Глуховымъ «Инструкщи для пов рки 
вфсовъ и гирь, употребляемыхъ на сахарныхъ заводахъ» (294). Прим%- 
нен1е на сахарныхъ заводахъ вфсовъ Фербенкса (294—295). Заключен!е 
Техническаго Комитета. (295). Окончательное обсуждеше въ Техниче- 
скомъ Комитет проекта «Инструкщи для повфрки вЪсовъ и гирь на са- 
харныхъ заводахъ> (295—296). Инструкщя для повф$рки вфсовъ и в%со- 
выхъ гирь, употребляемыхъ на сахарныхъ заводахъ для взвфшивашя 
поступающаго къ учету сахара (296—302). Стоимость заказа образцовыхъ 
гирь для сахаро-акцизныхъ окружныхъ управлен!й и резолющя бывшаго 
Министра Финансовъ (302). 


МЪры къ увеличению вывоза пива за границу. .... 302—304 


Проектъ правилъ о возврат акциза за вывозимое за границу пиво и 
обсуждене его въ Техническомъ Комитет (303—304). Заключене Техни- 
ческаго Комитета (304). 

Примфнене мальтозы для пивовареня. ...... еее на 304—311 
Докладъ члена Техническаго Комитета Н. И. Тавилдарова (304—306). 

Докладъ члена Техническаго Комитета Л. Н. Шишкова (306—309). 

Мн5е Непремфннаго Члена и Заключене Техническаго Комитета по 
изложенному въ вышеприведенныхь докладахъ вопросу (309—310). 

Опыты примфнен1я мальтозы въ пивовареню (310—311). Окончательное 
заключеше Техническаго Комитета по вопросу о прим$нен!и мальтозы 

въ пивоварен!и (311). 

Способы обандероленя папушъ листоваго табаку. ............. 312—314 
Проекты и образцы обандеролен1я папушъ листоваго табаку и разсмот- 

р5не ихъ въ особой Коммис!и и въ Техническомъ Комитет$ (312—314). 

Способы и приборы для опредфленя содержаня спирта въ виноградныхъ винахь 315—328 
Докладъ члена Комитета 'В. Н. Андреева о способахъ и приборахъ для 
опред$лен1я содержашя спирта въ виноградныхь винахъ (315—325). 
Заключене Техническаго Комитета (325). Докладъ членовъ Комитета, 

В. Н. Андреева и Л. Н. Шяашкова о результатахъ испытан1я нфкоторыхъ 
приборовъ для опред$лен1я крфпости виноградныхъ винъ (325—327). 
Заключене Техйическаго Комитета (327—328). 


М$ропр!ятя по вывозу спирта за границу... . 328—329 
МаломЪфрная стеклянная посуда... еее 329—334 
Записка П. Е. Харламова о маломфрной стеклянной посудЪ (329-332). 

Отзывъ члена Комитета А. Д. Дмитрева о запискф П. Е. Харламова 
относительно маломВрной стеклянной посуды (332-333). Заключение 
Техническаго Комитета (333—334). | 

Приготовлене уксуса изъ хлфбныхъ припасовъ и сахара........... 334 
Мише Непрем$ ннаго Члена и заключен1е Техническаго Комитета (334). 

Приборы и способы для опредфлешя вспышки и удфльнаго вфса освъфтительныхъ 


. нефтяныхъ маслъ. ..... еее еее, 333—337 


УП 


СТРАН. 
Протоколъ и соображен!я Совфщан!я, обсуждавшаго вопросъ объ опре- 
дфлени температуры вспышки и удфльнаго вфса освфтительныхъ неф- 
тяныхъ маслъ (334 - 337). Заключен!е Техническаго Комитета (337). 
10) Примфнеще для освфтлфня пива буковаго и орфховаго дерева........ 337 
11) Проектъ „хонтрольнаго виноизмфряющаго снаряда члена Техническаго Комитета 
В. С. ОВ еее ао 338—339 


Обсуждене въ Техническомъ Комитет матер!аловъ по проекту кон- 
трольнаго снаряда В. С. Глухова (338—339). Заключене и постановлене 
Техническаго Комитета (339). 

12) Доставлеще свЪдфнШ о техническомъ положени винокурениаго производства. . 340—344 
Объяснения Предсфдателя относительно необходимости доставлен!я свф- 
дн о техническомъ положен1и винокуреннаго производства (340). 
Мн8н!е Техническаго Комитета и составлен!е программы для достав- 
лен!я свздЪшй о техническомъ положен!и винокуреннаго производства 
(340—343). Заключенше Техническаго Комитета (342). Программа свЪдЪнй, 
включаемыхъ въ отчеты техниковъ губернскихъ акцизныхъ управлен1й 
(342—344). 


О— 


——ыа—оы————5ы[жщжр_шпштышымз —8—8—=————————ыЫ2ыЫы=ы=-=Ф=ЫыФшл,,.«‚ ЫМ—__п ОФФ = -—- 


ПРЕДИСЛОВТЕ. 
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Настоящай первый томъ ‹Трудовъ Техническаго при Департаменть Не- 
окладныхъ Сборовъ Комитета» заключаетъ въ себЪ извлечене изъ журналовъ 
сего Комитета, обнимающее его дЪфятельность съ 1884 г., т. е. съ года его 
учрежден1я, по 1858 г. включительно и состоить изъ слфдующихъ четырехъ 
отдловъ: 

Въ первомь отдЪлВ излагаются труды Комитета по предметамъ, непо- 
средственно относящимся къ техническо-акцизному контролю винокуреннаго 
производства, а именно— по вопросамъ объ установкЪ и дЪйстви контрольныхъ 
снарядовъ (Бр. Сименсъь и К^), объ обезпечен!и заводской посуды и всЪхъ 
прочихъ винокуренныхъ аппаратовъ, объ условшяхъ и способахъ винокурен- 
наго производства, о м$фрахъ, направленныхъ къ установлен1ю учета и опре- 
дЪлен!ю количества бражки, а равно къ установлен!ю предЪльныхъ крФ$постей 
сгоннемаго на заводахъ спирта, объ изыскан!и боле удобныхъ и цЪлесообраз- 
ныхъ типовъ приборовъ для наложев!я знаковъ обезпеченя и, наконецъ, о 
составленши инструкшй техникамъ при губернскихъ акцизныхъ управлен!яхъ. 

Второй отдЪлъ посвященъ обзору занят Комитета по изслфдован1ю 
и изм$реню спиртовыхъ жидкостей, каковыя занят!я заключались въ состав- 
лен!и таблицъ къ металлическому спиртомфру для температуръ ниже 0°, въ 
разработЕЪ вопросовъ о пригодности на практикЪ различныхъ типовъ спирто- 
мзровъ, въ составлен!и инструкщй для повЪрки термометровъ и спиртомЪровъ, 
въ изысками болфе простыхъ и въ то же время болЪфе совершенныхъ спо- 
собовъ и премовъ измфренйя количества спирта при отправкахъ его за гра- 
ницу, а также при повфрЕВ въ заводскихъ подвалахъ и складахъ, въ изел- 
дован!и удобопримЗнимости различныхъ способовъ испытан!я чистоты спирта 
и, наконецъ, въ указати необходимыхъ мфропрят!й для развитя спирто- 
очистительной промышленности и отпуска безакцизнаго спирта на химическя 
производства. 

Въ третьемь отдЪлВ излагаются работы Комитета по различнымъ хи- 
мическимъ изслЗдовашямъ, произведеннымъ въ лаборатор!и Техническаго Ко- 
митета. 

Посл ди! же— четвертый —отдЪлъ обнимаетъ собою разнообразные пред- 
меты занятй Комитета, которые, по существу своему, не могли быть отне- 
сены къ предметамъ предшествовавшихъ отдЗловъ. 


о Е сы 


Прежде, однако, ч$мъ приступить къ обзору дЪятельности Техническаго 
Комитета, представляется умфстнымъ сказать нфсколько словъ вообще о воз- 
викновенти и преобразоватяхъ тфхъ учрежденй, которыя, съ самаго начала 
введен!я акцизной системы, существовали сперва при Департамент разныхъ 
податей и сборовъ, а затЁмъ при Департамент Неокладныхъ Сборовъ—для 
наблюден!я за техническою частью акцизнаго дЪла, & равно и для разъяс- 
нен!я всЪхъ относящихся къ ней вопросовъ. 

Въ 1861 г., т. е. за годъ до введен1я въ дФйстве акцизной системы, 
при бывшемъ Департамент разныхъ податей и сборовъ, преобразова нномъ 
затБмь въ Департаменть Неокладныхъ Сборовъ, была учреждена, по рас- 
поряжен!ю Министра Финансовъ, особая Коммисия изъ техниковъ для раз- 
смотрфн1я устройства и опредлен1я степени удобоприм$нимости представ- 
лявшихся въ То время на испытав!е виноизм$ряющихъ контрольныхъ сна- 
рядовъ, каковые снаряды тогда уже предполагалось примЗнить для учета 
спирта, внкуриваемаго на винокуренныхъ заводахъ. 

По введеши же акцизной системы, независимо отъ упомянутой Ком- 
миссии, закономъ 22 Января 1862 г. была учреждена при ДепартаментвВ 
податей и сборовъ особая Экспедищя со спещальною цзлью повзрки спир- 
томЗровъ, служащихъ для опредЗлен!я крФпости вина при учет слЗдующаго 
съ него акциза. Хотя Экспедищя эта учреждена была первоначально въ вид. 
опыта, на два года, тёмъ не менфе, въ силу позднЪзйшихь законовъ !) она 
продолжала существовать до 1871 г. Наконецъ, по распоряженю г. Министра 
Финансовъ, 10-го Декабря 1862 г. быль образованъ, подъ предсВдательствомъ 
г. Директора Департамента податей и сборовъ, еще Техничесый Комитетъ, 
для предварительнаго обсужден!я техническихъ вопросовъ, возникавшихъ при 
введеши въ дВйствье положешя о питейномъ сбор%. 

По воспослф довани въ 1871 г. ВысочаАЙшАГО повел ня о повсемЪстномъ вве- 
ден!и контрольныхъ снарадовъ для учета выкуриваемаго назаводахъ спирта, пред- 
ставилось необходимымъ организовать особое учреждене, на обязанности ко- 
тораго лежали бы: пов$рка и клеймене контрольныхь сварядовъ, выдача на 
нихъ свидфтельствъ и ихь разсылка, исправлене поврежденныхъ снарядовъ, 
& также общий надзоръ за правяльнымъ дЗйстемъ снарядовъ и, вм ств съ 
тзмъ, обсуждене всфхъ вообще вопросовъ, спещально до сихъ снарядовъ от- 
носящихся. 

Поэтому существовавшая при Департамент$ Неокладныхь Сборовъ Экс- 
педищя для повфрки спиртомЗровъ закономъ 3-го Мая 1871 года была 
преобразована въ Пов$рочную Экспедищю для акцизныхъ снарядовъ, на обя- 


занность которой, кромВ повфрки спиртомЗровъ и термометровъ были возло- 


жены: прлемка и повзрка виноизм$ряющихъ контрольныхъ снарядовъ, & также 
наблюдене за постановкою ихъ на заводахъ и ихъ дЪйствемъ. 

Для успфшвнаго хода работъь по снабжен! контрольными снарядами 
акцизныхъ управленш, а также по починкЪ снарядовъ поврежденныхт, от- 


') 16 Декабря 1863 г., 14 Февраля 1866 г., 23 Января 1867 г. и 20 Ноября 1867 г. 


Ве 


крыты были отд%лы Повф$рочной Экспедищи, первоначально въ ВаршавВ въ 
1872 г., а затЁмъ въ Орл$ въ 1875 г. 

Орловскй Отдлъ исполнялъ указанныя работы для губерн!й средней 
полосы Росои и южныхъ, а для губерый западныхъ и Царства Польскаго 
работы эти производились Варшавскимъ Отд$ломъ, въ которомъ, кром$ того, 
принимались и провфрялись всЪ доставлявииеся изъ Берлина контрольные 
снаряды Бр. Сименсъ и К›. Въ самой же ПовЪрочной Экспедищи, въ Петер- 
бургВ, сосредоточивалась вся повфрка спиртомЪровъ и термометровъ, а также 
производилась пр!емка принадлежностей къ контрольнымъ снарядамъ, какъ-то: 
клещей, фильтровъ, цинковыхъ футляровъ и проч. КромЪ того, въ Экспедищи 
подготовлялись снаряды для сфверныхъ и восточныхъ губерний и для губерний 
Сибири. , 

Между тЪмъ, при быстромъ развит!и техники винокуреннаго и сахар- 
наго производствъ, въ связи съ возвышешемъ акциза на спиртъ и сахаръ, 
являлась существенная надобность въ боле серьезномъ и дЪйствительномъ 
контрол какъ за названными, такъ и за другими, обложенными акцизомъ, 
производствами, въ видахъ огражден!н казеннаго интереса, безъ стЪеневия, 
однако, развит1я и усовершенствован1я самыхъ производствъ. 

Такое положен!е дфла вызвало необходимость образоватя при Депар- 
таментВ Неокладныхъ Сборовъ учрежден!я, въ которомъ сосредоточивались 
бы обсужден!е и разработка вс$хъ техническихъ вопросовъ, касающихся ви- 
нокурен!я, пивовареня, сахаровареня и обработки табаку, а также ближайшее 
наблюдене за ходомъ развитя техники всЪхъ сихъ производствъ. 

Въ этихь видахъ Министромъ Финансовъ, въ концЪ 1883 г., было вне- 
сено въ Государственный Совфтъ представлен!е объ упразднени Повфрочной 
Экспедищи для акцизныхъ снарядовъ, какъ не соотвфтствовавшей дЪйстви- 
тельнымъ надобностямъ, и объ образовании, вмЪсто нея, особаго учреждения 
подъ назватемъ Техническаго Комитета. 

Мнизн!е Государственнаго Совфта по сему представлению удостоилось 
Высочдйшдго утвержден1я 31 Января 1884 г. 

Образованный, на основан1и сего, Техническй при Департаментв Не- 
окладныхъ Сборовъ Комитетъ состоитъ, подъ предсЪФдательствомъ Директора 
Департамента, изъ: а) НепремЪннаго Члена, на коего возлагается непосред- 
ственное завздыван!е матер!альною, хозяйственною и исполнительною частями, 
распоряжен!е отпускаемыми на содержане Комитета суммами и ближайшее 
наблюденше за дЪзлопроизводствомъ и отчетностью Комитета; 6) Членовъ (въ 
составъ коихъ входять Вице-Директора Департамента Неокладныхь Сборовъ 
и лица по особому назначеню Министра Финансовъ), обязанность кото- 
рыхъ заключается въ обсуждени всЪхъ передаваемыхъ изъ Департамента 
Неокладныхъь Сборовъ техническихъ вопросовъ, относящихся до предме- 
товъ вВдЪшя Техническаго Комитета; в) пяти старшихъ и четырехъ млад- 
шихъ техниковъ, обязанности которыхъ заключаются въ производствЪ опы- 
товъ, анализовь и вообще всякаго рода техническихь работь, входящихъ 
въ кругь дзятельности Комитета, въ испытанши, повфркВ и исправлен!и кон- 
трольныхь снарадовъ, въ повркВ термометровъ и спиртомфровъ и другихъ 
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подобныхъ инструментовъ, въ ближайшемъ руководств чиновъ акцизнаго над- 
зора при обращен!и со снарядами и другими приборами и инструментами и т. п., 
и г) дфлопроизводителя—для веден1я отчетности и счетоводства Комитета. 

Техники и Члены Комитета, независимо оть вышеозначенныхъ обязан- 
ностей, могутъ быть, по представлен!ю Комитета, командируемы въ различныя 
мЪетности, для собирая техническихъ свЗ дз й на состоящихь въ въ ди 
акцизныхъ управленйй заводахъ и фабрикахъ и для производства наблюдений 
за дЪйств!емъ контрольныхъ снарядовъ. 

При Комитет имфются отдфлен1я: контрольно-снарядное и спиртом рное 
(для повЪрки спиртом ровъ, сахарометровъ, термометровъ и т. п. приборовъ), 
химическая лаборатор1я—для производства требуемыхъ анализовъ, библотека, 
музей моделей аппаратовъ винокуреннаго производства и обезпечешя сихъ 
аппаратовъ и мастерск1я для исправленя контрольныхъ снарядовъ, клещей 
и другихъ приборовъ и инструментовъ, относящихся къ акцизной практик. 

Съ учреждешемъ Техническаго Комитета отд$лы Повфрочной Экспедищи 
были преобразованы въ отдЪлы Комитета, причемъ Варшавсый ОтдЪлъ, съ 
1-го Августа 1884 г., былъ закрытъ, а взамфнъ его, для окончавн1я исправ- 
ленй имфвшихся въ ономъ контрольныхъ снарядовъ, была образована вре- 
менная починочная мастерская, которая, по окончан!и ею къ 1 Января 1885 г. 
исправлен1я и выв$рки снарядовъ, была также закрыта; состоявиие же при 
ней техники переведены въ Техническй Комитетъ. 

Кром вышеуказанныхъ обязанностей, лежащихъ на должностных ли- 
цахъ Комитета, Непрем$нный Членъ и Члены Комитета образуютъ, подъ 
предс$дательствомъ Директора Департамента, а за отсутстыемъ его—одного 
изъ Вице-Директоровъ, совфщательное присутстве, въ которое Предс$дателемъ 
могутъ быть приглашаемы лица, извЪстныя своими спецальными познан!ями. 

Присутствие Комитета собирается по м%ЪрЪ надобности и предметомъ 
его занятй, главнымъ образомъ, служатъ: а) обсужден1е докладовъ Гг. Членовъ 
Комитета, 6) разработка всфхъ техническихъ вопросовъ, возникающихъь въ 
акцизной практикЪ, и в) составлен!е всфхъ инструкщй и правилъ, коими 
долженъ руководствоваться акцизный надзоръ по всфмъ техническимъ во- 
просамъ, относящимся къ акцизному дЪлу. . 

Засфдашямъ Техническаго Комитета ведутся особые журналы, въ коихъ 
по каждому обсуждавшемуся вопросу излагаются: докладъ о немъ или сущ- 
ность его, главнфйпия мн%Ън!я, высказанныя присутствовавшими въ зас дани 
лицами, разъяснен1я и соображеня по данному вопросу Техническаго Коми- 
тета и, наконецъ, состоявшееся по немъ постановлен!е посл$дняго. 


Въ перюодъ первыхъ пяти лфтъ своего существованя (съ 1884 по 
1888 тг.) Техничесый при Департаментв Неокладныхь Сборовъ Комитетъ 
состоялъ изъ слЗдующихъ лицъ: Предсфдателя Директора Департамента Не- 
окладныхъ Сборовъ Т. С. А. С. Ермолова, Непремннаго Члена Д. С. С. 
И. А. Недошивина, Членовъ: Вице-Директоровъ Департамента Неокладныхъь 
Сборовъ Д. С. С. А. И. Гращанскаго и Д. С. С. М. А. Плена, Члена Со- 
вЪта Министра Финансовъ Т. С. А. Д. Дмитрева, Ученаго хранителя Дено 
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образцовыхъ мЗръ и вЪсовъ Т. С. В. С. Глухова, чиновниковъ особыхъ по- 
ручей Министерства Финансовъ: доктора хими Д. С. С. Л. Н. Шишкова, 
Д. С. С. А. И. Базильскаго, Д. С. С. 0. А. Ваплярскаго и С. С. В. Н. 
Апдреева, бывшаго Управляющаго акцизными сборами С.-Цетербургской и 
Псковской губ. Д. С. С. Н. П. Семенова !), профессора С.-Петербургскаго 
Технологическаго Ннститута Ст. Сов. Н. И. Тавилдарова, Завздующаго 
Орловскимъ Отдфломъ Техническаго Комитета и Управляющаго акцизвыми 
сборами Орловской губ. Кол. Асс. Г. 1. Новицкаго, бывшаго ревизора Депар- 
тамента Неокладныхъ Сборовъ С. С. А. А. Савей-Могилевича *), бывшаго ре- 
визора того же Департамента, а впослЪдстыи Управляющаго акцизвыми сбо- 
рами Полтавской губ., С. С. Е. Г. Котельникова °), и старшаго техника Эст- 
ляндскаго Акцизнаго Управлен1я Ст. Сов. 9. Ф. Ундрица и изъ техников 
Комитета, старшихъ: Кол. Сов. Д. И. ЗалЪескаго, Кол. Сов. Р. Г. Траутфет- 
тера, Кол. Асс. Л. К. Буттлера, Н. С. П. С. Борзаковскаго и технолога В. В.. 
Федорова и младшихъ: Кол. Асс. И. А. Данскаго *), Н. С. М. Г. Вучерова, 
Кол. Сев. Н. Н. Кувшинникова, 9. И. Сума и Кол. Асс. Н. М. Языкова 5). 
Независимо отъ несостоящихъ членами Комитета чиновъ Денартамента Не- 
окладныхъ Сборовъ, техниковъ Комитета и должностныхъь лицъ Акцизныхъ 
Управленй, присутствовавшихъ въ засфдашяхъ Комитета по приглашеню 
Преде$дателя, въ зас$даняхъ онаго, при обсуждеши различныхъ спещально 
техническихъ вопросовъ, также по приглашешю ПредсЪдателя, принимали 
участте слфдующ!я лица: профессора С.-Петербургекаго Технологическаго Ин- 
ститута: Д. С. С. Ф.Ф. Бейльштейнъ и Д, С. С. Р. 9. Ленцъ, Членъ Меди- 
цинскаго Совфта, докторъ хими А. В. Цель, винокуренные заводчики 
А. Г. Широбоковъ и А. 0. Род1юновъ, Директоръ Ревельскаго дрожжево- 
винокуреннаго завода г. Шедль и представители: Министерства Государствен- 
выхь Имуществъ Кол. Асс. А. С. Щербачевъь и Полтавскаго Сельскохозяй- 
ственнаго Общества Л. Р. Адамовичъ и Л. 3. Лансере. 

Въ указанный выше пятилфтн!й перюдъ дфятельности Комитета совз- 
щательное его присутстше имфло 57 засфдав!й, журналы коихъ и послужили 
мзтераломъ для составлешя настоящаго тома ‹Трудовъ», въ который не 
вошли лишь весьма немног!е и притомъ маловажные вопросы, боле или ме- 
нфе утратившие нынЪ свое значен!е. 

Вопросъ объ издан!и ‹Трудовъ Техническаго Камитета» былъ возбуж- 
денъ ПредеЪдателемъ Комитета въ засфдан!и послЪдняго въ апрЪлЪ 1889 г., 
причемъ въ пользу необходимости такого издан1я имъ высказаны были, между 
прочимъ, слфдующия соображешя: 

За все время дЪфятельности Комитета членами его и техниками испол- 
нено нЪфсколько такихъ работъ (каковы напр. составлен!е таблицъ для при- 
веден1я къ нормальной температур$ показавй металлич. спиртомфра при 


`) Умеръ въ 1888 г. 

*) НынБ Управляющ!й акц. сб. Тульской и Калужской губ. 

*) Умеръ въ ДекабрЪ 1889 г. 

+) Техники: Д. И. Залесский, В. В. Федоровъ и И. А. Дапсвй состоять при Ор- 
ловскомъ Отдфл$ Техническаго Комитета. 

5) Выбыль изъ состава техниковъ въ 1888 г. 


темпер. ниже 0°, наполненше спиртомъ поплавковъ къ контрольному снаряду 
бр. Сименсъ и В? и н$котор. др.), которыя представляютъ большой ин- 
тересъ не только для чиновъ акцизнаго вЪдомства, но и для частныхъ лицт, 
занимающихся изслЪдован!ями научно-техническаго характера. Между тфмт, 
вс$ подобныя работы, составляя приложеня къ журналамъ засФдавй Коми- 
тета, которые до сего времени не печатались, остаются неизв$стными не 
только частнымъ липамъ, но и большинетву лицъ акцизнаго вЪдомства. КромЪ 
того, въ Техническомъ КомитетЪ разсмотрфно не мало вопросовъ изъ акциз- 
ной практики, возбужденныхъ частью самимъ Комитетомъ, частью же Управ- 
ляющими акцизными сборами и другими чинами акцизнаго надзора, и по 
многимъ изъ такихъ вопросовъ состоялись заключен!я Комитета, занесенных 
въ журналы его зас$дан!й, но за симъ нигдЪ не распубликованныя, вел$д- 
сте чего нфкоторыми изъ Управляющихъ акцизными сборами возбуждались 
иногда вопросы, уже разсмотр$нные Комитетомъ и вызвавшие то или другое 
мнфне его. Поэтому, и въ семъ послЁднемъ отношени издаше Трудовъ 
Комитета представлялось бы вполнЪз цфлесообразнымъ. Но, такъ какъ, съ 
другой стороны, послЗдовавпия по н}которымъ раземотр$ннымъ Техническимъ 
Комитетомъ вопросамъ постановленя потеряли уже въ настоящее время свое 
значене, то работы Комитета слЗдовало бы издать не цфликомъ, а въ вид$ 
извлечения изъ журналовъ его зас$данй и только по тфмъ вопросамъ, 
кои представляютъ обшАй интересъ и донынЪ не утратили своего значе. 

ВполнЪ раздЗляя изложенныя соображен!я, Техничесый Комитетъ, со- 
гласно предложеню Председателя, постановилъ: возложить разработку общаго 
вопроса объ издани ‹Трудовъ Комитета», а равно подготовку къ печати со- 
ставленнаго къ тому времени извлечен!я изъ журналовъ засФданй Комитета 
за первые четыре года его дФятельности (съ 1884 г. по 1887 г.) на особую 
редакцонную Коммисю, въ составъ которой были избраны: Непрем$нный 
Членъ Комитета И. А. Недошивинъ, члены его: 9. А. Ванлярсюй, В. Н. Ан- 
дреевъ и Н. И. Тавилдаровъ, техники Комитета и ревизоръ Департамента 
Неокладныхъ Сборовъ Н. С. Терскй. Коммийя эта, въ засЪдан!и своемъ въ 
ма 1889 г., признала необходимымъ включить въ предположенное издане 
извлечене изъ журналовъ Комитета и за 1888 г., съ тЪмъ, чтобы съ 1889 г. 
Труды Комитета выходили уже отдфльными выпусками за каждый годъ, и из- 
брала главнымъ редакторомъ Трудовъ члена Комитета В. Н. Андреева, &а по- 
мощникомъ ему— техника Н. Н. Кувшинникова, которымъ и поручила оконча- 
тельную подготовку къ печати всего предположеннаго къ издавю матерала. 

По выполнени означеннаго поручен1я и по докладВ о семъ Непрем$н- 
наго Члена въ засЪдан!и Техническаго Комитета 3 ноября 1889 г., Коми- 
тетъ вышеприведенныя предположеня одобрилъ, согласно чему, съ разрз- 
шен!я Г. Министра Финансовъ, нынз и выпускается первый томъ ‹Трудовъ 
ехническаго Комитета», обнимаюций дЪЗятельтость послЪдняго за 1884 по 
1888 гг. Труды же Вомитета за 1889 г. составятъ предметь особаго вы- 
пуска, къ издавю котораго будетъ приступлено вслВдъ за симъ. 


ТРУДЫ 


Техническаго при Цепартаменть Неоклад- 
ныхъ Сборовъ Комитета за 1884—1888 гг. 


—>>хь 


Отдзльъ [. 


Предметомъ настоящаго отдЪла Трудовъ Техническаго Комитета слу- 
жить техническо-акцизный контроль винокуреннаго производства, обнимаю- 
щй собою: 1) контрольно-снарядное дфло; 2) условшя, какъ общия, такъ и 
частныя, винокуреннаго производства; 3) контроль за количествомъ и каче- 
ствомъ бражки; 4) установлеше предфльныхъ крфиостей сгоняемаго на ви- 
нокуренныхъ заводахъ спирта; 5) улучшен1я приборовъ для наложеня зна- 
ковъ обезпечен1я и 6) составлене инструкщй, ближайшимъ образомъ опре- 
дзляющихь кругь дфятельности техвиковъ при губернскихъ акцизныхъ 
управлен1яхъ. 

Сообразно сему и въ виду важности указанныхъ вопросовъ, отдЪлъ 
этоть раздВленъ на сл$дующия главы: Г) Контрольный снарядь Бр. Сименсь 
и К, вь которой излагаются: а) неизбЪжные недостатки контрольнаго сна- 
ряда, 6) поврежден!я, встр8чаюнщцяся въ снарядЪ, и ихъ исправлеше, в) усло- 
ыя содержан!я контрольнаго снаряда, ухода за нимъ и его повфрки, г) обез- 
печеше контрольнаго снаряда и фильтра, д) случаи веправильнаго дЪйств!я 
контрольныхъ снарядовъ и е) изготовлене поплавковъ къ контрольному сна- 
раду Бр. Сименеъ и К°. Ц) Заводская посуда, &а именно: а) обезпечевше за- 
водской посуды и 6) емкость и устройство заводской посуды. Ш) Способы и 
условзя винокуренля. ГУ) Учеть бражки и опредъленае ея качества. У) Кръ- 
пость выхуриваемаю на заводахь спирта, какъ мЪра контроля винокуреннаго 
производства. УГ) Приборы для наложежя знаковь обезпеченя и УП) Состав- 
лене инструкшй техникамь при зубернскиль акцизнытхь управленаяль. 


Гллдвлд [[. 


Контрольный снарядъ Бр. Сименсъ и К, 


Занят1я Техническаго Комитета по контрольно-снарядному дзлу были 
весьма обширны и разнообразны, такъ какъ въ первый же годъ учрежде- 
н1я Комитета представлялось необходимымъ ближе ознакомиться съ дЪйстнемъ 
вонтрольныхь снарядовъ, съ состоящемъ таковыхъ на заводахъ, со времени 
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ихъ постановки, и выяснить ТЗ м%Ъры, которыя должны быть приняты для 
правильной и однородной установки снарядовъ на заводахъ, въ видахъ боль- 
шей обезпеченности казеннаго интереса. 

Для доставлевя Техническому Комитету необходимаго матерала по 
сему вопросу, бывпий Министръ Финансовъ, ДЪйствительный Тайный СовЪт- 
никъ Бунге, по представлен!ю Департамента Неокладныхъ Сборовъ, въ перод® 
1883/4 гг. приказалъ командировать нЪсколько должностныхь лицъ въ разных 
губернии Росфи для осмотра контрольныхъ снарядовъ и для собранйя на 
мфетВ данныхъ, необходимыхъ для разр$шен1я указанной выше задачи. 

По возвращени въ 1884 году командированныхъ лицъ и по представ- 
лен!и ими, по сему предмету, докладовъ въ 1юнз м$сяцВ того-же года, Во- 
митетъ, въ засфданяхъ своихъ по контрольно-снарядному дфлу, занялся 
разсмотр$емъ и обсужденемъ полученнаго матер!ала, посл чего признано 
было необходимымъ разработать нижеслфдующие вопросы: а) выяснить неиз- 
ОЪжные недостатки снаряда Бр. Сименсъ и #2; 6) опред$лить часто встр$- 
чающияея поврежденя въ снарядахъ; в) выработать для лицъЪ акцизнаго 
надзора правила по содержан!ю снаряда и уходу за нимъ, а равно правила 
по обращен!ю со снарядомъ и по его установкВ и г) указать мфры и способы 
къ болфе цфлесообразному обезпечен!ю контрольнаго снаряда !). Независимо 
отъ постановленй Комитета, по сказаннымъ вопросамъ, въ разсматриваемомъ 
перодЪ его дЪятельности, Комитеть долженъ былъ обсудить нЪФсколько во- 
просовъ по неправильному дЪйствю контрольныхъ снарядовъ и друпе во- 
просы, касающиеся дЪйстыя и устройства поел днихъ. 


а) НеизбЪжные недостатки контрольнаго снаряда брат... Сименсъ и К°. 


Основываясь на данвыхъ, представленпыхъ командированными лицами, 
и соображаясь съ теортею самаго снаряда, Комитетъ призналъ, что снарядъ 
Бр. Сименсъ и К° имЗетъ недостатки двоякаго рода: одни изъ нихъ проис- 
ходятъь отъ самаго принципа устройства снаряда, а друме—отъ его кон- 
струкщи. 

Влляне темпера- Принцишальные недостатки снаряда, какъ выяснено Комитетомъ, не много- 
туры на показашя численны: главнЪйпий изъ нихъ состоитъ въ томъ, что коеффищентъ расширен!я 
контрольных сНа- поплавка снаряда равенъ коеффищенту расширен1я спирта въ 86—87° кр%- 

ре пости, тарировочныя-же гирьки и проч1я части снаряда, принимающия участе 
въ учет$ алкоголя, расчитаны на нормальную температуру, вел$летве чего 
снарядъ, при извЪ$стныхъ условяхъ, долженъ давать неточныя показан1я; такъ, 
напр., ч$мъ ниже будеть крЪфпость проходящаго черезъь снарядъ спирта и 
ч$мъ болфе температура его будетъ отличаться отъ нормальной, тёмъ большая 
уклонен!я дастъ снарядъ. Второй недостатокъ состоитъ въ томъ, что по- 
плавокъ, благодаря своему значительному вЪсу и объему, вне принимаетъ сразу 


1) Журналъ Комитета по контрольно - снарядному дфлу, заключающй въ себЪ 
всф положен1я и мфропрят!я, выработанныя Комитетомь по сему предмету, цир- 
куляромъ Управл. М. Ф. 21 Гюля 1884 г., за № 1758, предложенъ въ руководству и 
исполнен1ю въ дополнен1е и измфнене Инструкц. 6 Марта 1874 г. 
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температуры окружающаго его спирта; третй же недостатокь обусловли- 
вается тъиъ, что при колебан!яхъ температуры пружина, указательная стр% лка, 
шкала и друпя части снаряда измфняются въ своихъ размфрахъ. Вмяие 
температуры на показане снаряда, какъ признано Комитетомъ, ослаблено, 
до нЪкоторой степени, введешемъ поправки, выражающейся въ соотвЪтствую- 
щемъ измЪфнен!и кривизны шкалы. Какъ на средство къ ослаблен!ю значи- 
тельнаго вмян1я теупературы на показан!я снаряда Комитетъ, между про- 
чимъ, предложилъ установить обязательныя для заводчиковъ правила, огра- 
ничивающя предЪль колебан1я крЪфпости сгоняемаго спирта; въ виду, однако, 
нфкоторой стфснительности этой мЪфры для заводчиковъ, предлагалось при- 
иЪнать ее съ возможною осторожностью. 

Для достиженя той-же цфли Комитетъ находилъ полезнымъ примЗнене 
разныхь поплавковъ для спиртовъ крФфикихъ и слабыхъ; но такъ какъ въ 
то время не имЪлось опред$ленныхъ и твердо установленныхъ данныхъ от- 
носительно степени погрфшности, которую могутъ давать снаряды при по- 
плавкахъ со слабымъ спиртомъ, то и признано пока возможвымъ для ТВхЪ 
заводовъ, гдЪ средняя крЪфиость сгоняемаго спирта ниже 50°, или гдЪ зам%- 
чается значительное уклонеше въ показаняхъ снаряда, ставить снаряды 
системы Штумпе. 

Переходя къ опред$леню и уясненю недостатковъ снаряда Бр. Си- Недостатки, зави- 
менсъ и К>, зависящихъ отъ его конструкщши, Комитет указаль слЪдующиесящиеотъконструк- 
недостатки: 1) возможность неправильнаго разелоеня спирта въ премномь ИИ снаряда. 
цилиндр, при нфкоторыхъ условяхъ сгонки, вызывавшаго явлеше, назы- 
ваемое засадкою; 2) частыя засорентя храноваго механизма и углубленя, 
дЪлаемыя шариками на стфикахъ камеръ и на ободЪф ведущаго колеса; 3) не- 
удовлетворительность пружиннаго тормаза, створчатыхъ ширмъ и цинковаго 
футляра; 4) трудность чистки сифонной трубки; 5) возможность засореня 
отдушниковъь барабана; 6) неудовлетворительное устройство счетчиковъ, въ 
особенности верхняго; 7) неудовлетворительность маслянокъ; 8) неудобство 
отм$тки чертою положен!я оси эксцентрика; 9) неудовлетворительность гаеч- 
выхь ключей и 10) непрочность окраски пружинъ. 

Явлен!е засадки — главнфйшаго недостатка конструкщи снаряда — со- Засадка. 
стоитъ, какъ извЪстно, въ томъ, что при нЪкоторыхъ услов!яхъ сгонки можно 
достигнуть такого рода распредЗленя спирта въ премномъ цилиндрЪ и 
циркулящонныхь трубахъ, что дфятельность нижнихъ ходовъ, какъ по при- 
току спирта въ снарядъ, такъ и по отводу въ барабанъ, прекратится, и весь 
спирть направится въ барабанъ черезъ верхн!й каналъ, причемъ значитель- 
ная часть поплавка остапется вн сферы циркулирующаго спирта. 

Явлеше это, иибющее громадное значеше для правильнаго учета ал- 
коголя, своевременно обратило на себя внимане лицъ акцизнаго надзора, 
вызвавъ со стороны бывшаго завздующуго Орловскимъ отд$ломъ ПовЪрочной 
Экспедищи, нынз Члена Комитета, [. Г. Новицкаго, предложене — придать 
распред$лительнымъ трубамъ снаряда, нроводящимъ спиртъ въ премный 
циливдръ, такъ называемыя дополнительныя трубочки. 

Въ 1883 году предложене это было принято бывшею Повфрочною Экс- 


Несовершенство 
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педищею для акцизныхъ снарядовъ и во всфхъ контрольныхь снарядахъ 
Бр. Сименсъ и Ё° устроены были двЪ дополнительныя трубочки, чрезъ ко- 
торыя, съ одной стороны—слабый спиртъ, наполняющий вертикальную трубку, 
назначенную для прохода крзикаго спирта, получаеть выходъ снизу, почему 
крёпый спиртъ, протекая въ эту трубу сверху, своимъ гидростатическимъ 
давлешемъ вытЪсняеть слабый спиртъ чрезъ дополнительную трубочку и 
тфмъ открываетъь себ путь въ нижнее кольцо премнаго цилиндра, & съ 
другой— часть крфпкаго спирта выбрасывается въ систему отводныхъ трубъ 
и открывается доступъ слабому спирту въ верхнее кольцо премнаго ци- 
линдра. 

Благодаря указанному дЪйствю дополнительныхъ трубочекъ, вызвать 
явлене засадки, столь вредное для казеннаго интереса — стало уже чевоз- 
можнымъ. Спустя годъ посл примфнев:я этихъ трубочекь на практик, 
были собраны св$дЪюя о ихъ дЪйстыи; въ этихъ свёдшяхъ не было ни 
одного указан1я на практическую непригодность дополнительныхъ трубочекъ, 
а было только выяснено, что дламетръь нижней трубочки слЗдуетъ увеличить 
до 12,5 миллимегровъ (вмЪсто 10 мидл.). 

Несмотря на видимо благопрАятные результаты, достигнутые устрой- 
ствомъ дополнительныхъ трубочекъ, въ 1884 году, для окончательной, такъ 
сказать, провзрки цзлесообразности означеннаго приспособленя, въ Техни- 
ческомъ КомитетЪ, въ присутстыи членовь Комитета и многихъ лицъ изъ 
среды акцизнаго надзора, приглашенныхь ПредсЗдателемъ Комитета, былъ 
произведенъ рядъ соотвЪтственныхь опытовъ; причемъ получилось полное 
убЪждене въ цфлесообразности дополнительныхъ трубочекъ и въ совершенно 
правильномъ ихъ дЪйстви. 

Изъ другихъ указанныхь выше недостатковъ контрольнаго снаряда, 
обращено было особое внимаше Комитета: 

во-1-хъ—на несовершенство устройства храповаго механизма, заклю- 


храповаго меха- чающееся въ томъ, что, безъ надлежащаго ухода, камеры, гдЪ находятся 


низма. 


Несовершенство 


тормаза. 


шарики, весьма скоро загрязняются,—что влечетъь за собою неправильный 


‚учетъ алкоголя. Этотъ недостатокъ, главнымъ образомъ, относился къ не 


всегда внимательному уходу должностныхъ лицъ акцизнаго надзора за ска- 
заннымъ механизмомъ, почему и было рекомендовано обращать серьезное 
вниман!е на чистоту храповаго механизма, но выфстВ съ тмъ, предложено 
было также заняться изыскашемъ мзръ, которыя парализовали бы возмож- 
ность пропуска въ названный механизмъ, съ цфлью злонамЗреннаго его за- 
грязнен1я, различныхъ паровъ и газовъ, отдфляющихся въ перегонномъ ап- 
паратЗ; 

во-2-хъ-—на несовершенство пружиннаго тормаза, слабая сторона кото- 
раго заключалась, главнымъ образомъ, въ его установ, зависящей, какъ 
извЪетно, всецфло оть субъективныхь условй. Вопросъ объ измВнени кон- 
струкщи тормаза представлялся существенно важнымъ и указае Коми- 
тета на это обстоятельство вызвало попытки, со стороны нФкоторыхъ лицъ, 
заняться разрзшевемъ этой задачи. Такъ, въ 1885 году предложено было 
два типа регуляторовъ для пружиннаго тормаза; одинъ изъ этихъ Типовъ 
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оказался совершенно нецфлесообразнымъ, & другой (г. Антонюка), хотя 
по идеё и заслуживалъь вниман!я, но требоваль болфе совершенной деталь- 
ной разработки. ЗатЁ8мъ въ 1887 году старшимъ техникомъ Техническаго 
Комитета, П. С. Борзаковскимъ, предлагалось придать къ обыкновенному 
пружинному тормазу особое приспособлен!е для устранен!я весьма часто слу- 
чающагося спаден1я тормаза. Въ томъ же году, мастеромъ Комитета А. Кот- 
ловичемъ изобрВтенъ былъ тормазъ совершенно новой конетрукщи, при ко- 
торой ведущее колесо тормозилось двумя щетинными щеточками, нажимав- 
шими ободъ колеса особымъ грузомъ. Съ этимъ послЗлнимъ тормазомъ про- 
изводились опыты въ Техническомъ КомитетЪ, которые показали, что пред- 
лагавш!йся тормазъ гораздо удобнЪе обыкновеннаго пружиннаго. Для окон- 
чательнаго же выяснен1я пригодности этихъ двухъ изобрфтен!й, оба тормаза, 
были разосланы въ Акцизныя Управлешя для испытан1я ихъ на винокурен- 
ныхъ заводахъ !). 

Въ 1888 году Техническимъ Комитетомъ разсмотрзнъ быль тормазъ, 
изобртенный техникомъ Люблинскаго Акцизнаго Управлевн!я Н. В. Калаче- 
вымъ. Этотъ тормазъ быль снабженъ щетками, которыми онъ, посредствомъ осо- 
баго приспособлен1я, и нажимался на ободъ ведущаго колеса. Въ отзывЪ Зав5- 
дующаго Орловскимъ ОтдЪломъ Техническаго Комитета, [. Г. Новицкаго, пре- 
проводившаго модель и описаве тормаза, указывалось, что при данномъ тормаз$ 
счеть по ведущему колесу получается постоянный, колесо движется плавно 
и однообразе нажима, достигаемое этимъ тормазомъ, даеть ему значи- 
тельное преимущество предъ пружиннымъ тормазомъ. По мнзю же Не- 
премЗннаго Члена Технич. Комитета, новый тормазъ ничфмъ существеннымъ 
не отличается оть пружиннаго, во во всЗхъ отношевшяхъ уступаетъ упомх- 
вутому щеточному тормазу, изобрЪтенному мастеромъ Техническаго Комитета 
А. Котловичемъ. 

Разсмотр$въ модель тормаза и не найдя въ конструкщи его никакихъ 
преимуществъь предъ упомянутымъ щеточнымъ тормазомъ Котловича, Техни- 
чесый Комитетъ положилъ: тормазъ техника Н. В. Калачева испытаню и 
примфнению на заводахъ не подвергать.. 

Наконецъ, Комитетомъ обращено было вниман!е на неудовлетворитель- — Неудовлетвори- 
ность створчатыхь ширмъ и цинковаго футляра. ДФйствительно, не смотря на, тельность створча- 
всё мфры къ огражденю контрольнаго снаряда отъ проникновеня внутрь ТЫХЪ ширмъ и фут- 
его, съ цзлью остановки движущихся частей или варушевмя правильваго "р 
ихъ дЪйств1я, добытыя свфдЪя указывали, что подобныя попытки существо- 
вали и представляли далеко не рЪдк!1я явлен1я. Въ огражден1е подобныхъ зло- 
употреблен!й Комитетъ въ 1884 г. еще не могъ указать какихъ либо измнен!й 
вЪ конструкщи ширмы и футляра, & лишь рекомендовалъ обращать серьезное 
вниман!е на тщательный осмотръ сихъ частей, въ особенности при поста- 
НОВЕЗ ихъ на м%ста, но, признавая вопросъ о болЗе совершенной конструкщи 
этихъ главныхъ покрововъ контрольнаго снаряда весьма важнымъ и пока 


1) Постепенная замфна пружиннаго тормаза щеточнымъ рфшена Техничес кимъ 
Комитетомъ въ 1889 году. 


Донесен1я коман- 
дированныхъ долж- 
ностныхь лицъ 0 
состоянии повреж- 
деняхъ контроль- 
ныхъ снарядовъ. 
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въ этомъ направлен!и еще неразрфшеннымъ, Комитетъ высказаль поже- 
лане, чтобы работы, направленныя въ разрзшен!ю этого вопроса, продол- 
жались. 

Пожелан!е это не осталось безъ послЗдетвй; въ 1885 г. Непрем$ннымъ 
Членомъ Техническаго Комитета и Зав$дующимъ Орловскимъ его Отд ломъ 
предложены были два типа футляра новаго образца: одинъ м$дный съ чу- 
гунной на ножкахъ подставкой, а другой — цинковый (измВненный образецъ 
существовавшаго футляра) съ особымъ желфзвымъ противнемъ, предназна- 
ченнымъ какъ для покрытя верхней поверхности постамента, такъ и для 
того, чтобы загнутыми къ верху своими краями препятствовать проникновен1ю 
подъ футляръ. 

Оба предложенные типа футляровъ, въ отношен!и огражден1я интере- 
совъ казны, были признаны Комитетомъ удовлетворительными; въ мдномъ 
футляр$ нашлись, однако, нзкоторыя неудобства, какъ-то: высокая его цфна 
(55 р.), большой вфсъ (20 пуд.) и возможность поломки чугунной подставки 
(при транспортировкВ), которыя и помфшали примЗнить этотъ футляръ на 
практик$. 


6) Поврежденя, встрёчающияся въ контрольныхъ снарядахъ и ихъ исправлене. 


Въ общемъ, состоян!е контрольныхь снарядовъ Бр. Сименсъ и К? на 
заводахъ было найдено въ 1883 году, не смотря на продолжительность ихъ 
дЪйств1я ча заводахъ, довольно удовлетворительнымъ !), какъ о томъ свидз- 
тельствовали должностныя лица Департамента Неокладныхъ Сборовъ, осма- 
тривавш1я ихъ въ томъ же году на многихъ заводахъ въ различныхь мЪст- 
ностяхъ Росси; но въ частностяхъ, конечно, встрЗчались довольно серьезныя 
повреждения. 

Донесен1я командированныхъь лицъ дали возможность Комитету уста- 
новить и уяснить, какого рода поврежденя встрФчаются часто, или, на0обо- 
ротъ, рЪдко. 

Къ часто встрчающимся поврежденямъ были отнесены: 1) образоване 
гнфздъ въ камерахь храповаго механизма и на обод ведущаго колеса, & 
равно и измВнеше формы шариковъ; 2) поврежденя поплавка, состояпуя въ 
измфненши его формы отъ размягчен1я и растяжен1я оболочки, велЪдетв1е 
высокой температуры сгоняемаго спирта, въ потер имъ полуды, появлении 
изЗЪВДИНЪ и т. п.; 3) избитость конца указательной стр$лки; 4) порча конусовъ 
оси стр$лки; 5) потертость подшипниковъ и оси барабана; 6) поломка кулаковъ 
счетчиковъ; 7) погнутость подвЪ$енаго прибора и размолотость его гифздъ и 
8) замВна подвЪфсной проволоки—другою,—не надлежащаго размЪра. 

Къ повреждешямъ-же, встрёчающимся рЪфдко, отнесены: 1) погнутость 
оси ведущаго колеса; 2) изм$нене упругости пружины; 3) погвутость оси 
стр%лки; 4) избитость рабочей поверхности розетки, поверхности оси и обода 
ролика; 5) вогнутость стВнокъ барабана и 6) поломъ скобокъ тормаза и от- 
пайка центральнаго гнЪзда его. 


1) Постановка контрольныхь снарадовъ Бр. Сименсъ и К® началась въ 1873 году. 


В 


Кром этихъ повреждевй, было еще указано: на образоване течи въ 
пр!емномъ цилиндр, въ трубкЁЪ, проводящей спиртъ въ барабанъ, и въ 
самомъ барабан, на бездЪйств!е сифонной трубки, на сходъ полуды съ ве- 
дущаго колеса и шкалы и окраски съ пружины и другихъ частей сваряда, на 
поломку лапокъ цинковаго футляра и помятость самаго футляра, на про- 
пилку угловъ, ширмъ и порчу шарнировъ створчатыхъь ширмъ. 

Столь разнообразныя поврежден!я вызывались, конечно, не мен%е раз- 
нообразными обстоятельствами. Такъ, Комитетомъ было найдено, что при- 
чины этихъ поврежден!й кроются: 1) въ усломяхъ заводскаго производства; 
2) въ веум$ломъ или въ недостаточно внимательномъ уходз за снарядомъ 
со стороны лицъ акцизнаго надзора; 3) въ неудовлетворительной укупорЕЗ, 
влекущей за собою поврежден!я снаряда въ пути; 4) въ недостаточности мЗръ, 
принимаемыхъ къ хранен!ю снаряда во время бездЪйствя завода, и 5) въ 
продолжительности службы снаряда. 

Опредфливъ такимъ образомъ главныя поврежден!я, встрчающяся въ 
снарядахъ, и уяснивъ причины, ихъ вызывающая, Комитетъ въ 1884 же году 
задался цфлью изыскать наибол$е простой и надежный способъ ихъ исправ- 
ден1я, а потому представилось необходимымъ установить сначала общия правила 
по ремонту контрольныхъ снарядовъ, & затфмъ указать, как!я поврежден сна- 
рада могуть быть исправлены на мВстахъ и какя требуютъ отсылки всего 
снаряда или его частей въ подлежашай Отдзль Техническаго Комитета. 

Относительно общихъ правилъ по ремонту снарядовъ установлены слЪдую- 
ия мфропраятия: 1) снарядъ, признанный м%стнымъ акцизнымъ надзоромъ не 
исправнымъ (въ чемъ бы его неисправность ни проявлялась), долженъ быть 
высланъ для провфрки и исправлен!я въ подлежащий отдЪлъ Техническаго Ко- 
митета; 2) сваряды одной губерн!и не должны быть пересылаемы въ другя гу- 
берши безъ предварительной провЗрки ихъ Техническимъ Комитетомъ; 3) число 
запасныхъ сварядовъ, находящихся въ губернскомъ акцизномъ управлении, 
не можеть быть болЗе 'Ло числа всфхъ снарядовъ, установленныхъ на заво- 
дахъ губернии; 4) каждый снарядъ, поступающий въ Техничесый Комитетъ или 
его отд$лъ, долженъ быть подвергнутъ полному ремонту и обновлен!ю; 5) чины 
акцизнаго надзора должны быть снабжены винтами, болтами, шариками, про- 
кладками, пружинными тормазами, подвЪфсвыми проволоками и т. п. вещами 
для мелкаго ремонта снарядовъ и 6) окраска желЁзныхъ ширмъ и цинковыхъ 
футляровъь можетъ быть произведена на м$стВ, о чемъ долженъ быть состав- 
ленъ актъ, а краска извЗстныхъ колеровъ должна быть выслана изъ подле- 
жащаго отдзла Техническаго Комитета. 

Къ поврежден!ямъ, вызывающимъ высылку въ подлежащий отд$ ль Коми 
тета всего снаряда, были отнесены сл$дующия: 1) обнажене поплавка отъ 
полуды, изъязвлен!е самаго металла оболочки поплавка и вогнутость нижняго 
его дна; 2) поломка стрзлки и избитость ея конца, погнутость оси стр$лки 
и повреждене подшипниковъ; 3) сильное загрязненте ведущаго колеса, поломка 
колеса и его оси, бороздки на ободЪ ведущаго колеса; 4) значительная погну- 
тость шкалы и избитость ея зубцовъ, 5) поломка и погнутость розетки; 
6) поломка барабана, его оси, шестерни и подшипниковъ; 7) поломка храпо- 


Правила по ре- 
монту  контроль- 
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ваго механизма и значительныя гнфзда въ его камерЪ; 8) истертость обода 
и оси ролика; 9) погнутость оси ведущаго колеса; 10) изм$неше упругости 
пружины, обнаруживаемое невозможностью тарировать снарядъ съ полнымъ 
согласемъ на всЪхъ трехъ точкахьъ '!); 11) недочетъ по ведущему колесу, пре- 
вышающй 2 миллиметра—при гирькахъ 100, и 4 милл.—при гирькахъ 80, 
и уходъ ведущаго колеса впередъ на т$-же величины при вращенши бара- 
бана водою. 

ЗатЪмъ Комитетъь призналъ, что если будуть замфчены какя-либо 
поврежден!я въ счетчикахъ, въ тарировочныхь гирькахъ, въ указательной 
стрЪлкВ (поврежден!е конусовъ), въ барабанЪ (образовавше течи и отпайки 
грузилъ), въ премномъ цилиндрЪ, въ распред$лительныхъ и дополнительныхъ 
трубкахъ и коробкЪ, въ маслянкахъ и, наконецъ, въ желзной шири$ и цин- 
ковомъ футляр, то для исправлешя поврежденй въ указанныхъ частяхъ 
снаряда, эти части могутъ быть высланы въ Комитеть или въ отдфлъ его 
отд®льно отъ прочихъ частей снаряда. 

Этимъ исчерпываются существенныя м$ропрят!я по ремонту снарядовъ, 
предложенныя Комитетомъ въ 1884 году. Поздифйшее время показало, что 
въ отношен!и замфны негодныхъ поплавковъ новыми, возможны нзкоторыя 
измЗнен!я. 

Для зам$ны поплавка въ Комитетъ внеылался весь снарядъ, что состав- 
ляло значительный расходъ на перевозку снарядовъ; кром3 того, весьма часто 
случалось, что снарядъ, внеланный для зам$ны поплавка не поврежденвымъ, 
пройдя по плохимъ проселочнымъ дорогамъ, получаль повреждевя въ другихъ 
своихъ частяхъ. Въ видахъ уменьшен1я расходовъ по транспортировеЕ и во избЪ- 
жан!е поломокъ частей снаряда въ дорог, Комитетъ уже въ 1885 г. возбудилъ 
вопросъ о томъ, нельзя ли, при поврежден1и въ снарядЪ только одного поплавка 
и при исправности всфхъ другихъ его частей, не посылать снаряда, а высылать 
только поплавокъ для замфны его новымъ. 

Въ томъ же году Комитеть имфль въ своемъ разсмотрЪни докладъ 
НепрехЗннаго Члена по данному вопросу, въ которомъ подобный способъ 
зам$ны испортившагося поплавка признавался вполнз возможнымъ, въ под- 
твержден!е чего было указано, что въ ра1он$ губерний, состоявшихъ въ вздфн!и 
бывшаго Варшавскаго ОтдЪла Комитета, въ видЪ опыта, въ 1884 г. къ тремъ 
снарядамъ были подогнаны поплавки безъ высылки самихъ снарядовъ въ 
отдфлъ Комитета. Негодные поплавки этихъ трехъ снарядовъ были присланы 
только съ пружинами и гирями; въ отдфлЪ же, по пружинамъ были подо- 
ГНАНЫ новые поплавки, которые и были посланы къ снарядамъ. 

Опыты эти дали благопрятный результатъ: всз три сваряда, по удосто- 
вфренню Управляющихъ акцизными сборами, дЪйствовали съ новыми поплав- 
ками вполнЪ удовлетворительно. 

На основан1и опыта, указаннаго Непрем$ннымъ Членомъ, по предложен1ю 


1) Въ подобныхъ случаяхъ предлагалось, однако, достягать полнаго совпаден!я 
на двухъ точкахъ и затЪмъ опредфлять величину уклонен!я на третьей точк$; если 
это уклоневе не превышаетъ двухъ зубцовъ шкалы, то снарядъ можетъ быть остав- 
ленъ для дальнфйшаго дЪйстия. 
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Комитета были произведены новые опыты, но уже въ болЪе широкомъ разм рЪ, 
а именно: въ Акцизвыхъ Управлен!яхъ Эстляндской, Подольской и Минской 
губ., въ перюдъ винокуреная 1885 —86 гг. замна негодныхъ поплавковъ про- 
изводилась безъ высылки всего снаряда. 

По сообщеню Управляющихъ акцизными сборами названныхъ губерний, 
такой способъ зам$ны поплавковъ оказался вполнЗ благопраятнымЪ, такъ что 
вЪ 1887 г. Комитету представилась полная возможность ввести уже общимъ 
правиломъ по ремонту снарядовъ, чтобы снаряды для зам$ны негодныхъ 
поплавковъ новыми не высылались въ Комитетъ или въ его отдЪль, когда 
проч1я части снаряда не требуютъ ремонта, & высылались бы лишь поплавки 
съ гирями и пружины съ ихъ головами. 


в) Содержане контрольнаго снаряда, уходъ за нимъ и повфрка его. 


Лицами, командированными въ 1883 г. для осмотра контрольныхъ сна- 
радовъ, было замфчено, что большинство акцизныхъ чиновниковъ весьма мало 
знакомы съ конструкторскою частью снаряда, не говоря уже, конечно, о 
теор!и его, вслФдетв!е чего лица акцизнаго надзора, не имфя къ тому же 
яенаго представлен1я о томъ вияни, которое можеть оказывать загрязнеше 
снаряда на правильность его показан!й, избфгали частыхъ, но иной разъ 
необходимыхъ, вскрыт!й снаряда для его чистки и ограничивались при этомъ 
указаннымъ для сего 3-хъ м$сячнымъ срокомъ. 

Благодаря такому отношен!ю въ вскрыт!ю снаряда, весьма часто снаряды 
находилось въ сильно загрязненвымъ видЪф, что весьма вредно вмяло, какъ 
на самый снарядъ, вызывая въ его частяхъ новыя болЪе существенныя повреж- 
ден1я, такъ и на правильность его показаний. 

Кром} того, лица, командированныя для осмотра контрольныхъ снаря- 
довъ, нашли, что пов$рка снарядовъ и способы сличеня его показанй съ 
дфйствительными выходами далеко несовершенны и неправильвы и при 
томъ премы повфрки и сличен!й чрезвычайно разнообразны и не вполнЪ 
достигають цзли. 

Вс эти обстоятельства ясно показывали, что содержане, новфрка и 
даже установка контрольныхъ снарядовъ—эти главнфйпия функщи техничес- 
каго контроля— находились въ ненормальномъ положен1и и вызывали необхо- 
димость, съ одной стороны, преподан1я акцизному надзору точныхъ и возможно 
полныхь правилъ и инструкщй вообще по уходу за контрольнымъ снарядомъ, 
а съ другой—ознакомленя ихъ съ детальнымъ устройствомъ сваряда, какъ 
равно и съ теорею его дЪйствая. Въ 1884 г. Комитеть уже выработаль и 
установилъ все необходимое по уходу за контрольнымъ снарядомъ. 

Такъ, въ отношени того, когда и какъь слфдуетъ производить чистку Чистка контроль- 
снаряда, Комитетъ призналъ, что сроки для вскрыт снарядовъ должны наго снаряда. 
быть установляемы Управляющими акцизными сборами, сообразно мЗстнымъ 
условямъ и конструкщи заводовъ; затЁмъ указано было, как1я части снаряда 
могуть и должны быть смазываемы, причемъ пояснено, какими веществами 
лучше производить эту смазку и какихъ веществь слфдуеть избЪгать въ 
данномъ случа». 


ыы бы 


Сборка, установ- Въ отношен!и сборки, установки и новфрки контрольныхъ снарядовъ 
ка и повфрка конт- Комитетомъ выработаны и установлены нижесл5дующ!е премы и правила 


рольнаго снаряда. 


для руководства лицъ акцизнаго надзора при открытии винокуретя: 

1) пов$рку мЗряющихъ отдфлен!й барабана сл$дуетъ производить при 
посредствЪ клейменаго полуведра, причемъ лучше употреблять кр$икй спиртъ, 
а не воду; 2) необходимо наблюдать, чтобы при тарировкв температура 
помфщен!я снаряда соотв$тствовала той температурВ, при которой снарядъ 
дЪйствуетъ; 3) если при тарировкЗ не происходитъ полнаго совпаденя всфхъ 
трехъ точекъь и при этомъ погр$шность не превышаетъ двухъ зубцовъ 
шкалы, то дозволяется ограничиваться совиаденемъ только на двухъ точкахъ 
100 и 80, при услови правильнаго дЪйствя всзхъ другихъ частей снаряда; 
при перестановкЪ же эксцентрика должно точно руководствоваться циркуля- 
рами отъ 3 марта 1883 г. за № 1655 и отъ 3 1юля 1875 г. за № 1287 1); 4) головные 
винты слфдуетъ нажимать сильнфе; въ противномъ случаЪ, тарировка не 
можетъ считаться надежною; 5) необходимо наблюдать, чтобы винты яблока 
подвЪфснаго прибора не выходили изъ гнЪфздъ и въ то же время не ст$еняли 
свободнаго движеня подвЪсокъ; 6) послВ тщательной тарировки сл$дуетъ 
испытать правильное дЪйствне поплавка посредетвомъ такого приема: на- 
полнить цилиндръ спиртомъ крфпостью не ниже 70° (при температур% 
близкой къ нормальной) и въ него погрузить поплавокъ; кр$поеть же налитаго 
въ цилиндръ спирта опредФлить двояко: по шкалЪ и посредствомъ метал- 
лическаго спиртомфра по 1-й таблиц% ?). При опредфлеши крЪпости по шкалЪ 
предложено пользоваться слЗдующею таблицею, показывающею, сколькимъ 
долямъ градуса спиртомВра соотвЪтствуеть одинъ зубецъ въ разныхъ мЪстахъ 


шкалы: 
между 70° и 80° одивъ зуб. соотв$т. 0,25° 


› 809 › 87,50 › › › 0,20° 


› 87,58 › 90° › › › 0,18° 
› 90° › 95 › > ы. 0,17° 
» 95° › 97,59 ›» › › 0,16° 
› 97,5%» 100 › › » 0,13° 


Если затЗмъ разность крфиостей спирта, опредзленныхъ но шкалВ и по- 
средствомъ спиртомЪра, болфе 0,75%/о, то поплавокъ долженъ быть признанъ 
негоднымъ и отосланъ въ Техничесмй Комитеть или въ подлежанай его 
Отдзлъ; 7) учетъь по ведущему колесу долженъ быть пров$ренъ вращенемъ 
барабана, причемъ, если уклонеюмя превосходятъ 2 миллиметра—при гирь- 
кахъ 100 и 4 милл.—при гирькахъ 80, а перестановка эксцентрика этихъ 


1) Въ этомъ послфднемъ циркулярЪ указывается, что намфченная въ бывшей по- 
вфрочной Экспедищи (нынф Техничесвай Комитетъ) на эксцентрикВ черта является 
результатомъ полной вывфрки снаряда и выражастъ собою правильный учетъ ведущаго 
колеса, почему перестановка эксцентрита можетъ быть поручаема управляющими акциз- 
ными сборами лишь тфмъ изъ числа уполномоченныхъ для вскрытий снарядовъ лицамъ, 
которыя особенно близко знакомы съ техникою контрольнаго снаряда, съ т$мъ, чтобы ` 
о каждой перестановкЪ эсцентрика былъ составляемъ подробный актъ. 

$) Таблицы въ металлическому съ 9-ю гирьками синртомфру, изданныя Депар- 
таментомъ Неокладныхъ Сборовъ. 


вы: 0 а 


погрфшностей не устраняетъ, то снарядъ долженъ быть отосланъ въ Техни- 
ческый Комитеть или его ОтдЪлъь для исправления; 8) ось указательной 
стрфлки не должна имЪть большаго разбфга между своими стойками; 9) нажи- 
мая пружинный тормазъ, слЪдуетъ помнить, что тормазъ этоть имЪеть одну 
исключительную цфль—препятетвовать произвольнымъ движешямъ ведущаго 
колеса; 10) слФдуетъ возможно чаще осматривать камеры храповаго механизма; 
11) счетчики спирта слЪдуетъ устанавливать такъ, чтобы при наивысшемъ 
положенши ролика и при вертикальномъ положен!и одного изъ трехъ ражаль- 
ныхъ швовъ барабана, указатель счетчика стоялъ на чертЪ; 12) чистка рас- 
предЪлительныхъ и дополнительныхъ трубокъ должна производиться посред- 
ствомъ Щетокъ, насаженныхъ на проволоки и пропускомъ черезъ трубки 
воды; 13) сифонная труба должна быть испытываема пропускомъ воды; 14) подъ 
ось барабана не сл$дуетъ класть подкладокъ, ибо онф измфняють геометри- 
ческое соотношение частей снаряда; 15) при упаковкф и хранев!и снаряда: 
а) не слЪдуетъ части снаряда покрывать саломъ, такъ какъ, съ одной стороны, 
сало вообще трудно отчищается, а съ другой, плохое сало даеть ржавчину; 
и 6) ось указательной стрЪлки не слЪдуеть обвертывать тряикой, ибо чрезъ 
это можеть произойти порча копусовъ; 16) хранене поплавка и гирекъ, въ 
опломбированномъ ящикЪ у заводчика, признано далеко не безопаснымъ, & 
потому сл$дуетъ, обвернувъ названные предметы бумагой, класть ихъ внутрь 
снаряда; конусы же стр$лки— вставлять въ пробки, предварительно смазавъ 
ихъ вазелиномъ. 

Выяснивъ пр!емы установки коптрольныхъ снарядовъ при начал вино- Повфркаправиль- 
курен!я, Техничесьй Комитеть приступилъ къ выясненю мЪфръ по опредЪ- НОсти дЪйствия коин- 
лен!ю правильности дЪйстия снаряда во время самаго хода винокуревшя. и НИЯ 

Съ этою цфлью признавалось желательвымъ виработать правила для реня. 
повзрки снаряда и сличен1я его показанй съ дЪйствительвыми выходами 
спирта, каковыми правилами и должны были бы уже руководетвоваться всЪ 
лица акцизнаго надзора. Въ общихъ правилахъ такого рода являлась суще- 
ственная необходимость, такъ какъ, по свидфтельству лицъ, командирован- 
ныхЪ для осмотра снарядовъ, не было единства дБйетий и пруемы повЪрки 
и сличеня не всегда были цфлесообразны. 

Разрабатывая въ 1884 году данную задачу, Комитетъ выленилъ, что 
подъ именемъ повфрки снаряда должно разумфть тщательный осмотрь и по- 
вЪрку дЪйств! каждой отдфльной части его, слфдовательно повфрка должна 
производиться при вскрыти снаряда, которое въ свою очередь должно вы- 
зываться сомнф$немъ въ правильномъ дфйстни снаряда, а главнымъ обра- 
зомъ—извЪфетной разностью, получаемою при сличен!и показав1й снаряда съ 
дЪйствительными выходами спирта. Величина этой разности не была уста- 
новлена и акцизный надзоръ не имЗлъ въ этомъ отношении никакихъ указавй, 
велЪдстне чего предЪлы сказанной разности, допускавииеся на практикЪ, были 
различны, напр., въ западныхъ губершяхъ наивыспий пред$лъ колебался отъ 
0,5°/о до 1,5°/о, въ великоросайскихъ же губервяхъ онъ доходилъ до 19/о. По- 
добное явлене не могло быть признано нормальнымъ, почему Комитетъ счель 
необходимымъ установить для всЪхъ м$еть Росаи одинъ общий предЪлъ раз- 


2 


Ведене по каж- 
дому контрольно- 
му снаряду 0соба- 
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ности колебан!й до 1,5%/о. Въ отношенш же сличен!й показан снаряда съ 
дЪйствительнымъ выходомъ спирта, Комитетомъ были предложеаы нижесл$- 
дующие приемы: 

Въ извЪстные, установленные Упр. акциз. сбор., сроки, а равно и въ 
случа какихъ либо сомнЪвй въ правильности дЪйств!й снаряда, чиновникъ, 
прибывъ на заводъ, лично долженъ принять сгонку одного затора или суточ- 
наго выхода. Съ этою цфлью, предъ началомъ сгонки, спиртопремный чанъ 
опоражнивается и опечатывается, причемъ записываются показаня счетчиковъ. 
По окончани сгонки снова зам чаются показан!я счетчиковъ и опред$ляется 
крЪпость спирта въ спиртопремномъ чанЪ. При этомъ, какъ пояснялъ Коми- 
тетъ, не слЗдуетъ упускать изъ виду настоятельной необходимости самаго 
тщательнаго перем шиван1я спирта, какъ одного изъ главнфйшихь условий 
правильнаго опредфлен1я крЪпости. ЗатЁмъ, взявъ объемъ протекшаго спирта 
по нижнему счетчику и умноживъ его на найденную по спиртомЗру врф- 
пость, получается число градусовъ во взятомъ количеств$ спирта. Это число 
сравнивается съ показашемъ счетчика алкоголя. 

Комитетъ полагалъ, что подобное наблюдене, при надлежащемъ внима- 
ман!и чиновника и къ другимъ условмямъ заводскаго производства, & въ 0со- 
бенности при тщательномъ перем$ шиван!и спирта передъ опред$лешемъ его 
кр$пости, несомнфнно послужить вадежнымъ основашемъ для сужденя о 
дЪйств!и контрольнаго снаряда. 

Кром вышесказанной м$ры Комитетомъ рекомендовалось еще—при каж- 
домъ, по возможности, посфщени завода опредфлять врфпость спирта въ 
спиртопремномъ чавЪ и сличать ее со среднею крФпостью, выведенною изъ 
показанй счетчиковъ въ моменть прИзда чиновника и въ начал сгонки 
спирта, по винокуренной книг$. Разность показан!й верхняго счетчика (алко- 
голя) дЪлится на разность показайй нижняго счетчика (спирта); частное 
даетъ искомую среднюю Ер$пость. 

Зат$мъ предлагалось сличать показан1я контрольнаго снаряда съ дзй- 
ствительнымъ выходомъ посредствомъ пропуска нЪсколькихъ ведеръ спирта, 
при наблюден!и, вмфстЪ съ тфмъ, за показан!ями указательной стр$лки и 
сравнивать послфдн!я съ показаями волчка въ фильтрЪ; при этомъ, од- 
нако, указывалось, что наблюден!я не слфдуетъ дфлать въ началф и въ концЪ 
сгонки, когда крЪфпость спирта подвержена боле или менфе значительнымъ 
уклонен!ямъ. 

Хотя всВ вышеуказанныя мфры считались вполнф достаточными для 
пров$рки дЪйствя снаряда во время посфщен1я завода чиновникомъ, но 
признавалось необходимымъ дать лицу акцизнаго надзора возможность во 
всякое время знать, что происходило со снарядомъ и какъ онъ дЪйствовалъ. 
Для сей цЪли Комитетомъ предложено было установить журналъ контрольнаго 
снаряда, въ который заносились бы слЗдующя свф дЪнил: 1) время постановки 
снаряда, бывшихъ вскрыт, сличенй показав! и т. д.; 2) показане счетчи- 
ковъ алкоголя и спирта; 3) кр$пость спирта, полученнаго при сличени по- 
казан!й снаряда съ дЪйствительными выходами; 4) показан!я максимальныхъ 
термометровъ въ фильтр и въ премномъ цилиндр; 5) число дней дзИ- 
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стня снаряда; 6) число ведеръ, протекшихъ чрезъ снарядъ, и 7) замфчаня 
лицъ акцизнаго надзора. 

Подобнымъ журчаломъ предлагалось снабдить каждый контрольный ена- 
рядъ, а лицамъ акцизнаго надзора вмфнить въ обязанность, при посфщеви 
заводовъ, пополнять рубрики журнала цифровыми данными; въ рубрикЪ же 
‹замфчан!я» излагать, въ какомъ видЪ снарядъ былъ найденъ при наружномъ 
его осмотрЗ, вскрывался ли снарядъ, была ли произведена тарировка и пр., 
зат8мъ внесенныя данныя удостовфрять своею подписью !). 

Вс указанныя мЪфропрятя съ достаточною точностью и ясностью 
разъясняли, какъ слФдуетъ обращаться съ контрольнымъ снарядомъ` во время 
сборки, повфрки и дЪйствя его, и въ этомъ отношени акцизный надзоръ 
получилъ вс необходимыя указан1я; но для того, чтобы лицамъ акцизнаго 
надзора, мало знакомымъ съ устройствомъ и теорею снаряда, дать возмож- 
ность примфнять вс указанныя мфропр1ят!я съ полною сознательностью ихъ 
цзли и значен1я, Комитеть призналь желательнымъ издан!е подробнаго и 
обстоятельнаго руководства по контрольному снаряду Бр. Сименеъ и Ко. 

Членами Комитета И. А. Недошивинымъ и [. Г. Новицкимъ тогда же 
была выражена готовность заняться составленемъ и издан!емъ подобнаго 
руководства, что впослфдетви ими и было исполнено °). 


г) Обезпечене контрольнаго снаряда и фильтра. 


Изъ отчетовъ лицъ, командированныхъ въ 1883 году для осмотра кон- 
трольныхъ снарядовъь было видно, что мфры, примфняемыя къ обезпечен!ю 
контрольныхъ снарядовъ и фильтровъ, весьма разнообразны. 

Въ губервяхъ западныхъ эти мфры несравненно серьезнфе и цфлесо- 
образнзе мЪръ, практикуемыхъ въ губершяхъ центральныхъ и восточныхъ. 

Въ виду сего, вь 1884 году Комитетъь призналъ необходимымъ дать 
нфкоторыя разъяснен!я и указать болфе цфлесообразные способы къ тому, 
чтобы налагаемыя обезпеченя дЪйствительно достигали своей цЪли, а равно— 
ввести боле однообразный методъ обезпечений. 

Въ отношени обезпечен!я ширмы и цинковаго футляра, конструкщя кото- 
рыхъ, какъ было указано выше, признавалась Комитетомъ не вполиЪ совершен- 
ною, были сдЗланы такого рода указан1я: 1) дополнительные проемные прутья, 
которые служили для скрфплевня угловъ крышки ширмы съ ея стфнками,— 
не всегда приносили существенную пользу; въ виду этого признавалось воз- 
можнымъ не требовать обязательной ихъ установки, а предоставлять Управ- 
ляющимъ акцизными сборами пользоваться этой мЪфрой по ихъ усмотр$н!ю; 
2) на мфстЪ соединен!я крышки ширмы съ ея стфнками рекомендовалось на- 
вкладывать бандероль съ автографами; 3) такъ какъ лапки футляра, сд$лан- 


1) Таве журналы введены въ практику контрольно-снаряднаго дфла циркуля- 
ромъ Управл. Минист. Финансовъ 21 1юля 1884 г. за № 1758. 

*) «Контрольный спиртоизм5ряющй снарядъ Бр. Сименеъ н №, принятый въ 
Росси для учета спирта, выкуриваемаго на винокуренныхъ заводахъ». Составили 
И. Недошивинъ и 1. Новицый. Издане 1886 г. 
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ныя изъ листоваго цинка, слишкомъ тонки, а потому даютъ возможность н$- 
котораго подъема футляра, то предлагалось употреблете особыхъ твердыхъ 
прокладокъ или линеекъ, надфваемыхъ на приливы крестовины сверху ла- 
покъ, подъ проемные прутья футляра; однако, годовая практика этихъ про- 
кладокъ показала, что прим$нев!е ихъ иногда является затруднительнымъ, & 
иногда и безполезнымъ, почему въ 1885 году было предложено акцизному надзору 
прим$нять, по усмотр& ню Управляющаго акцизными сборами, болЪе совершеп- 
ныя мфры къ уменьшен!ю зазора между постаментомъ и краемъ футляра; 4) ре. 
комендованъ болфе цфлесообразный сиособъ укрЗилен1я стекла въ цинковомъ 
футляр%, и 5) указано, что щитки ‘), покрывающе флянцы входнаго и выходваго 
отверстй, должны быть только цфльные и прикрывать собою гайки болтовъ. 

Въ отношении обезпечен1я постамента и отводной трубы, Комитетомъ 
признано внеобходимымъ обратить особое внимаше лицъ акцизнаго надзора 
на осмотръ постамента, послЗ снятя съ него контрольнаго снаряда, и съ 
цфлью убЪждаться въ томъ, нфть ли какихъ либо приспособлен!й для отвода 
спирта; въ видахъ же устранен1я возможности похищеня спирта чрезъ от- 
водную трубу признано желательнымъ ее уничтожить и замЗнить особымъ сбор- 
чымъ резервуаромъ, куда бы поступалъ спирть, въ случа переполненя имъ 
контрольнаго снаряда. Однако, какъ ни желательна была подобная замЪна 
отводной трубы, но, по трудности обезпеченя сборныхъ резервуаровъ, Коми- 
тетомъ признавалось пока невозможнымъ ввести эти резервуары повсем$стно, 
почему, на первое время, предлагалось обратиться къ Управляющимъ акциз- 
ными сборами съ предложешемъ поставить означенные резервуары, въ видЪ 
опыта, на нзсколькихь заводахъ и выяснить наилучиий способъ ихъ 0обез- 
печеня. 

Установка въ существующей отводной трубЪ фильтра (нфсколько выше 
ея устья) частой металлической сЪЗтки признавалась Комитетомъ весьма по- 
лезной и необходимой мЪфрой. Въ 1885 г. отводная труба постамента, до нз- 
которой степени, была уже измФнена, въ виду того, что на многихъ заводахъ, 
благодаря свойству грунта и высокаго уровня почвенныхъ водъ, труба эта 
оставалась въ полномъ бездЪйстви. 

ЗатЪмъ, Комитетъ не призналь цфзлесообразнымъ обшивать чЪмъ либо 
бока постамента, какъ это дЪлалось въ нфкоторыхъ Управлен!яхъ; накладка же 
металлическаго листа на верхнюю часть постамента признана м$рою весьма 
полезною. 

Съ контрольнымъ сварядомъ весьма тесно связанъ фильтръ, почему, 
обсуждая въ 1884 году способы обезпечен1я снаряда, Комитетъ счелъ необ- 
ходимымъ сдфлать н$которыя указан!я и въ отношени обезпеченя фильтра. 

Признавая фильтръ приборомъ довольно опаснымъ въ смысл возмож- 
ности отвода спирта и притомъ затруднительнымъ для надлежащаго обезпе- 
ченя, Комитетъ высказалъь пожелан!е обходиться безъ фильтра, причемъ счи- 
талъ достаточнымъ установить фонарь для волчка съ мелкой металлической 


') Щитки эти введены циркуляромъ Департамента Неокладныхъ Сборовъ 3 Марта 
1883 г., за № 1656. 


сЪткой для отдфлев!я крупнаго сора; но такъ какъ, по данному предмету, не 
было собрано еще достаточно детальныхъ данныхъ, то признано рискован- 
нымъ немедленно и повсемфстно замфнить фильтръ фонаремъ и предложено, 
во первыхъ, заняться изысканемъ пригоднаго типа фонаря, & во вторыхъ,— 
произвести на заводахъ соотвфтствующие опыты. 

До собран1я свздЪн!й о результатахъ этихъ опытовъ, Комитетъ счелъ 
необходимымъ дать нзкоторыя указан!я по обезпеченню фильтра, такъ какъ 
командированными въ 1883 г. для осмотра контрольныхъ снарядовъ лицами 
были выяснены такого рода обстоятельства, которыя вызывали приняте серьез- 
ныхъ м8Ёръ по его обезпечен!ю. 

Въ этихь видахъ Комитетомъ было предложено слфдующее: 1) закры- 
вать фильтръ вмЪстЪ съ воздушникомъ и трубами общимъ чехломъ, причемъ 
признано желательнымъ сЪтчатые чехлы постепенно изъять изъ употреблен1я» 
изъ чехловъ же, удовлетворяющихъ своему назначеню, рекомендовалось об- 
ратить внимане на н$зсколько типовъ таковыхъ, выработанныхъ какъ лицами 
акцизнаго надзора, такъ и членами Техническаго Комитета, и 2) существо- 
вавшая, въ то время, отводная труба фильтра и возлдушники признавались 
весьма вредными для интересовъ казны, главнымъ образомъ, потому, что 
чрезъь нихъ отдфляющеся изъ перегоннаго аппарата пары и газы очень 
легко могли проходить въ контрольный снарядъ; поэтому Комитетъ и счелъ 
необходимыхъ уничтожить отводную трубу фильтра въ постаменть, а взамфнЪъ 
ея предложилъ сдфлать, на мЪст$ воздушника, трубу, поднимающуюся верти- 
вкально до высоты крышки холодильника, загибающуюся обратно внизъ и 
оканчивающуюся раструбомъ подъ общимъ чехломъ фильтра, причемъ рас- 
трубъ могъ быть затянуть мелкою мфдною сЁткою. При достаточномъ дламетрЪ 
трубы, по мнфню Комитета, свободный выходъ газамъ вполнЪ обезиечивался 
и приспособлеше это давало возможность уничтожить отводную трубу. 

ЗатЗмъ, для малыхъ заводовъ рекомендовалось приспособлеше особаго 
маленькаго чанка, помфщеннаго подъ общимъ чехломъ фильтра и принимаю- 
щаго конецъ отводной трубы, & также предложено отводную трубу фильтра 
разр$зать и къ нижней ея части припаять, возможно большихъ размФровъ, 
воронку, въ которую долженъ входить, не достигая ея дна, конецъ верхней 
части трубы; воронка должна была быть расположена подъ общимъ чехломъ 
фильтра и служить, такимъ образомъ премпикомъ на случай переполневя 
фильтра спиртомъ; чрезъ такое приспособлене, воздухъ и газъ, не понадая 
въ контрольный снарядъ, получали свободный выходъ. 

Въ отношен!и ограждевя возможности получен!я спирта, до поступле- 
ня его въ ковтрольвый снарядъ, чрезъ воздушникъ фильтра, въ конц» 
1884 г. Комитеть обсуждалъ предложен!е Г. Истратова, которое заключалось 
въ прим$нени къ воздушной труб фильтра шароваго клапана, съ приспо- 
соблешемъ лля прохода воздуха и газовъ. 

Это предложене Комитетъ призналъ заслуживающимь вниман!я, но въ 
виду возможнаго, со стороны заводчиковъ, опасен!я, что при данномъ кда- 
панф можетъ нарушаться правильность сгонки, постановилъ прим нить этотъ 
клапанъ сначала, въ вид опыта, на нзкоторыхъ заводахъ. Клапанъ этотъ, 
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Докладъ Ненре- 
мЬннаго Члена о 
показашяхъ мак- 
симальныхъ тер- 
мометровъ въ пе- 
раодъ 188%/5 гг. 
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видоизмЪ ненный вЪ Техническомъ Комитет$, въ настоящее время примЗненъ, 
подъ назван1емъ воздушника Иестратова, къ фильтрамъ контрольнаго снаряда 
Бр. Сименсъ и К». 

Въ концЪ 1886 г., основываясь на весьма благопрятныхъ опытахъ надъ 
винокурешемъ безъ фланелеваго мЪшка въ фильтрЪ, произведенныхъ въ Чер- 
ниговскомъ Акцизномъ Управлен!и, Комитетъ призналъ необходимымъ пред- 
ложить всфмъ Управляющимъ акцизными сборами произвести подобные же 
опыты съ фильтромъ.. 

Выработавъ указанныя мфропр!ят!я по обезпеченю фильтра, Комитетъ 
въ томъ же 1884 году поставилъ себ задачей— изыскать способъ возможно 
лучшаго и цфлесообразнаго пользован1я максимальными термометрами. 

Для ршевшя данной задачи слфдовало выяснить сначала ту наивыс- 
шую температуру спирта, которая не можеть приносить вреда контрольному 
снаряду. 

По свёдЪиямъ, ииЗвшимся въ раземотр8н!и Комитета по этому вопросу, 
представлялось вполнЪ яснымъ, что установленный въ то время наивыспий 
предЪлъь 25°, по многимъ причинамъ, долженъ быть признанъ нец$лесооб- 
разнымъ, & потому Комитеть и предложилъ установить нижеслВдующия пре- 
дЪльныя величины показаний максимальнаго термометра: въ холодное время 
года въ премномъ цилиндр 30° Реомюра, а въ фильтр 25°, въ теплое же 
время года для пр1емнаго цилиндра 35°, а для фильтра 30°. За несоблюдеше 
указанныхъ предфловъ температуръ признавалось нужнымъ привлекать завод- 
чиковъ къ отвзтственности на основанйи 6 п. Правилъ 28 Мая 1883 г. о взыска- 
няхъ за нарушен!я Устава о Пит. С6. (нынЪ ст. 567 Уст. о Пит. Об. изд. 1887 г.). 

Въ отношен!и того, гдз и какъ лучше устанавливать максимальные 
термометры, были приняты въ соображене наблюден!я надъ термометрами, 
произведенныя главнымъ образомъ въ 1884 г., и на основан!и полученныхъ 
данныхъ Комитетъ призпалъ нецфлесообразнымъ помфщать термометръ въ 
фильтрЪ, а предложилъ (въ 1885 г.) помфщать его противъ стекла на ниж- 
немъ счетчик снаряда, прикрфпляя его проволокою, въ горизонтальномъ 
положен!и, къ верхнему счетчику такъ, чтобы показаня его можно было от- 
считывать снаружи '). 

За повышен1е предЗльной температуры, по данному термометру, отвЗт- 
ственноеть заводчика должна быть больше, чфмъ за нарушене таковаго же 
пред$ла на термометр$ прлемнаго цилиндра, гдф предлагалось подвзшивать 
термометръ въ горизонтальномъ положен!и въ самомъ спиртВ, на дюймъ выше 
входнаго отверетя. 

Къ вопросу о максимальныхъ термометрахъ сл$дуетъь также отнести и 
докладъ НепремЪ$ннаго Члена о показан1яхъ максимальныхъь термометровъ 
за перодъ 188%/5 гг., который разсматривалея Комитетомъ въ 1886 г. 

Въ этомъ доклад, между прочимъ, упоминалось, что свЗд$н1я о показа- 
н1яхЪ максимальныхъ термометровъ за перодъ 188%/5 гг. получены были только 
по 36 Управлен1ямъ на 1963 заводахъ. По системамъ перегонныхъ аппара- 


1) Курналъ засфдашй Техническаго Комитета 27 и 29 Мая 1885 г. 
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товъ въ этихъ Управлешяхъ находилось заводовъ: съ однокубовыми аппаратами 
182, съ двухкубовыми— 1217 и съ аппаратами непрерывнаго дЪйствя— 564. 

На означенномъ числЪ заводовъ вефхъ превышений въ показаняхъ тер- 
мометровъ выше 25 градусовъ было 296; изъ нихъ на заводы однокубовые 
приходилось 31 превышене, на двухкубовые — 206 и на заводы съ перегон- 
ными аппаратами непрерывнаго дЪйств1я— 59. 

Общее число превышен!й распредЪлялось такимъ образомъ: превышевй 
въ одномъ фильтр было 96, въ одномъ цилиндр —138 и въ фильтр$ и 
цилиндр —62; при этомъ максимумъ превышен!я, какъ для фильтра, такъ и 
для цилиндра, доходилъ до 60-ти градусовъ. | 

Приведенныя цифровыя данныя относительно превышен температуръ, 
какъ зам чено въ докладЪ, сами по себЪ, еще не могутъ служить указанями 
на злоупотреблен!я съ контрольными снарядами дЪйствемъ на нихъ возвы- 
шенной температурой, такъ какъ большее или меньшее вл1ян1е температуры 
на неправильное показан!е контрольнаго снаряда зависитъ отъ ея предЪфловъ 
и продолжительности ея дЪйствя. 

ЗатЪмъ указано, что за предЪльную температуру, согласно постанов- 
ленню Техническаго Комитета, можеть быть принята температура для спирта 
въ цилиндрВ контрольнаго снаряда въ 35°. 

Привимая за предЗльную температуру именно 35“, данныя доклада по- 
казываютъ, что заводовъ, давшихъ превышене выше 35-ти градусовъ, для 
спирта въ одномъ только цилиндр снаряда, было 71, т. е. около 3,6°/о всего 
вышеуказаннаго числа заводовъ, превышен1я въ фильтр$ и цилиндрЪ зам чены 
были на 30-ти заводахъ, т. е. около 1,5°/о; елфдовательно, число заводовъ, 
на которыхъ превышен!я переходили нормальный предфле, составляло до 
5,1°/о всего числа заводовъ, по коимЪъ были получены свЪдЪн!я о показашяхъ 
максимальныхь термометровъ. 

Принявъ по внимане приведенныя цифровыя данныя, трудность мани- 
пулирован!я температурою съ цфлью получешя неправильныхъ показаний 
контрольнаго снаряда и, наконецъ, установленную отвзтственность заводчи- 
ковъ за превышевше температуръ, докладчикъ пришелъ къ тому заключенгю, 
что повышен!е температуръ сгоняемаго на винокуренныхъ заводахъ спирта 
въ перодъ 188*/5 гг. имЪфло случайный характеръь и едва ли вызывалось 
цфлью злоупотреблен1я съ контрольными снарядами. 

Вс$ данныя о показан!яхЪ максимальныхъ термометровъ, указанныя въ 
доклад Непремфннаго Члена, Комитетъ призвалъ небезполезнымъ сообщить 
для свЗдЪюя и соображенй Управляющимъ акцизными сборами, съ каковою 
цзлью изъ упомянутаго доклада было сдфлано извлечене, разосланное Упра- 
вляющимъ акцизными сборами. 

Въ связи съ мЗрами обезпеченя коптрольнаго снаряда и фильтра на- 
ходится вопросъ, возбужденный Департамевтомъ Неокладныхъ Сборовъ, объ 
участи казны въ расходахъ винокуренныхъ заводчиковъ не только по поста- 
новкВ контрольнаго снаряда, но и по устройству обезпеченй снаряда, 
фильтра и всЗхъ частей перегоннаго аппарата. 

Вопросъ этотъ, до обсуждешя его въ Комитет, предложенъ былъ на 
заключене Управляющихъ акцизными сборами. 


Участ!е казны 
въ расходахъ по 
постановк$ нобез- 
печен1ю контроль- 
ныхъ снарядовъ. 


Изъ доставленныхъ по сему предмету отзывовъ видно, что почти вс$ Упра- 
вляюще акцизными сборами указывали на неравном рность и въ особенности 
на несправедливость по отношен!ю къ мелкимъ заводчикамъ существовавшаго 
порядка вознагражден1я за постановку снарядовъ, каковое вознаграждене 
производилось посредствомъ отчисленя въ пользу заводчика (за одинъ пер- 
вый перодъ дЪйствня завода при контрольвомъ снарядЪ) изъ вина, подле- 
жавшаго оплат акцизомъ, извфетнаго количества градусовъ безакцизнаго 
спирта (въ перевод на деньги), независимо отъ слЪдовавшаго заводчикамъ 
безакцизнаго перекура—ио сл$дующему разсчету: для заводовъ, выкурившихъ 
въ течене перюда винокурения: 
до 1,000 вед. безводнаго спирта отчислялось безак. спирта на 60 руб. 


> 3,000 ›»› › » » › › › 0900 › 
› 4,000 › > › › › › › 250 ›»› 
› 7,000 › > > > » > › 300 › 
у 8,000 › > > › » » › 350 »› 
› 9000 › › › › > › › 400 › 
› 10,000 › › » › › » › 450 › 
»› 925,000 › › » › > › › 500 › 
› 50,000 › » › ВЫ › у › 600 › 
› 100,000: › › › > › › » 1700 › 
› 150,000 › > > > › » › 800 › 
> 200,000 и свыше » › » > > » 1,000 › 


ЗатЪмъ большинство Управляющихъ акцизными сборами указывало, что 
за счетъ казны должны производиться слфдующе расходы: 1) доставка кон- 
трольныхъ снарядовъ на заводы, 2) возведене постамента и 3) установка и 
обезпечен!е контрольнаго снаряда и фильтра, за исключенемъ лишь расхода. 
по устройству спиртопремныхъ трубъ. Расходы же, вызываемые по устрой- 
ству приснособленй для обезпечен!я всфхъ частей переговнаго аппарата и 
спиртошлемнаго чана, должны быть раздЪляемы по-ровну между заводчикомъ 
и казною. | 

Обсудивъ въ 1885 году вышеупомянутые отзывы Управляющихъ акциз- 
ными сборами, Вомитеть выработалъ, по сему предмету, правила, которыя, 
по существу своему, вполнЪ согласны съ ин5шемъ Управляющихъ акцузными 
сборами. 

Тогда же Комитетъ счель необходимымъ указать и установить точный 
порядокъ опред$леня размЪра расходовъ казны, а равно и способъ возмЪще- 
ня этихъ расходовъ. Размфръ этихъ расходовъ предоставлено устанавли- 
вать акцизному надзору, совмЪстно съ заводчикомъ, на основан!и предвари- 
тельной разцфнки; всякое же несогласле, по этому вопросу, между заводчикомъ 
и акцизнымъ надзоромъ, должно быть разрфшаемо Управляющимъ акцизними 
сборами, и въ тфхъ случаяхъ, когда въ расходЪ участвуетъ одна казна, расходъ 
можетъ быть утверждаемъ Управляющимъ акцизными сборами, если сумма 
его не превышаетъ 300 р., а когда въ расход$ участвуютъ вмЪстЪ заводчикъ 
и казпа, то сумма расхода, утверждаемая Управляющимъ акцизными сборами, 
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не должна превышать 100 руб.; расходы же, превышающе указанныя суммы, 
какъ въ первомъ, такъ и во второмъ случаяхъ, должны быть представляемы 
на утверждене Департамента Неокладныхъ Сборовъ. Самое возмЪщеше рас- 
ходовъ признано возможнымъ производить сложенемъ акциза съ извЪетнаго 
числа градусовъ спирта, подлежавтихъ оплатф. 

Изложенныя предположен1я Техническаго Комитета получили осуще- 
ствлен1е въ томъ же году издашемъ, на основан1и Высочайше утвержденнаго 
18 Мая 1885 г. мнЪмя Государственнаго Совфта, особыхъ, утвержденныхъ 
Министромъ Финанеовъ 14 [юня Того же года, правилъ о порядкЪ возна- 
гражден!я винокуренныхъ заводчиковъ за постановку контрольныхъ снаря- 
довъ и обезпечене сихъ снарядовъ и перегонныхъ аипаратовъ, а циркуля- 
ромъ Мивистерства Финансовъ 27 Тюня 1886 г. было постановлено, что со- 
глаено симъ правиламъ должны быть вознаграждаемы и влад льцы фруктово- 
виноградо-водочныхъ заводовъ за расходы, произведенные посл$ 1 юля 1885 г., 
по постановк$ контрольныхъ снарядовъ и по обезпеченю какъ сихъ снаря- 
довъ, Такъ и перегонныхъ аппаратовъ. 


д) Случаи неправильнаго дфйствя контрольныхъ снарядовъ и причины, 
вызывавшя ихЪ. 


На основами циркулярнаго распоряженя Министерства Финан совъ, 
отъ 3-го Гюля 1875 г. за № 1287, Управляющие акцизными сборами обязаны 
дЪлать представленя Департаменту Неокладныхь Сборовъ о каждомъ случаЪ 
неправильнаго дфйствя или порчи контрольныхъ снарядовъ, съ подробнымъ 
изложенемъ всфхъ замфченныхъ неправильностей въ дЪйствии контрольнаго 
снаряда и всего обпаруженпаго при его вскрыти. Самое же производство 
разсчета не по снарялу, на основаняхъ, изложенныхь въ $ 23 инструкщи 
6-го Марта 1874 г. (по установкЪ на винокуренныхъ заводахъ контрольныхъ 
снарядовъ Бр. Сименсъ и К° и по наблюден!ю за ними), можетъ быть произ- 
водимо не иначе, какъ съ разр шен!я Департамента Неокладныхъ Сборовъ. 

Во исполнене приведеннаго распоряженя Управляюще” акцизными 
сборами къ представлен1ямъ своимъ Департаменту о неправильномъ дЪй- 
стыи  контрольныхъ снарядовъ прилагаютъ: 1) кошю съ винокуренной 
ЕНИГИ ТОГО завода, на которомъ неисправно дЪйствовалъ снарядъ, не только 
за время неправильнаго дЪйствя онаго, но и за дв недЪфли до начала его 
неисправности и 2) кошю журнала контрольнаго снаряда за оба указанные 
выше срока '). р 

Вс подобныя дЪла препровождаются Департаментомъ на заключене 
Непрем$ннаго Члена Техническаго Комитета и нфкоторыя изъ нихъ, по ука- 
заню Директора Департамента Неокладныхъ Сборовъ, подвергаются обсуж- 
деню Техническаго Комитета. 

Прежде, ч$мъ излагать сущность дфлъ о случаяхъ неправильнаго дЪй- 
стия контрольныхъ снарядовъ, раземотр$нныхъ Комитетомъ, представляется 
ум$стнымъ упомянуть о двухъ общихъ вопросахъ, касающихся вообще сихъ 
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1) Циркуляръ Департамента Неокладныхь Сборовъ 19 Февраля 1885 г. № 1910. 


Обиие вопросы, 
касающеся слху- 
чаевъ неправизь- 
наго дЪйствия кон- 
трольныхъ снаря- 
ДоВЪ. 
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случаевъ и заключавшихся въ слфдующемъ: 1) что сл$дуетъ считать непра- 
вильнымъ;: дфйстые ли контрольнаго снаряда или записи заводоуправленя, 
если разница между тфмъ и другими превышаетъ 11/2°/о, и такую ли именно 
разницу можно признавать за предзльную между показан1ями снаряда и за- 
писями заводоуправлен!я и 2) съ какого момента надлежитъ считать непра- 
вильнымъ дЪйстне контрольнаго снаряда. 

Эти вопросы, возбужденные Уфимской Контрольной Палатой, были пред- 
ложены на обсуждене Комитета въ начал 1885 года. 

Первый изъ нихъ Технический Комитетъ разъяснилъ въ такомъ смыслф: не- 
сходство записей по винокуренной книг$ съ показан1ями контрольныхъ снарядовъ 
вь предфлахъ бол$е 15/о можеть служить только основан1емъ для предположе- 
н1я о неправильномъ дЪфйстви контрольнаго снаряда, въ дЪйствительности коего 
акцизный надзоръ, прежде всего, долженъ убфдиться сличен1ями показаний 
снаряда съ выходами спирта; разница этихъ сличенй, доходящая. до 1'/2°/о, 
а также и документальныя заводск1я данныя, какъ-то: колебашя въ крЪио- 
стяхъ спирта, указавя максимальныхъ термометровъ, крзпость спирта въ 
заводскомъ подвал и проч. служатъ признаками неправильнаго дфйств!я сна- 
ряда, и должны составлять основане разсчета съ заводчикомъ не по снаряду. 

Основываясь на этихъ соображешяхъ, Комитетъ призналъ, что учетъ 
спирта долженъ производиться по контрольному снаряду, независимо отъ 
записей въ винокуренной книгз, на точность которыхъ не всегда возможно 
полагаться. 

При разрфшени втораго вопроса—съ какого момента слфдуетъ считать 
дЪйстне контрольнаго снаряда неправильнымъ, —Комитетъ указалъ, что при 
этомъ необходимо принимать во внимаше два случая, могуше имфть м$ето 
на практик. Въ одномъ изъ нихъ контрольный снарядъ даетъ уклонен!я 
въ показаняхъ въ ущербъ заводчику, о чемъ, въ силу $ 21 инструкщи 6-го 
Марта 1884 г., заводоуправлен!е заявляетъ въ установленномъ порядк$ под- 
лежащему акцизному чиновпику. Въ этомъ случа, по мнЪн!ю Комитета, на- 
чало неправильныхъ показан!й снаряда должно считаться не ранфе, какъ со 
дня составлен1я о томъ заводоуправленемъ надлежащаго акта. Въ другомъ 
случа, & именно: когда снарядъ учитываетъ менфе дЪйствительнаго коли- 
чества проходящаго чрезъ него спирта, т. е. показываетъ въ ущербъ казнЗ, 
отъ заводоуправлен!я не всегда можно ожидать, какъ полагалъ Комитетъ, 
своевременнаго составлешя акта о неправильномъ дфйств!и снаряда. АкЕциз- 
вый чиновникъ, при такихъ обстоятельствахъ, убфдясь въ неправильности 
дЪйств:я снаряда на основанйи заводскихъ данныхъ, долженъ опредфлить 
моментъ, съ котораго, дЪйствительно, снарядъ началъ дЪйствовать непра- 
Вильно и съ этого момента произвести учетъ на основан!и Уст. о Пит. Сб. 

Основываясь на этихъ соображеняхъ, Комитетъ призналъ возможнымъ 
постановленный выше вопросъ разр$шить слёдующимъ образомъ: при непра- 
вильности показай контрольнаго снаряда въ ущербъ заводчика, началомъ 
неправильнаго дЪйстыя снаряда считается заявлен!е о томъ заводоуправлетя, 
если это заявлеше подтвердится заводскими данными; если же неправиль- 
ность въ показаняхъ снаряда была въ ущербъ казнф, то моментъ начала 


неправильнаго дЪйств!я снаряда опредфляется акцизнымъ чиновникомъ на 
основан!и фактическихъ данныхъ, указывающихъ время, съ котораго сна- 
рядъ началь давать неправильныя показавия. 

Первое дфло по неправильному дЪйств!ю контрольнаго снаряда Коми- 


теть обсуждалъь въ 1885 году. Въ доклад Непремфннаго Члена по этому д 


поводу указывалось, что въ отчет бывшаго Ревизора Департамента Не- 
окладныхъ Сборовъ, Савей-Могилевича, по ревизи Владим!рекой губ. видно, 
что на одномъ винокуренномъ завод, въ перодъ 188'/2 гг. контрольный 
снарядъ, начиная съ 10-го ноября 1881 г. по 9-е февраля 1882 г., учиты- 
валь менфе, чЪмъ то значилось по винокуренной книг, причемъ крфпость 
выкуриваемаго спирта, а равно и его выходы, часто подвергались значитель- 
нымъ колебанямъ. Въ виду неоднократныхъ заявлен!й заводчика и приз- 
нанной акцизнымъ надзоромъ неправильности въ показамяхъ снаряда, раз- 
счеты съ заводчикомъ дфлались произвольно, частью по показаямъ снаряда, 
частью по дзиствительнымъ выходамъ, безъ всякаго на то разрфшеня Де- 
партамента Неокладныхъ Сборовъ. Неправильное дЪйстве снаряда, въ дан- 
номъ случа, какъ указалъь Комитетъ, вполн® устанавливается актами заво- 
доуправлен1я и неоднократными ваблюден!ями акцизнаго надзора за дЪй- 
стыемъ снаряда, а потому, въ силу 3 п. циркуляра Министерства Фивансовъ 
отъ 3-го юля 1875 г. за № 1287, УправляющИй акцизными сборами обязанъ 
быль 0 таковомъ случаЪ сд$лать представлен!е въ Департаментъ Неоклад- 
ныхъ Сборовъ; между тЪфуъ такого предетавлен!я сдфлано ве было, сл\до- 
вательно, Управляющий акцизными сборами не въ прав былъ производить 
учеть спирта не по снаряду. 

Въ виду сего, Комитетъ полагалъ, что разсчетъ Управляющаго акциз- 
ными сборами долженъ быть отмфненъ и составленъ новый разсчетъ, на 
основан!и подлинныхъ заводскихъ документовъ, со времени замЁченной не- 
правильности дЪйствя снаряда, т.е. съ 10-го ноября по день установки дру- 
гаго снаряда, и вновь составленный разсчетъ со вс$ми данными долженъ 
быть представленъ на утвержден!е Департамента Неокладныхъ Сборовъ. 

ЗатВмъ, по существу своему, обращаютъ на себя вниман!е 3 дЪла о непра- 
вильномъ дфйстви снарядовъ по Саратовскому Управлению, по которымъ Коми- 
тетъ не согласился съ мнёЗшемъ Управляющаго акцизными сборами, призна- 
вавшаго дЪйстня снарядовъ неправильными. 

Изъ данныхъ, представленвыхъь Управляющимъ акцизными сборами по 
этимъ дфламъ, Комитеть могъ усмотрЪть весьма интересныя и, по существу 
дла, весьма важныя обстоятельства, которыя и заставили Комитетъ дер- 
жаться мнЪн1я, противнаго мн8н!ю Управляющаго акцизныхи сборами. 

Изъ донесенй Управляющаго акцизными сборами видно, во-первыхъ, 
что при вскрыт! снарядовъ лицами акцизнаго надзора, никакихъ неисирав- 
ностей въ снарядахъ найдено не было; во-вторыхъ, показан1я снарядовъ не 
превышали дЪйствительнаго выхода спирта болЪе, какъ на 1,3%/0; въ третьихъ, 
разница показан!й снарядовъ съ учетомъ, произведеннымъ по спиртопр!емному 
чану, выражалась преимущественно не въ показав1яхъ кр$Зпости спирта, & 
въ объемахъ его; въ четвертыхъ — температура сгонявшагося спирта, при 
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кр$пости около 80°, доходила до -- 20° Р., и въ пятыхъ — требуемый зако- 
номъ актъ, въ одномъ случаЪ, не былъ составленъ. Въ доклад$-же по этимъ 
дфламъ, Непремфнный Членъ Комитета указалъ, что небольше начеты 
снарядовъ происходили велЪ дстые высокой температуры сгонявшагося спирта, 
которая обыкновенно вл1яетъ на показан!я снарядовъ, превышающия въ та- 
кихъ случаяхъ дзйствительный выходъ спирта въ предЗлахъ до 15/0, велдетве 
чего сдЪланные начеты не могутъ служить достаточнымъ основанемъ къ произ- 
водству учета спирта не по снаряду, такъ какъ начеты эти, съ одной сто- 
ровы, слишкомъ малы, а съ другой — представляютъ собою обычное явлеше 
л$тнихъ м$феяцевъ (неправильныя дЪйств!я снарядовъ, о которыхъ шла рЪчь, 
относились къ маю и 1юню м$еяцамъ), слЪдовательно они не могли колебать 
интересовъ заводчика потому, что въ зимше м$фсяцы, когда температура 
сгоняемаго спирта бываетъ низка, происходить обратное явлен!е — снаряды 
часто даютъ показаня, клоняцияся въ пользу заводчиковъ, велВдетве чего, 
въ полный перодъ винокурешя, интересы казны и заводчиковъ взаимно урав- 
новфшиваются. На основан!и этихъ данныхъ, Комитетомъ было признано, 
что небольше начеты снарядовъ, въ указанныхъ случаяхъ, происходили только 
отъ высокой температуры сгонявшагося спирта; но это обстоятельство, какъ 
полагаль Комитетъ, не можеть еще служить основашемъ къ производству 
учета не по снаряду, почему Комитетъ и не согласился съ предложешемъ Управ- 
ляющаго акцизными сборами. 

Подобныя-же обстоятельства были выяснены и при обсужденши непра- 
вильнаго дфйствя контрольнаго снаряда въ дл Симбирскаго Акцизнаго 
Управлен!я, гдЪ также, за изв$стный перюдъ времени неправильнаго дЪй- 
ствя, таковое не было констатировано наблюденями лицъ акцизнаго над- 
зора и не было составлено требуемаго закономъ акта, почему Комитетъ, во- 
преки мн$н!ю Управляющаго акцизными сборами, призналъ дЪйствя снаряда 
за данный перюдъ времени правильными и пояснилъ еще при этомъ, что 
начетъ снарядомъ спирта лишь въ объемномъ отношен!и можетъ быть объ- 
яененъ температурными условями заводской сгонкви. 

Неправильное Д%ло о неправильномъ дфйствыи контрольнаго снаряда по Калишскому 
дЪйстве контроль- Управленю, разематривавшееся Комитетомъ въ 1887 г., имЪло интересъ въ 
а СНаРядОВЪ тои отношенши, что въ немъ возбуждалея вопросъ о сложени акциза за 
А р излишне-учтенный спиртъ, а между тмъ, годовой разсчетъ винокуреня того 
скомъ акцизныхъ Перюода былъ уже подписанъ заводчикомъ безъ оговорки и протеста и пре- 
управлен!яхъ. провожденъ въ Контрольную Палату, которая видЪла н$фкоторое препятстве 

къ сложен!ю акциза за излишне учтенный спиртъ въ томъ, что д$ло о непра- 
вильномъ дфйстыи контрольнаго снаряда въ данномъ случа не было 
своевременно сообщено акцизнымъ надзоромъ на разсмотр$е Департамента 
Неокладныхъ Сборовъ, и что заводчикъ относительно начтеннаго на него 
акциза не подалъ протеста и не сд$лалъь оговорки въ годовомъ разсчетВ о 
винокурени, а возбудилъ вопросъ о семъ только впослЁдстви. 

Въ данномъ случа, дЪйстве снаряда Комитетомъ было признано не- 
правильнымъ потому, что по вскрытши, снарядъ оказался испорченнымъ; въ 
виду сего и признавалось возможнымъ сложить акцизъ за излишне учтенный 
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спиртъ, о чемъ и ходатайствовалъ заводчикъ; по поводу же отсутствя свое- 
временнаго протеста заводчика на неправильно учтенный акцизъ, на что 
ссылалась и указывала Контрольная Палата, Комитеть призналъ, что подии- 
сане годоваго разсчета заводчиками безъ протеста не можетъ лишать заводчика, 
права ходатайствовать о сложен!и акциза, такъ какъ заводчикомъ, въ дан- 
номъ случаЪ, своевременно былъ составленъ требуемый закономъ актъ, со- 
храннющ.й свое значеше независимо отъ подписан1я годоваго разсчета. 

ЗатВмъ, разсмотрВнное Комитетомъ дфло о неправильномъ дЪйстви 
снаряда по Виленскому Управлен!ю выдвинуло не менфе интересный вопросъ 
о томъ, какъ сл$дуетъ поступать въ ТЬхъ случаяхъ, когда при неправиль- 
вомъ дфйстыи контрольнаго снаряда замфчается умышленное со стороны 
заводчика уменьшене записей выходовъ спирта по винокуренной книг$. 
Обсуждая этотъ вопросъ, Комитетъь не отрицалъ того, что при неправильномъ 
дВйстви снаряда, умышленная утайка спирта не всегда сопровождаетея 
ясными доказательствами, которыя давали бы возможность начать противъ 
заводчика судебное преслфдован!е; въ то-же время, нельзя подобныя произ- 
вольныя записи оставлять совершенно безнаказанными; посему, въ ТФхь 
случаяхъ, когда записи винокуренной книги не позволяютъ сомифваться въ 
томъ, что ежедневные выходы спирта записаны не полнымъ количествомъ. 
необходимо ограждать казенный интересъ, руководствуясь, какъ то было 
предложено Комитетомъ, нижеслфдующими соображен!ями: 1) при правиль- 
номъ опредЗлени снарядомъ объема, разсчетъ съ заводчикомъ слфдуеть 
производить по средней крЪпости спирта, выведенной изъ предъидущихъ 
14-ти дневныхъ сгонокъ, если-же для вычиелен1я средней кр$Зиости нельзя 
будеть руководствоваться предъидущими сгонками, То таковое можетъ быть 
произведено по слфдующимъ сгонкамъ, и 2) въ случаяхъ неправильваго 
опред$лен!я снарядомъ объема, разсчеть съ заводчикомъ долженъ быть иро- 
изводимъ по среднему выходу, вычисленному вышеуказаннымъ порядкомъ. 

Наконецъ, было разсмотр$но дЪло о неправильномъ дфйстыи контроль- 
наго снаряда по Вятскому Акцизному Управленю. Фактическая сторона этого 
дла состозла въ томъ, что на одномъ заводЪ съ 24-го Октября снарядъ 
началъ давать неправильныя показания; 1-го и 9-го Ноября снарядъ быль 
векрытъ, во при вскрыт1яхъ причина неправильнаго дфйствя не была вылс- 
нена и, кромЪ того, не была устранена, такъ какъ акцизный надзоръ 28-го 
Декабря замфнилъ сказанный снарядъ новымъ. 

Управляющий акцизными сборами полагалъ въ данномъ случа, что раз- 
счетъь съ заводчикомъ слдуеть произвести по Уст. о Пит. Сб. не съ 24-го 
Октября по день установки новаго контрольнаго снаряда, а только съ 24-го 
Октября по 7-е Ноября, т. е. за то лишь время, когда разность въ пока- 
заняхъ снаряда, въ общемъ итогф, превышала одинъ процентъ. 

Такое мне Управляющаго акцизными сборами Комитетъ призналъ 
неправильнымъ на основании вышеприведенныхъ данныхъ, которыя указывали 
на то, что и 7-го Ноября акцизнымъ надзоромъ дЪйстыя снаряда призна- 
вались неправильными, волВдств!е чего онъ и быль снятъ. Комитеть при- 
зналъ, что разсчетъь по Уст. о Пит. Сб. долженъ быть произведенъ съ 24-го 
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Октября не по 7-е Ноября, а по 28-е Декабря включительно, такъ какъ съ 
7-го Ноября дЪйстыя снаряда не могли считаться правильными. 

Весьма интересный случай неправильнаго дЪйствя контрольнаго ена- 
ряда подъ вмявемъ низкой температуры сгоняемаго спирта наблюдался на 
одномъ изъ винокуренныхъ заводовъ СЪвернаго Кавказа. Обстоятельства, 
вызвавш1я эту неправильность, заключались въ слЪдующемъ: лЪтомъ 1888 г. 
Управляюний акцизными сборами Ставропольской губ., Терской и Кубанской 
областей представилъь въ Департамевтъ Неокладныхъ Сборовъ донесене, въ 
которомъ указывалъ, что контрольный снарядъ на упомянутомъ заводЪ, въ 
продолжен перюда винокуреня 188'/з гг., всегда давалъ недочеты, проис- 
ходивше только отъ того, что въ снарядъ поступалъ спиртъ слишкомъ охлаж- 
денный поставленнымъ спешально для этой цЪли двойнымъ холодильни- 
комъ, и просилъ разъяснить, слФдуетъ ли въ данномъ случаЪ произвести 
разсчетъ выкуреннаго спирта по показан!ю снаряда, или по дЪйствительнымъ 
его выходамъ. 

Департаменть Неокладныхъ сборовъ, впредь до разрзшен1я даннаго 
вопроса Техническимъ Комитетомъ, нредписалъь Управляющему акцизными сбо- 
рами произвести временно разсчетъ, за исключенемъ н%которыхъ свидтельствъ, 
не по снаряду, а по дЪйствительнымъ выходамъ. ВмЪетф съ донесенемъ Упра- 
вляющаго акцизными сборами, въ Департаментъ Неокладныхъ Сборовъ было 
представлено по тому же предмету объяснене владфльца упомянутаго завода, 
въ которомъ онъ указывалъ, что климатичесыя условя и отсутстве близъ 
завода хорошей холодной воды препятствовали охлаждать спиртъ до надле- 
жащей температуры, почему въ прежнее время контрольный снарядъ всегда 
начитывалъ, нанося тфмъ существенный убытокъ заводчику; въ виду этихъ 
обстоятельствъ былъ устроенъ двойной холодильникъ, — что, по мн$фи!ю вла- 
дЪльца завода, поставило нослфдай въ таюмя же благопрятныя условия отно- 
сительно охлажден!я спирта, въ какихъ находятся и друге заводы, охлаж- 
дающе спирть до -—- 3, -- 4° Реом.; посему заводчикъ ходатайствоваль о 
производетвЪ разсчета выкуренному спирту по снаряду, а не по дЪйстви- 
тельвымъ выходамъ. 

При обсужден!и обстоятельствъь настоящаго дЪла въ Техвическомъ Ко- 
митетз Непрем$ннымъ Членомъ его было, между прочимъ, заявлено, что дЪй- 
стыя снаряда на данномъ завод должны быть признаны правильными, такъ 
какъ недочеты происходили не отъ какихъ либо неисправностей въ самомъ 
снарядЪ, а только оть вмян1я низкой температуры спирта, — съ каковымъ 
заключенемъ виолнЪз согласился и Техническй Комитетъ и положилъ, что 
въ данномъ случа разсчеть выкуреннаго спирта долженъ быть произведенъ 
по показан1ю контрольнаго снаряда, а не по дфйствительнымъ выходамъ. 

Что касается тЪхъ причинъ, которыми вообще вызываются случаи не- 
правильнаго дЪфйстыя контрольныхъ снарядовъ, то съ характеромъ этихъ 
причинъ Комитетъ ближайшимъ образомъ ознакомился въ МартЪ 1886 г., 
когда на обсуждене Комитета былъ предложенъ докладъ НепремЪннаго Члена, 
Техническаго Комитета: о случайностяхъ, происходившихъ съ контрольными 
снарядами въ течен1и 1885 года. 
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Въ этомъ доклад говорилось, между прочимъ, о томъ, что изъ вефхъ 
81-го случая неправильнаго дЪфйстня контрольныхъ снарядовъ, наблюдав- 
шихся въ 1885 году по 29-ти Акцизнымъ Управленямъ, таковое зависело: 
въ 34 случаяхъ—отъ спаденя или неравномЗрнаго нажима пружиннаго тор- 
маза; въ 10—отъ нев$рной тарировки или неправильной установки частей 
снаряда; въ б—отъ порчи: камеръ храповаго механизма, шариковъ, счетчика 
и вообще отъ ветхости всего снаряда; въ б—юоть загрязнен1я оси счетчика 
алкоголя, храповаго механизма и подвижныхъ частей снаряда; въ 7— отъ течи 
въ барабан, премномъ циливдрВ и въ одной изъ распредфлительныхъ трубъ; 
въ б—отъ различныхъ причинъ, какъ-то: бездфйстня указательной стр%лки, 
выпаден1я одного изъ винтовъ подвфенаго прибора, залива бражкой всего 
снаряда, самодвижен1я ведущаго колеса и засоренйя одной изъ распредзли- 
тельныхъ трубокъ; въ 5—оть неправильнаго дЪйстня въ учетв кр%пости 
спирта, при вфрной установкЪ всЪхъ частей снаряда; въ 2—отъ сгонки вы- 
сокоградуснаго спирта при низкой температурЪ, въ 1—оть злоупотреблевня; 
ВЪ 4 же случаяхъ—причины не были выяснены. 


Зат$мъ указано, что вышеприведенные 81 случай неправильнаго дЪй- 
стая контрольныхъ снарядовъ, ни по характеру причинъ, ни отношешемъ 
своего числа къ общему числу (2575) дЪйствовавшихъ въ 1885 г. контрольныхъ 
снарядовъ, не представляютъ ничего опаснаго для контрольно-сенаряднаго дфла; 
такой выводъ основывался на сравнев!и причинъ и числа случаевъ непра- 
вильнаго дфйств!я контрольныхъ снарядовъ въ 1885 г. съ тфми же данными 
предшествовавшихъ годовъ, когда ва винокуренныхъ заводахъ производилась, 
ВЪ довольно обширныхъ размфрахъ, такъ называемая засадка спирта въ сна- 
рядахъ, и когда, напр., въ 1883 году, по 14-ти Управлешаямъ, входившимъ 
въ ра1онъ варшавекаго отдЪла, въ трехм$еячный перодъ времени было, при 
1349 дЪйствовавшихъ заводахъ, 79 случаевь неправильнаго дфйстия кон- 
трольныхъ снарядовъ. 


Особенное вниман!е обращено докладчикомъ на пружинный тормазъ, ко- 
торый въ причинахъ неправильныхъ дЪйствий ковтрольныхъ снарядовъ занималъ 
первое мЪето; значительный (41,9°/о) процентъ случайностей, зависЪвшихъ отъ 
пружиннаго тормаза, объяенялся частью недостатками самаго тормаза, & 
частью тьмъ, что лица акцизнаго надзора далеко еще не вполнз ознакомились 
со свойствами этой части контрольнаго снаряда. 


Наконецъ, въ докладЪ указывалось на то, что 4 случая неправильнаго 
дЪйств1я снарядовъ, когда, при правильности всфхт частей его, учетъ крЪ- 
пости спирта производился нев$рно, объяснялись акцизнымъ надзоромъ за- 
садкой. Хотя данныя дфйствительно указывали на сходство характера сгонки 
съ ходомъ таковой при засадкЪ, тфмъ не менфе Непрем$нный Члевъ, 
основываясь на произведенныхъ имъ опытахъ въ 'Гехническомъ Комитетф®, 
объяснялъ возможность подобнаго явлев1я болЪе значительнымъ стокомъ крЪп- 
каго спирта. черезъ верхнюю дополнительную трубочку, почему, для устра- 
нен!я подобныхь случайностей, имъ же и предлагалось возвысить уровень 
верхней дополнительной трубочки въ пред$лахъ отъ 5 до 15 мм., посред- 
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ствомъ насадки на нее новой трубочки, а маметръ нижней трубочки увели- 
чить До 12/2 мм. | 
Принявъ къ свфдЪню указанный докладъ Непремфннаго Члена, Коми- 


тетъ призналъ не безполезнымъ ознакомить съ данными сего доклада Управ- 


ляющихъ акцизными сборами, почему, въ виду состоявшагося, въ этомъ смысл$, 
постановлен1я Комитета, изъ сказаннаго доклада были сдЪфланы надлежащя 
извлеченя, которыя своевременно и препровождены были Управляющимъ 
акцизными сборами для свфдЪь!я и соображеня. 

КромЪ указанныхъ вопросовъ по дЪламъ о неправильномъ дЪйстыи кон- 
трольныхъ снарядовъ, въ 1887 г. Комитеть обсуждаль еще докладъ Непре- 
мфннаго Члена о результатахъ командировки техника Комитета Л. К. Буттлера, 
также затрогивавший вопросъ о причинахъ неправильныхъ дЪйстьй кон- 
трольныхъ снарядовъ; въ этомъ доклад, между прочимъ, указывалось, что 
въ Люблинскомъ Акцизномъ Управлени въ пер!одЪ 1883—1886 гг. ваблю- 
далось. нЪсколько случаевь неправильвыхъ дЪйствй снарздовъ въ ущербъ 
казны, въ 11/2 и болЪе процентовъ, именно на такихъ заводахъ, гдЪ замф- 
чались въ кр$фпостяхъ сгонемаго спирта сильныя колебан!я и крайне мед- 
ленное производство сгонокъ, каковыя окавчивались, посл каждой навалки 
бражки, при крФфпости спирта въ фильтрз въ 30—50 градусовъ. 

Командированный въ 1886 г. вь Люблинское Акцизное Управлен!е тех- 
никъ Л. №. Буттлеръ, наблюдая, на иодобныхъ заводахъ, за дЪйстнемъ 
контрольныхъ снарядовъ, полагаль, что недочетъ снарядами количествъ ал- 
коголя происходить вслфдстне усиленнаго дЪйствя верхней дополнительной 
трубочки въ конц сгонки каждой накладки бражки и даже посл окончан!я 
сгонки. Такое усиленное дфйствые верхней дополнительной трубочки объяс- 
нялось имъ тфмъ, что, при медленной сгоипкЪ (въ конц% отгонки каждой на- 
кладки) слабаго спирта посл крЪфикаго, въ цилиндр снаряда стремится об- 
разоватьея засадка кр$икаго спирта; во такъ какъ съ цфлью унизтожен1я ея 
результатовъ, въ 1883 г. придфлана къ снарядамъ верхняя дополнительная 
трубочка, то вкрзиюй спиртъ изъ верхней части живаго слоя цилиндра вы- 
текаетъ по ней прямо въ барабанъ снаряда; поилавокъ же, плавающ!й въ это 
время въ спирту бол$е слабомъ, указываеть крЪФпость значительно низшую 
противъ кр$фпости спирта, истекшаго въ барабанъ. | 

Съ цЬлью провфрки указаннаго предположеня, техникомъ г. Буттле- 
ромъ былъ произведень цфлый рядъ соотв$тственныхъ опнтовъ, которые 
вполнЪ убфдили его въ вфрности объяснен1я неправильныхъ, въ Данномъ 
случаЪ, дЪйств! снаряда и указали, что изъ верхней дополнительной тру- 
бочки при медленной сгонк$ и всякомъ переходЪ къ низкоградуснымъ спиртамъ 
можетъ вытекать около 3-хъ штофовъ спирта, кр$пость котораго вовсе не 
учитывается поплавкомъ, такъ вкакъ послфдай плаваеть въ это время въ 
нижележащемъ слоф слабаго спирта. 

Столь небольшое количество спирта, какъ признавалось тфмъ же техви- 
комъ, не можеть имЪть значительнаго вмян1я на общий учетъ всего суточ- 
наго слива, если истокъ крФфикаго спирта по верхней дополнительной тру- 
бочЕЪ будетъ происходить лишь одинъ разъ въ сутки и на болфе или менЪе 
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значительномъ суточномъ выходз; но, при указанныхъ выше условяхъ сгонки, 
т. е. при сгонкЪ н%еколькихъ малыхь накладокъ бражки, истокъ крЪикаго 
спирта означеннымъ путемъ станетъ происходить въ концф каждой накладки 
и, давая хотя 8—10 град. неучтеннаго алкоголя, дастъ на выходъ изъ на- 
кладки, примВрно въ 400 град., оть 2 до 22 процентовъ недочета. 

М$стнымъ акцизнымъ надзоромъ, съ цфлью устранешя въ подобныхъ 
случаяхъ неправильныхъ дЪйств!й снарядовъ, устанавливались подставки подъ 
указательную стрфлку въ такомъ положен, чтобы стрфлка не могла опу- 
скаться ниже 45-ти-градуснаго дЪлен!я на шкал, или же снарядъ тарировался 
на 3—4 зубца выше дЗлен! 100“, 80-° и 0"° шкалы. Между тзмъ первая 
изъ этихъ м$ръ не вполнВ достигаетъ цзли, для которой она предназначается, 
а вторая незаконна. ь 

Имя въ виду, что причина неправильныхъ показаний снарядовъ, при 
вышеуказанномъ услови сгонки, заключается въ усиленномъ дЪйстви верх- 
ней дополнительной трубочки, слдовало бы въ снарядахъ, дЪйствующихъ 
при подобныхъ условяхъ небольшихъ сгонокъ, или заткнуть верхнюю трубочку, 
или возвысить ея уровень на 20 мм. противъ настоящаго ея уровня. 

По данному предложеню техника Буттлера, Комитетъь нашель необхо- 
димымъ затребовать мнёв!е Завфдующаго Орловскимъ Отдфломъ Комитета 
1. Г. Новицкаго, такъ какъ дополнительныя трубочки предложены были имъ 
и съэтими трубочками имъ былъ произведенъ многочисленный рядъ опытовъ. 

Въ отзывЁ своемъ по сему предмету Завздующй Орловскимъ Отдфломъ 
Вомитета, признавая вышеупомянутые опыты Г. Буттлера не вполнВ доста- 
точвыми для окончательнаго разр шев!я вопроса объ уничтожени верхней 
дополнительной трубочки, полагалъ, что совершенное уничтожене ея шло бы 
въ разрфзъ съ теоретическими началами, положенными въ основаше при 
примзневи дополнительныхъ трубочекъ въ контрольномъ снаряд. Для осла- 
бленя же вмяшя верхней дополнительной трубочки, въ видахъ боле пра- 
вильнаго дзйстня контрольнаго снаряда на винокуренныхъ заводахъ, при 
частыхъ переходахъ отъ одной крЪФпости спирта къ другой, было бы, по 
мнЪню Г. Новицкаго, достаточно уменьшить д1аметръ сказанной трубочки и 
возвысить верхн!й ея край еще на 10 миллиметр. Согласно такому заклю- 
ченю Завздующаго Орлховскимъ ОтдЗломъ, на т8хь винокуренныхъ заводахъ, 
на коихъ перегонка бражки совершается небольшими накладками, мВстными 
техниками производятся соотвЪтственныя наблюден!я и, кромЪ того, въ за- 
казанныхь Бр. Сименсъ и К° вь 1889 году 100 контрольныхъ снарядахъ 
уровень верхней дополнительной трубочки возвышенъ на 10 миллиметровъ, 
самые же снаряды уже разосланы въ Акцизныя Управленя съ цфлью испы- 
ташя ихъ дЗйстыя въ перодЪ винокурен!я 1889/00 гг. 


е) Изготовлене поплавковъ къ контрольному снаряду Бр. Сименсъ и Ко. 


Въ началВ 1888 года на обсуждене Техническаго Комитета быль пред- 
зоженъ докладъ НепремВнваго Члена ‹объ изготовленши поплавковь къ коп- 
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трольному снаряду Бр. Сименсъ и К°.» Предварительно, однако, изложен!я 
сего доклада, необходимо замЪтить, что до учрежденя Техническаго Комитета 
вс отд$льныя части контрольныхъь снарядовъ, приходивиия въ негодность 
отъ употребленя послЗднихъ, замЗнялись при ремонтВ новыми частями, ко- 
торыя для сей цЪли выписывались изъ Берлина отъ Бр. Сименсъ и К2. Со 
времени же учрежденя Техническаго Комитета обращено было вниман!е на 
то, чтобы запасныя части, необходимыя для вышеуказаннаго ремонта снаря- 
довъ, не выписывались отьъ Бр. Сименсъ и К), а изготовлялись въ Росаи. 
НамЗченная задача почти вполнЪ достигнута: нынЪ не только мелюыя части, 
какъ-то: винты, болты, тормаза, маслянки и проч., но и крупныя, а именно: 
платформы и ширмы, изготовляются или непосредственно въ мастерскихъ К,о- 
митета, или заказываются механическимъ заведенямъ, находящимся въ Пе- 
тербургВ. Съ тою же цфлью Комитетъ обратЯль вниман!е на одну изъ глав- 
нфйшихъ частей контрольнаго снаряда и при томъ частей дорого стоющихъ 


и часто портящихся —на поплавокъ снаряда. Ежегодно приходится замфнять 


до 450 испортившихся поплавковъ новыми, каковые до сихъ поръ выписы- 
ваются отъ Бр. Сименсъ и Ё>, на сумму боле 13,000 рублей въ годъ. Не- 
смотря, однако, на все желан!е избЪжать заказа поплавковъ въ Берлин%, къ 
изготовленю ихъ въ Роси не было приступлено потому, что не былъ из- 
вЪстенъ самый способъ ихъ изготовлевя, главнымъ же образомъ — способъ 
наполнен1я поплавка спиртомъ. Фирма Бр. Сименсъ и ЕЁ? держала и продол- 
жаетъ держать свой способъ наполненя поплавка въ секрет, а со стороны 
бывшей экспедиши для повфрки акцизныхъ снарядовъ, преобразованной 
затВмъ въ Техничесый Комитетъ, разработка этого вопроса хотя и подни- 
малась, но надлежащаго разр шен1я не получила. Съ учрежденемъ Техни- 
ческаго Комитета признано было наконецъ необходимымъ, если не изготовлать 
поплавки въ Росси, то, по крайней мфрЗ, знать, какимъ способомъ они изго- 
товляются, чтобы, въ случа необходимости, не быть въ зависимости оть Си- 
менса и К и имЗть возможность начать изготовлен1е поплавковъ въ самомъ 
Техническомъ Комитетф. 

Исходя изъ такого соображеншя, НепремЗнный Членъ поручилъ стар- 
шему Технику Комитета, Р. Г. Траутфеттеру, выработать способъ наполненйя 
поплавка спиртомъ и указать премы для изготовлен1я такихъ поплавковъ, 
которые были бы вполнз аналогичны поплавкамъ Бр. Сименсъ и К). Пред- 
ложенная задача, какъ видно изъ нижеприводимаго доклада Непрем$н- 
наго Члена, была разрЪшена Р. Г. Траутфеттерсмъ вполнз усп%шно, такъ 
какъ посредствомъ указанныхь имъ способовь и премовъ представляется 
полная возможность изготовлять къ контрольнымъ снарядамъ Бр. Сименсъ 
и Ко поплавки, которые должны бы давать тавшя же показашя, какъ и поплавки 
Бр. Сименсъ и К^. 

Поплавокъ контрольнаго снаряда состоитъ, какъ извЪстно, изъ тонкой 
мфдной, снаружи вылуженной, оболочки, вполн$ наполненной крФфипкимъ спир- 
томъ, освобожденнымъ отъ воздуха. Чтобы дЪйстве. различвыхъ поплавковъ 
было однообразно, необходимо, чтобы они имли одинъ и тотъ же коеффищентъ 
расширеня. Коеффищенть же расширен1я поплавка находится въ зависимости 
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не только отъ отношевшя массы м%ди къ масс спирта въ поплавкВ и кр%- 
пости спирта, наполняющаго поплавокъ, но и оть степени освобождешя спирта 
оть воздуха, оть сопротивленя оболочки поплавка расширеню спирта, за- 
ключающагося въ вей, и отъь температуры, при которой оболочка была напол- 
нена спиртомъ и запаяна. 

Для того, чтобы изготовить поплавки, вполн пригодные для замфны вы- 
писываемыхъ до сихъ поръ отъь Бр. Сименсъ и К», необходимо было обратить 
внимане на вс вышеуказанныя обстоятельства, обусловливающя коеффищенть 
расширен1я поплавка. 

Оболочки поплавковъ Техническаго Комитета были изготовлены на за- 
водЪ Бруно Гофмаркъ по указан!ямъ и подъ наблюдешемъ Техническаго Коми- 
тета. Для оболочки была взята самая лучшая мЪдь, которую можно было полу- 
чить въ С.-Петербург, а именно м$дь завода Розенкранца. Посл нЪкоторыхъ 
опытовъ, принятъ быль слфдующ!й способъ изготовлен!я оболочки поплавка. 
Кружки изъ листовой мЪли выдавливались въ чашки на токарномъ станк 
по стальнымъ патронамъ, ииЗющимъ т же размЪфры, какъ верхняя и ниж- 
няя чашки поплавковъ Бр. Сименсъ и К°. Полученныя такимъ образомъ 
чашки, посл тщательной шлифовки и полировки, лудились горячимъ спосо- 
бомъ каждая отдЪльно. За симъ, по впайкЪ въ отверст!е верхней чашки шейки 
поплавка, чашки спаивались попарно. Изъ веЪ$хъ здфеь упомянутыхъ работъ, 
наиболфе затрудненя представляеть лужене чашекъ, такъ какъ для этой 
работы требуется отъ мастера большой вавыкъ, который можетъ быть проб- 
р$тенъ только при изготовлен!и большаго числа оболочекъ поплавка; поэтому 
поплавки, изготовленные до сихъ поръ въ Техническомъ Комитет, уступаютъ 
въ изящности полуды поплавкамъ Бр. Сименсъ и К°. Однако, достигнутую 
до сихъ поръ степень совершенства полуды чашекъ поплавка можно при- 
знать совершенно удовлетворительпою для практическихъ цфлей. Т$мъ не 
менфе опыты для изысканя способовъ, облегчающихъ мастеровому лужене ча- 
шекъ поплавка, продолжаются въ Техническомъ КомитетБ и можно надФяться, 
что со временемъ поплавки здЪшняго изготовлен!я не будуть уступать и въ 
наружномъ видЪ поплавкамъ Бр. Сименсъ и Ку. 

ВЪсъ оболочекъ поплавковъ Бр. Сименсъ и К° быль опредЗленъ только 
по двумъ поплавкамъ, такъ какъ съ поплавковъ, возвращаемыхъ за негод- 
ностью въ Техничесый Вомитетъ, полуда оказывалась обыкновенно сошедшею 
въ значительной степени, велЪдстые чего оболочки должны были умень- 
шиться въ вЪсЪ. Въ Техническомъ КомитетВ были взвЗшены: оболочка по- 
плавка № 4476, бывшаго въ употреблени, но сохранившаго хорошо свою по- 
луду, и оболочка поплавка № 4989, совершенно новаго, не бывшаго еще въ 
употреблении и который нужно было вскрыть по причин, изложенной ниже. 

ВФеъ этихъ оболочекъ оказался слЪдующИй: 

Оболочка поплавка № 4476...... 521,65 грамма 
> › № 4989...... 498,37 ›»› 

Изъ этихъ данныхъь можно заключить, что вВсъ оболочекъ поплавковъ, 
изготовленныхь Бр. Сименсъ и К», колеблется въ довольно широкихъ пре- 
дЪлахъ. 


Оболочка по- 
плавка. 


РИВА ВН 


ВъЪсъ оболочекъ поплавковъ здЪшняго приготовлен1я найденъ слфдующий: 


Оболочка поплавка №2... 


» 
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> 


» 


» 


» 


он 
№ 
№6... 
в. 
№ 10. .. 
№ 12. .. 


. 477,23 грамма. 


. 464,90 


. . 447,40 


. 463,10 
. 441,89 
. 488,14 
. 465,63 
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ВЪеъ этихъ оболочекъ меньше вЪса оболочекъ Бр. Сименсъ и Кб; это 
произошло отчасти оть того, что нри шлифовкВ и полировк$ чашекъ было 
снято слишкомъ много металлу, отчасти же и отъ того, что поверхность ча- 
шекъ не удалось покрыть достаточно толстымъ слоемъ полуды. Этотъ вЪеъ, 
однако, не столь значительно меньше в$са оболочекъ Бр. Сименсъ и К», 
чтобы онъ могъ оказать существенное влляше на коеффищентъ расширен!я 


поплавка. 


Спиртъ для на- 
полнен!я поплавка. 


спиртъ изъ поплавка № 117. 


> 


СлЗдовательно, кр$фпость спирта, употребляемаго Бр. 


» 


> 


р 


» 


№ 773 . 
м 
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№ 4989. 


КрЪпость спирта въ поплавкахъ Бр. Сименсъ и К®, по опредЪлен1ямъ 
въ Техническомъ Комитет, оказалась слфдующая: 


95,20/0 
96,15%/0 
96,2% 
96,25% °. 


Сименсъ и К® для 


наполнен1я, колеблется въ предлахъ по крайней мЪрЪ одного процента. 


Такъ какъ коеффищентъ расширения поплавка находится въ зависимости 
отъ крзпости спирта, ваполняющаго поплавокъ, и притомъ коеффищенть рас- 
ширен1я поплавковъ Бр. Сименсъ и К° нЗеколько малъ для точнаго учета, кон- 
трольнымъ снарядомъ спирта на заводахъ, то въ Техническомъ Комитет$, при же- 
лав!и приготовить поплавки скорЗе съ большимъ, нежели съ меньшимъ коеффи- 
щентомъ расширен!я, чЗмъ тотъ, который имфютъ поплавки до сихъ поръ 
употребляемые, признано было цфлесообразнымъ взять спиртъ крёпостью выше 
96,25%/0. Однако, спиртъ ббльшей крФпости, а именно 96,65%/о, удалось получить 
только на заводЗ Петрова и то въ незначительномъ количеств$. Этимъ спиртомъ 
были наполнены поплавки №№ 2, 3, би 7. По израсходован!и же сказаннаго 
спирта нужно было довольствоваться менфе кр$пкими спиртами, а именно 
спиртомъ въ 96,1%/ завода Келлера для наполнен!я поплавка № 5 и спиртомъ 
того же завода въ 96,35/, для поплавковъь №№ 10 и 12, такъ какъ 5ъ тому 
времени нельзя было добыть въ С.-Петербург спирта высшей крЗопости. 


ыы Зы 


Отысканю пригоднаго способа для удовлетворительнаго наполнен1я по- 
плавка спиртомъ представлялись существенныя затруднен1я. Для рф шен1я сего 
вопроса произведены были мног1е опыты и изыскания. Не вдаваясь въ ихъ опи- 
сане, представляется достаточнымъ изложить только тотъ способъ, на кото- 
ромъ признано было возможнымъ остановиться при настоящемъ изслЪдоваши, 
такъ какъ этотъь способъ по своей простотВ можетъ считаться внолнз примВни- 
мымъ для фабричнаго производства поплавковъ. 


Въ нижеслфдующемъ подробно описапы приборы и премы, служивше 
для наполнен1я поплавковъ. Само собою разумфется, что при фабричномъ 
производствЪ, эти приборы и премы должны быть н%Ъсколько измФнены, со- 
образно съ количествомъ изготовляемыхъ поплавковъ. 


Къ стативу А (черт. 1, представляющий приборъ въ разрЪзВ) прикр$и- 
лено кольцо Б, въ которое вставленъ цилиндрический сосудъ В, оканчиваю- 
пайся конусообразнымъ дномъ и трубкою 
Г. У верхняго края этотъ сосудъ снабженъ ._.Б 
выступами, которыми онъ удерживается въ | В 
кольц$ Б. На концВ трубка Г имЗеть внутри К 
винтовую нар$зку, въ которую ввинчивается 
верхняя часть шейки поплавка Д, причемъ, 
для вполнЪ плотнаго соединен1я шейки по- 
плавка съ трубкою Г, между ними кладется 
прокладка. Засимъ поплавокъ въ свою оче- 
редь прикрЗпляется къ стативу посредствомъ 
изогнутыхъ тисковъ Е, охватывающихъ шейку 
поплавка ниже трубки Г. Къ стативу А при- 
вр5пляются, кром} того, кругообразныя газо- 
выя горфлки Ж и 3, которыми можно нагр%- 
вать сосудъ В и поплавокъ Д. Для преду- 
прежден1я нагрЪван1я поплавка Д при гор$- 
н1и горзлки Ж, между нею и поплавкомъ 
устанавливалась жестяная ширма И. Черт. 1. 
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Собравъ такимъ образомъ приборъ, въ отверсте шейки поплавка вста- 
вляли черезъ сосудъ В и трубку Г проволоку К, не вполнз плотно закры- 
вавшую это отверсте и вливали въ сосудъ В спиртъ, предназначенный для 
наполнения поплавка (около 1850 куб. сант.). Проволока К препятствуетъ 
преждевременному вливан!ю въ поплавокъ Д спирта изъ сосуда В, но такъ 
какъ она не вполн$ закрываетъ отверсте въ шейкЪ поплавка, то она не 
представляетъь препятств1я воздуху выходить изъ поплавка въ случаЪ его 
нагр$фван1я при горзн!и горфлки Ж. ПослВ сего зажигали горфлку № и 
доводили спиртъ въ сосуд В до кип$н!я, причемъ сосудъ закрывали 
неплотно прилегающею крышкою. Кипячен!е спирта въ сосуд поддерживалось 
/з часа, для того, чтобы весь воздухъ, растворенный въ спирт, выд$лился 
изъ него. Засимъ, погасивъ горЗлку № и вынувъ проволоку изъ шейки по- 
плавка, предоставляли спирту вливаться въ поплавокъ; когда поплавокъ на- 


Наполнен!е по- 
плавка спиртомъ. 
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полнялся спиртомъ приблизительно на '/в, то зажигали горФлку 3 и приво- 
дили спиртъ къ кипячен!ю въ самомъ поплавкЪ; образовавш1еся при этомъ 
пары спирта вытфеняли содержавиийся еще въ поплавкВ воздухъ. Посл 
/з-часоваго сильнаго кипяченя спирта въ поплавкЪ, гасили гор$лку 3 и пре- 
доставляли поплавку охлаждаться. При охлаждени поплавка пары спирта 
сгущаются и весь поплавокъ наполняется спиртомъ. Количество вливаемаго 
вЪ сосудъ В спирта должно быть такъ разечитано, чтобы, по наполнени 
поплавка, въ сосудЪ В оставалась еще часть спирта на днЪ сосуда, 
закрывающая верхнее отверсте трубки Г. Зат$мъ, по наполненши такимъ об- 
разомъ поплавка спиртомъ, снова зажигали обЪ горзлки № и 3 и кипатили 
спирть въ сосуд и поплавкВ еще въ продолжени 5 минутъ;—это дфлалось 
на случай, если бы при первомъ кипячени не удалось вполнЪ удалить всего 
воздуха изъ поплавка и спирта. ПослЪ вторичнаго кипячен1я поплавку да- 
вали окончательно охладиться до требуемой температуры. Для сего, удаливъ 
гор$лки Ж и Зи ширму И, подставляли подъ поплавокъ сосудъ М (0бо- 
значенный на чертеж пунктиромъ), наполненный водою надлежащей темпе- 
ратуры на столько, чтобы весь поплавокъ до половины шейки былъ въ нее 
погруженъ. Термометромъ Н, помфщеннымъ въ этомъ сосудЪ на одной высот® 
со срединой поплавка, опред$лялась температура воды. Церемзшивая по- 
стоянно воду, слВдя за показаемъ термометра и прибавляя въ сосудъ М 
теплую или холодную воду или скобленный ледъ, возможно поплавокъ про- 
держать извфстное время въ водЪф постоянной температуры и тзмъ привести 
заключающийся въ поплавкВ спирть къ требуемой температур®. По принят 
поплавкомъ надлежащей температуры, его закрывали, вставляя черезъ со- 
судъ В и трубку Г въ отверсте шейки поплавка проволоку, конецъ которой 
представлялъ подпиленную пробочку, тщательно пришлифованную къ отвер- 
стю шейки поплавка. НЪсколькими легкими ударами молотка по концу про- 
волоки, выступавшему изъ сосуда В, пробочка еще плотнфе вгонялась въ 
шейку поплавка и т$мъ поплавокъ герметически закрывался. Такъ какъ 
закрыте поплавка пробочкою происходило подъ спиртомъ, остававшимся въ 
сосудф В, то не было причины опасаться, чтобы при закрытм поплавка въ 
него могъ проникнуть воздухъ. Засимъ проволока отламывалась отъ подпиленной 
пробочки. Оставляя все еще поплавокъ въ вод надлежащей температуры и 
удаливъ оставш ся въ сосуд$ В спиртъ, самый сосудъ В отвинчивали и, 
обтеревъ быстро шейку поплавка со вставленною въ нее пробочкою, запаи- 
вали ее оловяннымъ припоемъ. 

Изложенный способъ наполнен1я поплавковъ посредствомъ кипяченя спирта 
нисколько не препятствуетъ наполнять поплавокъ самымъ крЗпкимъ спиртомъ, 
такъ какъ въ спиртахъ кр$постью въ 96° и выше алкоголь столь тфсно соеди- 
ненъ съ заключающеюся въ спирт водою, что при кипячени послЗдняго 
пары алкоголя увлекаютъ съ собою соотв$тетвующее количество воды, всл$д- 
стве чего прокипяченный спиртъ сохраняетъ свою первоначальную кр$иость. 
Доказательствомъ сему служить непосредственный опытъ. Спиртъ, кр$Зпость 
котораго, по нзеколькимъ опредзлен1ямъ, была найдена въ 96,65°/о, кипятился 
въ открытомъ сосудЪ въ продолжени 1-го часа. Оставшийся послЗ кипяченя 
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спиртъ оказался, также по нЪсколькимъ опредЗлен1ямъ, той же крЪпости, 
т. е. 96,65%. Равнымъ образомъ спиртъ, вылитый по векрыти изъ совер- 
шенно готовыхъ, приготовленныхъ въ Техническомъ КомитетВ, поплавковъ 
№№ 2, би 7, оказался точно той же кр$пости, вакъ спиртъ, употребленный 
для ихъ наполнения. 


Желая закрыть поплавокъ только тогда, когда заключающийся въ немъ 
спиртъ приметъ извЪствую температуру, необходимо было предварительно из- 
слВдовать, сколько требуется времени для того, чтобы поплавокъ принялъ тем- 
пературу окружающей его воды. 


Для сего къ оболочкВ А (черт. 2) одного поплавка Бр. Сименсъ и К», 
вмЪсто шейки была припаяна трубка Б, въ которую посредствомъ пробки В 
былъ вставленъ термометръ Г такъ, что его шарикъ 
находился въ срединЪ поплавка. Наполнивъ попла- 
вокъ спиртомъ извЪстной температуры и погрузивъ 
его въ воду опредфленной температуры, можно не- 
посредственными наблюденями надъ термометромъ 
Г опредЗлить скорость изм нен1я температуры спирта В 
ВЪ ПОПЛавЕЗ. 


Изъ произведенныхъ, такимъ образомъ, нЪсколь- 
кихъ рядовъ наблюден!йЙ достаточно привести только 
сл дующий, касающийся непосредственно вопроса изго- 
товлен1я поплавковъ. Для этого наблюденя спиртъ Черт. 2. 
нагрзвалея въ поплавЕЁ до кип, а по удалении горзлки въ трубку 
поплавка тотчасъ вставлялся термометръ и поплавокъ погружался въ смЪеь 
воды со скобленвымъ льдомъ, температура которой была, слЗдовательно, по- 
стоянно 0° Ц. Термометръ, погруженный въ спиртъ поплавка, показывалъ 
слЗдующйя температуры: 


въ 2 ч. бы. при погружен!и поплавка въ смЪсь воды со льдомъ 78,6 Ц. 


› 10› > › › › 359,6 › 
› 15 › › › › › 159,4 ›» 
› 20 › › » › › 790 › 
› 25» › › » э 39,4 » 
» 30 › » » > > 19,8 › 
› 35» › › › › 190 › 
> 40 › » `ь › › 09,5 › 
› 45» › › › › 09,3 › 
› 50 »› » » > › 092 › 
въ Зч. 0» › › > › 0°,1 › 
› 10» › › › › 05,05 › 
› 20 »› » > › » 05,02 › 


› 30› › › › › 05,00 › 


Время, требуе- 
мое для того, что- 


бы поплавокъ при- 


нялъ известную 
температуру. 


° При какой тем- 
ператур$ вапол- 
няютьъ Бр. Сн- 
менсъ и К^ свои 
поплавки. 
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Изъ этой таблицы видно, что поплавокъ, наполненный кипящимъ спир- 
томъ и погруженный въ воду 0°, принимаетъ приблизительно слздующя тем- 
пературы: черезъ !/з часа 1° Ц., черезь часъ—0°,1 Ц. и черезъ 1/2 часа— 
0° Ц., т. е. температуру воды, окружающей поплавокъ. Посему поплавки, 
изготовленные въ Техническомъ КомитетВ, держались въ водВ до ихъ за- 
крытя при постоянной, опред$ленной температур отъ 11/з до 3 часовъ. 

РЪшивъ вышеизложенное, оставалось еще изслЗдовать вопросъ: къ ка- 
кой температурз Бр. Сименсъ и К? приводятъ свои поплавки предъ закры- 
темъ и запайкою ихъ? Для изслфдовав!я сего была изготовлена металличе- 
ская воронка А (черт. 3), ввутренняя поверхность которой была тщательно 
вышлифована. Эта воронка оканчивается короткою трубкою В, внутри кото- 

рой находится винтовая нар$зка, при поесредствВ кото- 
— рой воронка навинчивается на шейку поплавка. Между 
5 - этою трубкою и шейкою поплавка клали прокладку и, 
навинтивъ воронку на шейку, достигали вполнЪ плот- 
наго соединен!я воронки съ поплавкомъ. ЗатЪмъ по- 
плавокъ своею шейкою укрФплялея въ тиски, означен- 
Черт. 3. ные на чертеж 1 буквою Е, и погружался въ со- 
судъ, наполненный водою извЗстной температуры; температура эта опредз- 
лялась посредствомъ термометра, опущеннаго въ воду, и поддерживалась нз- 
которое время прибавлешемъ теплой или холодной воды, или скобленнаго 
льда, при постоянномъ перем шиванш. При первыхъ опытахъ вода въ сосудЗ 
приводилась въ обыкновенной комнатной температур; впослВдетыи же 
поплавокъ погружался въ воду болЗе холодную—отъ 10° до 8° Ц. Когда можно 
было предположить, что поплавокъ принялъ температуру, близкую къ темпера- 
турз воды, приступали къ просверливан!ю пробочки поплавка слЪдующимъ 
образомъ: 

Сначала сверлили большимъ сверломъ въ пробочеВ углублеше Д, дохо- 
дившее приблизительно до */з длины пробочки, и зат мъ уже самымъ малымъ 
сверломъ просверливали пробочку въ Е. Предъ окончательнымъ просверле- 
н!емъ пробочки, высверленное углублеше наполняли каплею спирта, для того, 
чтобы въ просверленномъ канал не осталось воздуха. При этихъ условяхъ, 
въ моментъ просверленя пробочки, спиртъ выступалъ изъ поплавка и на- 
полняхлъ до известной высоты воронку А. ЗатЁмъ начинали постепенно по- 
нижать температуру поплавка, охлаждая воду, въ которой поплавокъ былъ 
погруженъ. При этомъ объемъ спирта, находившагося въ поплавеВ, сжимался, 
велЪдетве чего спиртъ, бывший въ воронк$, начиналъ постепенно поступать 
обратно въ поплавокъ. СлЪдя въ это время за показанемъ термометра, можно 
было опредЗлить именно ту температуру, при которой весь спиртъ, высту- 
пивПИЙ раньше изъ поплавка въ воронку, опять уходить обратно въ попла- 
вВОКЪ, но Такъ, что просверленный каналь въ пробочкВ еще оставался на- 
полненнымъ спиртомъ. 

‹Такъ какъ употребленный для этихъ испытавй термометръ быль раз- 
дЪленъ на 1/09, а поплавокъ, велЁдстве своего большаго объема и малости 
канала въ пробочкЪ, представляль въ данномъ случаЪ собственно очень 
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чувствительный термоскопъ, то искомую температуру можно было опре- 
ДВлИТЬ ВЪ ТОЧНОСТИ ДО !/100. Для сего, однако, необходимо было къ коицу 
наблюден1я температуру воды понижать очень медленно, такъ, чтобы она 
въ продолжени '!/з часа измнялась всего на 0,1 до 0,2 градуса. Для пре- 
дупрежден!я испареня поступившаго въ воронку спирта, воронка покрыва- 
лась стеклянною пластинкою, черезь которую наблюдалось стояше спирта 
въ воронЕЗ. 

Этимъ способомъ были изслФдованы сл8дующе поплавки Бр. Сименсъ 
и К°: 

Поплавокъ № а. Этоть поплавокъ, посл употреблевая его на заводахъ, 
былъ возвращенъ въ Техничесый Комитетъ. Поплавокъ былъ лишенъ почти 
всей полуды и, при обыкновенной комнатной температурз, оболочка его не 
была вполвф упруга и давала при нажат!и пальцевъ прогибы. По изслдован!и 
вышеуказаннымъ способомъ оказалось, что данный поилавокъ въ отерытомъ 
состояни наполнался находящимся въ немъ спиртомъ при 179,2 Ц. 

Поплавокъ № 773 быль также въ употреблеши на заводахъ: поверхность 
его была въ удовлетворительномъ видз и самый поплавокъ быль доста- 
точно твердъ. Испытане показало, что онъ ваполнялея своимъ спиртомъ 
при открытой оболочк® при 55,5 Ц. 

Поплавокъ № 117, также находивиийся передъ тЁмъ въ употреблении, 
былъ въ довольно хорошемъ состоян!и, сохранивъ отчасти свою полуду и твер- 
дость. При просверлен!и его пробочки оказалось, что онъ былъ наполненъ своимъ 
сциртомъ при 8°, 5 Ц. 

Поплавонъь № 4989 совершенно новый, не бывший еще въ употреблении, 
вполнё твердъ. Спиртъ этого поплавка вполнз наполнялъ свою оболочку 
при 55,0 Ц. 

Вышеприведенныя наблюдевя показываютъ, будто бы поплавки, быв- 
пе въ употреблев!и, наполнялись спиртомъ при высшей температур, нежели 
новые, не бывше еще на заводахъ. Этого слЗдовало и ожидать. Если напол- 
нить оболочку поплавка спиртомъ какой нибудь опред$ленной температуры 
и за симъ закрыть и запаять поплавокъ, то при всякой другой, высшей тем- 
пературЗ, спиртъ, заключенный въ поплавеВ, приметъ ббльшй объемъ и, вел д- 
сте различя коеффищентовъь расширен!я м$Зди и спирта, будетъ давить на 
оболочку поплавка. Отъ этого давлешя объемъ оболочки поплавка увеличится 
двоякимъ образомъ: во первыхъ, оболочка приметъ форму, при которой, со- 
храняя величину своей поверхности, она увеличитсвой объемъ (т. е. форма 
оболочки сдзляется боле выпуклою), а во вторыхъ, велфдетвые мягкости и 
малой упругости металла, изъ котораго оболочка изготовлена, она сама ра- 
стянется, оть чего ея поверхность увеличится, чрезъ что, конечно, возра- 
стеть и самый объемъ ея. При посл8дующемъ понижен!и температуры по- 
плавка оболочка приметъ, вслЗдстве атмосфернаго давлен1я, опять свою пер- 
воначальную форму, между тзмъ какъ поверхность оболочки, велЗдстве своей 
неполной эластичности, не приметъ вполнЪ своей первоначальной величины 
и останется немного растянутою. Чмъ выше температура, вмян!1ю которой 
подвергалея поплавокъ посл своего изготовлея и чёмъ продолжительн®е 
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было это вмяше, тфмъ значительнфе увеличится поверхность оболочки и тёмъ 
больший постоянный объемъ прюбрЪтетъ поплавокъ. Равнымъ образомъ, если 
посл$ того, какъ поплавокъ принялъ комнатную температуру, погрузить его въ 
холодную воду, то оболочка поплавка скоро охладится и уменьшится въ объем», 
между тБмъ какъ спирть за это время не успЪеть еще принять низшую 
температуру; посему опять должно обнаружиться давленше спирта на оболочку, 
вслфдстые чего объемъ оболочки измфнится тфмъ же двоякимъ образомъ, ко- 
торый былъ указанъ выше. При дальнфйшемъ охлаждении поплавка, когда 
и спирть успеть охладиться до температуры окружающей воды, оболочка 
поплавка приметъ и въ этомъ случаВ свою первоначальную форму; поверх- 
ность же ея останется немного увеличенною, вслдстые чего и объемъ по- 
плавка останется противъ первоначальнаго объема постоянно увеличеннымъ 
на ынфкоторую величину '). 

Въ силу этихъ воображен!й можно вывести только одно завлючене изъ 
вышеприведенныхъ наблюденй, а именно, что Бр. Сименсъ и К? наполнають 
свои поплавки при температур ниже 5 градусовъ Цельзя. Если же вапол- 
нен1е поплавковъ производится при столь низкой температурф, то съ теоре- 
тической стороны нфтъ никакого повода дать преимущество какой либо тем- 


пературз въ 4 или 3, 2, 1 и О градусовъ; между тЪмъ какъ съ практиче- 


ской стороны, особенно при фабричномъ производств, температуры въ 4, 
3, 2 и 1 градусовъ должны быть признавы весьма неудобными, потому что 
поддерживать температуру воды, въ которую погружаются поплавки до закры- 
тя ихъ, точно при одной изъ только что указанныхъ температуръ въ про- 
должен!и 1 до 2 часовъ, очень затруднительно и хлопотливо. См$Зсь же воды 
съ достаточнымъ количествомъ снфга или льда иметь сама по себз по- 
стоянно температуру 0°. Посему необходимо придти къ заключению, что Бр. 
Сименсъ и К° свои поплавки приводять до закрытя ихъ именно къ темпе- 
ратурз 0°. То же обстоятельство, что произведенныя изсхВдованя новыхъ и 
старыхъ поплавковъ Бр. Сименсъ и К” показывають, будто бы поплавки эти 
наполнялись при температур 5 и боле градусовъ Цельзя, должно быть 
приписано только лишь тому давленю спирта на оболочку поплавка, которое 
обнаруживается, какъ выше было указано, при сохраневи поплавка въ помфщении, 
температура котораго выше температуры наполнен1я поплавковъ, или же при 
быстрыхъ понижен1яхъ температуры самихъ поплавковъ. 

Это заключене желательно было, однако, провЗрить опытомъ. Для сей 
ц%ли изготовлевы были вышеизложеннымъ способомъ поплавки №№ 6, 2и 
7, причемъ: | 

поплавокъ № 6 быль наполненьъ 20 Мая спиртомъ ири температур® 
3,7 Ц. (=3°,0 Р); поплавокъ № 2 быль наполненъь 22 Мая спиртомъ при 


1) Спиртъ принадлежить къ числу капельно-жидкихъ тфль, которыя отъ дав- 
пен1я значительно сжимаются. Посему въ поплавкахъ, а особенно въ новыхъ, спиртъ, 
подъ давленемъ оболочки, находится обыкновенно въ сжатомъ состоян!1и; при растя- 
жен!и оболочки давлен1е сей посл$дней уменьшается, всл$детне чего сжатое состояние 
спирта также уменьшится и спиртъ расширится до предЪла, соотвфтствующаго мень- 
шему давлен!ю. 
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температур$ 0° Ц.; поплавокъ № 7 былъ наполненъ 1 Шюня спиртомъ при 
температурз 0° Ц. 

По изготовлени, поплавки были помфщены въ шкафъ и предоставлены 
сами себф для того, чтобы спиртъ поплавковъ, принявъ температуру ком- 
наты, могъ бы въ течени продолжительнаго времени произвести давление 
на ихъ оболочку. 

ЗатЪмъ, по прошеств!и болфе трехъ мЪсяцевъ, а именно 18-го Сен- 
тября, поплавокъ № 6 былъ вскрытъ для изслфдован1я, по вышеописанному 
способу, при какой температурз поплавокъ ровно ваполняется своимъ 
спиртомъ. Это изслФдован!е показало, что искомая температура равнялась 
48,3 Ц. Такъ какъ поплавокъ при изготовлении быль наполненъ при тем- 
ператур 3°,7, то разность между этою и выше найденною температурою 
составляла 0°,6 Ц., что и показываетъ, что оболочка поплавка расширялась, 
но не столь значительно, какъ можно было ожидать. Малое расширен!е обо- 
лочки можетъ быть въ данномъ случаЪ объяснено тёмъ обстоятельствомъ, 
что, во первыхъ, между изготовленемъ и испытанемъ поплавка прошло всего 
только не полныхъ 4 м$сяца, а во вторыхъ и тфмъ, что поплавокъ въ про- 
должени этого времени вуфстЪ съ другими поплавками держался въ шкаф® 
ВЪ БОМНАТВ, температура которой не была высока и мало колебалась. Между 
тфмъ вышеупомянутый новый поплавокъ Бр. Сименсъ и К № 4989 испы- 
тывалея по прошестви почти двухъ дть послЪ его приготовлешя и под- 
вергался, вЗроятно, за это время, при пересылкЪ изъ Берлина въ Петербург, 
равно какъ и при сохравен!и его въ Техническомъ КомитетВ, гораздо ббль- 
шимъ колебан1ямъ температуры, нежели поплавокъ № 6 до его испытаю. 

Въ виду этого, чтобы остальные изъ упомянутыхъ поплавковъ, & именно 
№2 и * 7, подвергвуть подобнымъ же условямъ, которымъ, по всей вЗроят- 
ности подвергались поплавки, изготовленные Бр. Сименсъ и К), сказанные 
поплавки были погружены 22-го Сентября на н$сколько часовъ въ воду тем- 
пературою въ 20° Р. = 25° Ц. На другой день, посл того какъ эти поплавки 
опать приняли комнатную температуру, ихъ погрузили на н%которое время 
ВЪ СМЪСЬ ВОДЫ ©0 лЬДОМЪ. 

Посл довавиия за симъ испытан!я этихъ поплавковъ показали: 

1) что поплавокъ № 2, наполненный 22-го Мая при температур 0° Ц.., 
ровно наполнялся своимъ спиртомъ 26 Сентября при температурз 45,5 Ц.; 

и 2) что поплавокъ № 7, наполненный 1 Шюня при температур 0° Ц.., 
ровно наполнялся своимъ спиртомъ 1 Октября при температурз 3°,3 Ц. 

СлЪдовательно, это изсл$доваюе показываетъ, что поплавки №2 и 
№ 7 увеличились въ своихъ объемахъ почти на ту же величину, какъ и новый 
попзлавокъ № 4989 Бр. Сименсъ и К›., предполагая конечно, что сей посхВдн!й 
при своемъ изготовленши наполнялся также спиртомъ температурою въ 0° Ц. 
Для поплавка № 7 увеличеше объема въ дЪйствительности оказалось немного 
меньше, но при этомъ не слЗдуетъ упускать изъ виду, что и этотъ попла- 
вокъ быль вскрытъ спустя всего 4 м%сяца посл его изготовлешя. КромВ 
того нужно принять во внимане и то обстоятельство, что испытаню, о ко- 
торомъ идетъ рфчь, быль ‘подвергнутъ только одинъ новый поплавокъ Бр. 


Коеффищенть 
расширен1я  по- 
плавковъ. 
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Сименсъ и К; легко можетъ быть, что испытаве другихъ поплавковъ того 
же изготовлен1я дало бы увеличене объема ихъ оболочки въ меньшемъ 
разм$рЪ, нежели поплавокъ № 4989. 
Вышеописанный способъ изслфдованя поплавковъ для опредЗлен!я 
температуры, при которой они должны быть наполняемы спиртомъ, далъ 
вмВстф съ тёмъ возможность убфдиться, дфйствительно ли данные поплавки 
были вполнф наполнены спиртомъ, т. е. не содержался ли въ нихъ воздухъ. 
Какъ выше было сказано, по высверлени въ пробочЕВ большимъ сверломъ 
углублевя, доходящаго до */з ея длины, это углублеше наполнялось каплею 
спирта. Если бы въ поплавкЪ заключался въ сколько нибудь значительномъ 
количеств воздухъ, то онъ помфстился бы наверху у шейки поплавка. При 
окончательномъ просверливани пробочки малымъ сверломъ, этотъ воздухъ 
долженъ быль бы въ данномъ случаВ выступить черезъ просверленвный ка- 
наль, и въ спирт, наполнявшемъ высверленное предъ тфмъ углублеше, 
образовать пузырекъ. При вскрыти вышеупомянутыхъ поплавковъ, ни у по- 
плавковъ Бр. Сименсъ и К°, ни у поплавковъ, изготовленныхъ въ Техни- 
ческомъ Комитетф, такого пузырька замфчено не было. 
Изъ числа всфхъ поплавковъ, изготовленныхъ въ Техническомъ Комитет В 
по вышеописанному способу, остались для дальнфйшаго изслдован!я и упо- 
треблен1я на заводахъ сл$дующ!е четыре поплавка: 
поплавокъ № 3, наполненный 25 Мая при температур 0° спиртомъ крЗ- 
постью 96, 655/0. 

поплавокъ № 5, наполненный 7 ПШюня при температурз 0° спиртомъ кр3- 
постью 96,19/о. 

поплавокъ № 10, наполненный 2 Сентября при температурз 0° спиртомъ 
кр$ёпостью 96,3%/о 

и поплавокъ № 12, наполненный 6 Сентября при температурВ О’ спиртомъ 

кр$постью 96, 39. 

Эти четыре поплавка были, по выше уже изложеннымъ соображенямъ, 
погружены 22 Сентября на н$Зсколько часовъ въ воду, температура которой 
была 20° Р=25 Ц.; на другой же день, когда поплавки опять приняли 
комнатную температуру, ихъ погрузили на н$которое время въ смесь воды 
с0 ЛЬДОМЪ. 

Окончательное рёшене вопроса о пригодности поплавка 'Техническаго 
Комитета для замЪны употребляемыхъ до сихъ поръ поплавковъ Бр. Сименсъ 
и К° требовало опредФлен1я коеффищента расширен1я этихъ поплавковъ. Но 
такъ какъ коеффищентъ расширен!я поплавковъ Бр. Сименсъ и К? былъ до 
сихъ поръ опредЗленъ только ими самими, то желательно было провЗрить 
этоть коеффищентъ тфмъ болфе, что Бр. Сименсъ и К? даютъ для 19 Цельзя 
число 0.001033, безъ указашя къ какимъ предфламъ температуры это число 
относится. Между тЁмъ, по теоретическимъ соображешямъ слфдовало полагать, 
что расширене поплавковъ не прямолинейное, но измВняется съ темпера- 
турою. Посему, ири опред$лен!и коеффищента расширев1я поплавковъ, изго- 
товленныхъ въ Техническомъ КомитетВ, былъ вмфстЪ съ тфмъ опредфленъ и 
коеффищенть расширеня трехъ поплавковъ Бр. Сименеъ и К», а именно: 
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поплавка № 4978, взятаго изъ парти поплавковъ, полученныхъ Техническимъ 
Комитетомъ отъ Бр. Сименсъ и К? въ ДекабрЪ 1885 г.; 

поплавка № 5141, изъ парти, полученной въ МартВ 1886 г., и 

поплавка № 5779, изъ парти, полученной въ Сентябр 1887 г. 

Коеффищентъ расширен!я поплавковъ опред$лялся посредствомъ взвЗ ши- 
ван1я ихъ въ водз различной температуры, по взвфшен!и ихъ предварительно 
въ воздухв, при обыкновенной комнатной температур$. Желая также, согласно 
съ вышеизложеннымъ, изслБдовать—измфняется ли коеффищевтъ расширеня 
поплавковъ съ температурою, взвз шиван!е поплавковъ производилось въ водЪ 
при трехъ температурахъ, а именно: 

1) при средней температурз, близкой къ нормальной, которая при 
взвфшиван!и различныхъ поплавковъ колебалась въ предфлахъ между 15°25 
и 1584 Цельз!я; 

2) при визшей температур, которая колебалась въ предЗлахъ между 
1%0 и 3 Ц. и 

3) при высшей температур», колебаня которой были между 923% и 
24% Ц. 

Температура воды и погруженнаго въ нее поплавка опредЪлялась по- 
средствомъ двухъ термометровъ, шкалы которыхъ были раздЪлены на '/ 
градуса. Сосудъ одного изъ этихъ термометровъ находился въ вод на одной 
высот съ верхнею частью погруженнаго поплавка, & сосудъ другаго—на 
высотВ нижней части поплавка. Оба термометра были по возможности близко 
установлевы къ поплавку, не касаясь, однако, его и не мВшая свободному 
движеню поплавка въ водз при взвЪфшивани. При послЗдующихъ вычисле- 
няхъ принималось за температуру воды и поплавка среднее изъ показан!й 
этихъ двухъ термометровъ. Такъ какъ для точнаго опредЪленшя коеффищента 
расширен1я необходимо, чтобы поплавокъ принялъ вполнЪз или, по крайней 
мЪрЪ, очень близко температуру воды, то взвВзшиван!е поплавковъ производи- 
лось не раньше, какъ черезъь часъ или два послз погруженя ихъ въ воду, 
причемъ, однако, нужно было позаботиться, чтобы вода въ продолжеви всего 
этого времени вовсе не измВняла своей температуры или же изм$няла ее 
только очень медленно. Посему нужно было температуру помЗщеня, въ ко- 
торомъ производилось взвЪшиване, приводить къ температур, при которой 
желали взвЪсить поплавокъ въ водЪ. Такъ какъ Техничесвй Комитеть не 
имфеть помфщеня, въ которомъ можно было бы по желан!ю регулировать 
температуру, то при взвЪшиван!и поплавковъ въ водф при вышеуказанных 
средней и высшей температурахъ удалось только приблизительно довести тем- 
пературу комнаты, въ которой производилось взвЪшиван!е, въ соотв тствующей 
температур воды. Для взвЪшиван1я же при низшей температурз нужно 
было вфсы перенести въ сарай Техническаго Комитета, въ которомъ, бла- 
годаря наступившимъ въ конц Октября морозамъ, возможно было произвести 
взвЪшиване при вышеуказанныхь низкихъ температурахъ. Для взвЪшиван!я 
поплавковъ въ вод употреблялась перегнанная вода, приготовленная въ Хи- 
мической Лаборатории 'Техническаго Комитета посредствомъ двойной пере- 
гонки. Самое взвёшиване поплавковъ въ воздухВ и въ вод производилось 


вфсами Штаудингера, къ которымъ нужно было, за неим$емъ другихъ 
боле подходящихъ, прибфгнуть, несмотря на то, что они устроены только 
для взвзшиваня меньшихь грузовъ, нежели т, которые представляютъ 
поплавки въ воздух$. Хотя велёдстые сего взвзшиван!е поплавковъ и затруд- 
нялось, тёмъ не менфе весы давали для предназначенной цфли вполн% удо- 
влетворительную точность, дозволивъ опредЗлить вЪсъ поплавковъ съ погрзш- 
ностью не боле 1-го миллиграма. 

Ве упомянутыя опредфлен1я вфса поплавковь производились двойнымъ 
взвзшиванемъ по способу Борда, съ употреблешемъ при этомъ провреннаго 
разнов$са работы Эртлинга. При вычислен!яхъ иринимались во внимаве какъ 
поправки отдЗльвыхъ гирь этого разнов$са, такъ и поправки всфхъ употреб- 
ленныхь при взвфшивани термометровъ, полученныя чрезъ сравнен!е сихъ 
послзднихъ съ нормальными термометрами, имфющимися въ Техвическомъ 
Комитет$. Для приведен!я результатовь взвзшиван!я къ абсолютниымъ вЪсамъ, 
т. е. къ вЗсамъ въ безвоздушномъ пространств, наблюдались высота баро- 
метра, температура и влажность воздуха. Необходимыя для сихъ приведен!й 
данных относительно удЪльнаго вфЪса воздуха, равно какъ потребные для 
вычисления коеффищентовъ расширешя поплавковъ удЪфльные вЪса воды при 
различныхъ температурахъ были взяты изъ таблицъ Вгосв’а, помфщенныхъ 
въ 1-мъ том Тгауаих её Мётогез 4и Вигеаи пиегпайопа! 4ез роз е 
тезигез. 

Воеффищенты расширен1я для всфхъ испытанныхъ поплавковъ, найден- 
ные посредствомъ вычислений изъ вышеописанных взвзшиван!й, помфщены 
въ нижеслфдующей таблиц съ указанемъ температуръ, при которыхъ произ- 
водились взвЪшиван!я поплавковъ въ водВ, послуживи!я для вывода даннаго 
коеффищента. 


^ Коеффиц.раеш. | Коеффиц.расш. 

Е между реки 

: х температур. Ц. Ц. температур. 
Поплавки, изго- № 4978 23,90 1525 0,001027 15°2 3541 0,000994 
товленные Бр. Си- 5141 23°,95 15°57 1032 15°57 3°.44 983 
менсъ и К’. 5779 23°,96 15°55 1027 1555 3°,46 989 
Поплавки, изго- 3 2405 15,48 1034 15°48 2,06 990 
товленные въ Тех- | 5 23°,95 15°.,64 1033 15,64 2,20 987 
ническомъ Коми- | 10 23°,94 15°,45 1028 15,45 3°,48 989 
тет$. 12 23°92 15°,54 1034 15°54 19,90 987 


2395 15°50 0,001081 15°50 285 0.000989 


Изъ этой таблицы можно усмотрЪть, что найденныя величины коеф- 
фищентовъ расширен!я, какъ для поплавковъ, изготовленныхъ въ Техни- 
ческомъ КомитетВ, такъ и для поплавковъ Бр. Сименсъ и К), колеблются 
между одними и тфми же предЗлами. Это волебане можеть быть вполнЪ 
приписано неминуемымъ погрёшностямъ наблюденй. Изъ вышеприведенныхъ 
чиселъ легко вывести, что погрёшность, напримръ, въ 0°,02 Ц., сдЪфланная 
въ опред$леши температуры воды или поплавка при взв$ё шиван!и, влечеть 
за собою измВненше величины коеффищента приблизительно на 0.000002. Но 
такъ какъ коеффищенть расширен!я опредфляется посредствомъ взвЪшиван!й 


г АТ 


при двухъ различныхъ температурахъ, то погрфшность въ 05,02 Ц., предполо- 
женная для каждаго опредфлешя температуры, можеть повлечь за собою 
въ общей сложности погршность въ величин коеффищента расширен!я, до- 
ходящую до 0,000004. На такую только величину и отклоняются найденные 
отдзльные коеффищевты отъ среднихъ своихъ величинъ. Въ виду же выше- 
изложенныхь обстоятельствъ, которыя имфли мЪето при гидростат ическомъ 
взвЪшиван!и поплавковь въ 'Техническомъ Комитет, невозможно было 
температуру воды опредфлить съ большею точностью, нежели 0°,02 Ц. или 
поручиться, что въ моментъ взвфшиван!я температура поплавка не отклоня- 
лась оть температуры воды на меньшую величину, нежели 0°,02 Ц. Въ силу. 
этихъ соображенй можно, слфдовательно, съ полною увфренностью заключить, 
что коеффищенты расширен1я поплавковъ, изготовленныхъ въ Техническомъ 
Вомитет$, тождественны, въ предфлахъ погрфшностей наблюден!й, съ коеф- 
фищентами расширен1я поплавковъ Бр. Сименсъ и К>, и что посему ио- 
плавки Комитета могуть вполнф замфнить поплавки Бр. Сименсъ и К>. 

Изь вышеприведенной таблицы, вромЪ того, видно, что температуры 
выспия, средн!я и низпйя, при которыхъ производились взвфшиван!1я поплав- 
ковъ, колебались между 23°,90 и 24°,05 Ц., между 15°,25 и 15°,64 Ц. и 
между 15,90 и 3°,46 Ц. При столь незначительныхъ колебан1яхъ температуръ 
въ каждой изъ этихъ трехъ группъ, можно изъ всЪхъ температуръ каждой 
группы взять среднюю величину; тогда мы получимъ для высшей темпера- 
туры 23°,95, для средней 15°,50 и для низшей 25,85 Ц. Равпымъ образомъ 
вел детве этихъ незначительныхъ колебан!й температуръ въ каждой групп 
и выше найденной тождественности коеффищентовъ оасширеня поплавковъ 
Бр. Сименсъ и К° и поплавковъ Техническаго Комитета, можно взять средн!я 
какъ изъ всБхъ коеффищентовтъ, выведенныхъ изт, взвфшивантя при высшихъ 
и среднихъ температурахъ, такъ и изъ вс$хъ коеффищевтовъ, выведенных 
изъ взвзшиваня при среднихъ и низшихъ температурахъ, не обращая вни- 
ман1я на происхождене поплавковъ. 

Тогда получимъ: 
между 23°,95 и 155,50 Ц. коеффишентъ расш. для 19 Ц. равняется 0,001031 

›» 15950 и 20,85 »› › .» › › » 0,000989 

Эти два коеффищента значительно отклоняются одинъ отъ другаго, что 
показываетъ, что коеффищентъь расширен!я поплавка не есть величина ио- 
стоянная, но изм няющаяся съ температурою. Такъ какъ изъ вышеприведенной 
таблицы видно, что эти два коеффищента для всЪхъ поплавковъ разнятся 
одинъ отъ другаго почти на одну и ту же величину, то не можеть быть 
сомнзн1я на счеть дЪйствительности упомянутаго изм$нен1я. Если же, не- 
смотря на это изм$неше, коеффищентъ, найденный Бр. Сименсъ и К? вь 
0,001033, очень близокъ къ первому изъ найденныхъ коеффищентовъ, а именно 
къ 0,001031, то слЗдуетъь заключить, что Бр. Сименсъ и К° свои взвфши- 
ван1я для опредБленя коеффищента расширен1я производили при темиерату- 
рахъ, близкихъ къ тёмъ, при которыхъ произведены взвфшиван!я, послу- 
живи!я для вывода коеффищента расширеня въ 0,001031, т. е., по всей 
вЪроятности, близкихъ къ нормальной температур (15°,56) и въ 25° Ц. 


5; 49 = 


При столь значительной разности между величинами, найденными для 
двухъ коеффищентовъ расширен!я, нельзя для боле точнаго вычислен1я объ- 
емовъ поплавка при разныхъ температурахъ, довольствоваться формулою, 
данной Бр. Сименсъь и Ё°, въ которой введенъ постоянный коеффищентъ рас- 
пгирен1я, а именно: 

У, —У тво } [1-- 0,001033 ({—155.56)] ..... (А), 
но слФдуетъ обратить внимане на изм$нене коеффищента расширен1я по- 
плавка и измВнен!ю температуры и принять формулу вида: 
У, = Убе 5в [1 -На (&{ — 155.56) + В &«— 15.556) ]... (Б) 

Въ этихъ формулахъ обозначаютъ: У 1556 ^ ОбЪемъ пошлавка при нормаль- 

ной температур, т. е. при 15°,65 Ц., У, — объемъ поплавка при другой какой 


нибудь температурз &, для которой желаютъ вычислить этоть объемъ, и а 
и В — н»которые коеффищенты, подлежащие еще вычислен!ю. 

Изъ вышеприведенныхъ среднихъ величинъ высшихъ, среднихъ и низ- 
шихъ температуръ, при которыхъ были произведены взвфшиван1я поплавковъ, 
и изъ обфихъ среднихъ величинъ коеффищентовъь расширешя можно полу- 
чить величины этихъ двухъ коеффищентовъ аи В. 

Вычислен1я дали для нихъ слфдующия величины: 
а — 0,00101688 
В = 0,0000025612. 
дат ихъ величины въ формулу (Б), мы получимъ: 
Утв» о [1--0,00101688 (&{—15°.56)--0.0000025612 (#—15°.56)"] . (В) 


Эта формула даеть для всхъ температуръ, при которыхъ контроль- 
ному снаряду. приходится дЪйствовать, объемы поплавковъ съ точностью, 
вполн% удовлетворяющею всфмъ практическимъ цфлямъ. 

Опредзлене объемовъ поплавка при разныхъ температурахъ требуется 
преимущественно для вычислетя теоретической погр5шности, которую кон- 
трольный снарядъ долженъ дЪлать въ опред$лени крзпости спирта, при 
учетВ спиртовъ разной кр3Зпости и при разныхъ температурахъ. Для уяснен!я, 
на сколько эта погрёшность измЗняется въ зависимости отъ упдтреблен!я 
формулы (В), вмЪето формулы (А), можеть служить слдующая таблица, въ 
которой даны числовыя величины разностей между погр8шностями, полу- 
ченными при помощи вышеприведенныхъ двухъ формулъ для нзкоторыхъ 


спиртовъ при температурахъ 0°и 5° Ц. 
Разность между вычисленны- 
ми, при помощи формулъ (А) 


у, = 


Крыпость и (В), погрёшностями въ оп- 
сыро В 
При 0°. При 5° Ц 
95%. ...... о. 0,19% 0,10%/о 
905: сень а ОА» 0,11 › 
ы нома 029» —0/15> 
о 0,33 › 0,18 › 
о Е 0,39 › 0,20 › 


божьи 0,50 › 0,24 › 


5.240: а 


Необходимую принадлежность всякаго поплавка составляютъ ковтроль- 
ныя гири; посему, изготовивъ по вышеописанному способу поплавки, нужно 
было снабдить ихъ такими гирями. Самое изготовлен!е контрольныхъ гирь 
не представляетъь никакихъь затрудненй; однако, при фабричномъ произ- 
водствз поплавковъ не малое значене имФетъь та точность, съ которою должны 
быть подогваны контрольныя гири къ надлежащимъ ихъ вЪсамъ, почему и 
оказалось не лишнимъ изслВдовать этотъ вопросъ въ связи съ вопросомъ объ 
изготовлении самыхъ поплавковъ. 

Бр. Сименсъ и К° прилагаютъ къ своимъ поплавкамь контрольныя гири, 
вЪсъ которыхъ означенъ ва нихъ до 0,01 грамма, слЗдовательно, допу- 
скаемая Бр. Сименсъ и К° погр®шность въ вЪсВ гирь не должна превы- 
шать 0,005 грамма. Такую точность слЪдуетъ, однако, признать не только 
далеко превышающею требован!я практики, но даже и вполн® мнимой. Не 
только при фабричномъ производствЪ, но даже и въ физическомъ кабинетв 
трудно обставить взвфшиван!я поплавковъ въ вод» такими условями, чтобы 
можно было поручиться за то, что погршность въ опредзлени в$са по- 
олавка въ водз, т. е. вВсь нулевыхъ гирь, не будетъ превышать вышеука- 
занный предфлъ погрфшности въ 0,005 грамма. Достаточно указать только 
на то, что при томъ объемЪ и коеффищентВ расширен1я, каюе имЗетъ по- 
плавокъ контрольнаго снаряда, погрёшность въ 0°,01 Ц., сдФланная при ги- 
дростатическомъ взв$шиван!и поплавковь въ опредЪ$лени температуры воды 
или поплавка, влечетъ за собою изм невше вЪса нулевыхъ гирь на 0,016 грамма, 
т. е. на величину, превышающую въ три раза вышеуказанный пред$ль по- 
грфшности, допускаемый Бр. Сименсъ и К°. Такая точность, кромЪ того, не 
нужна для практическихъ цфлей, въ чемъ легко убЪдиться на основан!и слЗ- 
дующихь соображений. 

Контрольныя гири служатъ для тарировки контрольнаго снаряда,—по- 
нятно, что при тарировкЪ погр$шность въ взеЪ контрольныхъ гирь будетъ 
отзываться на положеши указательной стрфлки, и чЪмъ эта погрЪшность будетъ 
больше, тЁ8мъ значительнзе будетъ отклонене указательной стр$лки отъ над- 
лежащаго ея положешя. ВслЬдстве сего вопросъ о величин погршности, 
которая можетъ быть допущена въ вс контрольныхъ гирь, сводится къ 
вопросу о погрфшности, могущей имЪть м$сто при тарировкВ снаряда. На 
практик контрольный снарядъ считается вполнф удовлетворительно вытари- 
рованнымъ, если указательная стр$флка не уклоняется отьъ надлежащаго 
своего положен!я бол%е, чфмъ на одинъ зубецъ !). При этомъ, однако, не сл%- 
дуетъ забывать, что отклонене на одинъ зубецъ допускается для совокупнаго 
дъйстия всЪхъ причинъ, вляющихь на неправильное положеше стр%лки; 
посему для каждой отд$льной причины можетъ быть допущено только мень- 
шее уклонене стр$лки, чЁмъ на 1 зубецъ. Согласно съ только что изложен- 
нымъ, можно допустить для погршности, зависящей отъ неточности вЪса 
контрольныхь гирь, только всего ‘Ло зубца. Требовать большей точности 


1) При испытан! поплавка на спирту допускается даже отклонене указатель- 
ной стр$лки на 3—4'/з зубца (0,75%/о). 
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ческаго Комитета. 
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было бы излишне: ширина одного зубца равняется приблизительно 0,48 мил- 
лиметра, слЪдовательно 'Ло зубца составитъ всего 0,048 милл. или не- 
полную '/20 милл.; при толщин же, съ которою проведены черты на алко- 
голометрической шкалЪ снаряда и на концф указательной стр$лки, столь 
малая величина какъ '!/20 милл. едва можетъ быть зам5чена даже опытнымъ 
глазомъ. Величину же погрфшности въ вфеахъ контрольныхъ гирь, соотв Зт- 
ствующую отвклоненю стр$флки на 'Лло зубца, можно опред$лить основываясь 
на нижесл$дующемъ: на алкоголометрической шкал между чертами 100 и 
80 находится 109 зубцовъ, а между 80 и О—241; вЪеъ контрольныхъ гирь 
примфрно можно ирияять равнымъ: 

100-хъ гирь = 475 грамм. 

80-хь › —=369 › 

0-хь » =161 › 


Тогда разность въ вЪсахъ между 100-ми и 80-ми гирями будетъ равна 
106 граммамъ, а между 80-ми и 0-ми гирями—208 граммамъ. 

При увеличен1и, слфдовательно, вЗса нулевыхъ гирь на 208 грам., стр$Злка 
отклонится на 241 зубецъ; при увеличен!и же в$са 80-хъ гирь на 106 граммовъ, 
стрЗлка отклонитея на 109 зубцовъ. Принимая, что отклонене стр$лки про- 
порщюнально увеличеню вФса гирь, получимъ, что уклонеше стрфлки на 
1 зубецъ будетъ соотвфтствовать вЪеу: 

между чертами 100—80. . . 5 = 0,972 грамма. 


» > 80—00... = 0,863 › 


241 

слУдовательно, наименьшй вфсъ, который соотвфтствуетъ одному зубцу, бу- 
деть 0,863 гр., а 'Ло зубцу будеть соотвЪтствовать 0,0863 гр., т. е. около 
0,09 гр.; другими словами—погрфшность въ вфсахъ контрольныхъ гирь, до- 
ходящая до 0,09 гр., повинетъ на положене указательной стр3лки при та- 
рировк$ снаряда не болфе какъ на 'Ло зубца. Обозначая такимъ образомъ 
вЪсъ контрольныхъ гирь до 0,1 гр., необходимо вфсъ ихъ подогнать къ над- 
лежащему вЪсу съ точностью до 0,05 гр. Такая точность будетъ вполнЪ до- 
статочна и, хотя она въ 10 разъ менЪе точности, которую желають достигнуть 
Вр. Сименсъ и К° при изготовлени своихъ гирь,—т$мъ не менфе погрфш- 
ность, обусловливаемая ею въ положени стр%лки, будеть вполн® незамЪтна 
при тарировк$ снаряда. 

Согласно съ вышеизложеннымъ, вЗса контрольныхъ гирь для поплавковъ, 
изготовленныхъ въ Техническомъ Комитетф, даны (т. е. означены на самыхъ 
гираяхъ) только до 0,1 гр.; подогнаны же гири къ своему надлежащему опре- 
дфленному вычислен1ями весу съ точностью до 0,05 гр. 

Изготовленными такимъ образомъ гирями были вытарированы контрольные 
снаряды, а зат$фиъ поплавки испытывались въ этихъ снарядахъ на спирту, 
причемъ поплавки оказались вполнЪ удовлетворительными. 

При обеуждеши въ Комитет доклада Непремфннаго члена, было за- 
мЪчено, что изложенное въ немъ изслЪдоване о способ изготовленя по- 
плавкопъ отличается такою полнотою и законченностью, что едва-ли тре- 
буются еще кавя-либо . дополнительныя изслфдован1я, почему вопросъ о воз- 


ре": 


— 51 — 


можности изготовлен!я поплавковъ въ Рос@и можетъ считаться вполнЪ раз- 
рфшеннымъ. При всемъ томъ, однако, Предс$датель признавалъ необходимымъ 
прежде всего обсудить два нижесл5дующихъ вопроса: 1) слфдуетъ ли вообще 
приступать къ изготовленю поплавковъ въ Росаи, въ виду того обстоятель- 
ства, что такое изготовлен!е можетъ обойтись дороже того, во сколько обхо- 
дятея вын® готовые поплавки, выписываемые отъ Бр. Сименсъ и К?, и 2) 
слЗдуетъ-ли изготовлене поплавковъ производить въ Техническомъ Коми- 
тет, или же лучше поручить его какому либо механическому заведен1ю, 
а въ Техническокъ Комитет производить лишь повфрку поплавковъ. По 
первому предмету этого послфдняго вопроса ПредсЖдателемъь было обра- 
щево внимане на то, что для изготовлен1я поплавковъ въ Техническомъ 
КомитетЪ потребуется единовременная затрата на пристройку къ здан!ю 
Комитета особаго помфщеня и па пр1обрЪтенше инструментовъ и ирибо- 
ровъ, необходимыхъ для изготовленмя иоплавковъ; въ отношен!и же заказа 
поплавковъ частнымъ механическимъ заведешямъ возникалъ новый вопросъ: 
можно ли быть увфреннымъ въ томъ, что изготовленные такими заведе- 
н1ями поплавки будуть вполнЪ удовлетворительны въ отношен!и точности, 
съ которою они изготовлены, и шрючности самой работы. Поэтому, въ слу- 
чаЪ признав!я возможности поручать изготовление поплавковъь какому либо 
частному механическому заведеню, ПредеЪдатель считалъ бы необходимымъ 
установлен!е, со стороны Техническаго Комитета, надзора за самымъ изго- 
товлешщемъ поплавковъ; повЪрка же ихъ при премЪ, несомнЪнно, должна бы 
быть строже и полнЪе, ч$мъ при иремЪ поплавковъ,  получаемыхъ отъ Бр. 
Сименсъ и К°, фирма которыхъ вполнф уже зарекомендовала себя съ самой 
лучшей стороны въ отношени изготовленя контрольныхъ снарядовъ,—что 
даетъ возможность относиться съ полнымъ довЪремъ и къ поплавкамъ, изго- 
товляемымъ тою же фирмою. 

Для разу5шен1я вопросовъ, Поставленныхъ ПредсЪдателемъ, многе 
члены Комитета полагали необходимымъ предварительно знать—во что, при- 
мЪрно, можеть обойтись поплавокъ при изготовлени его въ Техническомъ 
Комитет, а равно и при заказф частнымъ имехапическимъ заведеняуъ. Что 
же касается указанныхъ въ ДокладЪ способа наполнения поплавка спиртомъ 
и теоретическихъ соображевй, а равно принятыхъ въ основане при даннохъ 
изслВдоваши вычисленй, то со стороны членовъ Комитета и другихъ, при- 
сутствовавшихъ по приглашеню Предс$дателя лицъ, никакихъ возраженй и 
зам чан! не послфдовало. 

Въ отношении первой части поставленнаго Преде$дателемъ 3-го вопроса, 
Непрем$нный Членъ высказалъ съ своей стороны инЪше въ пользу изготов- 
лен1я поплавковъ въ Техническомъ Комитет, въ виду именно стремлешя 
Комитета въ послфднее время къ тому, чтобы, по возможности, вс части 
снаряда не выписывались отъ Бр. Сименсъ и В, а приготовлялись бы въ 
Росейи, (такт напр., уже приступлено къ приготовленю своими средствами 
премвыхъ цилиндровъ снаряда); почему было бы желательно, чтобы и по- 
плавокъ, какъ главнЪйшая часть снаряда, приговлялея также въ Техниче- 
скомъ КомитетЪ. Что же касаетен того, во сколько обойдется поплавокъ при 
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изготовления его въ Техническомъ Комитет, то Непремвный Членъ не 
могъ еще сообщить надлежащихъ по сему предмету данныхъ; но, со сто- 
роны одного частнаго механическаго заведен!я ему было словесно заявлено 
о возможности принят!я заказа по цзнЪ 27 рублей за поплавокъ; при выпи- 
сывати же поплавковъ отъ Бр. Сименсъ и К), каждый поплавокъ обходится, 
не считая провоза и пошлинъ, по 48 марокъ. 

По обсуждени Комитетомъ указаннаго выше доклада и за отсутствемъ 
какихъ либо возраженй относительно ц\флесообразности и удобства способа, 
коимъ Р. Г. Траутфеттеръ произвель наполнене поплавка спиртомъ, и тЪхъ 
премовъ, при поередетв которыхъ имъ произведены взвЗтиван!я поцлав- 
ковъ и опред$лешя коеффишентовь ихъ расширеня, Комитетъ призналъ, 
что вопросъ объ изготовлени поплавковъ къ контрольному снаряду Бр. Си- 
менсъ и К? разрЪшенъ изложеннымъ изсл$довашемъ вполнЪ успЪшно и что 
предлагаемый способъ изготовления поплавковъ можеть быть примфневъ не 
только въ лабораторной мастерской, но и при изготовлени поплавковъ фа- 
бричнымъ путемъ. | 

Обращаясь засимъ къ вопросамъ, поставленнымъ Предс$дателемъ: сл%- 
дуетъ-ли приступать къ производству поплавковъ въ Росаи, и если слФдуетъ, 
то. необходимо-ли изготовлять ихъ въ Техническомъ Комитет или заказы- 
вать какому либо частному механическому заведению, находящемуся въ Роса, 
Комитетъ призналъ, что вопросы эти могуть быть разрфшены по сопостав- 
лени стоимости поплавка, при изготовлении его въ Техническомъ КомитетВ или 
при заказВ частнымъ механическимъ мастерекимъ, со стоимостью поплавка, 
выписываемаго отъ Бр. Сименсъь и К°, почему Комитетъ полагалъ возбуж- 
денные Предсздателемъ вопросы оставить пока открытыми. 

На основан1и сего, Техвическимъ Комитетомъ было постановлено: 1) по- 
ручить НепремЗнному Члену озаботиться представлешемъ Комитету раз- 
счетной смфты относительно стоимости производства поплавковъ, какъ при 
изготовлени ихъ въ Техническомъ Комитет, такъ и при заказ частнымъ 
механическимъ заведенямъ, а равно данныхъ о расходахъ по выписываню 
поплавковъ отъ Бр. Сименсъ и К’; 2) изготовляемые въ Комитет поплавки 
разослать на винокуренные заводы, съ цфлью, главнфйшимъ образомъ, опре- 
дфлен!я прочности ихъ оболочки и качества полуды и 3) изготовить въ Тех- 
ническомъ же Комитет еще нЪеколько поплавковъ и тфми же средствами и 
способами, коими изготовлены были первые поплавки и зат$мъ также разо- 
слать ихъ на винокуренные заводы для указанной выше цзли '). 


Н$которыя осо- Независимо отъ всего вышеприведеннаго относительно контрольнаго 
быя усло! я, могу- снаряда Бр. Сименсъ и К°, Комитеть, въ разематриваемомъ перюдЪ своей 


ния вллять на учетъ й 
у у дЪятельпости, былъ завятъ обсуждешемь еще нфкоторыхъ вопросовъ, которые 
сиирта контроль- 


нымъ снарядомт. такъ или иначе относились КЪ сказанному снаряду. . 


1) Было изготовлено 14 поплавковъ, изъ коихъ 12 при контрольныхъ снарядахъ 
были разосланы въ Управления: С.-Петербургское, Лифляндское, Витебское, Эстлявд- 
ское, Калишское, Вятское, Нижегородско-Владим1рское, а 2 поплавка отправлены въ 
Орловсый Отдфлъ Техническаго Комитета. 
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По существу своему эти вопросы не могли быть отнесены ни къ одному 
изъ предметовъ вышеприведенныхъь занят Комитета по контрольному сна- 
раду Бр. Сименсъ и К°, почему и представляется боле удобнымъ изложить 
ихь отдфльно въ нижесл$дующемъ порядк$: 


1) Вжяме мамнита на показанля снаряда. 


Съ цфлью выяснен!я вопроса о томъ, кавкъ велико можетъ быть вл1ян!е 
магнита на правильныя показан!я контрольнаго снаряда, въ виду слуховъ о 
практикующихся будто бы при помощи магнита злоупотребленяхъ, въ 1885 г. 
Непрем$ннымъ Членомъ Техническаго Комитета, при участи профессора Тех- 
нологическаго Института Р. Э. Ленца, было произведено нЪсколько опытовъ 
надъ вмяшемъ электро-магнита на показане контрольнаго снаряда. 

Эти опыты, вакъ то было указано въ доклад Непремфннаго Члена, 
дали слфдующе результаты: а) при постановкВ на футляръ электро-магнита, 
поднимавшаго до 3-хъ пуд., снарядъ, покрытый желфзною ширмою и футля- 
ромъ, показан!й своихъ не измЗнялъ; 6) при отсутствии цинковаго футляра, 
когда электро-магнитъ пришлось ставить прямо на ширму, стрфлка снаряда 
мгновенно опускалась книзу, и в) если между электро-магнитомъ и крыш- 
кою снаряда будетъ находиться деревянная дощечка въ 40 мм. толщиною, 
то стрзлка снаряда даетъ незначительныя колебаня, съ уклоненемъ вверхъ 
и внизъ не болЪе какь на 2 мм. Такимъ образомъ эти опыты показали, что, 
при существующемъ способЪ постановки снарядовъ на заводахъ, нЪтъЪ осно- 
ван!й опасаться примЗнен1я магнита съ цзлями злоупотреблевй. 


2) Вмяще мицерина на показащя контрольнаю снаряда. 


Вопросъ этотъ возникъ въ 1884 г. по поводу представлен1я одного изъ 
Управляющихъ акцизными сборами о произведенныхъ имъ опытахъ надъ вля- 
н1емъ глицерина, подм$ шаннаго къ спирту, на показан1я спиртом ра и контроль- 
наго снаряда, причемъ оказалось, что прибавка 1°/о глицерина къ спирту 
понижаетъ показан!е металлическаго спиртом$ра до 4,6%/0; при пропуск же 
чрезь контрольный снарядъ даже слабаго спирта, въ который подлитъ гли- 
перинъ, является возможность скрыть отъ учега 7°/о отъ каждаго пропущен- 
наго ведра. 

Бывший Завфдующй Варшавскимъ Отдфломъ Пов$рочной Экспедищи, 
нын8 упраздненной, на заключене котораго своевременно были представлены 
результаты вышеупомннутыхъ опытовъ, указывалъ, между прочимъ, что всякое 
вещество, съ большимъ удфльнымъ вЗсомъ, чфмъ спиртъ, поди шанное къ 
посл$днему, уменьшаетъ показае спиртомфра и снаряда. Произведенные же 
Управляющимъ акцизными сборами опыты признавались недостаточно точно 
уясняющими поставленный выше вопросъ, почему предлагалось продолжить 
опыты въ томъ же направлен!и. 

Со стороны Комитета было указано, что въ виду значительной стоимости 
глицерина, врядъ ли возможно опасаться подиЪшиваня его къ спирту, съ 
цфлью скрыть послЬдв!й оть учета. 


МЪры обезпече- 
ня заводской по- 


суды въ различ- 
НЫХЪ МВСТНОСТЯХЪ 


ро отчетамъ хицьъ, 


Ва 


3) Часовой механизмь Инженерз- Архитектора Мирецкаю. 


Въ 1884 г. Мирецкимъ былъ предложенъ изобр$тенный имъ графический ча- 
совой механизмъ, для прим нения его къ контрольному снаряду Бр. Сименсъ и К›. 

Приборъ этотъ могъ графически отмЪчать число выливанй барабана, 
время остановки его и даже случай отвода спирта изъ контрольнаго снаряда. 
По разсмотр$ ни означеннаго прибора Комитетъ призналъ, что .онъ не мо- 
жетъ имфть примЗненя на практикЪ, въ виду сложности его устройства и 
дЪйстня. 


Глава П. 
Заводская посуда, 


Занят1я Комитета, въ разсматриваемый перюдъ его дзятельности, по 
предметамъ техническаго контроля заводской посуды, были довольно разно- 
образны; но вс вопросы, обсуждавииеся по этому предмету, могутъ быть раз- 
дфлены на двЪ главныя группы: къ первой групи относятся занатя по во- 
просу объ обезпечен!и заводской посуды, а ко второй—занят!я по вопросамъ, 
касавшимся емкости или устройства сказанной посуды. Въ виду того, что 
вопросы каждой изъ названныхъ группъ имфютъ опред$ленную цфль и зна- 
чен!е для техническаго контроля заводской посуды, представляется боле 
удобнымъ изложить занятя Комитета по вопросамъ каждой групиы отдЪльно. 


а) Обезпечене заводской посуды. 


Въ 1884 г., т. е. въ первый же годъ учрежденая Техническаго Коми- 
тета, ему предложено было заняться выясненшемъ цфлесообразныхъ и основ- 
ныхъ мфръ обезпечен1я заводской посуды противъ возможности отвода спирта 
до учета его контрольнымъ снарядомъ. 

Въ этомъ видфлась существенная необходимость по той причинЪ, что 
до того времени чины акцизнаго надзора не имЗли со стороны Департамента 
Неокладныхъ Сборовъ никакихъ инструкщй или указанй, которыми они 
могли бы руководствоваться. 

Сознавая необходимость имфть, по данному предмету, хотя кавя либо 
общия указан1я, для того, чтобы въ отношении м%ръ обезпечен1я заводской 
посуды было больше единства дЪйстый со стороны чиновъ авцизнаго над- 
зора, Департаменть Неокладныхъ Сборовъ и предложилъ Комитету заняться 
разработкой даннаго вопроса. 

Занят1я Комитета по настоящему вопросу начались посл представ- 
лен!я въ 1884 г. лицами, командированными для осмотра контрольныхъ сняа- 
рядовъ, своихъ отчетовъ по исполнен!ю возложеннаго на нихъ поручения. 

Въ этихъ отчетахъ указано, между прочимъ, на то, что въ отношенши 
мЪръ обезпечения заводской посуды большую между собою противуположность 
представляють губернши западной и восточной полосъ Росаи. 

Если въ западной полосз способы и м$ры обезпечен1я могли часто 
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казаться, на первый взглядъ, слишкомъ строгими. то въ губерняхъ велико- командированныхъ 
русекихъ он часто были слабы. въ 1884 г. для 

Все это, конечно, отчасти зависЪло отъ взгляда м$стнаго акцизнаго над- а нь 
зора, но еще боле отъ степени благонадежности заводовъ въ ТФхъ или РЕНА 
другихъ частяхъ Росси; кромЗ того не маловажную роль, въ данномъ случа$, 
играли также различныя экономпчесяя, этнографичесыл и др. условя, въ 
которыхъ находились винокуренные заводы. 

Вотъ почему, обсудивъ въ то время вс указавныя и подобныя имъ об- 
стоятельетва, Комитетъ не считалъ возможнымъ выработать и установить об- 
щую, детальную инструкщю по обезпечению посуды вообще для вефхъ губер- 
н1й, въ виду дфйствительно разнообразныхъ мЪстныхъ услов!й винокуреннаго 
производства, а призналъ необходимымъ и достаточнымъ указать акцизному 
надзору лишь тотъ минимумъ требовавй, который должепъ, такъ сказать, 
служить основой, общимъ руководящимъ началомъ, при обезпеченши завод- 
ской посуды \). 

Во всемъ томъ, что Комитетомъ было выработано и установлено, при 
разработкВ намфченной выше задачи, сначала указывалось вообще на то 
значене, которое должно имЪть обезпечеше въ рядахъ другихъ мЪръ над- 
зора и по этому поводу было высказано, что обезпечене само по себЪ, какъ бы 
оно хорошо ни было, не можеть служить достаточною охраною казевнаго 
интереса безъ бдительнаго и возможно частаго осмотра заводской посуды, 
безъ серьезнаго наблюдения за квасильнымъ отлфлешемъ и вообще безъ лич- 
наго надзора чиновъ акцизнаго вфдомства за всфми фазисами заводскаго 
производства. 

Изъ этого, по мнЪн!ю Комитета, сама собою вытекала необходимость 
стремиться къ тому, чтобы обезпечен!я, будучи достаточно серьезными и 
надежными, были вмфстВ съ тфмъ возможно просты, не слишкомъ обремени- 
тельны для заводчиковъь и чиновниковъ, чтобы они не мфшали послфднимъ 
производить осмотръ посуды и оставляли достаточно времени для наблюден1я 
за квасильными и другими отдзлен!ями завода. 

Осмотръ посуды никогда не долженъ быть одной лишь формальностью, 
напротивъ, Комитетъ предлагалъ производить его возможно тщательн$е. 

Затфмъ указывалось, что наблюдешя за состоянемъ бражки въ ква-  Наблюдене за 
сильной посудЪ дають въ руки акцизнаго надзора одно изъ серьезныхъ СОСТояшемъбраж- 
средствь къ открытю могущихъ быть злоупотреблешй по части отвода В К 
спирта; почему предлагалось обратить вниман!е акцизнаго надзора на необ- ОтрОдЯ  противъ 
ходимость` по временамъ производить ваблюден!я надъ бражкою, съ ЦЪЛЬЮ злоупотреблен!й. 
опред$лен!я въ ней количества спирта, помощью одного изъ предназначеннихъ 
дла этого приборовъ (Саллерона, Штаммера и Савалля) и сахарометра. 

Съ цЗлью облегчить акцизному надзору выборъ болфе цЪлесообраз- НаиболЪе цфле- 
ныхъ способовъ наложеня и сохранев!я знаковъ обезпеченя были указаны: сообразные спосо- 


во 1-къ- ередства, которыя могуть затруднить поддёлку сихъ знаковъ; бы наложения и со- 
ыы се хранен!я знаковъ 


:) Всё разъясневя и указаня Комитета по данному предмету изложены въ жур- Обезпеченя. 
нал его по контрольно-снарядному дЪлу, преподанному къ руководству чинамъ &к- 
цизнаго надзора циркуляромъ Министерства Финансовъ за № 1758. 
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во 2-хъ — способы предохраненя пломбъ отъ окислев!я; въ 3-хъь — прлемы 
обращешя, при обезпечени, съ бичевой, тесьмой и проволокой; въ 
4-хъ — указывалось на необходимость наложешя двухъ знаковъ обез- 
печен1я, принадлежащихъ различнымъ лицамъ надзора, на всЪ боле серьез- 
ныя м3ста, подлежапая обезпеченю, и въ 5-хъ — рекомендовалея болЪе 
частый обмЪнъ кружковъ и клещей между чинами акцизнаго надзора. 


Переходя затфмъ къ установленю м%$ръ обезпеченя различныхъ аппа- 
ратовъ винокуреннаго производства, Комитетъ остановился на указани тЪхъ 
ифръ и способовъ, которые должны, какъ было уже сказано выше, состав- 
лать минимумъ того, что должно быть сдЪлано по обезпеченю каждаго ап- 
парата; поэтому разъяснено и указано, какъ слфдуеть обезпечивать: холо- 
дильникъ, спиртовыя и погонныя трубы, наличники, кольца, штуцера и флянцы 
трубъ, дефлегмацонныя тарелки и ректификацюнныя колонны; предлагало сь 
также обезпечивать регарду перваго отдЗлен1я бражной колонны и указывался 
особый способъ обезпечен1я того же отдЗлен1я бражной колонны; обращалось 
вниман!е на значен!е лютровки (ректификатора) перегонныхь кубовь и на- 
гр%вателя, причемъ указывались и ТВ м$фры обезпечешя, которыя должны 
быть примфняемы къ этимъ аппаратамъ. 


Предлагая мфры и способы обезпеченля всзхъ перечисленныхь частей 
перегонныхъ аппаратовъ, Комитетъ имфлъ въ виду тВ системы сихъ послЗд- 
нихъ, которыя, въ большинств$, распространены на русскихъ винокуренныхъ 
заводахъ; хотя этихъ системъ и не мало и каждая изъ нихъ вызываетъ иные 
премы обезпеченя, но, имя въ отношен!и обезпеченя основныя общая по- 
ложен!я, акцизному надзору немогло быть уже трудно, по инзвю Комитета, 
изыскать для какой нибудь данной системы аппарата наиболЗе удобное и 
цфлесообразное обезпечете. 


Обезпечеше пе- Комитетомъ были предусмотрзны и т} случаи, когда акцизному над- 
регонныхъ аппа- зору, въ выборз м3%ръ обезпечешя, могло представиться большое затрудневе, 
7 стемь и тсоня ВА ПРНМрь, при появлен!и перегонныхъ аипаратовь совершенно новыхъ, мало 
А извЪстныхь системъ и притомъ иногда такихъ, которые, дЪйствительно, не 
заводахъ. могуть быть достаточно надежно обезпечены; появлен1е же такихъ новыхъ 

аппаратовь на русскихь винокуренныхъ заводахъ можно было наблюдать 
не р$дко; вотъ почему въ устранеше, на будущее время, возможности появ- 
леня подобныхъ аппаратовъ, не соотвфтствующихъ требован1ямъ акцизнаго 
въдомства, признавалось желательнымъ установлен!е правила, чтобы предвари- 
тельно постановки новаго перегоннаго аппарата, заводчикъ представлял 
конструкторсве чертежи аппарата на разсмотрзе въ Акцизное Управленге, 
которое, въ случаЪ сомнф!я относительно возможности обезпеченя, должно 
обратиться въ Техничесвй Комитетъ. При появлени же совершенно новыхъ си- 
стемъ аппаратовъ, описан1е и чертежи ихъ должны быть сообщаемы Техническому 
Комитету. При этомъ Комитетъ, между прочимъ, указывалъ, что перегонные ап- 
параты Жакоби, Шампонуа, двухколонный Ильгеса и друпе имъ подобные, въ 
которыхъ погонъ иметь особый сборникъ и переговяется отдЗльнымъ па- 
ромъ изъ паровика, должны признаваться аппаратами опасными, такъ какъ 
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они дають возможность отвода весьма крЗикаго погона; во избЪжаве же та- 
кого случая предлагалось погонъ см шивать съ бардою. 

Однокубовые аппараты и аппараты Галля, а также и друге, у кото- 
рыхъ имЗется два или боле кубовъ на одной плоскости, признавались аппа- 
ратами, не отвЗчающими ни требованямъ акцизнаго вздомства, ни условямъ 
современной техники. 

Кром$ того, въ видахъ возможности отвода или пользован1я погономъ, 
признавались опасными непрерывно-дёйствующе двухколонные аппараты, въ 
которыхъ перегонка погона производится отдЗльнымъ паромъ; проведен!е же 
трубъ, для промывки колоннаго аппарата, прямо изъ резервуара для холод- 
ной водой, и отводъ погона въ монжю—рекомендовалось не допускать. 

Вообще предлагалось обращать серьезное внимане на способъ отвода 
погона и признавалось цфлесообразнымъ устраивать для сего особый коло- 
дезь, доступъ къ которому долженъ быть вадлежащимъ образомъ обезпеченъ. 

Наконецъ, Комитеть признавалъ желательнымъ, чтобы требован1я ак- 
цизнаго надзора относительно перем$ щев!я заводской посуды или перем$ны 
общей системы обезпечен1я перегоннаго аппарата предъявлялись заводчику 
по возможности до 1-го Тюля, и во всякомъ случаВ, не позже какъ за мВеяцъ 
до срока открытя винокуревя, заявленнаго заводчикомъ. 

Въ первый же годъ примЪнен1я всЗхъ вышеуказанныхь м$ръ и епосо- 
бовъ, выработанныхъ и предложенныхъ Комитетомъ въ руководство акцизному 


Данныя относи- 
тельно прим$не- 


надзору по обезпечен!ю заводской посуды, представилось необходимымъ знать, 1 предложенныхь 


насколько предложен!я Комитета оказались цЗлесообразными и удобоприм$- 
нимыми на практикЪ. Съ этою цфлью отъ Управляющихъ акцизными сборами 
были затребованы необходимыя по сему предмету свфдВтя, которыя были 
подвергнуты Комитетомъ обсужден въ МаЪ 1885 года. 

По разсмотр8 ши представленвыхъ давныхъ, Комитету пришлось въ указа- 
вяхъ его, предложенныхъ къ руководству въ 1884 г., сдЪлать весьма незначи- 
тельныя изм нева и то только въ отвошен!и обезпечен1я холодильника, регарды 
верхняго отд$лен!я бражной колонны, предохранительныхъ трубъ на колоннахъ 
непрерывно-дйствующихъ аппаратовъ, воздушниковъ и угольныхъ фильтровъ; 
большинство же указан! по даннымъ предметамъ и всЪ указан1я но осталь- 
нымъ вопросамъ относительно обезпечен!я заводской посуды оказались на прак- 
тик$ вполн$ цфлесообразными и не требовали викакихъ изи$ нений и дополнений. 

Въ 1887 году, по докладу НепремЪннаго Члена, представленъ былъ на 
обсуждеше Комитета вопросъ, возбужденный техникомъ Комитета Л. К. Буттле- 
ромъ, относительно установленя правилъ по опечатыван!ю квасильной посуды 
при переход съ большаго на мевьшее количество порядковъ. 

Въ докладЪ, между прочимъ, указано, что таковыхъ правилъ дВйстви- 
тельно не существуетъь ни въ ст. 135, ни въ ст. 151 Пит. Уст. (нынВ ст. 
124 и 140 Уст. о Пит. Сб. изд. 1887 г.), почему техникомъ /. К. Буттлеромъ 
предлагалось ст. 135 Пит. Уст. дополнить прим$чашемъ, изложивъ въ немъ 
недлежащя по сему предмету правила. 

До разрзшеюмя же вопроса о необходимости подобнаго примЪчаня, 
ВБомитетомъ признано было желательнымъ имЗЪть по сему предмету миня 


ТехническимъКо- 
митетомъ спосо- 
бовъ обезпеченя 
заводской посуды 
— по свёд$ямъ, 
сообщеннымъ Уп- 
равл. акц. сбор. 


Обсуждение во- 
проса относитель- 
но  установлевшя 
правилъ по опеча- 
тываню квасиль- 
ной посуды при- 
переход съ боль- 
шаго на меньшее 
число порядковт. 


Емкость переда- 
точныхЪ резервуа- 
ровъ и бражныхъ 
кубовъ. 


Управляющихъ акцизными сборами, которымъ, вслЗдетве сего, въ Гюл$ 1887 г. 
и было предложено сообщить таковыя Техническому Комитету. Изъ числа 
31 Управляющаго аквцизными сборами, сообщившихъ свои мн$н!я по вопросу 
о дополненти ст. 135 Ует. о Пит. 06. (нын® ст. 124 по изд. 1887 г.) при- 
мзчашемъ въ томъ смыслВ, чтобы освобождающаяся при переходв съ боль- 
шаго числа порядковъ на меньшее квасильная посуда немедленно опечатн- 
валась акцизнымъ надзоромъ, или, за неприбытемъ его своевременно—сель- 
скою полищею,—18 Управляющихъ акцизными сборами находили такое до- 
полнене необходимымъ, тогда какъ 13 Управляющихъ считали, напротивъ 
того, кая либо дополненя и разъясненя сказанной статьи излишними. Въ 
отношени же привлеченя сельской полищи къ опечатываню въ разсматри- 
ваемомъ случаВ квасильной посуды, мн$фвя Управляющихъ акцизными сбо- 
рами раздфлились слЗдующимъ образомъ: 22 Управляющихъ высказались за 
допущен!е сельской полищи, въ исключительныхъ случаяхъ, къ сопечатыван!ю 
свободной квасильной посуды,а Э—находили, что при настоящемъ наличномъ 
состав надсмотрщиковъ и контролеровъ привлекать для вышеуказанной цзли 
сельскую полищю не сл$дуетъ. 

Въ своихъ разъяснешяхъ даннаго вопроса Техническй Комитетъ при- 
зналъ, что освобождающаяся, при переходахъ съ большаго числа порядковъ 
на меньшее, квасильная посуда должна быть опечатываема, по возможности, 
безотлагательно, но что для руководства, по сему предмету, акцизнаго над- 
зора, нзтъ необходимости въ новыхъ циркулярныхъ разъяснен!яхъ, или въ 
измфненшяхъ нынф дфйствующихь статей Пит. Уст. Въ силу этихъ соображе- 
ый предложене о добавлен!и ст. 135 Уст. о Пит. 06. указаннымъ выше 
прим чанемъ было Техническимъ Комитетомъ отклонено. 


6) Емкость и устройство заводской посуды. 


Вопросъ о емкости заводской посуды, какъ предметъ занят!й Комитета, 
относился къ емкости передаточныхъ резервуаровъ, бражныхъ кубовъ, маточно- 
дрожжевыхъ кадей, заторныхъ чановъ и кильштоковъ, предназначаемыхъ для 
охлажден!я дрожжеваго сусла. 

Вопросы о емкости передаточныхъ резервуаровъ и бражныхъ кубовъ были 
предложены на обсуждене Техническаго Комитета велфдстые заявленя н%ко- 
торыхъ винокуренныхъ заводчиковъ о неудобствЪ требован!й циркуляровъ Мини- 
стерства Финансовъ отъ 12 и 19 Тюля 1884 г. за №№ 1755 и 1756. Первымъ изъ 
сихъ циркуляровъ были установлены, по отношению къ передаточнымъ резер- 
вуарамъ, слдуюцщия правила: сказанные резервуары допускались лишь на тъхъ 
винокуренныхъ заводахъ, на коихъ, по расположен!ю квасильнаго отдфлен!я ниже 
перегоннаго, брага подавалась въ посл8днее при помощи подъемныхь при- 
боровъ, причемъ квасильные чаны не должны были имЗть съ перегонными 
аппаратами никакого другаго сообщен!я, какъ черезъ передаточный резер- 
вуаръ, а наполнене послФдняго брагою разршалось только при дзйстви 
перегоннаго аппарата во время перегонки затора или передъ самымъ ея на- 
чаломъ; число же передаточныхъ резервуаровъ должно было быть не бол$е 
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двухъ (одного ниже квасильныхъ чановъ, а другого— выше перегоннаго аппа- 
рата), а общая емкость ихъ не могла быть бол$е емкости предварительнаго нагр$- 
вателя (гдЪ таковой имлея) и, во всякомъ случа, не должна была превы- 
щать !/4 емкости ваибольшаго квасильнаго чана; кромЪ того, не допускалось 
ни раздЪлен1я передаточнаго резервуара устройствомъ въ немъ перегородки, 
ни устройства двухъ резервуаровъ на одной высотЪ; въ случа же, если бы 
заводчикъ призналъ для себя необходимнмъ имЪть передаточные резервуары 
разм$ромъ больше вышеуказаннаго, то превышающее таковой количество 
ведеръ должно было причисляться къ емкости каждаго отдфльнаго квасиль- 
наго чана, для исчислен!я количества припасовъ, которое подлежало зати- 
раню. Вторымъ же циркуларомъ требовалось, чтобы размЪры перегонныхъ 
кубовъ на винокуренныхъ заводахъ не превышали емкости наибольшаго ква- 
сильнаго чана, & на заводахъ, имфющихъь два или н$Фсколько перегонныхъ 
кубовъ на одной высот$, въ коихъ навалка бражки производится одновременно, 
или ВвЪ которыхъ навалка и перегонка поочередно мЪфаяются, какъ въ си- 
стеиз Галля, сумма вмЪстимости вефхъ выЪстЪ взятыхъ перегонныхъ кубовъ 
не должна была превышать емкости наибольшаго квасильнаго чана; въ слу- 
чаЪ же, если бы уменьтен!е емкости перегонныхъ кубовъ оказалось почему 
либо затруднительнымъ, то временно допускались кубы и большей противъ 
квасильнаго чана емкости, съ тЪмЪъ, однако, чтобы навалочная бражная труба 
входила ВЪ кубъ на такой высот, при которой въ кубф не могло бы по- 
мфетиться бражки боле противъ емкости квасильнаго чана, и съ условемъ 
притока бражки изъ квасильнаго чана въ кубъ по открытому жолобу. 

Въ виду заявленй заводчиковъ о ст$снительности для винокурен!я 
требовай вышеприведенныхъ циркуляровъ, относительно ограничения уста- 
новленными въ оныхъ предФльными размфрами емкости передаточныхь ре- 
зервуаровъ и перегонныхъ кубовъ, по отношеню къ емкости наибольшаго Ева- 
сильнаго чава, и съ цЗлью уяснен!я справедливости этихъ заявленй, отъ 
Гг. Управляющихъ акцизными сборами были затребованы свЪ дня о числ 
заводовъ, имфющихь и установившихъ передаточные резервуары требуемой 
емкости, а Непрем$нному Члену поручено было составить докладъ относительно, 
вообще, цфлесообразности установленныхъ помянутыми циркулярами пред%ль- 
ныхъ емкостей передаточныхъ резервуаровъ и перегонныхъ кубовъ. Кром} 
того, были затребоваяы мня Управляющихъ акцизными сборами относи- 
тельно примнен!я на практик требован1я о приведени емкости бражныхъ 
кубовъ съ соотвфтственное отношен!е, какъ указано было выше, съ емкостью 
квасильной посуды. 

Въ доклад Непремфвпаго Члена по поставленному вопросу, который 
обсуждался Комитетомъ въ 1885 г., между прочимъ, указывались тВ мотивы, 
на которыхъ заводчики основывали свои заявлен!я, & именно: стЪенен!е вино- 
куреннаго производства они видфли прежде всего въ томъ, что при емкости 
передаточнаго резервуара въ '/4 емкости квасильнаго чана, является недо- 


Мн$в!я Управ- 
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статокъ во времени, потребномъ для чистки квасильнаго чана, & засимъ въ посуды, передаточ- 
томъ, что не представляется возможнымъ оканчивать заводещя работы въ ныхъ резервуаровъ 


дневные часы, въ особенности въ тёхъ случаяхъ, когда приготовляется три 
и боле заторовъ въ сутки. 


и бражныхъ ку- 
бо 


Заключенте Тех- 
ническаго Коми- 
тета относительно 
емкости квасиль- 
ной посуды и пе- 
редаточныхъ ре- 
зервуаровъ. 


60. == 


Изъ свздЪн, представленныхь по данному вопросу 37-ю Управляю- 
щими акцизными сборами, усматривалось, что на громадномъ большинствЪ 
заводовъ передаточные резервуары требуемой цирвуляромъ емкости были по- 
ставлены; исключен1е же въ этомъ отношени составляли губерши: Эстлянд- 
ская, въ коей только на 4-хъ заводахъ (а всЗхъ заводовъ въ губерыи 161) 
передаточные резервуары были требуемой емкости, и Лифляндская, гл изъ 
110 заводовъ только на 11-ти — посредствующие резервуары имли емкость 
въ 1/4 квасильнаго чана. 

РазсмотрЪвъ, по существу, доводы заводчиковъ, на основан!и которыхъ 
они признавали емкость передаточнаго резервуара, установленную циркуля- 
ромъ за № 1755, ст8снительною для винокуреннаго производства, доклад- 
чикъ находилъ, что первый доводъ заводчиковъ, требующий какъ бы выдз- 
леня изъ срока системы брожешя особаго времени на чистку квасильнаго 
чана, неоснователенъ, въ силу того, что по смыслу Уст. о Пит. Об. не по- 
лагается`особаго времени, ни для приспособленя чана къ принят! готоваго 
затора, ни для спуска затора; все же время, потребное для этихъ работъ, 
входить уже въ тоть общ перодъ времени, который опред$лается систе- 
мою брожения. 

Въ отношен!и же втораго довода, произведенные докладчикомъ раз- 
счеты и наблюдешя надъ заводскими работами привели его къ тому за- 
ключен1ю, что продолжительность заводскихъ работъ находится въ прямой 
зависимости отъ числа заторовъ въ сутки и частью отъ непропорщо- 
нальности перегонныхъ аппаратовъ съ емкостью затора, такъ что требуемая 
емкость передаточнаго резервуара въ '/4 квасильнаго чана, въ отношени 
замедленя заводскихъ работъ, существеннаго значен!я имЪть не можетъ. 

Въ заключенше, НепремЗнный Члевъ находилъ, что при разрзшен1и 
вопроса о емкости передаточнаго резервуара необходимо помнить, во пер- 
выхъ, то обстоятельство, что заводчики, устраивая прежде свои заводы, имЪли 
въ виду емкость передаточнаго резервуара въ 3/4 емкости квасильнаго чана, 
и во вторыхъ—что злоупотреблен!я при посредствз передаточныхъ резер- 
вуаровъ (въ отношеви сокрычя въ нихъ лишнихь заторовъ) болФе затруд- 
нительны при большомъ числ заторовъ въ сутки, ЧЁмъ при меньшемъ, по- 
чему и полагалъ, что для существующихь уже заводовъ емкость передаточ- 
наго резервуара можеть быть н$Фсколько увеличена, а именно: при 3-хъ за- 
торахъ въ сутки емкость передаточнаго резервуара можетъ составлять до !/2 
емкости квасильнаго чана, а при 4-хъ заторахъ-—даже до 3/4. 


Вполн® согласившись съ мнфемъ и предположенемъ Непремннаго 


Члена, выраженными въ его докладз, Комитетъ, по данному вопросу, пришелъ 
къ сл$дующему заключению: емкость квасильнаго чана можеть быть остав- 
лена безъ измфнен!я для заводовъ, приготовляющихъ 1 или 2 затора въ сутки, 
при 3-хъ же заторахъ емкость передаточнаго резервуара можетъ доходить 
до 1/2 емкости квасильнаго чана, а при 4-хъ и боле заторахъ въ сутки— 
даже до 3/з емкости того же чана; для дрожжевыхъ заводовъ, независимо 
отъ числа заторовъ въ сутки, можеть быть допускаема емкость передаточ- 
наго резервуара до 3/4 емкости квасильнаго чана; емкость же передаточнаго 
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резервуара свыше емкости наибольшаго квасильнаго чана ни для какихъ 38- 
водовъ не должна быть допускаема. 

Для облегченя заводчикамъ перехода отъ одного числа заторовъ къ 
другому, Комитетомъ признавалось необходимымъ отмЗнить 2 и 3 пункты 
циркуляра 12-го Гюля 1884 г. за № 1755, а въ 6-мъ пункт того же 
циркуляра сдЪлать вЪфкоторыя пояснен1я въ отношени, вапр., тБхъ спосо- 
бовъ, какими передаточные резервуары могутъ быть доводимы до требуемой 
емкости, и указать на то, что емкости предварительнаго нагрЪвателя и браж- 
наго регулятора не включаются въ счетъ емкости передаточнаго резервуара. 
Приведенвыя постановлен1я Комитета, а равно предположеня его объ отм$нВ 
2-го и 3-го пунктовъ циркуляра за № 1755 и о разъяснен!и 6 пункта того же 
циркуляра, получили надлежащее осуществлене въ циркуляр$ Министерства 
Финансовъ 14 юная 1885 г., за № 1833. 

Въ томъ же 1885 году Комитетомъ были разсмотрфны мнЪн1я тЪхъ же РазтъясненеТех- 
37-ми Управляющихь акцизными сборами и по вопросу о емкости браж- Ническаго Комите- 
кить куба, О ео 

Изъ разнообразныхь свЪдЪфв!й и указан, которыя, въ данномъ случаз, кубовъ. 
были представлены Управляющими акцизными сборами, можно было вывести 
общее заключен!е въ томъ смысл, что выполнене требованй циркуляра за 
№ 1756 ветрЗтило ва практикЪ затруднене, состоявшее, главнымъ образомъ, 
въ сл$дующемъ: 1) при сгонкВ затора въ одну вакладку не остается въ 
кубЪ достаточно свободнаго пространства для образован!я паровъ, вел детве 
чего сгонка замедляется; 2) уменьшене емкости мздныхь кубовъ не можетъ 
быть исполнено безъ капитальной ихъ передЗлки, и 3) при напускВ бражки 
въ кубы изъ предварительнаго вагр$®вателя и, вообще, въ тёхъ случаяхъ, 
когда бражка проводится въ кубы трубами, а не открытымъ желобомъ, умень- 
шен!е емкости кубовь понижешемъ навалочнаго отверстя оказывается не- 
ВОЗМОЖНЫМЪ. 

На основаши этихъ соображен!й, Комитетомъ были сдланы’ въ отно- 
шен!и требовав!й циркуляра за № 1756, разъяснен1я и указаня въ томъ 
смысл, что на заводахъ, производящихъ сгонку затора въ одну накладку, 
при одномъ куб, емкость посл дняго можеть превышать емкость наиболь- 
шаго квасильнаго чана не боле, какъ въ полтора раза, на заводахъ же, 
производящихъ сгонку затора въ одну накладку, но съ разливаютемъ ея одно- 
временно въ два и боле кубовъ, стоящихь на одномъ уровнз, совокупная 
емкость сихъ кубовъ не должна превышать того же размЗра. 

ДалЪе, на заводахъ, разд$ляющихъ заторъ на дв и боле накладокъ, при 
расположен!и кубовъ на одной плоскости, совокупная емкость послЪднихъ не 
можетъ превышать емкости наибольшаго квасильнаго чана болЪе, чЁмъ на 10/0. 

Наконецъ, относительно мфдныхъ кубовъ и тхъ деревянныхъ, емкость 
которыхъ не можеть быть уменьшена пониженемъ навалочнаго отверстя, 
признавалось возможнымъ оставлать таковые кубы въ прежнихъ размрахъ 
до капитальной нхъ перед®лки или зам ны новыми '). 


1) Веф указанныя разъясненя получили надлежащее осуществлеше въ выше- 
упомянутомъ циркулярЪ 14 ня 1885 г., за № 1833: о размЗрахъ передаточныхъ ре- 


зервуаровъ и бражныхъ кубовъ. 
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Уменьшене ем- Въ конц 1888 года Комитетомъ былъ обсужденъ вопросъ относительно 
авт бевь тыень, УМЕНЬШЕНИЯ емкости квасильныхъ чановъ, безъ соотвЪтетвеннаго уменьшев!я 
шен:я перегоннаго ПеРегоннаго аппарата, на основани сдфланнаго Председателю однимъ изъ 
аппарата. винокуренныхъ заводчиковъ Петербургской губ. заявлен1я въ этомъ смыслЪ. 

Подобное желав!е заводчика вызывалось тфмъ обстоятельствомъ, что 
заводъ его, перекуривая исключительно лишь продукты собственнаго хозяйства, 
по причин бывшаго въ 1888 году неурожая, не имЗлъ ихъ въ достаточномъ 
количествЪ, велЪдстве чего заводчикъ желалъ уменьшить размВръ своего 
производства для того, чтобы имфть барду для своего скота въ продолжен 
всей зимы. Уменьшить же при такихъ услошяхъ емкость перегоннаго аппа- 
рата представлялось для завода неудобнымъ, частью по причин н%зкотораго 
неизбЪжнаго при этомъ расхода, частью потому, что самое уменьшене пере- 
гоннаго аппарата могло оказаться со временемъ совершенно излишнимъ, 
такъ какъ, по прошествии года, предполагалось перевести заводъ на прежний 
разм$ръ производства, т. е. приготовлять заторъ изъ прежняго нормальнаго 
количества припасовъ. 

При обсуждеши изложеннаго вопроса, Техническимъ Комитетомъ были 
приняты во вниман!е: во 1-хъ — пунктъ в. П циркуляра Министерства Фи- 
нансовь 14 Шювя 1885 г. за № 1833, коимъ постановлено, что ‹м$д- 
ные кубы и т$ изъ деревянныхъ аппаратовъ, емкость которыхъ не можеть 
быть уменьшена пониженемъ навалочнаго отверстия, могутъ быть оставлены 
при прежнихъ размфрахъ впредь до капитальной ихъ перестройки и замЪвы 
новыми›» и, во 2-хъ-—то, что вышеуказанное желан!е заводчика вызывается 
чисто сельскохозяйственными обстоятельствами. По этимъ соображенямъ Ко- 
митеть призналъ возможнымъ разрфшить данному заводу уменьшить разм ръ 
квасильныхъ чавовъ сообразно принятому размЪру винокуреня, съ оставле- 
н1емъ емкости перегоннаго аппарата безъ измзнешя воредь до капитальной 
его перед$лки. 

Дрожжевые за- Кром всеБхъ вышеприведенныхъ вопросовъ, касающихся емкости вино- 
терные чаны. куренной заводской посуды, Комитетомъ были раземотрфны еще три вопроса, 

относящеся спещально къ емкости дрожжевой посуды. Въ 1887 г. Комитету 
былъ предложенъ вопросъ, возбужденный Государственнымъь Контролемъ о 
томъ, слфдуеть ли дрожжевые заторные чаны включать въ общую емкость 
дрожжевой посуды? 


Въ раземотрВн!и Комитета имфлись, по данному вопросу, мнЪн1я всфхъ. 


Управляющихъ акцизными сборами, большинство которыхъ, преимущественно 
изъ губерний съ небольшими винокуренными заводами, признавало, что дрож- 
жевые заторные чаны должны быть включаемы въ общую емкость дрожже- 
вой посуды; меньшинство же, отвосившееся къ тфмъ губерн1ямъ, въ которыхъ 
заводы болыше, гдЪ, слЪдовательно, на дрожжи затирается нфсколько десат- 
ковъ пудовъ припасовъ и имфются отдфльные заторные чаны для дрожжей, — 
высказало обратное мн®н!е. 

Комитетъ согласился съ мн$фшемъ меньшинства, т. е. полагалъ, что 
дрожжевые чаны не сл$дуетъ включать въ общую емкость дрожжевой по- 
суды, основываясь при этомъ, между прочимъ, на томъ соображени, что 
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емкость главнаго заторнаго чана не включается въ счетъ емкости квасиль- 
ной посуды, слФдовательно, по аналоги, подобное требоваше не должно су- 
ществовать и для дрожжеваго заторнаго чана, такъ какъ въ нЪкоторыхъ 
случаяхъ представляется необходимымъ имЪфть для дрожжей особый за- 
торный чанъ. 

Совершенно на томъ же основан!и и въ томъ же смысл былъ разъ- 
ясненъ вопросъ о емкости кильштоковъ, употребляемыхъ въ дрожжево-вино- 
куренномъ производств$ для охлажден!я дрожжеваго сусла. 

Наконецъ, въ томъ же 1887 г. Комитетъ разсматриваль ходатайство 
Управляющаго акцизными сборами Минской губ. о разрЪшен!и одному за- 
водчику имфть емкость маточныхъ кадей, при 3-хъ-суточномъ броженши, въ 
20° совокупной емкости квасильныхъ чановъ, вмЪфсто требуемой емкости въ 
41/2°/о одного квасильнаго чана, но съ условшемъ—уменьшеня емкости дрож- 
жевыхъ чановъ до 10/0, взам$нъ допускаемой для сего емкости въ 12129, 
на общую емкость всЪхъ дЪйствующихъ квасильныхЪ чановъ. 

По этому поводу ВКомитетомъ было указано, что просимая заводчикомъ 
емкость маточныхъ кадей будетъ по разсечету менфе на 2°/, противъ допу- 
скаемой емкости, согласно правиламъ, установленнымъ для сего Г. Мини- 
стромъ Финансовъ, почему подобная емкость маточныхъ кадей и можеть 
быть разрВшаема. 

Относительно устройства заводской посуды, въ разсматриваемомъ перюд% 
времени Комитету пришлось обсуждать два вопроса, а именно: въ 1887 г. 
о неразр$шен!и Управляющимъ акцизными сборами Витебской губ. установки, 
ВЪ одномъ случаЪ, епиртопремника съ воздухонагнетательнымъ насосомъ, въ 
которомъ на трубЪ, проводящей спиртъ изъ контрольнаго снаряда въ спирто- 
пр!емникъ, имфлся кранъ, чрезъ который, по мнЪв!ю Управляющаго акциз- 
ными сборами, являлась возможность переполнять корыто контрольяго ена- 
ряда и оказывать тфмЪъ вл1яше на правильность дЪйствий послЪдняго, & въ 
другомъ—таковаго же спиртоиремника, но у котораго, вмЪето крана на трубЪ, 
ведущей спиртъ изъ снаряда въ спиртопремникЪъ, предполагалось поставить 
открытую воронку или сдзлать расширен!е самой трубы съ воздушникомъ, по 
образцу воздушниковъ фильтра и заключить всю эту трубу въ особый дере- 
вянный шкафъ. 

Подобныя приспособленя, какъ полагалъ Управляющий акцизными сбо- 
рами, устраняютгь лишь возможность залива контрольнаго снаряда, но остав- 
ляють въ силЪ неудобства для повфрки сливовъ акцизнымъ надзоромъ. 

Взглаядъ Управляющаго акцизными сборами на подобныя устройства 
спиртопремника ВКомитетомъ быль признанъ правильнымъ.' 

Обращая зат8мъ внимане на спиртопремники съ воздухонагнетатель- 
ными насосами и на двойные спиртопремники, съ развтвлен1емъ трубы, иду- 
щей отъ контрольнаго снаряда, на двЪ вЪтви и съ устройствомъ на этихъ 
вътвяхъ крановъ, Комитетъ призналъ нужнымъ собрать отаковыхъ спиртопремни- 
кахъ свЪд$н!я оть Управляющихъ акцизными сборами, съ цфлью сдЪлать за- 
симъ общее распоряжен!е относительно устройства и установки подобныхъ 
спиртоприемниковъ. 


Кильштоки для 
охлажденя дрож- 
жеваго сусла. 


Емкость маточ- 
ныхъ кадей. 


Устройство за- 
водкой посуды. 


Спиртопр!еинн- 
ки съ воздухона- 
гнетательными на- 
сосами и двойные 
спиртоиремники. 


Согласно сему, Департаментомъ Неокладныхъ Сборовъ было предложено 
Управляющимъ акцизными сборами доставить свёдфн!я по слфдующимъ двумъ 
вопросамъ: 

1) Не находится ли на винокуренныхъ заводахъ вв$ренныхъ имъ Управ- 
лен1!й по два спиртопремника съ разв твленемъ трубы отъ контролънаго 
снаряда и устройствомъ на взтвяхъ врановъ, и 

2) Не имЗетея ли на винокуренныхь заводахъ спиртопремниковъ СЪ 
воздухонагнетательнымъ насосомъ для перекачиваня спирта въ подвалъ. 

Представленныя по симъ вопросамъ свфдфн1я были сгруппированы въ 
особый сводъ, который и былъ внесенъ на обсуждене Комитета въ начал В 
1888 года. 

Данныя свода указывали, что въ 17 Управленяхъ нЪтъ винокуренныхь 
заводовъ, имВющихь спиртопремники съ воздухонагнетательнымъ насосомъ, 
или имфющихь по два спиртопр!емника; остальные же Управляющуе, относи- 
тельно двухъ спиртопр!емниковъ, сообщили, что на нфкоторыхъ заводахъ ихъ 
Управлевнй таве спиртоприемники существуютъ. Что касается способовъ сое- 
динен!я этихъ спиртопремниковъ съ контрольными снарядами, а именно по- 
становки крановъ на трубахъ, соединяющихъ спиртопрИемники со снараломъ, 
то въ виду существующаго въ указанномъ отношен!и большаго разнообраз!я 
спиртопремники могуть быть, по даннымъ свода, раздВлены на слВдующя 
группы: 

Г. На трубЪ, въ самомъ м3стВ раздВленя ея на двЗ взтви, имЗется 
двухъ-или-трехъ-ходовой кранъ, дозволяющий направлять спиртъ въ тоть или 
другой спиртопремникъ. Такое устройство имЗется на нЗеколькихъ заводахъ 
5 Управлений; | 

П. На обфихь вфтвяхъ трубы отъ снаряда поставлены особые краны; 
такое устройство имЗется на 31 заводз въ 10 Управленяхъ; 

Ш. На обЪихъ вЪтвяхъ находятся краны, но ручки ихъ соединены 
между собою желззною полосою, вех$дстве чего, при поворот® ручки одного 
крана, другой на-глухо закрывается. Такое соединеше крановъ оказалось на 
16 заводахъ въ 7 Управлешяхъ; 

ТУ. Только на одной вфтви трубы отъ снаряда имЗется кранъ, чмъ 
предотвращается переполнеше корыта снаряда спиртомъ. Такое устройство 
имВется на одномъ завод; 

У. Разв$твленя трубы вовсе ве имВютъ крановъ, а спиртъь наполняетъь 
оба спиртопремвика одновременно; такъ сдФлано только на одномъ завод; 

УТ. На 6 заводахъ одного Управлешя одна вфтвь трубы ниже другой 
на 6 вершковъ и имфеть кравъ, ва другой же взтви кранъ не допускается; 
при открытомъ вранВ спиртъ направляется чрезъ него, при закрытомъ же 
вранз—онъ проходить по верхней взтви въ другой спиртопремнивъ, 

и УП. Спиртъ изъ снаряда поступаетъ по трубЪ безъ крана въ спирто- 
премникъ, соединяющ/йся трубою, также безъ крава, съ другимъ спирто- 
премникомъ; подобнаго рода спиртопремники существуютъ на нЗеколькихъ 
заводахъ двухъ Управлений. 

Что касается спиртопремниковъ съ воздухонагнетательнымъ насосомъ, 


то, смотря по м$стамъ, гдВ именно установлены васосы, спиртопремники 
эти сгруппированы въ указанномъ выше свод ел$дующимъ образомъ: 

1) На 26 заводахъ 8 Управлен!й нагнетательный насосъ подаетъ спиртъ 
изъ самаго спиртопремника; 

2) Перекачиване спирта въ подвалъ производится не изъ спиртопрем- 
ника, & изъ особаго сборника, стоящаго ниже, въ который спиртъ посту- 
паетъ изъ спиртопремника. Такая постановка сборниковъ съ нагнетательными 
насосами имфется на 5 заводахъ пяти Управлений; 

3) Чтобы насосы не могли нагнетать спиртъ въ снарядъ,—на трубЪ изъ 
него, выше крана, устроена отводная трубка, направляющаяся въ чанокъ для 
отводныхъ трубъ сифона и фильтра. Подобное приспособлен!е принято на 6 
заводахъ 3 Управлен!й; 

и 4) На одномъ заводз труба отъ снаряда развЪтвляется: одна вЪтвь 
направляеть спиртъ въ спиртопремникъ, а по другой — спиртъ течеть въ 
монжю. Спиртопр1емный чанъ служитъ только для измреня суточныхъ сли- 
вовъ акцизнымъ налзоромъ. Въ видахъ предупрежденя залит1я корыта сна- 
ряда, ва трубЪ, до ея разв$тлен1я, устроенъ клапанъ, открывающийся только 
силою течен!я спирта изъ снаряда. 

Обсуждая приведенныя данныя, Техническй Комитетъ пришель къ за- 
ключеню, что является полная возможность переполнить спиртомъ корыто 
вонтрольнаго снаряда и тёмъ произвести неправильное его дЪйстве въ слу- 
чаяхъ, когда, при двухъ спиртопремникахъ, соединенныхъ съ контрольнымъ 
снарядомъ посредствомъ двухъ отроговъ, представляющихъ развЪтвлене глав- 
ной трубы, идущей отъ снаряда, имфется на этой посл дней трубЪ, до раз- 
вЪтвлен1я ея на отроги, кранъ, или же когда на каждомъ отрогВ имЪется 
свой особый кранъ, ручка коего, въ видахъ огражденя одновременнаго за- 
пиран1я обоихъ крановъ, не соединена ничЪмъ съ ручкою другаго крана; по- 
сему Техничесый Комитетъ полагалъ, что постановка подобныхъ крановъ не 
можетъ быть допускаема: въ первомъ случаЪ безусловно, & во второмъ—безъ 
надлежащаго соединеня ручекъ обоихъ крановъ вмЪст$. Въ отношени же 
спиртопремниковъ съ нагнетательными насосами, Техническимъ Комитетомъ 
признано невозможнымъ соединять нагнетательный насосъ со спиртоприемни- 
комъ непосредственно, такъ какъ при подобномъ соединевши нельзя ручаться 
за правильное вытекане спирта изъ снаряда. 

Основываясь на изложенныхъ соображен1яхъ, Технический Комитетъ при- 
зналъ необходимымъ: 

1) твмъ Управляющимъ акцизными сборами, коими, при двухъ спирто- 
премникахъ, соединенныхъ между собою посредствомъ двухъ отроговъ, состав- 
ляющихъ разв твлен!е главной трубы, ведущей спиртъ изъ снаряда, разрфшена 
постановка крановъ или на главной труб, до развЁтвленя ея на отроги, 
или на каждомъ отрогЪ, безъ сопряжешя, въ данномъ случаЪ, ручекъ сихъ 
посл®днихъ крановъ такимъ образомъ, чтобы являлась возможность открытемъ 
одного крана произвести полное закрыте другого, —предложить вышеуказанныя 
установки крановъ боле не разрфшать; тамъ же, гдз подобные краны уже 
имфютея, — оставить ихъ лишь до окончан!я перода винокуреня 1888/э г. 
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сь тфмъ, чтобы къ началу будущаго перюда (1883/э° гг.) подобные краны 
были святы или, при второмъ случа, ручки крановъ были снабжены соот- 
вЪфтетвующими сопряжен!ями, причемъ признавалось полезнымъ издать по 
сему предмету циркулярное распоряжение '), 

и2) соединен1я спиртопр!емника непосредственно съ нагнетательнымъ на- 
сосомъ боле не разрЗшать, а тамъ, гдВ таковое соединеше уже имЗетея— 
оставить его до окончаня перода винокурен!я 1888/э гг., съ тёмъ, чтобы 
къ началу булущаго перюда (188*/э гг.) нагнетательные насосы отъ спирто- 
пр!емниковъ были отняты и затёмъ непосредственно соединены съ особыми 
резервуарами, изъ коихъ и должно уже происходить перекачиване спирта 
ВЪ ПОДВАЛЪ. 


Глава [П. 


Способы и условя винокуреня. 


Въ разсматриваемый перодъ дЪятельности Комитета, на обсужден!е 
его было предложено нфеколько вопросовъ, касавшихея способовъ и условй 
винокуреня. 

Такъ, относительно способовъ производства винокуреня, Комитетомъ 
были обсуждаемы способы спуска и приготовлевня заторовъ, сиособъ регули- 
рован1я температуры бражки, способы перегонки ея и разбавлен1я водою, спо- 
собы приготовленя дрожжей и н$к. др.; въ отношени же условй виноку- 
рен1я, раземотр$нные Комитетомъ вопросы касались установления срока для 
производства главнзйшихъ заводскихъ работъ, смВшаннаго числа заторовъ въ 
сутки, нормъ выходовъ спирта изъ различныхъ припасовъ, смВшаннаго вино- 
курешя, ограничен. перекура и пр. 

Съ цфлью вызснен!я, на сколько спускъ заторовъ половинками цЗлесо- 
образенъ и желателенъ на практик, Комитетъ обсуждалъ въ 1885 г., по 
данному вопросу, докладъ Непремфннаго Члена. 

Въ этомъ доклад говорилось, что если спускъ затора половинками про- 
изводится въ ТЗхъ случаяхъ, когда емкость заторнаго чана равна емкости 
двухъ и даже большаго числа квасильныхъ чановъ, то таковой спускъ воз- 
можно допускать, такъ какъ при этомъ не можеть представляться никакого 
затруднен1я для правильнаго контроля и н$ётъ противор$ч1я общему смыслу 
Уст. о пит. сб.; но при подобномъ способ необходимо, чтобы количество 
загираемыхъ припасовъ соотв$тствовало общей емкости квасильныхъ Чановъ, 
въ которые спускается заторъ. | 

За допущене раздЪлев1я затора, приготовленнаго въ одномъ заторномъ 
чанЪ, на два или нЪеколько квасильныхъ чановъ, высказались также и 11 
Управляющихъ акцизными сборами изъ 14-ти, мня которыхь по данному 
вопросу были спрошевы Департаментомь Неокладныхъ Сборовъ; три же 
Управляющихъ акцизными сборами держались противнаго мн$ня. 


1) Согласно такому заключеню Техническаго Комитета, Департаментомъ Не- 
окладныхъ Сборовъ изданъ 23 Мая 1888 г. цпиркуляръ за № 2101: о мфрахъ къ пре- 
дупрежденю залива контрольныхъ снарядовъ спиртомъ. 
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Зат$мъ въ доклад указывалось на другой случай, когда спускъ зато- 
ровъ половинками можеть имфть мфето, а именно, когда емкость заторнаго 
чана меньше емкости квасильнаго. Такой случай, по циркуляру Министерства 
Финансовъ отъ 16 Ноября 1863 г. за № 469, допускается, какъ исключен!е. 
Наконецъ, въ докладЪ указанъ былъ и трет случай, когда, напр., по же- 
лан!ю заводчика, при соотвЪтственной емкости заторнаго и квасильныхъ ч&8- 
новъ, спускъ затора производится въ два или боле квасильныхъ чановъ, 
подобный премъ спуска затора былъ временно разрфшенъ Департаментомъ 
Неокладныхъ Сборовъ одному заводу въ Курской губ. 

Этотъ способъ докладчикомъ признавался нежелательнымъ и нарушаю- 
щимъ правильность контроля за заводомъ. 

Въ отнотенши цпфлесообразности спуска затора половинками, Комите- 
томъ же было разъяснено, что приготовлене въ заторномъ чан одного за- 
тора для двухъ и болфе квасильныхъ чановъ не можетъ представлять з&- 
труднен!я для правильнаго контроля; заводчику же подобный способъ пред- 
ставляетъ извфстное удобство въ работф, почему и признавалось возможнымъ 
допускать спускъ затора половинками, если емкость заторнаго чана равна 
емкости двухъ и даже болфе квасильныхъ чановъ, но съ условемъ, чтобы 
каждый заторъ ‘считалея за одинъ заторъ, & квасильные чаны, ваполняемые 
этимъ заторомъ, принимались бы за одинъ порядокъ. 

Во вефхъ остальныхъ случаяхъ допускать спускъ затора половинками 
ве признавалось возможнымъ. 

Въ Маф 1888 года Техническимъ Комитетомъ обсуждалось представ- 
ленше одного изъ Управляющихъ акцизными сборами по поводу поданнаго 
ему винокуреннымъ заводчикомъ его Управленя ходатайства о разр$шеви, 
при одномъ затор въ сутки, дзлать этотъ заторъ не одновременно, & по частямъ, 
наполняя парники картофелемъ въ нЪфсколько премовъ и спуская каждый 
разъ картофель въ заторный чанъ до совершеннаго наполненя поелЪдняго; въ 
случа же отказа въ сказанномъ ходатайств, заводчикъ просилъ разр шить 
ему, на основани циркуляра Министерства Финансовъ отъ 16 Ноября 1863 г. 
за № 469, производить ежесуточно два затора, спуская ихъ въ одинъ ква- 
СИЛЬНЫЙ ЧАНЪ. 

По мн%н!ю Управляющаго акцизными сборами, оба эти ходатайства, съ 
точки зрЪн1я Пит. Уст., не могутъ быть удовлетворены, такъ какъ при удов- 
летвореюши перваго изъ нихъ является возможность дфлать заторы не со- 
гласно съ усломями свидЗтельства и даже производить присыпку прица- 
совъ; второе же ходатайство не подходитъ подъ циркуляръ Министерства Фи- 
нансовъ 16 Ноября 1863 года за № 469, въ виду того, что на данномъ за- 
водЪ емкость заторнаго чана равна 379, а квасильнаго—360 ведрамъ. 

Техвичесый Комитетъ нашелъ, что имфвшеся въ представлен!и Управ- 
ляющаго акцизными сборами данныя недостаточны для надлежащаго разр$ше- 
н1я возбужденныхъ означенными ходатайствами вопросовъ, почему и предложилъ 
Управляющему акцизными сборами представить въ Департамент Неокладныхъ 
Сборовъ свЪдВв!я о размЪфрахъ и систем$ запаривательнаго картофельнаго 
аппарата, находящагося на данномъ заводЪ и пояснемя владЪфльца послфд- 
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няго относительно тзхъ причинъ, которыми вызываются его ходатайства. 
Во исполнене сего, въ концЪ того же 1888 года обсужден Комитета было 
предложено новое представлене упомянутаго Управляющаго авцизными 
сборами, въ которомъ, между прочимъ, указывалось, что на данномъ завод 
въ перодъ 1887/8 гг. существовалъ запаривательный картофельный аппаратъ, 
состоявший изъ трехъ отдфльныхъ парниковъ, изъ коихъ первый представ- 
лялъ собою желЪзный цилиндръ, вмфщавший 30 пудовъ и 21 фувтъ карто- 
феля, второй—также желЪзный цилиндръ, вм$щавпиий 13 пудовъ и 38 фун- 
товъ, а третй— представлялъ собою деревянный, въ форм} ус$ченнаго конуса, 
чанъ, вм. щавш!ий 50 пудовъ картофеля. Общая же вмыЪстимость всЪхъ трехъ 
парниковъ составляла 94 пуда 19 фунтовъ картофеля, при емкости заторнаго 
чана въ 319, а квасильнаго—въ 360 ведеръ. 

Въ концЪф своего представлешя, не приводя никакихъ разъяснен!й и 
сообщен!й ззводчика, Управляющй акцизными сборами снова указиывалъ на 
то, что оба разсматриваемыя ходатайства не заслуживаютъ уважешя, такъ 
какъ они не вызываются настоятельными требованями винокуренной техники. 

При обсуждени обстоятельствь настоящаго дфла, Техническй Коми- 
тетъь обратилъ внимане, во первыхъ, на отношен1е емкости парниковъ къ 
квасильному Чану, существующее на семъ заводЪ, при каковомъ отношен!и 
квасильный чанъ невозможно наполнить картофелемъ отъ одной варки, а во 
вторыхъ—на отсутствие въ представлении Управляющаго акцизными сборами 
такихъ обстоятельствъь и данныхъ, которыя дЪйствительно указывали бы на 
то, что способы приготовлен!я заторовъ, при поередствЪ которыхъ ходатай- 
ствующ!й заводчикъ желаетъ вести винокуренше, не вызываются хозяйствен- 
выми условями. 

ПримЪняясь въ данномъ случа къ циркуляру Министерства Финан- 
совъ за № 469, разр шающему спускъ заторовъ половинками, при невозмож- 
ности одновременнаго наполнен1я квасильнаго чана, Техничесый Комитетъ 
призналъ, что приготовлеше картофельныхъ’ заторовъ сисеобами, изложен- 
ными какъ въ ходатайств$ заводчика, такъ и въ представлении. Управляющаго 
акцизными сборами, можетъ быть допускаемо. 

Въ 1885 году Комитетомъ обсуждался вопросъ о см5шанномъ числъ 
заторовъ въ сутки, съ цфлью выяснить, на сколько этотъ способъ виноку- 
реня цфлесообразенъ и жезателенъ на правтик$. 

Известно, что по 132 ст. Уст. о пит. ©б. изд. 1876 г. (а по изд. 
1887 г. ст. 121) заводчикъ имфетъ право дФЗлать заторъ для внкурки вина 
одинЪ, два и даже болфе разъ въ сутки; но тотъ и другой порндокъ произ- 
водства долженъ избираться на весь испрашиваемый срокъ винокуреня; упо- 
треблять же въ одинъ срокъ винокуремя см$шанно разные порядки произ- 
водства—не дозволяется. На основани же циркуляра Министерства Финан- 
совъ отъ 30-го Ноября1872 г. за № 1107 ', см5шанпымъ производствомъ 
винокурен1я не могъ считаться такой порядокъ, при которомъ число зато- 


1) Пунктъ Г. 1, циркул. № 1107 о производств$ неодннаковаго числа заторовъ въ 
сутки отмфненъ циркуляромъ Министерства Финансовъ отъ 31 Марта 1886 г., за № 1922. 


ровъ въ каждыя сутки, хотя и не одинаково, но промежутки между заторами 
назначены равные во весь срокъ; напр., если, при производетвЪ 3-хъ зато- 
ровъ въ 2-е сутовъ, въ первыя сутки будетъ сдфланъ одинъ заторъ, во вто- 
рыя— два, въ третьи—одинЪъ, а въ четвертыя—снова два и т. д. 

Изъ дфлъ Департамента Неокладныхъь Сборовъ усматривалось, что ва 
винокуренныхъь заводахъ нЪкоторыхъ Акцизныхъ Управленй практиковался 
способъ приготовлен1я неодинаковаго числа заторовъ въ сутки съ неравными 
промежутками между заторами, причемъ система брожения удлинялась на 
цзлыя сутки противъ заявленной по свидЪтельству. 

Департаментомъ Неокладныхъ Сборовъ своевременно были затребовавы 
свдЪюя и мия оть Управляющихъ акцизными сборами о числЪ заводовъ, 
дЪйствующихъь при неодинаковомъ числ заторовъ въ сутки, а равно о томъ, 
на сколько подобный способъ удобенъ для правильнаго контроля и, наконецъ, 
представляется ли необходимымъ, вообще, допускать этотъ способъ произ- 
водства винокуреня. : 

СвЪф дня и мнЪвя 42-хъ Управляющихъ акцизными сборами, по даннымъ 
вопросамъ, раземотрнныя Комитетомъ, указывали, что заводовъ, ведущихъ 
производство при неодинаковомъ числ заторовъ въ сутки, весьма мало; по- 
добные заводы (и то главнымъ образомъ дрожжевые) существовали въ губ. 
Казанской, Курляндской, Ставропольской, Эстляндской и Воронежской. 

По второму же вопросу: ве препятствуетъ ли этотъ способъ правильному 
контролю, одни Управляющие акцизными сборами (34%/о) находили, что не- 
одинаковое число заторовъ въ сутки затрудняетъ правильный контроль, съ 
одной стороны, потому, что при этомъ способЪф всегда имфется свободная по- 
суда, которою легко злоупотреблять, & съ другой — потому, что рабочимъ, 
какъ мало развитымъ людямъ, весьма трудно уяснить себЪ: правильно ли 
идеть затиран!е припасовъ, — что должно считаться весьма важнымъ при 
свидзтельскихъ показаняхъ заводскихъ рабочихъ; друпе же Управляющие 
(23%/о) держались противнаго мн$н!я, признавая, на основан!и опытовъ преж- 
нихъ дВтъ, что контроль, въ данномъ случа$, не затруднителенъ; остальные 
Управляющие акцизными сборами (43%/0) по данному вопросу мня своего 
не высказали. 

Навонецъ, по третьему вопросу—о допущени въ будущемъ си шанваго 
числа заторовъ, — за допущене высказалось всего 6 Управляющихъ акциз- 
ными сборами, которые при этомъ указывали, что подобный способъ имфетъ 
большое значенше и необходимъ для сельскохозяйственвыхъь винокуренныхъ 
заводовъ, въ видахъ чисто хозяйственныхъ, & для дрожжевыхъ заводовъ этотъ 
способъ вызывается экономическими и торговыми соображен!1ями; но при этомъ 
указывались нфкоторыя м$ропрят!я, которыя должны быть установлены при 
допущен!и смЗшаннаго числа заторов въ сутки; 22 Управляющихъ акциз- 
ными сборами не признавали возможнымЪ допускать данный способъ, въ виду 
затруднительности при немъ контроля; остальными же 14-ю Управляющими 
акцизными сборами не было высказано мнфн!Й по этому вопросу. 

ЗатЪмъ, въ докладЪ Непрем$ннаго Члена указывалось, между прочимъ, 
что, при обсуждени въ 1864 г, вопроса о неодинаковомъ числ заторовъ въ 
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сутки, бывшй при Департамент Неокладныхъ Сборовъ Техничесый Коми- 
тетъ полагалъ возможнымъ допускать такой порядокъ приготовлен!я заторовъ 
съ соблюдешемъ слфдующихъ трехъ условий: 1) чтобы число заторовъ одного 
дня различалось отъ числа заторовъ другаго двя—единицею; 2) чтобы въ числЪ 
заторовъ соблюдалея правильный перюдическй порядокъ, и 3) чтобы брожете 
избиралось четносуточное; но такъ какъ подобный порядокъ винокурен!я су- 
ществовалъ не вездЪ, а только въ нзкоторыхъ . губерн1яхъ, то признано было 
необходимымъ, чтобы такой порядокъ приготовлен!я заторовъ разршался 
Министерствомъ Финансовъ лишь въ тЪхъ случаяхъ, когда въ немъ встрЪ- 
чается надобность. По циркуляру же Министерства Финансовъ оть 30-го 
Ноября 1872 г., за № 1107, неодинаковое число заторовъ въ сутки допу- 
скалось при услови равныхъ промежутковъ между заторами во весь срокъ 
винокуреня. 

Въ томъ же доклад приводились слздуюцщия соображения: 1) причины, 
вызвавшия запрещене производства неодинаковаго числа заторовъ въ сутки, 
въ настоящее время, не только не потеряли своей силы, но съ увеличетемъ 
разм$ра акциза, получили еще большее значение; 2) дальнзйшее разр шене 
такого порядка приготовления заторовъ, вводя неопред®ленность въ ходз за- 
водскихъ работъ, значительно парализуеть м%Фроприят!я по установлен!ю ча- 
совъ главнфйшихъ работь ва винокуренныхъ заводахъ; 3) предоставлеше 
права заводчикамъ производить неодияаковое число заторовъ въ сутки ли- 
шило бы акцизный надзоръ существенной м$ры для доказательствь откры- 
ваемыхъ на заводахъ злоупотреблен1!й опросомъ заводскихъ рабочихъ, кото- 
рые въ состояни удержать въ памяти лишь работы, совершающяся еже- 
дневно въ одномъ порядкЪ; 4) цифровыя данныя, доставленныя Управляю- 
щими акцизными сборами, относительно распространен!я этого порядка при- 
готовленя заторовъ на винокуренвыхъ заводахъ, убЪждаютъ въ томъ, что 
такой порядокъ повсемЪстно не составляеть существенной надобности для 
винокуренныхъ заводчиковъ, и 5) выгоды, сопряженныя съ неодинаковымъ 
числомъ заторовъ въ сутки, могутъ быть для сельскохозайственныхъ заводовъ 
достигнуты другими дозволенными закономъ путями. 

Ве указанныя соображемя НепремЗннаго Члена, по вопросу о цЗле- 
сообразности и необходимости для винокуреня приготовленйя неодинаковаго 
числа заторовъ въ сутки, признаны были ВКомитетомъ правильными; при этомъ 
было принято во вниман!е и то, что въ подобномъ способ приготовленйя заторовъ 
сельскохозяйственные заводы, въ исключительныхъ, конечно, случаяхъ (при 
обили или недостаткВ матераловъ, неблагопрятныхъь климатическихъ усло- 
вяхъ и т. п.) могутъ встрЪзать необходимость; въ виду подобныхъ сообра- 
женй, Комитетъ и призналъь необходимымъ отмФнить порядокъ приготов- 
лен1я неодинаковаго числа заторовъ ‘въ сутки, разршаемый циркуляр, 
Министерства Финансовъ за № 1107, а во вефхъ тфхьъ случаяхъ, когда вы- 
зывается необходимость приготовлять неодинаковое число заторовъ въ сутки, 
подобный способъ долженъ быть разрЗшаемъ, для каждаго отдфльнаго слу- 
чая, Г. Министромъ Финансовъ, по представлен!ямъ Управляющихъ акцизными 
сборами. Въ этихъ предетавлев1яхъ, какъ указывалось Комитетомъ, должны 
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заключаться мотивы, вызываюпие необходимость подобнаго ходатайства, и 
срокъ, на который оное испрашивается. Зат$мъ, въ подобныхъ случаяхъ, не 
ограничивая разрфшен1я производства неодинаковаго числа заторовъ въ сутки 
системою броженя, Комитетомъ полагалось ставить непремфннымъ услов1емъ, 
чтобы общее число квасильныхъ чановъ въ дЪйствующихъ порядкахъ не 
превышало числа заторовъ, производимыхъ въ срокъ заявленной системы 
брожен!я, напр.—при 3-хъ-суточвой системЪ брожен!я, производство заторовъ 
можеть совершаться въ слБдующихъ порядкахъ: въ первыя двое сутокъ по 
два затора, въ третьи сутки — одинъ заторъ или наоборотъ; сообразно съ 
симъ и число квасильныхь чановъ должно быть, въ первомъ случаЪ 5, а 
во второмъ—4 1). 

Въ 1886 году Управляющимъ акцизными сборами Тульской губ. былъ 
возбужденъ вопросъ о томъ, сл$дуеть ли разрфшать отпускъ въ заторъ кар- 
тофеля одновременно, при разныхъ запаривательныхъ чанахъ, 92-мъ и 3-мъ 
способами, установленными циркуляромъ Министерства Финансовъ отъ 96-го 
Октября 1866 г., за № 787, для отпуска въ заторъ картофеля. Комитетомъ 
на это было сдфлано указан!е въ томъ смысл, что невозможно, въ данныхъ 
случаяхъ, лишать заводчика права пользоваться помянутыми способами отпуска 
въ заторъ картофеля. 

Въ томъ же году, вел дстве заявленя члена Комитета Л. Н. Шишкова 
по просьбЪ одного заводчика Тульской губ., Г. Предсфдателемъ былъ пред- 
ложенъ на обсуждеше Комитета воиросъ о томъ, возможно ли разваренный, 
до извфстной степени въ заторномъ чану, крахмальный заторъ перекачать 
въ аппаратъ Генца, & оттуда, по отваркЪ, спустить снова въ заторный 
чанъ для окончательнаго осахариван!я. По этому предмету Комитетъ выска- 
зался въ томъ смыслЪ, что по существующимъ узаковенямъ способъ отварки 
заторовъ предоставляется усмотр$н!ю заводчика, а иотому полагалъ возмож- 
нымъ допустить указанный способъ приготовлен1я крахмальнаго затора, тзмъ 
боле, что винокурене изъ крахмала имфетъ пока только опытный характеръ. 

Въ 1887 г. на обсуждеше Комитета быль предложенъ вопросъ, воз- 
буждевный винокуреннымъ заводчикомъ Курской губ., о томъ — можно ли 
производить одинъ общ дрожжевой заторъ при двухъ приготовленныхъ 
разновременно заторахъ въ сутки. 

Управляющимъ акцизными сборами Курской губ., по сему предмету, 
указывалось, что подобный способъ приготовлен!я дрожжеваго затора не мо- 
жетъ быть допускаемъ, такъ какъ онъ не согласуется съ требованмями цирк. 
Министерства Финансовъ отъ 3-го Февраля 1868 г., за № 869, а техническими 
премами винокурения не вызывается. Въ разсужден!яхъь же Комитета, по 
данному вопросу, выяснено, что при приготовлен!и одного общаго дрожжеваго 
затора для двухъ суточныхъ заторовъ, производимыхъ въ разное время, раз- 
мфръ посуды останется безъ изм$неня и контроль за приготовленемъ дрож- 
жей также не нарушится, если требуемое упомянутымъ циркуляромъ услове, 


1) Всф изложенныя соображен1я были приняты во внимане при издан!и цирву- 
ляра Министерства Финансовъ отъ 31 Марта 1886 г., № 1922. 


® 


Отпускъ карто- 
феля въ заторъ. 


Перекачиван1е 
развареннаго въ 
заторномъ чану 
крахмальнаго за- 
тора въапиаратту 
Генца и обрат- 
ный спускъ его 
възаторный чанъ. 


Приготовленте 
одного — общаго 
дрожжеваго зато- 
ра при двухъ за- 
торахъ въ сутки, 
приготовленных 
разновремениюо. 


Регулирование 
температуры 
бражки. 


Подмолаживан!е 
дрожжей. 


Отъемъ бродя- 
щей бражки для 
прибавленя КЪ 
свфжему затору, 
вуфето дрожжей. 


— 79 — 


чтобы въ объявленяхъ о винокурен!и заводчикомъ былъ заявленъ способъ 
приготовлен!я дрожжей—будетъ соблюдено; въ виду этихъ соображевй Коми- 
тетомъ и признавалось возможнымъ разрзшить вышеуказанный способъ при- 
готовлен1я дрожжеваго затора, въ вид опыта, на одинъ перодъ винокурен!я. 

Въ отношен!и епособовъ регулирован!я температуры бражки Комитетомъ 
обсуждалось два вопроса. Одинъ изъ нихъ, возбужденный въ 1885 году, по 
ходатайству одного винокуреннаго заводчика, касался примфненя для охлаж- 
ден1я бражки въ квасильныхъ чанахъ особыхъ змЪфевидныхъ холодильниковъ. 
Комитетъ высказался за допущене подобнаго способа охлажденя бражки, 
признавая, въ н$воторыхъ случаяхъ, прим$нене холодильниковъ для охлаж- 
ден1я бражки полезнымъ. Другой вопросъ—о разр$шен!и, въ случаЪ охлаж- 
ден1я бражки, для подъема дрожжевой иЪвы, подогрфвать бражку въ ква- 
сильпомъ чанз паромъ—разсматривалея Комитетомъ въ 1887 г. За отеут- 
стыемъ какихъ либо свЪдЪй о цфлесообразности подобнаго подогрЪван1я 
бражки, Комитетомъ признано возможнымъ разрзшить подогр%ване бражки 
указаннымъ путемъ, но ве иначе, какъ въ вид$ опыта и подъ непосредствен- 
нымъ наблюден!емъ лицъ акцизнаго надзора. 

По представленю Управляющаго акцизными сборами Херсонской губ. 
предложено было Комитету обсудить два способа подмолаживаня дрожжей, кото- 
рые практиковались на паточновинокуренныхъ заводахъ Херсонской губ. Сущ- 
ность этихъ способовъ заключалась въ сл дующимъ: при одномъ изъ нихъ, когда 
дрожжи совершенно готовы, а заторъ находится уже на холодильникЪ, то 
часа за 4 до спуска его въ квасильный чанъ, отъ затора отбирается часть 
его, въ количеств приблизительно около 2/о, и вливается въ дрожжевыя кади, 
изъ коихъ, послЪ начала брожен1я, бродящая масса, вмЪст$ съ остальною 
главною частью всего затора, вливается въ квасильные чаны; при другомъ — къ 
дрожжевымъ заторамъ, кромЪ маточныхъ дрожжей, прибавляются еще и пивныя 
дрожжи. Оба эти способа подмолаживан1я дрожжей признавались Управляю- 
щимъ акцизными сборами неправильными. Относительно даннаго вопроса 
Комитетомъ было разъяснено, что Уст. о пит. сб. не содержитъ запрещеня 
примЗнять подмолаживане дрожжей по первому способу, равно какъ и упо- 
треблять для приготовлешя дрожжеваго затора пивныя или каюя либо 
друг1я дрожжи. 

На основанши приведеныхъ соображешй, Комитетъ разъяснилъ также и 
другой подобный вопросъ: можно ли допускать приготовлене дрожжей изъ 
сухаго матерала, отбираемаго изъ главнаго заторнаго тВста, и горячей барды, 
получаемой изъ бражваго куба особымъ устроевнымъ для сего краномъ. Коми- 
тетъь не нашелъ препятствя къ допущеню подобнаго способа приготовлен!я 
дрожжей, но только безъ устройства въ бражномъ куб вышеуказаннаго крана. 

Въ начал 1888 года Комитетомъ обсуждалось ходатайство одного ви- 
нокуреннаго заводчика о разрзшении, вместо приготовлевшя для свЪжаго затора 
особыхъ дрожжей, какъ это ведется обычно при винокуренши, приливать къ 
затору часть бражки, находящейся въ полномъ броженш, въ количеств® Ло 
емкости квасильнаго чана. Подобной замЪной особыхъ дрожжей бродящею 


ыы 


бражкой заводчикъ предиолагаль достигнуть высшихъ выходовъ спирта и 
сокращен!я числа рабочихъ. 

Управляющий зкцизными сборами, представивпий сказанное ходатайство, 
полагалъ, что указываемый заводчикомъ способъ зам$пы дрожжей не затроги- 
ваеть интересовъ казны, почему и признавалъ возможнымъ дозволить Въ 
вид опыта, въ продолжени 14 дней, вести винокуреше при указанномъ 
прем$ отъема бражки на дрожжи. 

По мнфн!ю же Непремфниаго Члена такой пруемь отъема бражки не 
можетъ считаться вполн$ безопаснымъ для казеннаго интереса, такъ какъ 
при отняти изъ чава Ло бражки, въ чан образуется свободное простран- 
ство, которое легко можетъ быть заполнено излишне приготовленными зато- 
рами; кромЪ того, самое переливан!е части затора изъ одного чана въ дру- 
гой, безъ сомнЪв!я, затруднитъ правильный контроль за состоянемъ бражекъ 
и приготовлешемъ заторовъ. Въ виду этихъ соображенй, Непрем$нный Члевъ 
полагалъ возможнымъ просимый способъ отъема бражки на дрожжи разрЪ шить 
лишь въ вид опыта и притомъ на непродолжительный срокъ. 

Изъ происходившихъ по данному вопросу прев!й выяснилось, что, по 
унв!ю однихъ членовъ Комитета, замфна 060бо приготовляемыхъ дрож- 
жей отъемомъ бродящей бражки, несомнфнно, можеть повмать на умепьшен1е 
числа рабочихъ и можетъ до нфкоторой степени вызвать улучшенные выходы 
спирта; по мн$ню же другихъ-—подобнаго результата едва ли возможно ожи- 
дать, такъ какъ въ бродящемъ заторЪ всегда должно быть больше вредныхт 
для спиртоваго брожен!я зародышей, чЗмъ въ особо приготовленныхъ дрож- 
жахъ; слЪдовательно, введенемъ этихъ вредвыхъ зародышей въ свЪжй за- 
торъ едва ли можно улучшить выходъ спирта; кромЪ того, самыя дрожжи, 
спешально приготовленныя въ дрожжевомъ заторЪ, всегда будутъ лучшаго 
качества, чЪмъ дрожжи, развивпияся при брожени затора. 

Въ заключен!и своемъ по сему предмету Техническй Комитетъ пола- 
галъ, что указанный способъ отъема бродящей бражки ва дрожжи мо- 
жеть быть допущенъ въ видЪ опыта при соблюдени, однако, двухъ условй: 
во первыхъ, чтобы подобный способъ замфны дрожжей производилея подъ 
наблюдемемъ акцизнаго надзора, & во вторыхъ,—чтобы квасильный чавъ, 
посл отьема изъ него !/1о части бражки на дрожжи, не доливался бы свз- 
жей бражкой. 

Одновременно съ изложеннымъ вопросомъ Технический Комитетъ обсуж- 
далъ докладъ Непрем$ннаго Члена относительно ходатайства одного дрож- 
жево-винокуреннаго заводчика, испрашивавшаго разр$шеня на производство 
прессованныхъ дрожжей изъ зеленаго солода, съ условемъ, чтобы на пудъ 
этого солода были установлены нижесл8дуюцщия уменьшенныя нормы: для 
выхода спирта—20°, для выхода дрожжей—2?/з фунта и для емкости ква- 
сильной посуды—7'/з ведра. 

По завлюченю НепремЪннаго Члена, сказанное ходатайство заводчика 
разд$ляется на два вопроса: первый—о замЗнЪ сухаго солода зеленымъ и 
второй—объ уменьшени нормъ выходовъ спирта и дрожжей, а также емкости 
квасильной посуды. 


Производство 
прессованныхъ 
дрожжей изъ зе- 
ленаго солода. 


Снособы пере- 
гонки бражки и 
разбавлене браж- 
КИ ВОДОЮ. 


РНЕ НЕ 


Первый вопросъ, по мнфн!ю Непремфннаго Члена, могъ бы быть раз- 
рЪшенъ въ утвердительномъ смыслЪ, въ силу примфчаная ст. 150 Пит. Уст. 
изд. 1876 г. (а по изд. 1887 г. ст. 139), дозволяющему при винокуренномъ произ- 
водствз замфнять сухой солодъ зеленымъ въ размфрЪ 2/з пуда сухаго за 
одинъ пудъ зеленаго. Относительно же втораго вопроса было замфчено, что 
при разрфшени его необходимо имЪть въ виду, что для дрожже-винокурен- 
наго производства по ст. 34 «правиль о производствз дрожжей» и 083 
инструкщи М-ва Фивансовъ 31 Тюля 1886 г., въ дополнене сихъ правилъ, 
установлены для выхода спирта и для выхода дрожжей извФстныя нормы, 
которыя безъ Высочайшаго соизволеня изм$няемы быть не могутъ, 

При обсуждени вышеприведеннаго ходатайства, многими членами Коми- 
тета были высказаны соображен1я о нецфлесообразности замфны въ дрожже- 
вомъ производств сухаго солода зеленымъ, велздствые, главнымъ образомъ, 
того, что въ сухомъ солодВ всегда гораздо больше полезваго для брожения 
матерала, чВмъ въ зеленомъ, и что первый можно приготовить гораздо чище, 
чфмъ второй, —что также имфетъ значеше для успфшнаго полученя дрожжей. 

Основываясь на существующихь для дрожже-винокуреннаго производ- 
ства законоположен1яхъ, Техничесый Комитетъ въ своемъ заключени пола- 
галь, что при дрожже-винокуренномъ производств$ сухой солодъ можеть 
быть замфняемъ зеленымъ, но по разсчету 3 пудовъ зеленаго за 2 пуда су- 
хаго; въ отношени же выходовъ спирта и дрожжей и размЪра емкости ква- 
сильной посуды на пудъ затираемыхъ припасовъ, Комитетъ призналъ, что 
дрожжевое производство и при зеленомъ солодЪ$ должно подчиняться прави- 
ламъ о производств дрожжей, Высочайше утвержденнымъ 3 [юня 1886 г. 
За симъ Комитетъ призналъ полезнымъ, чтобы при приготовлени дрожжей 
изъ зеленаго солода, лица акцизнаго надзора произвели наблюден1я въ от- 
ношени вляня, оказываемаго зеленымъ солодомъ на выходы спирта и дрож- 
жей изъ пуда затираемыхъ припасовъ. 

Въ совершенно одинаковомъ смысл Техническй Комитетъ далъ заклю- 
чев1е относительно ходатайства другого дрожже-винокуреннаго заводчика, 
также просившаго разр шить ему замфнить сухой солодъ зеленымъ въ про- 
порщи, опред$ленной 150 ст. Уст. о пит. сб. изд. 1876 г. (ст. 139 изд. 
1887 г.), съ установлетемъ при этомъ на пудъ зеленаго солода нормы выхода 
спирта въ 20 градусовъ и емкости квасильнаго чана въ 71з ведра. 

Кром} указанныхъ выше вопросовъ о способахъ винокуревя, въ 1887 г. 
на разр шен!е Комитета были’ поставлены, по этому же предмету, еще два 
вопроса, касавипеся способовъ перегонки бражки и одинъ, касавпийся спо- 
соба разбавленя бражки водою. 

Въ доклад$ НепремЪннаго Члена, но даннымъ вопросамъ, говорилось, 
во 1-хъ, 0 томъ, что техникомъ Комитета Л. К. Буттлеромъ возбужденъ былъ 
вопросъ объ установлени нФкоторыхъ м$ръ по дфленю бражки на накладки, 
и, на основан!и того, что дфлеюме квасильныхъ чановъ на накладки не 
должно быть произвольное, а должно быть сообразовано съ емкостью кубовъ, 
предлагалось имъ же установить обязательный размфръ каждой накладкн 
вЪ °/з емкости самихь кубовъ. Во 2-хъ, въ докладф указывалось еще и на 
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другой вопросъ, также возбужденный техникомъ Л. К. Буттлеромъ, а именно— 
объ отгонкВ части бражки наканунВ 3-хъ сутокъ; по мнфншю Г. Буттлера, 
не сл$дуетъ допускать изъ кваспльнаго чана, назначеннаго, напр., къ сгонкЪ 
20-го Февраля, брать одну или нфеколько накладокъ наканунЪ, т. е. 19-го 
Февраля, и остальную бражку перекачивать въ посредствуюцщий резервуаръ, 
такъ какъ при подобномъ способЪ являетея свободная квасильная посуда, 
которою могуть воспользоваться для злоупотребленй. Наконецъ, въ З-хъ, 
обращено было вниман!е на то, что техникомъ Л. К. Буттлеромъ, во время 
его командировокъ для осмотра контрольныхъ снарядовъ, было замЪчено, 
что посл спуска изъ квасильнаго чана 1-й накладки, чанъ дополнялея водою; 
такой премъ разбавленя бражки, по инфню Г. Буттлера, вообще ничфмъ 
не оправдываетея, но даеть возможность злоупотребленя, а потому не дол- 
женъ быть разрфшаемъ. 

ВсЪ эти вопросы признавались Комитетомъ заслуживащими внимая, 
но были оставлены безъ окончательнаго разрЪшен!я виредь до полученшя за- 
требованныхь по нимъ отъ Управляющихъ акцизными еборами въ ТШюн% 
1887 г. св дЪ и мнЪнй. 


По получени же въ конц 1887 г. отзывовъ отъ Управляющихъ 


Сводъ мнфний 


акцизными сборами, составленъ былъ особый сводъ, который и быль пред- Управзяющихъак- 


ставленъ въ МартЪ 1888 года на обсуждеше Комитета. 

Въ этомъ сводЪ мнЪфв1я Управляющихъ акцизными сборами изложены 
отдЪльно но каждому вопросу, возбужденному техникомъ Л. К. Буттлеромъ, 
каковые вопросы были раземотрфны въ нижеслфдующемъ порядк}, и вызвали 
соотвфтственныя заключен1я Комитета. 

а) По вопросу о ведопущени дфлен1я квасильнаго чана на произвольное 
число накладокъ и объ установлен!и разиЪра каждой накладки около */з емкости 
куба мнфня Управляющихъ акцизными сборами раздфлились слздующимъ 
образомъ: 24 Управляющихъ акцизными сборами находили необходимымъ, 
чтобы число навладокъ было ограничено, въ виду того, что подобное требо- 
ван1е безусловно усилитъ контроль за количествомъ перегоняемой бражки, & 
17 Управляющихъ, признавая подобное требованше стЪснительнымъ для за- 
водовъ, полагали, что ковтроль за количествомъ перегоняемой бражки 
вполн$ достигается посредствомъ учета сгоняемаго спирта контрольными 
снарядами, обезпеченностью аппаратовъ и существующимъ личнымъ над- 
зоромъ. Что же касается до предлагаемаго размфра накладки, то 17 
Управляющихъ акцизными сборами высказались за это предложеше, а 
1‘—противъ, находя его неудобнымъ. Изъ замЗчанй, высказанныхь по дан- 
ному вопросу въ засЗдан!и Комитета, слЪдуетъ указать на замфчаюе Пред- 
сЪдателя, такъ какъ высказанныя въ немъ соображен!я раздЗлялись многими 
членами Комитета. Предсфдатель обратиль вниман!е на то, что предла- 
гаемое ограничеве числа накладокъ составляетъ, собственно, вмфшательство 
надзора въ техническую часть производства, такъ какъ дфлене бражки ва 
большое число вакладокъ слфдуетъ признать за изв$стный техничесвий премъ, 
вызываемый, быть можетъ, привычкой винокура, силой пароваго котла и на- 
конецъ различными другими обстоятельствами, & потому д$лать ограниченше 


цизныхйи сборами 
но вопросамъ, воз- 
бужденнымъ тех- 
никомъ Комитета 
Л. К. Буттлеромъ. 


а) ДЪлеве ква- 
сильнаго чана на 
произвольное чи- 
сло накладокъ. 


6) Воспрещене 
добавлен1я воды 
къ бражк$. 


Ре’. ВЕНЕВ 


въ числф накладокъ и ставить, въ данномъ случаЪ, опредФленныя требова- 
н!я, значить, до иЪкоторой степени, нарушать свободу дЪйствя заводчика 
въ той сферБ его работъ, въ которой ему предоставлено быть независимымъ 
отъ указанй акцизнаго надзора. Въ виду сего, по мнфию Председателя, 
предлагаемая м3ра едва ли возможна и желательна, тфмъ болЪе, что злоупотреб- 
лен!я при посредствЪ указаннаго према, насколько извЪстно, не наблюдались. 
Въ заключеше ПредсЪдатель присовокупилъ, что при настоящемъ положени и 
состав$ акцизнаго надзора, когда въ широкомъ размфр% практикуется лич- 
ный надзоръ за винокуренными заводами, врядъ ли возможно даже ожидать 
злоупотреблей при посредств№ разд$леня бражекъ на то или другое число 
накладокъ; если же гдЗ либо явится сомнЗе въ томъ, что производимое 
дфлеше бражки на большое число накладокъ нич$мъ серьезнымъ не вызы вается, 
то достаточно будетъ въ подобныхъ случаяхъ установить на завод% личный кон- 
троль, который и выяснить дЪйствительную причину подобнаго дВлен!я бражки. 

Въ заключени своемъ по изложенному вопросу, Комитетъ призналь 
что дфЪлен1е бражки на большее или меньшее число накладокъ ве р%дко мо- 
жетъ вызываться техническимъ состоянемъ винокуреннаго завода, напр. па- 
ровыми котлами низкаго давления, особымъ устройствомъ аппаратовъ и пр., 
а равно и личными взглядами винокуровъ на зависимость отъ размЁра нз- 
кладокъ усп$ха сгонки; велфдетве сего, всякое въ данномъ случаВ ограни- 
чене, по мнн!ю Комитета, было бы до н$которой степени непфлесообраз- 
рымъ стзенешемъ заводчиковъ; при настоящемъ же личномъ надзорЪ за ви- 
нокуренными заводами д$злен!е бражки на сравнительно большое число на- 
кладокъ не можетъ вызвать опасен!й въ злоупотребленяхъ посредствомъ 
приготовленя лишнихъ заторовъ. На основаши этихъ соображенй, предло- 
жене объ установлени извфстнаго опредЗленнаго числа накладокъ и объ огра- 
ничен!и размфра каждой накладки ?/з емкости куба было Техническимъ Ко- 
митетомъ отклонено. Что же касается до предложешя, сдЪланнаго въ засЪ дани 
нфкоторыми членами Комитета, объ обязательномъ обозначении въ свидЗтель- 
ствахъ на винокурене числа накладокъ, то Комитеть полагалъ, что, по сему 
предмету, никакихъ новыхъ циркулярныхъ указан!й не требуется, такъ какъ 
изданный въ 1885 году Министерствомъ Финансовъ циркуларъ за № 1853 ')—о 
срокахъ производства н$которыхъ работъ на виновуренныхъ заводахъ—воспол- 
няеть вышеуказанное предложеве. : 

6) По вопросу о воспрещен добавлять воду къ бражеЕВ послВ того, 
какъ часть ея была уже взята на перегонку, значительное большинство 
Управляющихь акцизными сборами вполнф присоединилось къ сдЗлан- 
ному по сему предмету предложеню, ‘указывая при этомъ, что подобный 
премъ добавлен!я воды не вызывается никакими техническими надобностями, 


1) Въ циркуляр этомъ, между прочимъ, сказано; «сверхъ установленнаго 142 ст. 
Уст. о пит. сб. требовая о назначен!и часовъ приготовлен!я затора, обязать завод- 
чиковъ обозначать въ подаваемыхъ ими объявленяхъ время начала спуска затора въ 
квасильные чаны, начала и конца перегонки (съ указаюмемъ числа накладокъ и на- 
чала сдачи спирта въ подвалъ)з. 


с 


затрудняеть правильный контроль за бражками и составляеть прямое на- 
рушеше циркуляра Министерства Финансовъ отъ 19 Августа 1868 года за № 904. 

При обсуждев!и этого вопроса, члены Комитета, раздЪляя приведенныя 
соображен1я Управляющихъ акцизнымъ сборомъ, высказали предположене въ 
томъ смыслЪ, что подобнымъ добавленемъ воды къ бражкВ будутъ пользо- 
ватьен только тамъ, гдЪ практикуется присыпка припасовъ, велВдстне кото- 
рыхъ заторы выходятъ густыми. Членъ же Комитета Л. Н. Шишковъ дер- 
жалея обратнаго инЪвя и указалъ, что кромЪ употребленя воды для опо- 


ласкиваня чана, могутъ быть въ винокуренномъ производствВ и друшме слу-. 


чаи, при воторыхъ можеть понадобиться прибавлене воды къ бражкЪ, по окон- 
чаши броженя, & потому воспрещенше подобнаго према, по его мазню, 
было бы стфенительно для заводчиковъ. 

Техничесый Комитетъ, разъясняя данный вопросъ, въ заключен!и своемъ 
указалъь на слфдующее: 1) добавлене воды къ бражкВ, послЪ окончашя ея 
брожешя и отъема части ея на перегонку, не можетъ, при нормальномъ ве- 
денш дфла, считаться такимъ техническимъ премомъ, который могъ бы слу- 
жить къ достиженю успфшныхъ результатовъ; 2) указанный премъ добавлен!я 
воды составляетъь до нфкоторой степени нарушен!е циркуляра М-ва Финанс. 
отъ 19 Августа 1868 года за № 904, коимъ признается «возможнымъ ва вино- 
куренныхъ заводахъ прибавлене въ заторы, въ перюдъ брожен1я оныхъ, смотря 
по надобности, холодной или горячей воды>, и 3) при раземотрфнномъ премЪ 
добавлен!я воды является возможность брать на заторъ боле припасовъ, чЁиъ 
то разр шено по свидЪтельствамъ. —Согласно такому разъясненю, Комитетъ 
призналъ необходимымъ, впредь до изданя по сему предмету циркулярныхъ 
разъяснен!й и указав, обратить внимане тфхъ Управляющихъ акцизными 
сборами, кои допускаютъ указанный пр!емъ добавленя воды къ бражЕЪ, на 
то, не встрчается ли при такомъ приемЪ злоупотреблений вт, присыпк$ при- 
пасовъ или переливан!й бражки изъ чана въ чанъ '). 

в) По вопросу о воспрещени начала перегонки наканунЪ дня, въ ко- 
торый истекаетъ срокъ избраннаго заводомъ броженя, 30 Управляющихъ 
авцизными сборами высказались за предлагаемое воспрещене,—главнфйшимъ 
образомъ потому, что подобный премъ отгонки бражки, по ихъ мн}зн!ю, ничЪмъ 
не вызывается, затрудняетъ учетъ бражки и вообще не можетъ допускаться 
по смыслу ст. 133 и 150 Уст. о пит. сб. изд. 1876 г. (ст. 122 и 139 изд. 
1887 г.) и циркуляровъ Министерства Финавсовъ 1864 г., за № 495, 
1884 г., за № 1755 (п. 4) и 1885 г. за № 1853. Остальные 12 Упра- 
вляющихъь акцизными сборами были противъ предлагаемаго воспрещеня, на- 
ходя, что отгонку бражки наканунф третьихъ сутокъ слфдуетъ допускать 
велфдстве того, что этимъ премомъ предоставляется возможность болфе тща- 
тельно приготовить квасильный чанъ къ слфдующему затору, усп$ть за 
свЪтло сдать спирть въ подвалъ и, вообще, своевременно производить осталь- 
ныя заводсвя работы. 


1) МнЪв!я управляющихъ акциз. сбор. но сему предмету разсмотр$ны были 
Комитетомъ въ 1889 году. 


в) Начало цере- 
гонки бражки до 
нстечен1я избран- 
наго срока броже- 
НЯ. 
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Техническй Комитеть въ заключен!и своемъ призналъ, что отгонка 
бражки наканун третьихъ сутокъ, въ иныхъ случаяхъ, вызывается дЁйстви- 
тельною необходимостью выиграть время для успфшнаго внполнен!я другихъ 
заводскихъ работъ, почему и полагалъ, что циркулярно воспрещать подобную 
отгонку не сл$дуетъ, такъ какъ таковое воспрещен!е можетъ вызвать стфене- 
ня въ работахъ на многихъ винокуренныхъ заводахъ; имфя же при этомъ 
вЪ виду, съ одной стороны, что статьи 138 и 150 Уст. о пит. сбор. (ст 1382 
и 139 изд. 1887 г.) и циркуляры за №№ 495, 1755 и 1853 даютъ полную 
возможность въ ТВхъ случаяхъ, когда отгонка наканунЪ третьихъ сутокъ 
вызываеть опасеня — недопускать таковой, & съ другой—что Управляюще 
акцизными сборами, разр шающие производить подобную отгонку, сами при- 
нимаютъ достаточныя м$ры контроля по огражден!ю казеннаго интереса, 
Техничесый Комитетъь и полагаль никакихъ дополнительныхъ указан и 
разъясневй по настоящему вопросу не дфлать. 

Условя произ- Въ отношев!и услов!й винокурев!я, первое поступившее на обсуждене 
водства винокуре- Комитета предложен!е состояло изъ двухъ вопросовъ: 1) о возможности назна- 
а чен!я часовъ для перегонки заторовъ и 2) о возможности ограничиться на 

винокуренныхъ заводахъ однфми дневными работами. 

Предварительно предложения означенныхъ вопросовъ на обсуждение Тех- 
ническаго Комитета, Департаментомь Неокладныхъ Сборовъ были собраны 
мнзч1я Управляющихъ акцизными сборами 0 томъ, не представляется ли 
возможнымъ установить сгонку заторовъ только днемъ и назначить для сгонки 
известные срочные часы. 

Мн$н1я Управл. Изъ свода мнфвй Управляющихъ акцизными сборами, разематривав- 
акц.сб.о производ- шихся Комитетомъ, можно было видфть, что мнзвя 51 Управляющаго авциз- 
ВОДСТВВ  СТОНОКЪ ными сборами по первому, предложенвому Департаментомъ, вопросу разд%- 
о ее - лялись такимъ образомъ: н$фкоторые изъ Управляющихъ акцизными сборами; 
го опредфленныхъ (ДО 49°/о) находили возможнымъ сгонку заторовъ установить только днемъ, какъ 
часовъ. при одномъ, такъ и при двухъ заторахъ; друте (до 16°/о), не отрицая возмож- 

ности вести сгонку только днемъ, находили, что такой порядокъ сгонки можетъ 
быть осуществленъ какъ при непрерывнодйствующихъ аппаратахъ, такъ и при 
перегонныхъ аппаратахъ кубовой системы, если вся бражка квасильнаго чана вмз - 
щается въ одинъ кубъ, а также при винокурен!и безъ нормъ выходовъ и емкости 
на заводахъ, не работающихъ ц$лыми сутками. Остальные Управляющие акциз- 
ными сборами (до 35°/о) полагали невозможнымъ требовать, чтобы сгонка затора 
производилась обязательно днемъ, такъ какъ слишкоиъ велико разнообразие уело- 
вй, при которыхъ дЪйствуютъ заводы, въ отношени скорости сгонокъ; нзкото- 
рые заводы, напр., только и могутъ весги сгонку медленно, иногда цзлыя сутки. 

По второму вопросу, меньшинство Управляющихъ акцизными сборами 
признавало неудобоисполнимымъ установлене какого либо опредФленнаго 
часа какъ для начала, такъ и для конца сгонки, въ виду именно т$хъ убыт- 
ковъ, которые, въ данномъ случаЪ, могутъ нести заводчики; затЪмъ и самая 

о скорость сгонки, находящаяся въ зависимости оть разнообразныхъ условйй и 
причинъ (количества пара, воды, времени зр$лости бражки, качества дровъ 
и пр.) не позволяетъ установить подобное требоваше. Большинство же Управ- 


ВА д Е 


ляющихъ, напротивъ, находило установлене часовъ для начала и конца сгонки 
желательнымъ, но при этомъ инЪФкоторыми изъ нихъ указывались услов!я, въ 
которыхъ должны находиться заводы, чтобы къ нимъ возможно было прим%- 
нить вышеозначенное требоване: такъ, напр., ставилось условемъ, чтобы 
заводъ работалъ одинъ заторъ въ сутки, чтобы были установлены извфстныя 
льготы для срока начала и конца сгонки, упоминалось о необходимости 
производства перегонки на непрерывнодЪйствующихъь аппаратахь и назна- 
чен1я срока только для начала сгонки. 

Бывшее въ Варшав$, въ МаЪ 1885 г., совфщане по вопросу о назна- 
чен1и часовъ работь на винокуренныхъ заводахъ (состоявшее, подъ предс$- 
дательствомъ Директора Департамента Неокладныхъ Сборовъ, изь Управляю- 
щихъ акцизными сборами губернй Царства Польскаго и нзкоторыхъ другихъ 
губервй, а также нфкоторыхъ чиновъь названнаго Департамента) не считало 
возможнымъ совершенно воспрещать работы на заводахъ въ ночное время, 
даже и при одномъ затор въ сутки; но въ томъ же совфщан!и признано было 
необходимымъ требовать отъ заводчиковъ указашя срока, хотя бы и про- 
должительнаго, для производства главнЪйшихъ заводскихъ работъ, какъ-то: 
взвЪфшиван1я припасовъ, приготовлен!я затора, перегонки и сдачи спирта въ 
подвалъ, причемъ эта послфдняя операшя, по мнЪн!ю совфщаня, никоимъ 
образомъ не должна бы производиться въ ночное время. 

Изъ указан! и разъяснешй, данныхъ Комитетомъ по вышеуказаннымт, 
вопросамъ, можно усмотрфть, что, въ видахъ болфе усиленнаго надзора за 
винокуренными заводами, было бы чрезвычайно полезно точно опредЪлять 
время производства главнЪйшихъ работъ; но крайнее разнообраз1е въ систе- 
махъ перегонныхъ аппаратовъ и друйя условя винокуреня не позволяютъ 
устанавливать однообразный порядокъ производства работъ на всЪхъ вино- 
куренныхъ заводахъ Импери. КромВ того, нельзя на винокуренныхъ заводахъ 
безусловно воспрещать ночныя работы, потому что при винокурен1и въ теплое 
время заводчики нерфдко пользуются утреннимъ холодомъ для расхолаживан!я 
затора, но такъ какъ при одномъ или двухъ заторахъ въ сутки въ ночныхъ 
работахъ н$8тъ существенной необходимости, то, въ данныхъ случаяхъ, по- 
лезно ограничивать работу дневными часами. Относительно сдачи спирта въ 
подвалъ, Техничесюй Комитетъ вполнф согласился съ вышеуказаннымъ мнф- 
немъ Варшавскаго совфщан!я, признавъ, что означенная операщя въ про- 
межутокъ времени между 12 ч. ночи и 6 час. утра должна быть безусловно 
воспрещена. Что же касается тзхъ общихъ м$ропрятй, которыя должны 
быть установлены въ отношен!и времени и срока производства заводскихъ 
работъ, то для сей пцзли Комитетомъ были выработаны и предложены ниже- 
слфдуюция положеня: 1) слЗдуетъ установить, чтобы винокуренные завод- 
чики, сообразуясь съ усломями своихъ заводовъ, сверхъ обязательнаго по 
142 ст. Уст. о пит. сб. (ст. 131 изд. 1887 г.) указаня сроковъ взвЗшиванл 
припасовь и затирамя оныхъ или варки картофеля, обозначали еще сл$3- 
дующие часы: начало спуска затора въ квасильные чаны, начало и окончан!е 
перегонки (съ указанемъ числа накладокъ) и сдачи спирта въ подвалъ, при- 
чемъ, въ промежутокъ времени отъ 12 часовъ ночи до 6-ти часовъ утра, сдача 
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спирта въ подвалъ воспрещается; 2) спускъ затора въ квасильные чаны, пе- 
регонку и сливъ разрзшаетея, въ случаЪ крайней необходимости, начинать 
нЪсколько позже, а равно и ранфе опредЪленнаго въ объявлен времени, но 
промедлене или ускорене это не можеть превышать 3-хъ часовъ; о большемъ 
же промедлеши или ускореши должно быть заносимо заводоуправленемъ въ 
актовую книгу, съ подробнымъ указашемъ причинъ; 3) необходимо предложить 
владзльцамъ винокуренныхъ заводовъ, производящимъ одинъ или два затора 
ВЪ сутки, по возможности, избЗгать работъ въ ночное время; 4) слЗдуетъ пре- 
доставить Управляюшимъ акцизными сборами право возлагать на контро- 
леровъ и надемотрщиковъ, во время производства винокурен!я, опечатывание 
и распечатыване незанятой заводской посуды, перегоннаго аппарата, а равно 
и заводскаго подвала, во съ тфмъ, чтобы мфры эти не препятствовали пра- 
вильному ходу заводскихъ работь и торговыхъ операшй; 5) о принят м$ръ, 
изложенныхъ въ п. 4, акцизный надзоръ обязанъ занести въ актовую книгу, 
и 6) за нарушене сихъ постановлен!й заводчики подвергаются отвЪфтствен- 
ности на общемъ основании '). 

Допущене, при ЗатЪмъ въ 1887 г. Управляющимъ акцизными сборами Волынской губ. 
смБшанномь ви- былъ возбужденъ вопросъ о допущени при винокурени изъ хлЪба и карто- 
НЕ феля избирать для хлба низшую, а для картофеля—высшую норму. 
для перваго—низ- Хотя по возбужденному вопросу имЗется точное указан!е въ циркуляр$ Ми- 
шей, а для вто- Нистерства Финансовъ отъ 24-го Ноября 1877 г., за № 1460, гдЪ сказано, что 
раго—высшейнор- въ данныхъ случаяхъ слфдуеть «избирать для картофеля низшую, противъ 
мы: избранной для хлЗбныхъ припасовъ, норму, т. е. при высшей или средней 

нормахъ для хл$Збныхт припасовъ, избирать для картофели среднюю или 
низшую норму», но Комитетомъ признано было возможнымъ, поставленный 
выше вопросъ разрфшить въ томъ смысл, какъ его поставиль Управляющий 
авцизными сборами, т. е. допускать при винокурени изъ хлЪфба и картофеля 
избирать для хлЗба низшую, а для картофеля высшую норму, на томъ осно- 
ван1и, что на практик можетъ встрЪтиться необходимость перекурить не- 
доброкачественные матералы съ картофелемъ и что при допущен!и низшей 
нормы для хлфба, а высшей для картофеля, при пропорщональномь распре- 
дфленши перекуровъ, нельзя ожидать какихъ-либо особыхъ злоупотреблений. 

Винокурен!е изъ Въ 1886 г. Комитеть разсматривалъ вопросъ о дозволенли производить 
росичёи. винокурене изъ зерна ‹росички». 

Винокуренный заводчикъ, ‘ходатайствовавиий объ этомъ, просилъ, чтобы 
при винокурен!и изъ ‹росички» учетъ акциза производился безъ нормъ, по 
показан!ю контрольнаго снаряда, съ отчисленемъ въ пользу заводчика пере- 
кура въ размЪрЪ 79/. 

Комитетъ, по данному вопросу, сдЗлалъ сл$дующее указан!е: такъ какъ 
«росичка», по анализамъ, сдЗланнымъ въ лаборатории Техническаго Комитета, 
содержитъ только 46%/о крахмала и о винокуренви изъ этого продукта н$Ътъ 

1) Указанныя положешя Комитета получили надлежащее осуществлене издашемъ, 
на основан!и п. 1 ст. П Высочайше утвержденнаго 18 Мая 1885 г. инфн!я Государ- 


ственнаго Совфта, циркуляра М. Ф. 18 [юля 1885 г., за № 1853: о срокахъ производ- 
ства нфкоторыхъ работъ на винокуренныхъ заводахъ. 
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достаточныхь данныхъ, то винокурене изъ ‹росички> можетъ быть дозволено 
не иначе, какъ согласно правиламъ, изложеннымъ въ приложени къ ст. 200 
Уст. о пит. сб., изд. 1876 г. (ст. 213 по изд. 1887 г.). 

Въ 1886 году Управляющий акцизными сборами Самарской губ. возбу- 
дилъ вопросъ о томъ, какъ слфдуетъь вычислять нормальный выходъ дрожжей 
изъ зеленаго солода, при примЪнен!и послфдняго на дрожжевыхъ заводахъ. 
Техничесый Комитетъ, основываясь на буквальномъ смыслЪ ст. 13 правилъ 
3 ня 1886 г. о производств дрожжей (нынВ ст. 161 Уст, о пит. сб. по 
изд. 1887 г.) и принимая во внимане, что зеленый солодъ до настоящаго 
времени не имЪлъ прим нен1я на ращонально устроенныхъ дрожжево-виноку- 
ренвыхъ заводахъ, полагаль, что норма выхода дрожжей изъ зеленаго солода 
должна быть одинакова съ нормою выхода ихъ изъ сухаго солода. КромЪ 
того, Комитетомъ было разъяснено, что разсчетъ относительно выхода нор- 
мальныхъь дрожжей долженъ производиться по евидЪфтельству, а не по от- 
дЪльнымъ заторамъ, каковой вопросъ былъ еще возбужденъ Управляющимъ 
акцизными сборами Самарской губ. р 

Вт, МаЪ 1888 года въ Техническомъ КомитетЪ обсуждалось ходатайство 
одного дрожжево-винокуреннаго завода объ исключении изъ свидфтельства испор- 
ченнаго затора и подлежащихъ (по нормальной выкуркЪ) гралусовъ спирта 
съ причитающимся акцизомъ, & также нормальнаго выхода прессованныхъ 
дрожжей съ причитающимея за нихъ акцизомъ. 

Обстоятельства, вызвавш1я сказанное ходатайство, заключались въ сл$- 
дующемъ: количество заторныхъ припасовъ на упомянутомъ заводЪ дЪлилось 
на три равныя части: изъ одной части приготовлялся сладюй заторъ, изъ 
другой—кислый, а изъ третьей—приготовлялся заторъ, служивший для под- 
молаживаня дрожжей. 

Однажды обнаружено было, что сладый заторъ !), до осахариваня, 
сдЪлался совершенно кислымъ, каковое закисан!е объяснялось предположенемъ, 
что къ водЪ, нагрфвавшейся для даннаго затора, злоумышленно была под- 
бавлена какая нибудь крЪпкая кислота. Испорченный заторъ заводоуправле- 
н1е оставило въ заторномъ чан%, съ составлешемъ надлежащаго акта, и вза- 
мЪнъЪ этого затора сдфланъ былъ новый; изложенныя же въ акт$ данныя въ 
тоть же день были провЗрены акцизнымъ надзоромъ, въ присутствии кото- 
раго испорченный заторъ былъ спущенъ въ барду. 

Обсуждая изложенныя обстоятельства, Технический Комитетъ объяснилъ, 
что въ данномъ случаВ имЗлось въ виду исключене изъ свидтельства не 
всего затора, а только части его и что подобный вопросъ неоднократно уже 
былъ разъясняемъ Правительствующимъ Сенатомъ въ благопрятномъ смысл, 
т. е. Сенать признаваль возможнымъ производить исключеше изъ свид}- 
тельства какой либо части изъ всего затора. На основании сего, Техничесвй 
Комитеть призналь вышеприведенное ходатайство подлежащимъ удовлетво- 
рен!ю, въ силу именно того, что количество припасовъ въ испорченной части 
затора основано на записяхъ должностнаго лица акцизнаго надзора и что 
при таковомъ же лиц данная часть затора была спущена въ барду. 


т) Количество припасовъ было исчислено по записямъ дневннка контролера. 
6 


Выходъ дрожжей . 
изъ зеленаго соло- 
да, при прим$не- 
ни его на дрож- 
вевыхъ заводахъ. 


Исключение изъ 
свидфтельства при 
дрожжевомъ вино- 
куревши испорчен- 
ныхъ заторовъ и 
нормальнаго вы- 
хода дрожжей. 
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Обсуждение вЪф- Относительно паточнаго винокуреня, въ 1886 г., по представленю 
которыхъ вопро- Управляющаго акцизными сборами К№евской губ., былоб разсмотрЪно два во- 
СОВЪ, касающихся проса, касавшихся означеннаго винокуренйя: 1) объ употреблени при паточ- 


паточнаго 
куревя. 


ВИНО- 


номъ винокурени на дрожжи картофеля, въ размфрЪ 3-хъ пуд. на одинъ 
пудъ хлЪба, и 2) о разрзшени см$шаннаго винокурен1я изъ патоки и кар- 
тофеля. 

По давнымъ двумъ вопросамъ Комитетомъ было разъяснено, что ирим$- 
нен!е хлЪбныхъ матераловь при паточномъ винокуренши вызывается зна- 
чительнымъ содержанемъ въ нихъ бфлковыхъ веществъ, каковыхъ въ карто- 
фелЪ имфется недостаточное количество; кром$ того признавалось, что паточ- 
ное винокурев!е уже пользуется значительными льготами (каковы: увеличен- 
ная емкость, увеличенный разм$ръ перекура и т. п.), разрфшеше же упо- 
треблять картофель для дрожжей, на вышеуказанныхъ основан1яхъ, составить 
еще новую льготу. Поэтому Комитетъ, основываясь на приведенныхъ сооб- 
ражен1яхъ, и полагалъ, по первому вопросу, что, примфняясь къ буквальному 
смыслу примфчашя къ ст. 188 Уст. о пит. 66. изд. 1876 г. (по изк. 1887 
ст. 118), количество картофеля при паточномъ винокурен!и слЗдуетъь огра- 
ничить десятью процентами на вЪеъ патоки, взятой на заторъ. По второму же 
вопросу Комитеть высказался за недопущен1е смфшаннаго винокурен!1я изъ 
патоки и картофеля, въ виду невозможности, при подобномъ винокуреши, про- 
изводить правильный разсчетъ по перекуру и въ виду тфхъ льготъ, которых 
уже и безъ того предоставлены паточному винокурен!ю. 

Въ 1887 г., по предложеню Департамента Неокладвыхъ Сборовъ, Тех- 
ническимъ Комитетомъ также обсуждался цфлый рядъ вопросовъ и м$ро- 
праят1й, касавшихся паточнаго винокурен!я, по коимъ Комитетъ пришель къ 
слфдующимъ заключен!ямъ: 

1) При употреблен!и въ паточномъ винокурен!и хлЪфбныхь припасовъ 
на дрожжи, сл$довало бы установить для сихъ припасовъ такая же нормы 
выходовъ спирта, как1я установлены для нихъ при томъ же употреблени въ 
хлЪбномъ винокурени. М$ра эта признавалась необходимою, какъ въ видахъ 
однообразая разсчетовъ, такъ и потому, что при винокурени изъ патоки и 
употреблени при этомъ на дрожжи не болЪе 10%/о хлЪбныхъ припасовъ, раз- 
ница въ нормахъ не можетъ имЪть практическаго значения '). Вм$етВ съ тфмъ, 
въ виду разнообраз1я матерлаловъ, могущихъ быть употребленными на дрожжи, 
слЪдовало бы предоставить Министру Финансовь право устанавливать, въ 
отдфльныхь случаяхъ, соотношене между патокою и другими матералами, 
употребляемыми на дрожжи. Въ отношени же отчисленя перекура при па- 
точномъ винокуреши, съ употреблешемъ хлфбныхъ припасовъ на дрожжи, 
признавалось необходимымъ производить таковое отчислеве отдфльно на па- 
току и на хлфбные припасы (для приготовленя дрожжей)-—пропорщонально 


1) По дЬйствующему Уст. о пит. сборЪ, примЪчанемъ къ ст. 216 (изд. 1887 г.) 
съ 1 1юля 1888 г. установлено, что въ случа употреблевня хлфбвыхъ припасовъ, до- 
пускаемыхъ сказанною статьею для хлЪбнаго винокурен1я, на дрожжи при винокуреп!и 
изъ свекло-сахарныхъ остатковъ, выходы спирта изъ сихъ матераловъ исчисляются 
но нормамъ, устаповлениымъ для хлЪфбнаго винокуренйя. 
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количествамъ этихъ матераловъ, взатыхъ въ заторъ, и установленнымъ для 
нихъ нормамъ !). 

2) Включеше патоки въ число припасовъ, допускаемыхъь вообще при 
винокурени, т. е., другими словами, допущене смфшаннаго винокурен1я изъ 
патоки и другихъ матераловъ, признавалось несвоевременнымъ по сл$дую- 
щимъ соображенямъ: а) при допущен смфшаннаго винокуреня возможны 
злоупотреблен1я, заключающияся въ томъ, что заводчики стремились-бы къ 
зам н$ объявленной по свидЪтельству на винокуреше патоки хлфбными при- 
пасами, съ цзлью увеличен1я выходовъ спирта и получен1я присвоеннаго на- 
ток увеличеннаго размфра безакцизнаго перекура; 6) допущенемъ смфшан- 
наго винокурен!я заводчики были бы ввводимы вЪ соблазнъ и результатомъ 
явилось бы ухудшеве качества выкуриваемаго въ Росаши спирта, такъ какъ 
получалея бы спиртъ ем$шанный—хлЪбный и паточный; в) въ видахъ об- 
легченя контроля за такимъ смЪфшаннымъ производствомъ пришлось бы 
устанавливать въ законЪ особыя правила, ограничивающия и регулирующая 
употреблеше заторной посуды, что требовало бы довольно продолжительной 
разработки, и г) особенной необходимости въ допущени смфшаннаго вино- 
курен1я не представляется, такъ какъ до сихъ поръ не поступало о томъ 
заявлен1й со стороны заинтересованныхъ въ этомъ дЪлЪ лицъ 3). Относительно 
же системы броженя при паточномъ винокурени признавалось правильнымъ 
ограничить срокъ брожен1я для паточно-винокуренныхъ заводовъ 3-мя сут- 
ками, такъ какъ имфвиияся данныя показывали, что изъ веЪхъ заводовъ, 
перекуривавшихъ патоку въ перодъ винокуреня 1885—86 г., только одинъ 
заводъ шелъ при 4-хъ суточномъ брожени, всВ же остальные курили при 
3-хъ и даже 2-хъ-суточномъ брожени 3). 

3) ВмЪсто установленныхъ для выхода спирта изъ патоки двухъ нормъ— 
низшей въ 22° и высшей въ 25° изъ пуда—слфдовало бы назначить лишь 
одну ворму, но не въ предлагавшемся возвышенномъ разм рё—28° изъ пуда, 
а ограничиться существующею высшею нормою, т. е. 25° безводнаго спирта 
изъ пуда патоки. Заключеве это Комитеть основываль на слфдующихъ со- 
ображеняхъ: а) въ другой, низшей вормф для выхода спирта изъ патоки не 
представляется надобности потому, что паточные заводы ею вовсе не пользова- 
лись, и притомъ патока представляетъ собою такой матералъ, который заводчикъ 
всегда можетъ, путемъ сгущения, довести до требуемой условшями виноку- 
рен1я степени сахаристости, т. е. всегда можетъ увеличить выходы спирта 


:') По ст. 220 дйствующаго Уст. о пит. сб. (изд. 1887 г.), съ 1 1юля 1888 г., разсчетт, 
безакцизнаго перекура производится отдфльно для хлЬбныхъ припасовъ (взятыхт, на 
дрожжи) и для употребленной патоки — по соотвфтетвующимъ нормамъ выходовъ 
сширта и сроку брожевя. 

3) По существующимъ законоположенямъ патока не включена въ число обыкно- 
венныхъ припасовъ, допускаемыхъ при хлЪбномъ винокуревли. 

*) Статьею 122 дЬйствующаго Устава о пит. сборф (изд. 1887 г.), съ 1 юля 
1888 г. установлено, что «продолжительность брожевшя на вс$хъ винокуренныхъ за- 
водахъ, какъ производящихъ винокурен!е изъ хлфбныхъ припасовъ или картофеля, 
такъ и изъ свеклосахарныхъ остатковъ, не должна превышать четырехъ сутокъ». 


ж 


саде да 

изъ пуда патоки, а слЗдовательно получать выходы, боле или мензе пре- 
вышающе 226; 6) имЪвшийся въ Департамент Неокладныхъ Сборовъ обшир- 
ный статистичееый матералъ о дЪйствительныхъ выходахъ спирта изъ па- 
токи, при подробномъ изучеши его, оказался настолько одностороннимъ, что 
не можетъ послужить къ ршен!ю вопроса о томъ, представляется-ли воз- 
можнымъ повысить норму для патоки до предлагавшагося разм$ра, тТЁмъ 
болЪе, что изъ собранныхъ Департаментомъ матераловъ по выходу спирта 
изъ патоки усматривается, что рядомъ съ большими выходами, доходящими 
до 33—35° изъ пуда патоки, ветрфчаются выходы, едва достигающие 28°, 
причемъ эти послфдн!е выходы’ замфчаются ва заводахъ весьма хорошо 
устроенныхъ и вполнз добросовЪстныхъ; обстоятельство это даетъ поводъ 
предполагать, что на заводахъ, которые давали больше выходы спирта изъ 
патоки, практиковалась добавка въ заторы излишней, противъ условй сви- 
дзтельствъ, патоки и, такимъ образомъ, принятый при разечетЪ пудъ при- 
пасовъ быль фиктивный, такъ какъ весьма возможно, что въ дЪйствитель- 
ности, вмфсто каждаго показаннаго въ свидфтельств$ пуда, на заторъ уно- 
треблялось болфе пуда, и в) норма, со введешемъ контрольнаго снаряда, 
имфетъ лишь второстепенное значене въ смысл контрольной м%ры, а по- 
тому возвышен1е нормы, безь принятя въ разсчетъ емкости квасильнаго чана, 
предоставляемой на каждый пудъ затираемой патоки, не достигало-бы цфли 
въ смысл ограждения интересовъ казны отъ злоупотреблен1й; достаточныхъ- 
же данныхъ для р8шевшя вопроса о томъ, насколько иредоставляемая 
существовавшими правилами шестиведерная емкость въ квасильномъ чанЪ, 
на каждый пудъ патоки, соотвЪтствуеть надобности, не имЗлось !). 

4) Въ виду предположеннаго (см. ниже) уменьшен!я отчислешя безакциз- 
наго перекура при винокуреви изъ хлфбныхъ припасовъ представляется спра- 
ведливымъ сохранить для паточнаго винокуреня нЪфсколько выспий размЗръ 
сказаннаго перекура,— назначивъ таковой въ 6'/20/о съ перваго миллона гра- 
дусовъ и въ 4°/о съ остальнаго количества выкуреннаго въ перюдъ спирта °). 
Допущеше этой льготы казалось бы необходимымъ во внимане къ тому, что 
паточный спиртъ, содержа въ себ$ значительное количество сивушныхЪ маслъ, 
теряетъь при очистк® гораздо болфе, нежели спиртъ хлфбный или вартофель- 
ный, и 9т0 даже послЪ довольно высокой очистки, онъ сохраняетъ присуще 
ему специфическй запахъ и вкусъ, а потому цфнится на внутреннемъ рынЕЪ 
нзсколько дешевле спирта хлЪбнаго или картофельнаго. При этомъ, однако, 
т заводы, которымъ предоставлено право учитывать паточный спиртъ посл 
очистки, должны бы быть сравнены, въ отношени разм$ра отчисления безак- 


') Въ дЪйствующемъ Уст. о пит. сбор$ (изд. 1887 г.) статьею 217 для выхода 
спирта изъ свеклосахарной патоки, съ 1 1юля 1888 г., установлена только одна 
норма въ 25 градусовъ изъ пуда употребленной въ заторъ патоки. 

3) По ст. 220 дЪйствующаго Устава о пит. сбор (изд. 1887 года), съ 1 1юля 
1888 г. установленъ сл$дующй разсчетъ при отчислен!и безакцизнаго перекура для 
патоки: «при 4-хъ суточномъ брожени — въ 3°%/о со всего причитающагося на патоку 
спирта, а при 3-хъ суточномъ брожени — въ 61/2 съ перваго милмона градусовъ и 
ВЪ 4°/о — съ остальнаго количества въ томъ же пер!одВ винокуренля». 


=. 86 = 


цизнаго перекура, съ заводами, производящими винокурене изъ хлЪбныхъ ма- 
терйаловъ \). 

5) Въ отношени размфра обложеня паточно-винокуренныхъь заводовъ 
патентнымъ сборомъ, таковые должны быть приравнены къ заводамъ хлЪбно- 
винокуреннымъ. МЪра эта, т. е. отм$на установленнаго для паточнаго вино- 
курен1я особаго, возвышеннаго, патентнаго сбора, признана необходимою по- 
тому, что при такомъ повышенномъ обложен!и паточно-винокуренныхъ заво- 
довъ, съ обыкновенныхъ хлЪбно-винокуренныхъ заводовъ, въ случаЪ перехода 
ихъ въ течени перюда къ паточному винокурен!ю, взыскивалея довольно 
значительный дополнительный патентный сборъ, оказывавпийся настолько 
обременительнымъ, что мноМе винокуренные заводы, которые желали бы по 
временамъ (большею частью съ приближенемъ весны, когда обыкновенно воз- 
вышаются цзны на хлЪбъ и ухудшается качество картофеля) перекуривать 
патоку, отказывались отъ этого. КромЪ того, отмЪ па особаго патентнаго сбора 
на паточное винокуреше дала бы возможность многимъ свеклосахарнымъ за- 
водчикамъ, лишеннымъ возможности утилизировать какимъ либо способомъ 
патоку, продавать ее съ выгодой на винокуренные заводы °). 

Въ томъ же 1887 году Комитетомъ были подвергнуты обсуждению сл$- 
дующе вопросы, касавииеся условй хлЪбнаго винокурев!я: 1) объ установ- 
лени, вместо существовавшихъ 3 нормъ выходовъ спирта—высшей, средней 
и низшей— только двухъ: высшей и низшей, а именно: для хлЪбныхъ припа- 
совъ—38° и 36°, а для картофеля—12° и 10°, и соотвфтственныхъ двухъ 
вормъ для зеленаго солода и свекловицы и, въ связи съ этимъ—объ отмЪнЪ 
4-хъ суточнаго брожен!я; 2) объ уменьшен размЪфра отчислешя безакциз- 
наго перекура при винокурен1и по высшей норм$ и З-хъ суточномъ броже- 
ви съ 7% ва 5°/^— для перваго ииллона градусовъ, и съ 5%/о на 3°/о—для 
остальнаго количества, и объ установлен!и 20/0 безакцизнаго перекура при 
винокурен!и по низшей норм$; 3) о производств учета спирта при вино- 
куреши безъ нормы, въ случа порчи контрольнаго снаряда, по низшей 
норм%; 4) объ установленми отчислен1я безакцизнаго спирта при опытномъ 
винокурев!и изъ матер!аловъ, для коихъ неустановлено нормъ, въ разиЪрз 
30/0 со всего выкуреннаго спирта. 

1) При обсужден!и перваго вопроса приняты были во вниман!е сл дующя 
соображеня: 

Изъ св5дзн1й, имфвшихся въ ДепартаментВ о современномъ состоян!и 
вичокуренной промышленности, оказывалось, что въ перюдъ винокурен!я 


1) Въ семъ случа, дЪйствующимъ Уставомъ о пит. сбор (прихфч. къ ст. 220, 
изд. 1887 года) съ 1 Гюля 1888 г. установлено, что паточное винокурене пользуется 
безакцизнымъ перекуромъ на все выкуренное вино въ разуВрЪ, установленномъ для 
винокурен1я изъ хлёбныхъ припасовъ (ст. 219 того же Уст.). При этомъ перекуръ от- 
числяется на спиртъ изъ хлфбныхъ припасовъ по избранной заводчикомъ норм, &а 
на спиртъ изъ патоки — въ размфрз высшей вормы для хлфбиыхъ припасовъ. 

*) ДЕйствующимъ Уставомъ о пит. сборЪ (изд. 1887 года прилож. къ ст. 5), съ 
1 шла 1888 года винокурен!е изъ свеклосахарныхъ остатковъ, по размфру патентнаго 
сбора, приравнено къ винокурен!ю изъ другихъ припасовъ. 


Обсуждеше вЪ- 
которыхъ вопро- 
совъ, касающихся 
услов!й производ- 
ства хлЬбнаго ви- 
нокурения. 


Установлеше 


двухъ нормъ вм$- 


сто трехъ и от- 
м$на 4-хъ суточ- 
наго броженля. 


1885—86 гг. по высшей изъ установленныхъ для хлЪбныхъ припасовъ нормъ 
(38° изъ пуда) было перекурено 543,392 затора или около 90°/о, по средней 
(37° изъ пуда)—17,236 заторовъ, т. е. мен%е 3°/о, и по низшей норм% (35° изъ 
пуда) только 3,645 заторовъ, или 0,5%/0; остальные же заторы были сдЪланы по 
дрожжевой нормЪф. Еще рЪже заводы прибФгали къ винокуреню при наи- 
болЪе продолжительномъ изъ допускавшихея закономъ 18 Мая 1885 г. сроковъ 
брожен!я, т. е. къ 4-хъ суточному брожен!ю; такъ, въ томъ же пер!од$ вино- 
куреня 603,090 или 99,8%/о заторовъ было сдЪлано при 3-хъ суточномъ и 
менфе продолжительномъ срокЪ броженмя, и только 1,157 заторовъ, т. е. всего 
0,2°/^—при.4-хъ суточной систем брожевя. 

Съ установлен!емъ, согласно закону 18 Мая 1885 г., значительной раз- 
ницы въ размфр$ перекура, отчисляемаго при винокурен!и по высшей вормЪ 
и 3-хъ суточномъ брожени, особенно на первый миллонъ градусовъ вы- 
куреннаго спирта, сравнительно съ соотвЗтственнымъ отчислентемъ при дру- 
гихъ нормахъ, несомнзнно, что заводы еще р№же будуть прибЪгать къ нор- 
мамъ низшимъ и боле продолжительнымъ срокамъ брожен!я. Въ виду этого, 
Комитету казалось возможнымъ отм$нить 4-хъ суточное брожене и оставить 
для хлфбныхь припасовъ, картофеля и свекловицы всего лишь одну высшую 
изъ существующихъь нормъ; но такъ какъ, съ установленемъ только одной 
нормы, пришлось бы довольно часто допускать безнорменное винокуренге, 
по учету только контрольнымъ снарядомъ—ваковое винокурене сопряжено 
съ возможностью нарушен1я интересовъ казны,—то представлялось необходи- 
мымъ, кром высшей нормы, установить еще одну—низшую. 

Поэтому Комитетъ призналъ цзлесообразнымъ и вполнЪ своевременнымъ 
установить, для хлЪбнаго и картофельнаго винокурен!я, вместо 3-хъ суще- 
ствовавшихъ— только дв нормы: высшую и низшую, а именно: для хлЬбныхъ 
матер!аловъ—въ 38 и 36°, а для картофеля—въ 12 и 10° и, соотвфтетвенно, 
дв нормы для зеленаго солода, а равно отмВнить 4-хъ-суточное брожене \). 
Относительно же нормъ для свекловицы, Комитетъ, принимая, съ одной сто- 
роны, во внимаше, что существующия для этого матерала нормы назначены 
на основаши лишь теоретическихъь соображенй, на практик же винокуреше 
изъ свекловицы въ Росаи не встрЗчается, почему для установлен1я надле- 
жащей нормы не имфется данныхъ, а съ другой—имЗя основан!е предпола- 
гать, что существующ!я нормы для свекловицы слишкомъ высоки и служатъ 
помфхой для нроизводства винокурен!я изъ сего матер!ала, полагалъ необхо- 
димымъ свекловицу вовсе исключить изъ числа матераловъ, для которыхъ 
нормы установлены въ ст. 209 Уст. о пит. сб. (по прод. 1879 г.) °). 


1) Означенныя нормы, и въ числ ихъ нормы для зеленаго солода въ 251/39 и 
24° изъ пуда, установлены закономъ 9 Гюня 1887 г. и примняются съ 1 ПГюля 1888 г. 
(ст. 216 Уст. о пит. сб. изд. 1887 г.), 4-хъ суточная же система броженйя оставлена 
вЪ своей сил и нын$ (ст. 192 того-же Уст.). ` 

*) Закономъ 9 Шюня 1887 г. свекловица съ 1 Гюля 1888 г. вовсе исключена изъ 
винокуренныхъ матер!аловъ, для коихъ установлены опред$ленныя нормы выхода 
спирта; по стать же 218 Уст. о пит. сб. изд. 1887 г., нормы выходовъ спирта изъ 
свекловицы установливаются, по мфрф надобности, Министромъ Финансовъ, по бли- 
жайшимъ указаюямъ опыта. 


В 


2) Основашехмъ къ постановкЪ вопроса объ уменьшеши отчислен1я 6без- 
акцизнаго перекура послужило то соображенге, что вскорЪ послЪ введешя въ 
дЪйстве акцизной системы, Правительство признало необходимымъ постепенно 
уменьшать размфръ отчисляемаго въ пользу заводчика безакцизнаго перектра 
и цфлымъ рядомъ послфдующихъ узаконен!й размфръ такого отчислешя былъ 
ограничиваемъ; наконецъ, закономъ 18-го Мая 1885 г. было установлено— 
при винокурени изъ хлфбныхъ припасовъ и картофеля отчислять въ пользу 
заводчиковъ безакцизно 7°/о перекура лишь съ перваго милллона градусовъ 
выкуреннаго въ перюдЪ спирта и 5%/о—съ остальнаго количества, въ томъ 
случа, когда винокурене производилось по высшей нормВ и при 3-хъ- 
суточномъ брожен!и; соотвЪтетвенно сему, въ тоже время былъ уменьшенъ 
размфръ перекура при другихъ усломяхъ винокуревя. Между тфмъ, по 
указан!ямъ опыта, представлялось возможнымъ сдфлать еще новый шагъ, по 
намфченному уже пути, къ сокращеню размфровъ безакцизнаго перекура, 
причемъ, однако, въ видахъ постепенности, желательно бы, не уничто- 
жая пока совершенно этого перекура, лишь уменьшить его до вышеука- 
занныхъ размфровъ, съ сохраневшемъ установленнаго закономъ 18-го Мая 
1885 г. различя—для перваго миллиона градусовъ выкуреннаго спирта и для 
остальнаго количества. Предположене это представлялось тфмъ болЪе свое- 
временнымъ, что съ возвышенемъ, на основан!и закона 18 Мая 1885 года, 
акциза до 9 коп. за градусъ, количество отчисляемаго безакцизно, согласно 
тому же закону, перекура, по переводЪ на деньги, не только не уменьшилось, 
но даже возроело. Что же касается установленя для винокуревя при низшей 
нормз н$еколько большаго размфра безакцизнаго перекура, сравнительно съ 
размЪромъ отчисления безакцизнаго спирта при винокурени безъ нормъ 
(а именно 2°/о перекура вмЪсто 1°/о безакцизнаго спирта со всего выкурен- 
наго количества посл дняго), то предложене это мотивировалось тфмъ с00б- 
ражешемъ, что заводчикъ, при винокуренди по низшей нормЪ, принимаетъ 
на себя рискъ недокура и, при неудачномъ ходф производства, если и полу- 
чить норму, то можетъ не получить причитающагося ему перекура; заводчикъ же, 
производящ1й винокуреше исключительно по показан!ю контрольнаго снаряда, 
не рискуя недокуромъ, всегда получить установленный 1°/о безакцизпаго 
спирта; при этомъ предполагалось, что винокурене по норм$, хотя бы и низ- 
шей, бол$е гарантируеть интересы казны, & потому представлялось необходи- 
мымъ поощрить заводчиковъ къ производству такого винокуреня, & не вино- 
курен!я съ учетомъ спирта лишь по контрольному снаряду '). 


1) На основан!и закона 9 [юня 1887 г., отчислеше безакцизнаго перекура умень- 
шено и, согласно ст. 219 Уст. о пит. сб. изд. 1887 г. производится нынф для хлЪб- 
наго и картофельнаго винокурен1я по слБдующему разсчету: 

Причитается °/о перекура по нормамъ: 
Низшей. Высшей. 
При 4-хъ суточнымъ брожеши. ...... 1/4 2°/о 
› 3-ХхЪ » » о неа. (90 5%/ съ перваго милл1она граду- 
совъ выкуреннаго спирта и 3%/ 
—съ остальнаго количества. 


Уменьшеше от- 
числешя безакциз- 
наго перскура. 


— 88 — 


Производство уче- 3) Производство учета спирта, въ случа порчи контрольнаго снаряда 
та спирта, въ слу- при винокурен!и безъ нормы, по низшей норм Комитеть считалъ, вообще, 
чав порчи КоН- возможнымъ 1), но, виЪеть съ тЪмъ, полагалъь необходимымъ разрЪшать безнор- 
РЯ енпое винокурене лишь на основаняхь, указавныхь въ примфчани 1-мъ 
цо низшеи нормы. 
къ п. 4 прилож. къ ст. 206 Уст. о пит. сб. но П прод. 1881 г. (прим. 1 
къ п. 8 прилож. въ ст. 213 изд. 1887 г.), т. е. допускать его, безъ особаго 
на то разр$шеюня Мивистра Фипнансовъ, въ начал и конц винокуренйя, 
каждый разъ, на срокъ не боле 15-ти сутокъ; въ тзхъ же случаяхъ, когда 
безнорменное винокурене испрашивается на болфе продолжительный ерокъ, 
или даже на цфлый перодъ, оно должно быть допускаемо не иначе, какъ съ 
разр шения Министра Финансовъ. 

Отчислеше без- 4) Установлене отчисленая безакцизно 3%/о спирта со всего выкуреннаго 
акцизнаго спирта количества онаго при винокурен!и изъ такихъ матераловъ, для которыхъ не 
при опытномъ ВИ установлено нормъ, представлялось, по мн8н!ю Комитета, возможнымъ и спра- 
нокурении изъ ма- 3 
терйаловъ. для ко- ВЕДЛИВЫМЪ, ВО 1-хъ потому, что отчислене при подобномъ винокурении без- 
ихь не устапов- АКЦИЗНО лишь установленныхъ 20/5 со всего выкуреннаго спирта оказывалось, 
лено нормъ. согласно имфвшимся въ Департамент Неокладныхъ Сборовъ даннымъ, не- 

достаточнымъ, между тфмъ опытное винокурене весьма полезно и заслу- 
живаетъ поощрен1я; во 2-хъ потому, что производство заводчиками опытовъ 
винокурен1я изъ матераловъ, для коихъ не установлено нормъ, какъ связан- 
ное съ значительнымъ рискомъ, едва ли будеть предприниматься при уставов- 
лени меньшаго отчислен1я, и въ 3-хъ потому, что такое опытное виноку- 
рен!е будетъ производиться лишь въ исключительныхъ случаяхъ и притомъ 
въ продолжен!и сравнительно короткихъ сроковъ. При этомъ, однако, Коми- 
теть считалъ необходимымъ, чтобы сказанное винокурен!е производилось не 
иначе, какъ съ особаго, каждый разъ, разрЪшения Министра Финансовъ и 
подъ постояннымъ техническимъ наблюденемъ акцизнаго надзора, дабы была 
возможность какъ установить своевременно нормы для испытуемыхь мате- 
рлаловъ, такъ и произвести учетъ выкуренному спирту по дЪйствительному 
выходу его, въ случаЪ порчи контрольнаго снаряда °). 

Установлен!е Къ числу разсматривавшихся Комитетомъ вопросовъ объ условяхъ 
минимальной тем- винокурен!я относился также вопросъ объ установлени минимальной тем- 
и пературы спирта, сгоняемаго на винокуренныхъ заводахъ. Ближайшимъ пово- 
суждеве вопроса ДОМЪ КЪ возбужден!ю сего вопроса послужила постановка на одномъ изъ вино- 
объ усиленномъ Куренныхъ заводовъ Ставропольскаго Акцизнаго Управленя двухъ холодиль- 


охлаждеши  сго- никовъ для болЪе сильнаго охлажден1я сгоняемаго спирта. 

няемаго спирта и о ———_———— 

виянуи низкой тем- 1) Подобный порядокъ учета спирта получихъ примфнен!е съ 1 Голя 1888 г., при 

пералуры на по- Чемъ, для покрыт!я усышки и утечки спирта при хранении, пунктомъ 8 прил. къ 

казан!л контроль- СТ. 213 Уст. о пит. сб., изд. 1887 г. заводчикамъ, пря винокурен!и безъ нормы, вва- 

наго снаряда. м$нъ перекура, предоставляется безакцизно одинъ процентъ со всего спирта, выку- 
реннаго по показан!ю контрольнаго снаряда. 

2) Указанныя соображен1я и пожеланля Комитета получили надлежащее осу- 
ществлене съ 1 1юля 1838 г., въ силу закона 9 [юня 1887 г. коимъ вмфетВ съ тфмъ 
постановлено, что, въ случа$ порчи контрольнаго снаряда при безнорменномъ вино- 
курен!и, учетъ спирта за время порчи снаряда дфлается по дйствительно получен- 
нымъ выходамъ (ст. 221 Уст. о пит. сб. изд. 1887 г.). 
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Въ виду несомнфнности того, что низкая температура сгоняемаго спирта 
нфсколько вмяетъ на точность его учета контрольнымъ снарядомъ, вызывая 
неправильныя показан|я послфдняго, Техничесый Комитетъ призналъ необхо- 
димымъ выяснить, можетъ ли это обстоятельство имфть серьезное значене 
для ивтересовъ казны и вмЪстЪ съ симъ изелЗдовать, какъ широко распро- 
странено между заводами сильное охлажден!е сгоняемаго спирта и какими 
цЪлями оно вызывается. Въ отношени же собственно постановки двойныхъ 
холодильниковь Комитетъ считалъь нужнымъ имЪфть свфдЪшя о числ дЪй- 
ствующихъ двойныхъ холодильниковъ и о температурЪ выходящаго изъ нихъ 
спирта. 

Согласно такому заключен!ю Техническаго Комитета, Департаментомъ 
Неокладныхъ Сборовъ предложено было Управляющимъ акцизными сборами 
доставить свЪдЪн!я какъ о томъ, кая встрфчаются на практик уклоненя 
въ показан!яхъ контрольныхъ снарядовъ противъ дйствительныхъ выходовъ, 
ВЪ зависимости отъ температуры сгоняемаго спирта, и какую цфль преслЗ- 
дуютъ заводчики постановкою двойныхъ холодильниковъ, или, вообще, уси- 
леннымъ охлаждешемъ сгоняемаго спирта, такъ и о томъ. гдз и на сколь- 
кихъ заводахъ установлены двойные холодильники и какова температура сго- 
няемаго спирта, поступающаго въ контрольный снарядъ. Составленные изъ 
донесенй Управляющихъ по указаннымъ вопросамъ своды были въ концЪ 
1888 г. подвергнуты разсмотрфн!ю и обсуждению въ КомитетЪ; Непрем$н- 
нымъ же Членомъ, на основан!и приведенныхъ въ сводахъ данныхь и мнЪнй, 
было сдЪлано особое сообщеше, съ надлежащею полнотою освзщавшее сооб- 
ражения Управляющихъ акцизными сборами. Въ сообщени этомъ прежде 
всего говорилось о томъ, что неправильное дЪйстве контрольныхъ снарядовъ, 
при сильномъ охлаждеши спирта, нельзя назвать значительнымъ, ибо, согласно 
донесен1ямъ Управляющихъ акцизными сборами, недочеты снарядовъ были въ 
общемъ не велики, такъ какъ достигали 1—1,5%/ лишь на маломъ числ за- 
водовъ и То не всегда. Подобные недочеты, по мн8н!ю Непремфннаго Члена, 
не могутъ, въ общемъ итог$, имфть серьезнаго звачен!я для интересовъ казны, 
такъ вакъ въ лётне м$сяцы спиртъ поступаетъь въ снарядъ даже при темпе- 
ратур$ 18, 19 и 20 градусовъ, слФдовательно въ данномъ случа происходить 
переучеть снаряда; зат$мъ даже весьма низкая температура спирта не вызы- 
ваетъ во все время сгонки одинаковыхъ недочетовъ, ибо при сгонкВ каждаго 
затора идеть спиртъ разной кр$поети, начиная оть 95 до 35 градусовъ; 
слЗдовательно, если бы при слабой кр$пости спирта показания снаряда и 
были невормальны, то во всякомъ случа не въ ущербъ казны. Поэтому Не- 
прем$нный Членъ полагалъ, что недочеты снарядовъ при низкихъ темпера- 
турахъ спирта въ общемъ не могутъ быть значительными. Дале, въ сообще- 
ни указывалось, что, по мнфню большинства Управляющихъ акцизными сбо- 
рами, не представляется надобности въ какихъ либо особыхъь мФропрятяхъ 
для устранен1я неправильности дфйствия контрольныхъ снарядовъ подъ вя- 
н1емъ низкихъ температуръ сгоняемаго спирта, тогда какъ меньшинство Управ- 
ляющихъ акцизными сборами, напротивъ того, полагало, что недочеты снарядовъ, 
зависяще оть низкой температуры сгоняемаго спирта, представляютъ явле- 
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не опасное для интересовъ казны, на которое, по ихъ мнЪн!ю, необходимо 
обратить внимане и установить таюмя мфры, которыя парализировали бы вля- 
не низкой температуры спирта на показане снаряда. При этомъ одни Управ- 
ляюще высказывались за принудительныя м$ры, а именно за установлен!е 
извфетнаго предфла температуры, ниже которой спиртъ уже не могъ бы быть 
охлаждаемъ, за каковой предЪзлъ слБдовало бы принять отъ 6° до 8° Реомюра; 
по мнфн!ю же другихъ Управляющихъ—м$ропр1ят!я должны касаться самыхъ 
снарядовъ и способовъ ихъ установки, а потому предполагалось неправильное 
показане снарядовъ парализовать надлежащею установкою эксцентрика по 
особымъ нанесеннымъ на него отмфткамъ, сообразно той температур, при 
какой идетъ спиртъ въ снарядъ, или же предлагалось регулировать показа- 
н1я сваряда при помощи указательной стрфлки снаряда, т. е. производить 
условную тарировку его на одинъ, два зубца выше или ниже, смотря по тем- 
ператур$ сгоняемаго спирта. 

Вс эти мфропрятёя признавались, однако, Непрем$ннымъ Членомъ не 
своевременными и, въ виду ихъ односторонности, — не справедливыми въ отно- 
шеи заводчиковъ, такъ какъ регулировали бы дЪйстве снаряда лишь при 
низкихъ температурахъ спирта и, слФдовательно, устраняли бы только недо- 
четы, тогда какъ нереучеты, при высокой температурз спирта, оставались бы 
въ своей силЪ и наносили бы известный вредъ заводчику, который теперь 
покрывается недочетами снаряда. Поэтому, если въ данномъ случа и сл$до- 
вало бы устанавливать как1я либо мфры, то, по мн ню Непрем$ннаго Члева, 
лишь так1я, которыя регулировали бы дйстве снаряда какъ при низкой, 
такъ и при высокой температурахъ, т. е. чтобы сварядъ учитываль спиртъ 
одинаково справедливо для казны и для заводчиква. | 

Въ заключене Непрем$нный Членъ сообщилъ о томъ, что вмяше низ- 
кихъ температуръ спирта на показан1я снаряда никогда не составляло секрета 
или новости для Техническаго Комитета; даже при введеши снаряда въ 
акцизную практику явлеше это было извфстно, а послЗдующия изслЗдованя 
вообще дЪйств!й контрольнаго снаряда бр. Сименсъ и К° вполнЪ уяснили, 
что, напримфръ, при слабыхъ спиртахъ и высокой температур недочеты 
снаряда могутъ дойти до весьма большаго процента противъ дЪйсгвитель- 
ности, каковой недостатокъ снаряда нынз и устраненъ назначешемъ мини- 
мума средней кр5пости сгоняемаго спирта !) и установкою подставки, ненозво- 
ляющей указательной стрЪфлЕЁ опускаться виже 35° 7). Вмяню же низкихъ 
температуръ спирта не придавали особаго значеня главнымъ образомъ по- 
тому, что происходян!е при этомъ недочеты снаряда уравновЪфшиваются тзии 
начетами, которые имфютъ м$ето въ теплое время года, когда одинаковый 
по кр$Зпости спиртъ поступаегь въ сварядъ съ сравнительно высокою темпе- 


ратурою. 


1) По ст. 128 Уст. о пит. сб. изд. 1887 г. средняя кр$пость выкуриваемаго 
спирта не можеть быть ниже 70° по разсчету 14-ти дневной выкурки; обязательная 
же низшая крфпость каждой сгонки опредфляется Министромъ Финансовъ, въ пред$- 
лахъ до 45 градусовъ. 


2) Въ силу циркуляра Министерства Финансовъ отъ 4 [юля 1886 г., за № 1,942. 
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Въ отношени цфлей, преслфдуемыхъ заводчиками при примЗнен!и уси- 
леннаго охлаждения сгоняемаго спирта, данныя, приведенныя въ вышеупомя- 
нутомъ свод изъ донесемй Управляющихъ акцизными сборами, указываютъ 
на то, что цфли эти, по мнЪн!ю Управляющихъ, заключаются въ сл дующемъ: 

1) въ стремлен!и достигнуть возможно большаго недочета въ показа- 
вяхь снаряловъ; — такое предположеше высказано большинствомъ Унрав- 
лЮЩихЪ; 

2) въ получении спирта большей крЪчцости и лучшей ректификащи (мн%®в!е 
7 Управляющихъ); 

3) въ стремлен1и къ уменьшеню испарен!я спирта при нахожден!и его 
въ лагунЪ и при дальнфйшемъ его хранен!и (мае 6 Управляющихъ); 

4) въ ускорении сгопки—лфдовательно въ сокращении работъ на за- 
вод и расходовъ на производство (мне 2 Управляющихъ), и 

5) по мнЁн!ю лишь одного Управляюптаго—въ стремлени избЪгнуть 
случайнаго повышен!я температуры въ фильтрф$. 

При дальнфйшемъ обсуждени вопроса относительно недочетовъ кон- 
трольнаго снаряда подъ влляюемъ низкой температуры сгоняемаго спирта и 
мфръ къ ихъ устранен!ю, ПредсЪдателемъ Комитета было также замВчено, что 
по представленнымъ даннымъ, недочеты эти, сравнительно, не особенно ве- 
лики и ве превышаютъ процента допускаемой погршности, а потому они 
едва ли могуть имфть серьезное значеше для интересовъ казны; въ виду 
сего, по мнфню ПредсЪдателя, не представляется еще достаточныхъ основавй 
для установлен1я какихъ либо законодательныхъь м$фръ въ отношени предФла 
температуры спирта, поступающаго въ снарядъ, а равно и по устраненю 
вмян!я низкихъ температуръ спирта на показаня снаряда. Что же касается 
мфръ, предлагавшихся для этой цзли Управляющими акцизными сборами, 
то Предсздатель также признавалъ ихъ нежелательными и нец$лесообраз- 
ными потому, что условная тарировка той или другой части снаряда, на- 
правленная къ устраненю недочетовъ спаряда при низкой температурз, 
оставляетъ въ полной сил переучетъ снаряда при высокой температур про- 
ходящаго спирта. 

ДалЗе Предсдателемъ было обращено внимаше на общий вопросъ о 
вл1ян1и температуры на показав1я контрольнаго снаряда и на необходимость 
дальнфйшей его разработки, такъ какъ весьма желательно, чтобы контроль- 
ные снаряды при всевозможныхъ условшяхъ, встрфчающихся на винокурен- 
ныхъ заводахъ, дЪйствовали какъ можно правильнЪе и точнзе, что представ- 
ляется необходимымъ какъ для соблюдешя казеннаго интереса, такъ, глав- 
нымъ образомъ, для урегулированя интересовъ заводчиковъ. По мнёню 
Предсздателя, въ Комитет имЪется уже много теоретическихъ данныхъ 
относительно дфйстыя контрольнаго снаряда, могущихъ послужить для на- 
чала разработки даннаго вопроса, уси шность которой представляется тёмъ 
боле вфрозтною, что техники губернскихъ акцизныхъ управлен!й могутъ дать, 
или, во всякомъ случаЪ, собрать не мало матерала относительно практиче- 
скихъ наблюден!й за дЪйстыями снарядовъ на заводахъ. 

По разсмотрёни свода мнзн\ Управляющихъ зкцизными сборами относи- 
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тельно вмяня низкихъ температуръ сгоняемаго спирта на показаня контроль- 
ныхъ снарядовъ, и по всестороннемъ обсуждении сего вопроса, Техническимъ Ко- 
митетомъ было признано, что недочеты контрольныхъ снарядовъ оть вмян1я 
низкихъь температуръ спирта не могутъ представлять серьезнаго значен1я для 
интересовъ казны въ виду того, что, съ одной стороны, эти недочеты не превы- 
шаютъ установленнаго процента погрфшности въ показаняхъ снаряда, а съ 
другой— что влян!е ихъ до нЪкоторой степени регулируется начетами снаряда, 
происходящими при сгонкахъ въ лётше м$сяцы. По этимъ соображен1ямъ 
Комитетъ полагалъ, что въ настоящее время не имфется еще достаточныхъ 
данныхъ и основан!й для установлен1я законодательныхъ мЪфръ къ устране- 
вю вл!ян1я низкихъ температуръ спирта на показаня снаряда, а потому и 
самый вопросъь объ установлен!и, по сему предмету какихъ либо общихъ 
мфропрятй Комитетъ полагалъ оставить открытымъ впредь до представ- 
ленйя боле существенныхъ и обстоятельныхъ данныхъ. Что же касается по- 
ставленнаго ПредеЗдателемъ общаго вопроса о вмяюи температуры на 
правильность показаний снаряда, то Комитетъ призналъ желательнымъ, чтобы 
вопросъ объ урегулирован!и дЪйств!й снаряда получилъ въ Комитет дальнзйшее 
движен!е и сталъ бы предметомъ работъ и изыскаюй Комитета, направлен- 
ныхъ къ достиженю возможно точныхъ показан1й снаряда при различныхъ 
услов1яхъ заводскаго производства. 

По даннымъ вышеупомянутаго свода изъ донесенй Управляющихъ а&Ециз- 
ными сборами относительно числа заводовъ, ииВющихъ двойные холодильники, 
и температуры выходящаго изъ нихъ спирта оказалось, что двойные холодиль- 
ники. установлены на 29 заводахъ, въ 7 различныхь Управлен1яхъ, причемъ 
большая часть таковыхъ заводовъ (16) находилась въ Эетлявдекомъ управ- 
лен1и. Что касается температуры, до которой охлаждается спиртъ при этихъ 
холодильникахъ, то приведенныя по сему предмету данныя относились боль- 
шею частью къ зимнему времени и указывали на слЗдующ!е предЗлы тем- 
пературы: 


отъ - 20 до -- 99| оть - 3° до -- 6°| оть + 7° до - 8° 
» |720 » + 10 » {30 » - 10° 
» 38» + 50| › + 69°» - 85 


ДалЪе въ томъ же свод сообщалось, что для охлажденя спирта до 
низкихъ температуръ примфняются еще холодильники съ большою охлаждаю- 
щею поверхностью. Число подобныхь холодильниковъ, однако, еще меньше, 
чфмъ число двойныхъ; встр®чаются же они въ большемъ числ Управлений, а 
именно въ двЪнадцати. Что касается охлаждающей поверхности данныхЪ 
холодильниковъ, то поверхность эта въ нфкоторыхъ случаяхъ значительно пре- 
вншаетъ потребную площадь охлажденя и несоразм рна съ величиной другихъ 
частей перегоннаго аппарата; иногда охлаждающая поверхность холодильника 
на столько велика, что въ зимнее время выходящий изъ него спиртъ нер$дко 
имфетъ температуру --1°; при этомъ упоминалось, что на 4-хъ заводахъ не 
только спиртъ получается съ температурою всего на 1° Р. выше температуры 
входящей воды, но и выходящая вода значительно вагр$вается. 


`- 
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Температура сгоняемаго спирта при холодильникахъ съ большою охлаж- 
дающею поверхностью, по приведеннымъ въ свод даннымъ (большею частью 
для зимняго времени), колеблется, вообще, въ слфдующихъ пред$лахъ: 


отъ —- 0,5 до — 4,59 оть | 4 до - 5 
» Г» - 39 » 4» - 6 
» | 15» - 20 » 4» 7 
» {3 » | 7 » [4 » | 80 
» {+3 » + 12° » 4» - 1791 

ДалЪе Управляющ!е акцизными сборами указывали на то, что кромВ 
описанныхъ способовъ усиленнаго охлаждевня сгоняемаго спирта, заводчики 
прибфгаютъ иногда, для той же цфли, къ устройству спешальныхъ чановь, 
въ которыхъ вода, до постуилен1я въ холодильники, искусственно охлаждается 
льдомъ; при этомъ температура сгоняемаго спирта колеблется въ предфлахъ 
отъ 5 до --8° и отъ 2 до — 3,50. Въ нфкоторыхъ же губершяхъ, 
по замЗчан1ямъ Управляющихъ, имфется не мало заводовъ, которые вовсе не 
нуждаются въ искусственномъ охлажден!и поступающей въ холодильники воды, 
такъ какъ они имфютъ возможность пользоваться водою въ большомъ количествЪ 
изъ колодцевъ, ключей, родниковыхъ прудовъ и т. п., температура воды ко- 
торыхъ на столько низка, что дфлаетъ излишними особыя охлаждающия прис- 
пособленя. 

Въ заключен!и своемъ отпосительно изложенныхъь въ сводЪ данныхъ и 
мнЪнй Управляющихъ акцизными сборами, Непремфнный Членъ, между про- 
чимъ, замфтилъ, что, судя по этимъ даннымъ, двойные холодильники не по- 
лучили широкаго примфнен!я при винокурени, такъ какъ они встрфчаются 
только на 29 заводахъ въ 7 Управлешяхъ, и что при холодильникахъ съ 
значительною охлаждающею поверхностью, а равно и при разнообразныхъ 
другихъ способахъ, какъ, напримВръ, посредствомъ проведения очень холодной 
воды изъ родниковъ, колодцевъ, а также охлаждешемъ воды, поступающей на 
холодильникъ, при посредствВ льда и т. п., сгоняемый спиртъ охлажлаетсл 
до такой же температуры, а иногда и ниже, чЪмъ это наблюдается при дЪй- 
сти двойныхъь ХолодилЬниковъ. 

Основываясь на ТФХхЪ же соображеняхъ, Председатель, съ своей сто- 
роны, не признавалъ возможнымъ запрещать указанные пр1емы для охлаж- 
дев!я спиртовыхъ паровъ, а потому полагалъ, что и постановка двойныхъ 
холодильниковъ едва ли можеть быть восирещаема. 

По сопоставлени всЪхъ выясненныхъ обстоятельствъ относительно уси- 
леннаго охлажден1я сгоняемаго спирта и во внимане къ тому, что посту- 
паюций въ снарядъ спиртъ охлаждается до низкихъ температуръ, вызываю- 
щихъ уже недочеты въ показан1яхъ контрольнаго снаряда, не только двойными 
холодильниками, но также при посредств$ другихъ аппаратовъ или способовъ, 
ве могущихъ быть воспрещаемыми, Техническй Комитетъ пришелъ къ заклю- 
чен!ю, что постановка на винокуренныхъ заводахъ двойныхъ холодильниковъ, 


1) При этихъ предфльныхъ числахъ имфется указан!е, что температура сгонае- 
маго спирта наблюдалась, соотвЪтственно времени года, различная. 


Ра 


Снаряды для 


=: О ыы 


съ цзлью охлажденя поступающаго въ снарядъ спирта, также не можетъ 
быть воспрещаема. 


Гхдвда ]\. 


Учеть бражки и опредёлене качества ея, 


Занятя Комитета по вопросу объ учетЪ бражки состояли, собственно, 


учета количества въ изселФдован!и приборовъ, предназначавшихся для этой цзли. 


бражки-брагом$ры. 


Докладъ Комми- 
ен по разсмотр$- 
ню представлен- 
ныхъ проектовъ 
брагомровъ. 


Вь ОктябрЪ 1883 года отъ Департамента Неокладныхъ Сборовъ была 
сдЗлана публикащя о вызов8 желающихъ принять участе въ изобрЪтеви 
особаго прибора для учета поступающей въ перегонку бражки, причемъ были 
указаны и условмя, которымъ долженъ былъ удовлетворять такой при- 
боръ. Главнфйпия условя состояли, во-первыхъ, въ требован1и, чтобы при- 
боръ показывалъ количество ведеръ бражки, поступающей въ перегонный 
аппарать, а во-вторыхъ, чтобы разность между показан1ями прибора и дЪй- 
ствительнымъ количествомъ пропущенной чрезъ него жидкости не превышала 
1-го процента; остальныя услов1я касались установки прибора, его стоимости 
и т. п. Велфдстые этого вызова, въ ипродолжен!и 1884 г., въ Техничесвй 
Комитетъ было доставлено 17 проектовъ брагоизмЗрительныхъ снарядовъ, 
изъ коихъ два (Сименса и Глезера-Пинча) представлены были въ натураль- 
ную ихъ величину, 8 (Вальдова, Бартновскаго-Ярошевича, Филатова, Кар- 
лова, Бронштейна, Абеля Буга, Завадскаго и Веселкина)—въ моделяхъ, а 
остальные 7 (Матвь$евскаго, Барона Фитингофа, Швитау, подъ девизомъ 
«Точность любить правду», Буха, ТГроицкаго и Рыковскаго)—въ черхежахъ, 
рисункахъ и описавн!яхъ. 

Для раземотрн1я всЪхъ представленныхъ проектовъ, Комитетъ изъ среды 
своихъ членовъ избралъ особую Коммиаю '), которой и было предложено 
выяснить вс достоинства и недостатки каждаго представленнаго проекта и 
высказать свое заключене, насколько пра роАннЫе снаряды удовлетворяли 
необходимымъ требован1ямъ. 

Коммис1я, исполнивъ возложенное на нее поручене, представила о 
своихъ работахъ обширный докладъ, который и былъ раземотрнъ Комите- 
томъ въ начал 1885 года. 

Въ доклад Коммими прежде всего указывалось, что представленные 
проекты, по сходству ихъ основнаго принципа, могуть быть раздЪлены на 
дв$ группы снарядовъ, которымъ Коммися дала общее назване брагомЗровъ. 
Первую группу составляютъ брагомЗры непрерывнаго дЪйств!я, въ которыхъ 
входъ и выходъ бражки происходятъ или вполнф непрерывно (брагомЗры За- 
вадскаго, Рыковскаго, Троицкаго, Абеля Буга, Карлова и подъ девизомъ 
«Точность любитъ правду»), или они смЗняются одинъ другимъ черезъ весьма 
малые промежутки времени (брагом$ръ Сименса). У брагомфровъ второй 


1) Въ составь Коммиси вошли: Члены Комитета: И. А. Недошивинъ, ©. А. 
Ванлярскй, Л. Н. Шишковъ, Е. Г. Котельниковъ, 9. Ф. Ундрицъ, профессоръ 
Н. И. Тавилдаровъ и приглашенный Предсфдателемъь Комитета Профессоръ Техноло- 
гичес каго Института Р. 9. Ленцъ. 
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группы (Глезера-Пинча, Вальдова, Бартновскаго-Ярошевича, Филатова, Брон- 
штейна, Веселкина, МатвЪфевскаго, бар. Фитингофа, Швитау и Буха) входъ 
и выходъ бражки смЪпяютъ другъ друга чрезъ болфе или менфе значитель- 
ные промежутки времени. Относительно же способа приведет въ движене 
брагомфра, представленные проекты раздфлены были Коммичею на три ка- 
тегори. Въ первой категори отнесены брагомфры, приводимые въ движене 
паровою, водяною или конною силою помощью обыкновенныхъ приводовъ; 
сюда относится только брагомфръ Сименса. Ко второй категории отнесены 
брагомфры, въ которыхъ движене частей происходитъ автоматически, силою 
напора или вфса протекающей бражки. Сюда принадлежать брагомфры: За- 
вадскаго, Карлова, Рыковскаго, Троицкаго, Глезера-Пинча, подъ девизомъ 
«Точность любитъ правду» и Абеля Буга. Остальные брагомЪры составляютъ 
третью категор!ю; въ нихъ, по наполнен!и брагомфра бражкою, рабоч й силою 
руки мфняетъ расположеше крановъ или задвижекъ, посл чего начинается 
опорожнене брагомфра; затмъ, такимъ же образомъ, вновь измЪняется 
расположеше крановъ или задвижекъ и т. д. Таковы брагомЪфры: Филатова, 
Веселкина, Бронштейна, МатвЪевскаго, Бартновскаго-Ярошевича, барова Фи- 
тингофа, Буха, Вальдова и Швитаду. 

Различе между брагомфрами этихъ трехъ категорий, по мнЪн1ю Ком- 
мици, весьма существенно. Брагомфры, требующе постояннаго участл 
рабочаго, неизбЪжно должны отмЪривать бражку боле или менЪе значи- 
тельными порщями и имЪть для этого мфрники большаго объема; снаряды эти 
не могутъ быть примфнены къ заводамъ съ непрерывнодфйствующими пере- 
гонными аппаратами, безъ звачительнаго усложнен1я и стЪснешя заводскаго 
производства или безъ риска для казны. Брагом$ры же, дЪйствующе авто- 
матически, могутъ быть одинаково примфняемы какъ къ кубовымъ, такъ и къ 
непрерывнодЪйствующимъ аппаратамъ. 

ДалЪе указывалось, что почти половина представленныхъ брагомфровъ 
основана на начал поплавка, плавающаго въ бражкЪ и изм$няющаго свое 
положен1е вмЪст$ съ уровнемъ жидкости въ снарядЪ; эта мысль прим нить 
поплавокъ къ учету бражки, по инфню Воммийи, вообще не можетъ быть 
названа счастливою. Велфдстве прилипан!я твердыхъ частицъ бражки, по- 
плавокъ неизбЪжно долженъ измЪнять свой абсолютный вЪеъ и степевь ипо- 
гружен1я въ бражку; равнымъ образомъ, т же твердыя частицы бражки, 
валипая на стфпки, вдоль которыхь движется поплавокъ, могутъ служить 
причиною остановки сего послфдняго. Особенно неудачно примЪнене по- 
плавка въ брагомфрахъ Буха и Барона Фитингофа; снарядъ же Троицкаго сво- 
боденъ отъ этихъ недостатковъ, ‘такъ какь въ немъ объемъ отмфриваемой 
бражки вовсе не зависитъ отъ абсолютнаго вЪса поплавка и остается всегда 
ПОСТОЯННыЫМЪ. 

РаземотрЗвъ детально конструкщшю каждаго брагом$ра и изложивъ всЪ 
иимфющяся въ нихъ удобства и неудобства, Коммися признала заслуживаю- 
щими вниман!я только четыре брагомфра, а именно: брагомЁфры Сименса, 
Глезера-Пинча, Троицкаго и Рыковскаго; веф же остальные брагомЪфры, по 
разнымъ причинамъ, какъ, наир., въ виду слабой разработки всего проекта 
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или какой либо его части, по сложности устройства снаряда, по отсутствию 
въ проект какого нибудь важнаго приспособленя и т. п., были признаны 
Коммицею неудовлетворительными и непригодными для той цфли, для которой 
вообще предназначаются брагом$ры. 

Брагомры, обративийе на себя внимане Коммиси, имли слдующя 
устройства: 

Браломъръ Сименса представляетъ собою бражный насосъ вполн® ори- 
гинальной конструкщи, сообразованной со свойствами бражки. М$Зряющею 
частью этого брагомфра служитъ цилиндръ, гладко выточенный внутри и 38- 
крытый съ однй стороны крышкою, плотно притянутою болтами. Внутри ци- 
линдра движется плотно пригнанный бронзовый поршень, имЗюшй видъ 
стакана, обращеннаго отверстемъ къ крыше цилиндра. На боковой поверх- 
ности стакана сдфланъ четыреугольный вырЪзъ. По ковцамъ одного изъ го- 
ризонтальныхъ д1аметровъ цилиндра имфются отверстя, изъ которыхъ одно 
назначено для входа бражки въ цилиндръ, а другое—для ея выхода. Штокъ 
поршня, пройдя сальникъ въ крышк%, весеть на себЪ шкивъ или рукоятку, 
отъ которой, вмЗетВ съ поршнемъ, получаеть вращене вокругъ своей гео- 
метрической оси. 

При вращени поршня боковой его прорфзъ становится поперем$нно 
противъ одного изъ отверствй въ цилиндр. Въ то же время поршень имфеть 
возвратное движене вдоль своей оси. Оба движен!я поршня разсчитаны 
такъ, что со времени удален1я его отъ крышки цилиндра, боковой вырЪзъ 
обращенъ къ входному отверстю, внутреннее пространство цилиндра возра- 
стаетъ, а бражка давлешемъ атмосферы входитъ въ брагомфръ. При обрат- 
номъ движении поршня, боковой его выр$зъ приходится противъ входнаго 
отверст1я цилиндра, внутреннее пространство послЗдняго уменьшается и 
бражка выдавливается изъ брагом$ра. Такимъ образомъ, при каждомъ обо- 
рот поршня, чрезъ брагомфръ проходитъ объемъ жидкости, равный основа- 
ню поршня, умноженному на длину его хода въ одну сторону. Движеше 
поршня передается счетчику, отмЗчающему число оборотовъ поршня. 

По’ мн$ню Коммиси, счетчикъ составляетъ слабую часть этого браго- 
мВра; съ цфлью сдфлать невозможнымъ обратное движене счетчика, изобр}- 
татель употребилъь храповой механизиъ съ шариками, тогда какъ, въ дан- 
номъ случа, по мнню Коммиси, обыкновенный храповикъ съ собачкою 
былъ бы болзе надежнымъ и цфлесообразнымъ средствомъ. ЗатЗмъ, для уни- 
чтожен!я ухода счетчика впередъ, вслЗдстше инерщи его частей, онъ снаб- 
женъ пружиннымъ тормазомъ, который, по мн®ню Коммиси, слЗдовало бы 
замЗнить какимъ либо другимъ приспособлешемъ. Въ остальныхъ своихъ ча- 
стяхъ брагомфръ Сименса представляется весьма хорошимъ, какъ по про- 
стотв, такъ и по цфлесообразности своего устройства. ТФмъ не мензе, Ком- 
мис1я полагала, что безъ предварительныхь испытан!й на заводЪ, нельзя сдз- 
лать рёшительнаго заключен!я о его практической пригодности. КромЪ того 
указывалось на то, что въ виду легкости засоревя поршня, въ особенности 
при быстромъ его ходЪ, необходимо избЪгать брагомфровъ данной конструк- 
щи слишкомъ малаго разм$ра, а работать ими слЗдуеть при наименьшей ско- 


рости движен1я поршня; на заводахт же малыхъ, дЪйствующихъ не паровою, 
не водяною и даже не конною силами, а равно на заводахъ кубовыхъ— при- 
м$нен!е брагомфра Симепса представлялось бы довольно затруднительнымъ. 

Браюмърь Галезера-Пинча состоить изъ цилиндрическаго ифрника, въ 
которомъ помфщенъ поплавокъ, подвфшенный на леятЪ изъ никеля, огибаю- 
щей блокъ. Къ этому же блоку укрфплена и другая такая же лента, несущая 
на себЪ гирю, служащую противовфсомъ поплавку. Бражка входитъ по трубЪ 
чрезъ особый кранъ, вращающийся вокругъ горизонтальной оси и соединяющий 
мфрникъь поперем$нно то съ квасильнымъ отдфлешемъ, то съ перегоннымъ 
аппаратомъ. Наполняя м$рникъ, бражка поднимаетъ поплавокъ и тфмъ за- 
ставляетъь вращаться блокъ. У окружности блока имфются два пальца, которые 
при вращен!и блока въ ту или другую сторону поднимаютъ тяжесть. Дойдя 
до извЪетной точки, тяжесть эта падаетъ и ударомъ приводитъ въ движене 
рычаги, поворачивающе вранъ. Эти повороты происходятъ въ тф моменты, 
когда поплавокъ приходить въ свое крайнее положене. Ось блока передаетъ 
движен!е счетчику, показывающему въ литрахъ объемъ жидкости, прошедшей 
черезъ брагомЪръ. Поплавокъ никогда не опускается до дна мЪфрника, которое 
имфетъ наклонное положене со скатомъ къ выпускной трубЪ. Такимъ обра- 
зомъ, внизу мЪФрника остается мертвый слой, назначенный для собирав1я 
отстоя. Время отъ времени, въ особенности въ конц сгонки, освобождаютъ 
мЪрникъ оть нечистотъ, скопившихся въ мертвомъ слоЪ. Съ этою цЪлью 
кранъ мфрника можеть быть повервутъ надлежащимъ образомъ, помощью 
особой рукоятки и вполнВ независимо отъ блока и его счетчика. Для учета 
этихъ поворотовъ крана служитъ особый счетчикъ. При спускЪ отстоя, мЁр- 
нИЕЪ промываютъ водою, пускаемою въ него по особой труб$. 

Относительно даннаго брагом$ра Коммимя указывала, что, по простотЪ 
своего устройства, этотъ брагомфръ заслуживаеть внимая для примфненя 
его на заводахъ съ кубовыми перегонными аппаратами; но для непрерывно- 
дЪйствующихъ аппаратовъ онъ не можетъ быть рекомендованъ, такъ какъ 
требуетъь установки насоса или монжю. Немаловажнымъ недостаткомъ браго- 
`мЪра Глезера-Ципча Коммися признавала рЪфзюе удары, которыми сопровож- 
даются повороты крана; удары эти, расшатывая мехавизмъ, должны способ- 
ствовать скорому его изпашиван!ю. 

Браломтръ Троицкаю представлепъ былъ въ двухъ экземплярахъ. Въ 
первоначальномъ вид брагомфръ состоитъ изъ двухъ цилиндрическихъ сосу- 
довъ, расположенныхь вертикально одинъ надъ другимъ и имфющихъ общую 
геометрическую ось. Ниже!й цилиндръ раздЪленъ д1аметральною стЁнкою на 
два мёряющихъ отдзлен!я, а верхн!й служитъ премникомъ бражки. Нижий 
цилиндръ имфетъ два дна съ окнами для входа бражки въ каждое изъ мЪряю- 
щихъь отдфлев!й и для выхода изъ нихь. Въ верхнемъ цилиндрЪ, вдоль его оси, 
движется поплавокъ, въ зависимости оть уровня бражки въ премникЪ. Двигаясь 
поступательно, поплавокъ, помощью особой передачи, вращаетъ въ ту или дру- 
гую сторону вертикальную ось, на которой насажены заслонки, назначенныя 
закрывать входныя и выходныя отверстя мфряющихъ отдфленй. Самыя 
отверстя и ихъ заслопки разсчитаны такъ, что во время наполненя одного 
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изъ отдЪленй, другое опорожняется. Заслонки открываются моментально и 
закрываются также довольно скоро. Каждая перемфна въ расположени за- 
слонокъ отм$чается счетчикомъ обыкновеннаго устройства. 

Въ этомъ проект самъ изобр$татель находилъ н$которые недостатки, 
которые и были, до нзкоторой степени, имъ же устранены во второмъ его 
проект. Коммися признавала, что весьма трудно дать рёшительный отзывъ 
о проект г. Троицкаго, не им$я хорошо исполненной модели его брагомЗра, 
но, во всякомъ случаЪ, по мн ню Коммиаи, данный брагомЗръ заслуживаетъ 
вниман!я по принципу своего устройства, ставящаго его выше другихъ бра- 
гомфровъ, основанныхЪ на начал поплавка. 

Браломтръ Рыковскаю представляеть собою настоящую водостолбовую 
машину, довольно остроумно приспособленную къ учету протекающей чрезъ 
нее жидкости. М»$ряющею частью этого брагомЗра служитъ горизонтальный 
цилиндръ, закрытый, подобно цилиндру паровой машины, крышками на бол- 
тахъ и тщательно обточенный внутри. Въ цилиндрЪ движется поршень, раз- 
ДВляющй собою внутреннее пространство цилиндра на два отдзленя. По- 
мощью особыхъ, надлежащимъ образомъ расположенныхъ, каналовъ и задви- 
жекъ каждое изъ отдфлен!й цилиндра поперем$вно соединяется то съ помф- 
щен!емъ, откуда поступаетъ бражка въ брагомЗръ, то съ перегоннымъ аппа- 
ратомъ. Такимъ образомъ, когда одно отд$лен!е цилиндра наполняется браж- 
кою, другое опорожняется. Возвратное движене поршня совершается давле- 
н1емъ входящей въ цилиндръ бражки. Штокъ поршня проходитъ сквозь саль- 
ники въ крышкахъ цилиндра и иметь на обоихъ ковнцахъ наглухо наса- 
женныя крестовины, служаш1я для передачи движеня задвижкамъ и счет- 
ЧИКЯаМЪ. 

Приспособлен!е для передвижен!я задвижекъ разсчитано такъ, что за- 
движки начинаютъ перемщаться лишь въ тотъ моментъ, когда поршень, 
пройдя всю длину цилиндра, остановится; при этомъ окна, быви!я открытыми 
во время хода поршня, закрываются раньше, чЁмъ начнутъ открываться друмя. 
Передвижен!е задвижекъ происходитъ настолько быстро и ведется въ такомъ 
порядЕкЗ, что одновременно движутся дв задвижки: одна впускная—съ пра- 
вой стороны поршня, & другая выпускная—съ лфвой стороны и обратно. 
Когда одна нара задвижекъ перем щается, другая остается въ покоЪ и начи- 
наетъ двигаться лишь тогда, когда первая остановится. Такимъ устройствомъ 
механизма, служащаго для перем$щен1я задвижекъ, предупреждева одновре- 
менность входа бражки въ брагомръ и выхода ея на одну и ту же сторону 
поршня. 

Предпочтене, отданное изобр®тателемъ задвижкамъ передъ кранами и 
клапанами, признавалось Коммисею весьма цфлесообразнымъ на томъ осно- 
вани, что задвижки, своими острыми краями, подобно ножницамъ, должны 
разрфзывать застрявше въ окнахь комья и твмъ значительно уменьшать 
вфроятность засорен1я брагомЪра. 

Коммися признала, что брагом$ръ Рыковскаго разработанъ весьма хо- 
рошо и полагала, что, имя дЪло съ однородною жидкостью, какъ вода или 
спиртъ, брагомЗръ будетъ дЪйствовать вполнВ правильно, учитывая съ боль- 
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шою точностью количество прошедшей чрезъ вего жидкости, но трудно, по 
мн®н Коммисси, быть ув5реннымъ въ успфшномъ ходз брагомЪра, движу- 
щагося напоромъ бражки, иифющей видъ кашицы, съ боле или менфе зна- 
чительнымъ содержанемъ комьевъ. 

Въ заключене Коммис1я указала на необходимость испытать на прак- 
тикЪ брагом$ры Сименса и Глезера-Пинча, такъ какъ приборы эти представ- 
лены въ натуральную величину, и предложила произвести требуемыя испы- 
ташя въ винокурнЪ Технологическаго Института; если же эти опыты дадутъ 
благоприятные результаты, то, по инзн!ю Коммиси, слфдовало бы ирюбр$еть 
нЪзеколько этихъ брагомфровъ и произвести дальнЪйпия испытан! ихъ, въ боле 
широкихъ разм$рахъ, на заводахъ, причемъ съ брагомВромъ Сименса необходимо 
было бы произвести опыты на заводахъ съ непрерывнодЪйствующими аппара- 
тами, а съ брагомромъ Глезера-Пинча—на заводахъ съ кубовыми аппаратами. 

Раземотрфвъ, съ своей стороны, представленные проекты брагомфровъ, Заключене Тех- 
Комитетъ, соглашаясь, въ общемъ, съ заключенемъ Коммиси, выраженномъ Ническаго Коми- 
въ ея докладф, не согласился съ инЪвемъ Коммиси о признан!и аппаратовъ о. 
Троицкаго и Рыковскаго заслуживающими вниман!я, такъ какъ, по мнфн!ю о проектахь бра- 
Комитета, сложность этихъ брагомфровъ, трудность выполнев!я ихъ деталь- гомфровъ. 
выхъ частей и вфроятность дороговизны, едва-ли дадутъ возможность съ 
усп$хомъ примЗнить ихъ для учета бражки на винокуренныхъ заводахъ, по- 
чему брагомЗры Троицкаго и Рыковскаго и были отнесены Комитетомъ къ 
числу брагомФровъ, неудовлетворяющихъ условямъ, предложеннымъ Депар- 
таментомъ Неокладныхъ Сборовъ. 

Затмъ Комитеть, въ отношени брагомЪра акцизнаго чиновника Фила- 
това высказался въ томъ смыслВ, что брагомЪръ этотъ, по простотЪ устрой- 
ства своего крана, иожетъ быть признанъ цЗлесообразнымъ, но такъ какъ 
проч1я части представленной модели слишкомъ мало разработаны и къ тому 
же примфнене вертикальнаго винта съ гайкою, для учета поворотовъ крана, 
является неудобнымъ, по причин затруднительности устроить винтъ съ 
математически точными нар$зками, то Комитетъ, соглашаясь съ докладомъ 
Коммиси о непригодности аппарата Филатова въ настолщемъ его видз, 
призналъь полезнымъ поручить НепремВнному Члену подвергнуть аппа- 
ратъ этоть нзкоторымъ усовершенствован!ямъ, съ примЗнешемъ, для учета 
поворотовъ ‘крана, вмЪсто винта, — счетчика. 

Относительно же брагом$ровъ Сименса и Глезера-Пинча, Комитетъ 
вполнз быль согласенъ съ предложешемъь Коммиси о производств$ ряда 
опытовъ СЪ этими брагомфрами въ винокурн$ Технологическаго Института, съ 
тзмъ, чтобы въ случа благопрятныхь результатовъ, опыты были продол- 
жены на винокуренныхъ заводахъ. 

Согласно приведенному постановлен!ю Комитета, первое испытане назван- Испытане бра- 
ныхъ брагомровъ состоялось въ томъ же 1885 г. и производилось профессо- гомфровъ Симен- 
ромъ Технологическаго Института Н. И. Тавилдаровымъ ва винокуренномъ — _ а 
завод Технологическаго Института, причемъ, кромВ брагомЗровъ Сименса и винокуренномъева- 
Глезера-Пинча, испытаню подвергался также и брагом8ръ Филатова ВЪ водЪТ ехнологиче- 
измненномъ его вид. Профессоръ Тавилдаровь о всЪхъ произведенныхъ скаго Института 
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имъ опытахъ представиль Техническому Комитету въ апрЗлЪ 1885 г. 
подробный докладъ, въ которомъ прежде всего указывались существенныя 
черты устройства каждаго брагомВра и приводились нфкоторыя пояснен!я 
тъхъ данныхъ, которыя были указаны самими изобр$тателями въ представ- 
ленныхъ ими проёктахъ. 

Такъ, по отношению къ брагом$ру Сименса, въ доклад указано, что 
объемъ мЗряющаго его цилиндра приблизительно равенъ Ло ведра, а потому 
недостаточно точное измЗрен!е объемной камеры будетъ оказывать влявше на 
точность вычислен!й объема прошедшей чрезъ брагом$ръ бражки; это обстоя- 
тельство предвидЗль и самъ Сименсъ, и для того, чтобы устранить воз- 
можную погрфшность, предложилъ показан1я счетчика помножать на извфстный 
коеффищентъ, который для испытывавшагося прибора опред$ленъ имъ въ 1,033, 
такъ что если счетчикъ показываетъ объемъ пройденной бражки въ 1,000 
ведеръ, то дЪйствительный объемъ должно принять въ 1,033 ведра. 

Скорость работы своего прибора Сименсъ опредЗлялъ въ 350 ведеръ въ часъ. 

При опытахъ, брагомфръ Сименса приводился въ движеве паровою 
Машиною. 

При шести опытахъ пропуска бражки чрезъ брагомЗръ, при скорости вра- 
щен!я штока поршня въ 70, 58 Шз, 50, 44 Уз, 3712 и 333/1 оборотовъ въ минуту, 
оказалось, между прочимъ, что когда скорость вращевя поршвя равнялась 
70 оборотамъ въ минуту, то приборъ, противъ дЪйствительнаго количества 
прошедшей бражки, показалъ больше, т. е. насчиталъ 23,22%/%; такъ, напр., 
по счетчику значилось, что прошло 109,4 ведра, а по непосредственному 
измфреню (въ чан намЪткою) оказалось всего 84 ведра. Когда же вращение 
поршня равнялось 37 !/2 оборотамъ въ минуту, то приборъ насчитывалъ 8,659/0. 
При наименьшей же скорости вращен!я поршня, именно при 333/1 оборотахъ въ 
минуту, при которой приборъ подвергалея испытан1ю, начеть былъ больше 
дфйствительнаго объема всего только на 0,66%. 

Такимъ образомъ, коеффищентъ поправокъ не былъ равенъ коеффи- 
щенту, указанному Сименсомъ (1,033), а составлялъь слфдуюция величины: 
при 70 оборотахъ-—0,7678, при 3712—0,9133 и при 333/—0,9983. Опыта 
съ меньшею противъ указанной скоростью, при которой можно было ожидать 
недочета снаряда, не было произведено, за отеутстыемъ въ винокурн® Техн. 
логическаго Института требуемыхъ для сего приспособлений. 

При опытахъ засорен1я брагомЪра не замфчалось, не смотря на то, что 
проходившая чрезъ него бражка содержала очень много комьевъ, ие разва- 
ренныхъ зеренъ и шелухи отъ картофеля. 

Пропускъ въ полость брагомфра воздуха вмЪетЪ съ бражкою особевно вред- 
наго виятя на показаня прибора не оказалъ и дЪйствя брагомЪра, въ данному 
случа, были совершенно аналогичны съ дфйствемъ обыкновеннаго насоса. 

Опыты съ брагомфромъ Сименса привели докладчика къ тому заключе- 
нию, что снарядъ этотъ, представляя предъ другими таковыми же приборами 
преимущество по простотБ устройства и связанной съ ней меньшей за- 
труднительпости акцизнаго обезпечешя, требуетъь для приведенля его въ дЪй- 
стве какого-либо механическаго приспособлен1я (паровой машины, коннаго 
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привода и т. п.), дающаго равномВрную или колеблющуюся только въ не- 
большихъ предфлахъ скорость. Соблюден!е этого условя возможно только на 
вполн% благоустроенныхъ заводахъ, при тщательномъ техническомъ надзорз, 
& потому докладчикъ полагалъ, что введен!е разсматриваемаго прибора на 
нашихъ винокуренныхъ заводахъ встрфтило бы немаловажныя затрудвен1я. 

Въ брагомфрЪ Глезера-Пинча докладчикъ усматривалъ нфкоторую осо- 
бенность въ движен!и поплавка, & именно ту, что поплавокъ, служащий для 
запиран!я и отпираня входнаго и выходнаго крановъ, не опускается вплоть 
до дна мфряющаго цилиндра, велфдстые чего въ посл$днемъ всегда остается 
мертвый слой жидкости въ объемЪ 27 литровъ; выпуекъ этого мертваго слоя 
дфлается не автоматически, а черезъ поворотъ крана рукояткой, что и отм%- 
чается особымъ вторымъ счетчикомъ. 

При испытави даннаго брагомфра, послЪ восьми наполнешй бражкою 
мфрающей части прибора (при чемъ мертвый слой, образующийся на днЪ 
цилиндра, былъ выливаемъ), счетчикъ показалъ 939 литровъ, т.е. 76,3 ведра, 
а непосредственное измБрен!е объема ипротекшей бражки показало 76 ведеръ. 
При семи же наполнен!яхъ счетчикъ показаль 837 литр., т. е. 68,04 вед., 
тогда какъ дЪйствительный объемъ протекшей бражки составлялъ 68 вед. 

Вообще, во всЪхъ опытахъ, показавше счетчика не превышало дЪйстви- 
тельнаго количества пропущенной брагом$ромъ бражки болЪе, чфмь на 0,449/0; 
удары же гири противовЗса о рычаги крава, при работЪ, едва были слышны. 

ЗатЪмъ указывалось, что для правильнаго дфйствия брагомфра необхо- 
димо предварительно надлежащимъ образомъ, разъ навсегда, установить 
кранъ, открывающий и закрываюций притокъ бражки; въ противномъ случа\Ъ 
поворачиване крана, подъ влянемъ ударовъ груза ио рычагу, будетъ совер- 
шаться сь трудомъ. Какъ частный недостатокъ испытаннаго экземпляра бра- 
гомБра прецставлялось несовпаден1е съ нулемъ стрЪфлки, показывающей 
литры, нри полномъ ея оборотВ, что, вфроятно, зависело оть нфкоторой 
2’ сцентричности оси колеса, вифст$ съ которымъ двигается въ счетчик эта 
стрЪфака. Опоражниваюне мфряющаго сосуда, имфющаго емкость въ 100 лит- 
ровъ, происходитъ въ 20 минутъ. 

Въ брагомВрЪ Филатова, изготовленномъ по заказу Техническаго Ко- 
митета, существевную часть, какъ говорилось въ доклад, составляетъ кранъ, 
приводимый въ движене руками и могуп!Й новорачиваться только въ одну 
сторону. Въ тфлЪ крана имЪется два отдфльныхъ сквозныхъ канала, лежащихъ 
одинъ надъ другимъ по ваправленю двухъ взаимно пересЪкающихся д1амет- 
ровъ. Коробка крана иметь два отверст!я, изъ которыхъ верхнее служитъ 
для протекашя бражки черезъ верхв!Й каналъ крана въ измфрительный со- 
судъ, а нижнее — для вытеканя ея изъ посл$дняго. Каждое поворачиваве 
крана, по опорожнен!и, отм$чается счетчикомъ. Емкость измфрительнаго со- 
суда можетъ быть любой величины и по заказу Техническаго Комитета она 
должна была составлять 50 ведеръ; но, вслЪдстые ненадлежащаго положе- 
ня выпускнаго отверстля (н$сколько выше дна), приборъ отмЗривалъ только 
47 1/2 ведеръ, такъ что образовалось неработающее пространство, что, однако, 
не составляеть существеннаго недостатка и можеть быть легко устранено. 
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При шести опытахъ, произведенныхъь надъ брагомфромъ Филатова, по- 
казан!я счетчика вполнЪ совпадали съ дфйствительнымъ объемомъ пропущен- 
ной бражки. Единственное неудобство даннаго брагомЗра—это ручной спо- 
собъ запиран1я и отпиран!я крана; въ отношев!и же простоты устройства и 
дешевизны, брагомфръ Филатова имфетъ преимущество передъ брагомЗромъ 
Глезера-Пинча. 


Въ заключен!и доклада проф. Тавилдарова указывалось, что брагомЗры 
Филатова и Глезера-Пинча, при установкВ ихъ на заводахъ, несомнЗнно, по- 
требуютъ особыхъ приспособлен: или помфщев!я квасильныхъ чановъ значи- 
тельно выше, чтобы бражка изъ нихъ могла самотекомъ переходить въ браго- 
м$ры, & затЪмъ изъ послфднихъ въ перегонные кубы, или употребления насоса 
при любомъ расположен1и остальныхъ приборовъ. Въ томъ и другомъ случаЪ 
число мфсть, подлежащихъ обезпечен!ю, значительно возрастетъ. Эти посл дня 
соображеня дфлаютъ ршеше вопроса о введены на заводахъ приборовъ, 
учитывающихъ количество бражки, крайне затруднительнымъ. 


Комитетъ, обсудивъ результаты произведенныхъ опытовъ, полагалъ, 
относительно брагом$ра Сименса, что испытан1я его, произведенныя въ Тех- 
нологическомъ ИнститутВ и давийя не вполнф благопрятные результаты, 
не могутъ имЗть еще р-шающаго значев1я, такъ какъ они были произведены 
при услошяхъ наименфе благопрятныхь для даннаго брагомфра, именно 
потому, что разм$ры передаточныхъ шкивовъ не позволили испытать прибора 
при скоростяхъ меньшихъ 33 оборотовъ въ минуту, между тфмъ есть осно- 
ван!е предполагать, что при малыхъ скоростяхъ погрзшность брагомЗра Си- 
менса въ учет» пропускаемой бражки получитъ боле опредфленную и по- 
стоянную величину. Кром того указывалось, что необходимымъ условемъ 
‘уси$шнаго дфйствя брагомЗра Сименса слЗдуетъ признать болЪе или мен%е 
значительный напоръ, подъ которымъ бражка поступаетъь въ приборъ. При 
извзетной густотЗ бражки и при значительномъ сопротивлени въ трубахъ, 
напоръ въ 3—4 фунта, при которомъ испытывалея приборъ, едва ли можеть 
быть признанъ достаточнымъ для исправнаго дфйствя брагомЗра. 


Основываясь на этихъ соображешяхъ, Комитетъ просилъ профессора 
Н. И. Тавилдарова продолжить испытан!е брагомЗра Сименса на винокуренномъ 
заводВ Технологическаго Института, съ цзлью опред$лен!я его качества, какъ 
брагомфра при малыхъ скоростяхъ и боле значительномъ напор поступаю- 
щей въ него бражки. 


Относительно брагом$ра Глезера-Пинча Комитетъ полагалъ, что произ- 
веденныя исиытан1я его имфли настолько благопрятные результаты, что 
представляется вполн% ц$лесообразнымъ подвергнуть этотъ приборъ испытаню 
на винокуренныхъ заводахъ, съ цфлью опредзлен1я степени пригодности его 
ЕЪ существующимъ перегоннымъ аппаратамъ. Для этого признано было необ- 
ходимымъ пр!обр%сти еще одинъ экземпляръ прибора и установить оба на ви- 
нокуренныхъ заводахъ. 


Относительно же брагомЗра, устроеннаго по модели Филатова, Коми- 
тетъ полагалъь дальнфйшихъь испытан съ нимъ не производить, такъ кавъ 
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вфрность учета этимъ не автоматическимъ приборомъ находится въ зависи- 
мости отъ воли или оплошности рабочаго. 


Согласно вышеупомянутому предложен!ю Комитета, Профессоръ Н. И. Та- 
вилдаровъ произвелъ въ 1856 г. съ брагомфромъ Сименса новый рядъ опытовъ 
и результаты ихъ изложиль въ особомъ докладЪ, который былъ разсмотрьнъ 
Комитетомъ въ началЪ 1887 года. 


При новыхъ опытахъ, какъ указывалось въ докладЪ, бродильный чанъ, 
назначенный для питан1я брагомра Сименса, былъ помфщенъ такъ, что дно 
его находилось на 2 аршина 8'/2 вершк. выше центра цилиндра, и средний 
уровень бражки въ чанф составлялъ 12'/з верш., такъ что среднее давлене 
подъ которымъ происходило наполнеше поршяя, выражалось столбомъ бражки 
въ 3 арш. 45/‹ вер. ВмЪфетЪ съ тфмъ, для сообщения боле медленнаго дви- 
женя поршню, на передаточный валъ былъ укрфпленъ ступенчатый шкивъ, 
и опыты были произведены при вращени поршня со скоростями 32,8; 25,1; 
23,7 и 17 оборотовъ въ минуту. | 


ЦЗлый рядъ опытовъ, произведенныхъ при означенномъ выше давлени 
бражки и указанныхъ скоростяхъ вращеня поршня, и сопоставлене получен- 
ныхъь при этихъ опытахъ результатовъ съ результатами первыхъ опытовъ, 
т, е. въ 1885 г., привели профессора Тавилдарова къ слЗдующему заключе- 
н1ю, выраженному имъ въ докладВ такими положен!ями. 


1. Коеффищенть работы насоса (брагом$ра) Сименса есть непостоянная 
величина, меньшая единицы. 

2. Конструкщя счетчика неудовлетворительна и неудобна для отечи- 
тывания. | 

3. Максимальная производительность при предфльной ошибкЗ (по по- 
правкф на коеффищентъ) составляетъь около 260 ведеръ въ часъ. 

4. Результаты работы зависятъ: а) отъ герметичности ведущихъ трубъ; 
6) отъ плотности соприкасав:я поверхностей цилиндра и поршня; в) отъ 
изнашивания улитки; г) оть установки прибора и д) оть давлешя столба 
питающей приборъ бражки. 

5. Результаты работъ не зависятъ отъ консистенщи бражки, и 

6. Для приведепя въ дЪйстве прибора необходима машинная передача. 


Основываясь на результатахъ вторичнаго испытамя брагомЗра Сименса 
и на обстоятельствахъ, выраженныхъ въ доклад профессора Тавилдарова, 
Комитетъ нашелъ, что подвергать названный брагом$ръ дальн$йшему испы- 
таню на винокуренныхъ заводахъ не представляется веобходимымъ; при 
этомъ Комитеть считаль не лишнимъ сообщить Сименсу о результатахъ 
испытан1я его брагомЗра. 


БрагомЗръ Глезера-Пинча также не удовлетворилъ необходимымъ тре- 
боватяиъ при испнтав!и его на заводахъ. Въ 1886 г., согласно предложеню 
Комитета, одинъ брагомЗръ Глезера-Пинча былъ поставлень на винокурен- 
вомъ заводВ Эстляндской губерни, а другой—на заводз Орловской губерн1и; 
продолжительныя испытан!я ихъ показали, какъ свидфтельствовали Управ- 
ляющ!е акцизными сборами названныхь губерний, что брагомЗры эти нерздко 
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подвергались порч$ и дали въ среднемъ вывод значительныя уклонен1я, 
достигавш!я отъ 1 до 4 процентовъ. 

Въ виду такихъ результатовъ, Комитетъ призналъ, что брагом$ръ Глезера- 
Пинча въ его настоящемъ видЪ не можетъ быть принятъ для учета бражки 
на винокуренныхъ заводахъ, почему и полагаль дальнЪйние опыты съ этимъ 
брагомЪромъ прекратить, виредь до получен1я отъ изобрЪтателя заявленя о 
дальнЪйшемъ усовершенствоваюи его аппарата. 

Испытан!е браж- Въ своихъ занятяхъ въ 1884 г. по контрольно-снарядному дфлу, Во- 
ви посредствомъ митетъ высказалъ, въ отношении техпическаго контроля за винокурешемъ, 
Е м В ту мысль, что для лицъ акцизпаго надзора было бы весьма полезно произ- 
— а, средство РОДИТЬ На заводахъ испытан1я бражки сахарометрами и пробными сгонками, 
дая контроля за СЪ ЦБЛЬЮ имфть средство болЪе тщательно контролировать выходы спирта. 
выходами спирта Департаменть Неокладныхъ Сборовъ, желая поставить на очередь во- 
при винокурен!и. просъ объ испытании бражекъ сахарометрами и пробными сгонками, коман- 

дировалъ члена Техническаго Комитета В. Н. Андреева и техниковъ Коми- 
тета Л. К. Буттлера и А. И. Данскаго на винокуренные заводы для производства 
наблюден!й надъ бражками по вышеуказанному вопросу. Изъ свфд$й и 
давныхъ, представленныхъ Департаменту командированными лицами, В. Н. 
Андреевымъ былъ составленъ подробный докладъ, который и былъ разсмотрЪнъ 
Комитетомъ въ 1885 году. 

Изъ доклада этого, между прочимъ, видно, что вишеуказанныя лица, 
производя испытан!я бражекъ на заводахъ, примняли при своихъ рабо- 
тахъ не одинаковые методы наблюден!й и вычисленй, вслфдетве чего по- 
лученныя ими данныя не могутъ быть суммированы и должны быть разсма- 
триваемы въ отдфльности. 

Сахарометриче- Относительно сахарометрическихъ наблюден!й, въ докладЪф выражено 
ск1я наблюден!я. что согласно результатамъ наблюдев!й, произведенныхъ самимъ докладчикомъ 

на 9-ти заводахъ въ 4-хъ губервшяхъ, при картофельныхъ и хлфбныхъ зато- 
рахъ, разницы между теоретическими (вычисленными по кажущейся аттенуащи) 
и дЪйствительными выходами спирта, колебались между—4,04/о и-- 6,47°/0 
(по разсчету на объемъ сбродившей бражки) и между—6,55°/0 и-- 5,18°/^— по 
разечету на первоначальный объемъ свзжаго затора. Наименьшия разницы 
имфли мЪето на заводахъ, работающихь вполнз правильно и равномфрно и 
дЪлающихь не слишкомъ густые заторы; такъ, ва одномъ заводЪ эти раз- 
ницы простирались оть — 2,670/о до — 0,95%/ (по разсчету на объемъ сбродив- 
шей бражки), а въ среднемъ изъ 6 наблюден!й составляли—0,349/0. 

Почти столь же незначительными оказались разницы при сравневщи 
дЪйствительныхъ выходовъ съ выходами, вычисленными по таблицамъ Ларсена '), 
а въ среднемъ уклонен!я не превышали—0,0°/о. 

По наблюдешямъ Л. К. Буттлера, на всфхъ заводахъ, гдф добавка 
дрожжей происходить въ самомъ заторномъ чанЪ и гдВ содержаше сахара 
опредЪзлялось тотчасъ посл спуска затора въ квасильный чанъ, разницы 


:) Ф. И. Ларсенъ. Таблицы для опредфлен!я крфпости и объема разныхъ см$сей 
спирта съ водою, в$са спиртовыхъ жидкостей и количества безводнаго спирта, нахо- 
дящагося въ перебродившихъ бражкахъ. Либава, 1883. 
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между теоретически вычисленными и дЪйствительными выходами спирта, для 
большинства заводовъ, колебались между—3,39/о и -- 5,5%/о. Что касается 
наблюдений И. А. Данскаго, то большая часть ихъ относилась къ хлЪбнымъ 
заторамъ, которые во время брожен1я или передъ его окончашемъ разбавля- 
лись водою. 

Уклоненя вычисленныхъ выходовъ отъ среднихъ дЪйствительныхь (изъ 
5-ти дней) разнятся, какъ для хлЗбныхъ, такъ и для картофельныхъ заторовъ, 
на—2,41%/о до —- 1,799/о, а отъ выходовъ послфдняго на—2,2/о до -{ 2,129. 

Въ отношен!и пробныхъ сгонокъ въ докладЪ указано, что докладчи- 
комъ тавя сгонки производились въ больпинствЪ случаевъ, какъ съ проц$- 
женвыми, такъ и не съ проц женными бражками; Л. К. Буттлеромъ—исклю- 
чительно съ вепроцфженными, а И. А. Данскимъ— исключительно съ процф- 
женными бражками. Объемъ поступавшихъь въ перегонку бражекъ опредз- 
лялся всфми поименовавными лицами, какъ и при сахаромегрическихъ наб- 
люденяхъ, по неполнотз чановъ. ЁКрЪпость отгона докладчикомъ опредЪ- 
лялась на нЪфкоторыхъ заводахъ какъ по стеклянному, такъ и по иеталли- 
ческому спиртомЁру, на другихъ же— исключительно металлическимъ спирто- 
мзромъ; Л. №. Буттлеръ опредфлялъ крЪпость исключительно металлическимъ 
спиртом ромъ, а И. А. Данеюй — исключительно стекляннымъ. 

. Результаты пробныхъ сгонокъ, произведенныхъ докладчикомъ, показы- 
ваютъ, что уклоненя выходовъ спирта, вычислевныхъ по этимъ сгонкамъ, 
отъ дЪйствительныхъ, простирались для опредЪленй металлическимь спирто- 
ифромъ, въ большинствЪ случаевъ, отъ — 8,52°/0 до — 7,279%/, а въ среднемъ 
составляли по отдфльнымъ заводамь—40/о, — 7.15/,, — 0,86%/0, + 3,42%/,— 
1,32°/0, — 1,23%/0, — 3,27%, — 1,019/0, — 4,13°/%; для опредфленй же сте- 
клянпымъ спиртом ромъ, которыя дЪлались только на вЪфкоторыхъ заводахъ, 
вычисленные выходы спирта уклопялись отъ дфйствительныхъ въ предФлахъ 
между — 2,9%/ и -- 2,279/0; въ среднемъ же по заводамъ: -- 0,514%/ —1,84% 
и —-2,279/. 

Л. К. Буттлеромъ произведены пробныя сгонки только на одномъ завод 
въ течене 5 дней для трехъ поступавшихъ ежедневно въ перегонку ква- 
сильныхъ чановъ, причемъ сумма выходовъ спирта по пробнымъ сгонкамъ сравни- 
валась съ общимъ, дВйствительнымъ выходомъ его, полученнымь изъ всфхъ 
З-хъ чановъ. Уклонен1я, въ данномъ случа, простирались отъ — 1,379/о до 
— 2,7310; въ среднемъ же для всфхъ 5-ти сутокъ уклонен!я составляли 
— 1,739/0. 

По пробнымъ сгонкамъ И. А. Данскаго уклоневя колебались между 
- 2,3710 и - 3,60%/, а въ среднемъ уклонеше выразилось - 2,940. 

Въ конц доклада, В. Н. Андреевъ указываетъ, что на основан1и всЪхъ 
результатовъ какъ своихъ наблюден!й, такъ и наблюдевшй Л. К. Буттлера и 
И. А. Данскаго, можно придти къ слВдующимъ заключенямъ: 

1) При вычислеми объема заторовъ и бражекъ въ квасильныхъ чанахъ 
достаточно опред$лять неполноту чана и по высотЪ всего чана находить 
объемъ, занятый бражкою, руководствуясь при этомъ отношен1емъ геометри- 
ческой емкости наибольшаго квасильнаго чана къ емкости его по водяному 
изм рен!ю, | 


‚ Вычиелеше вы- 
ходовъ спирта по 
пробнымь — сгон- 
камъ. 


Обиия заключе- 
ня относительно 
испыташя  бра- 
жекъ на заводахъ. 
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2) На заводахъ, гдЪ бражка во время брожев!я или передъ перегонкою 
разбавляетея водою, для вычислен1я выходовъ спирта по аттенуаши сл$- 
луетъ принимать объемъ сбродившей бражки, перечисляя процентное содер- 
жан!е сахара въ свфжемъ затор на тоть же (увеличенный) объемъ; на за- 
водахъ же, гдз бражка водою не разбавляется, для означенныхъ вычислен1й 
принимается также объемъ сбродившей бражки, но процентное содержаше 
сахара въ св$жемъ суслЪ принимается такое, какое оказалось при непосред- 
ственномъ его испытании. 


3) При вычисленши выходовъ спирта по сахарометрическимъ наблюде- 
шямъ достаточно было бы ограничиваться данными кажущейся аттенуащи, 
такъ какъ вычисленше по дфйствительной аттенуащи болЪе затруднительно, 
вслЪдетве необходимости отгонять спиртъ изъ бражки. 


4) Для вычислен!я выходовъ спирта могутъ быть употребляемы таблицы, 
составленныя Ларсеномъ, которыя, въ этихъ видахъ, надлежало бы пополнить 
данными по крайней мЁр$ до 25%/о по сахарометру въ свЪжемъ заторЪ. Для 
той же цфли можеть служить таблица, составленная Л. К. Буттлеромъ, дающая 
непосредственно объемно-процентное содержан!е спирта въ ведрф бражки, 
соотвфтствующее процентамъ сбродившаго сахара. Таблица эта составлена 
въ предфлахъ оть 10 до 255/о сбродившаго сахара съ прим$ненемъ трехъ 
эмпирическихъ множителей: 0,53, 0,54 и 0,55, выведенныхъ изъ результатовъ 
наблюден!й и употребляемыхъ н$зкоторыми винокурами и заводоуправленями 
при ихъ разсечетахъ, съ цфлью контролировать производство. 


5) При вычислени выходовъ спирта по пробнымъ перегонкамъ слф- 
дуетъ принимать объемъ сбродившей бражки безъ всякихъ поправокъ на 
добавленную во время брожевя воду. 


6) Пробной сгонкЪ слЗдовало бы подвергать процзженную бражку, во 
избЪжане пригораня гущи и дробины и вслЗдетве содержавя въ непро- 
цз женной бражкВ нерфдко болЗе или менфе крупныхь комковъ, которые за- 
трудняютъ точное опредфлене объема подвергаемой перегонкЪ бражки и 
вообще влекутъ за собою довольно значительныя погрЗшности. 


7) Для заторовъ хлфбныхъ, а равно для плохо разваренныхъ и густыхъ 
картофельныхъ содержан!е дробины и шелухи можеть быть принято въ 4°/о 
по объему; для хорошо же разваренныхъ картофельныхъ заторовъ. средней 
густоты это содержане можетъ быть принято въ 3З—31/2°/о по объему. 


8) Возстановлен!е по формул И. А. Данскаго процентнаго содержания са- 
хара въ затор® до начала броженя даетъ въ нфкоторыхъ случаяхъ довольно 
удовлетворительные результаты, какъ по вычислешямъ самаго И. А. Данскаго, 
такъ и въ примЗнен!и къ даннымъ докладчика; но для контроля количества 
затертыхъ припасовъ данныхъ, получаемыхъ по формул г. Данскаго, ведо- 
статочно, потому что для этой цзли необходимо еще знать, хотя бы прибли- 
зительно, качество затертыхъ припасовъ, а именно процентное содержаше въ 
нихъ крахмала. 


Предъ обсужденемъ приведеннаго доклада В. Н. Андреева въ Техниче- 
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скомъ Комитет, докладъ этотъ былъ разсмотрфиъ особою Коммисею '), ко- Обсуждеше до- 
торая, по вопросу о значен!и, вообще, изложенныхъ въ доклад наблюдений клада объ испы- 
для контроля винокуреннаго производства признала, что испытане бражки Г и. — 
сахарометромъ и пробными перегонками можетъ быть прим$нено лишь КаАКЪ о : 
м$ра контрольная, но не учетная. ЗатЪмъ, полученныя комапдированными 

лицами данныя при сахарометрическихь испытаняхъ на винокуренныхъ заво- 

дахъ, по мн38н!ю большинства членовъ Коммис!и, не настолько достаточны, 

чтобы на основан!и ихъ можно было выработать руководящия правила; почему 

Коммис1я считала необходимымъ продолжать сахарометрическя наблюден!я. 

Съ изложеннымъ мнфшемъ членъ Коммиси Н. И. Тавилдаровъ не согласился, 

причемъ отрицалъ всякую возможность примфнен!я сахарометра для контроля, 

& потому и находиль дальнфйшее производетво опытовъ съ сахарометромъ 

безполезнымъ. 

КромЗ того, Коммис!я признала необходимымъ продолжать опыты и съ 
пробными перегонками, но съ перегонными аппаратами большаго размЪра, 
чЪмъ тф, которыми производили опыты командированвыя для этой цЗли 
лица, причемъ, по мнфн!ю Коммии, было бы полезно произвести опыты и 
съ другими приборами, опред$ляющими крЪпость спирта, какъ напр., съ эбула10- 
метромъ Саллерона. 

Въ заключен!е указывалось, что для лицъ, на коихъ будеть возложено 
производство дальнЪйшихъ опытовъ съ сахарометромъ и съ пробными пере- 
гонками, необходимо составить подробную программу. 

Съ указанными мнЪнемъ и предложен1ями Коммисеи Комитетъ вполн%® 

согласился и постановиль испытан!я бражекъ посредествомъ сахарометра и 
пробныхъ сгонокъ продолжать, признавъ, вмфстВ съ тфмъ, полезнымъ про- 
извести также опыты испытан1я бражки при помощи эбулл!юметра Саллерона. 
При этомъ признано необходимымъ для пробныхъ сгонокъ употреблять пере- 
гонный аппарать вмЪстимостью не менфе 1-го литра, съ цфлью имЪть во0з- 
можность Ерфпость дистиллата опредЪлять металлическимъ спиртомФромъ. 
ЗатЪмъ, составлене программы, по которой должны быть производимы указан - 
ные выше опыты, Комитетъ возложилъ на нзкоторыхъ членовъ Комитета. 

Въ конц 1885 г. на обсуждеше Комитета предложена была уже про- Обсуждеше про- 
грамма для руководства при производств сахарометрическихъ наблюден!й и ГРаммы производ- 
пробныхь сгонокъ на винокуренныхъ заводахъ, составленная Непремфннымъ и 
Членомъ И. А. Недошивинымъ и членомъ Комитета В. Н. Андреевымъ, при :й и пробныхъ 
участи техника Л. К. Буттлера. СГОНОКБЪ. 

Представленную программу Комитетъ тогда же призналь возможнымъ 
разослать, чрезъ Управляющихъ акцизными сборами, техникамъ при губерн- 
скихъ акцизныхъ управлен1яхъ, въ видЪ временной инструкщи для сахаромет- 
рическихъ испытан! бражекъ на винокуренныхъ заводахъ, съ тфмъ, чтобы 


1) Вь составъ Коммиаи вошли: Непрем$нный Членъ Комитета И. А. Недоши- 
винъ, члены Комитета: В. Н. Андреевъ, 0. А. Ванлярский, О. 0. Новицкий, Н. И. Та- 
вилдаровъ, Л. Н. Шишковъ, 9. Ф. Ундрицъ и техники: Л. К. Бутдеръ и П. С. Борза- 
ковскЙ, 


Испытан!е 
бражки — посред- 
ствомъ — эбулл!о- 


метра Саллерона. 
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доставленныя сказанными техниками данныя о сахарометрическихь наблю- 
ден!яхъ, съ зам чанями на временную инструкщю, были своевременно до- 
ложены Комитету для окончательнаго обсужден1я инструщи и возможности 
примфнев!я сахарометрическихъ наблюден!й, какъ мЗры контрольной. 

Согласно упомянутому выше желаню Комитета, произведены были 
испытан!я бражки помощью эбуллюметра Саллерона въ лаборатори Техно- 
логическаго Института, и въ 1887 г. о нихъ представленъ быль ЁВомитету 
Проф. Н. И. Тавилдаровымъ особый докладъ. 


Результаты десяти испытавй бражки посредствомъ эбуллюметра и по 
способу отгонки преведены въ вижеслВдующей таблиц: 


Показана | 
Заторы, изъ т Разность 
—_ аа Чтб подвергалось испытан. Эбулл!0- ыы ',) показа - 
для опытовъ. о р /о Тр. | нЗЯтЪ. 


— Слабый спиртъ (для предварит. опыта). 10,05 10,00 | —0,05 
1 Бражкй: сосать 8,45 8,80 | -Н0,з5 
› Таже бражка на другой день..... 8,10 8,40 -НО,зо 
П Бражка по нейтрализаци содой. ... 6,33 бво | Г 07 
» . Таже бражка безъ нейтрализащи. ... 6,70 { | | —0,1 
Ш Бражка безъ нейтрализащи ...... 6,90 7,30 -+- 0,40 
[У Бражка по нейтрализащи содой. ... 6,75 6,80 0,05 
У Бражка по нейтрализащи содой. ... 7,00 7,30 -- 0,20 
У Бражка безъ нейтрализащи ...... 7,30 Зо | Г-З 
» Таже бражка по нейтрализащи содой. . 8,10 | а 
УП Бражка безъ нейтрализащи ...... 6,30 6,40 0,10 


Относительно бражки, испытанной въ посл днемъ опыт (УП), въ докладз 
замЗчено, что она была подвергнута перегонекЗ въ непрерывно дЗйствующей 
колонн, причемъ изъ 115 ведеръ бражки, по отгонвВ до показав1я 0° въ 
дистиллат$, получено 731,5° Тр. Согласно же даннымъ самаго испытан1я, по 
эбулл1ометру должно быть 724,5° Тр., а по способу отгонки 736,0° Тр.; та- 
кимъ образомъ разность между первымъ и вторымъ числами равна 7,0% или 
—- 0,95°/о, а между первымъ и третьимъ—4,5° или — 0,69/о. 

Вымзств съ симъ въ доклад указано, что хотя скала эбулл!ометра уста- 
новлена Саллерономъ для виноградныхь винъ и слабыхъ спиртовъ, но ио- 
лученныя посредствомъ его показан1я при испытаняхъ бражки, какъ видно изъ 
указанной таблицы, достаточно хорошо согласуются съ результатами опре- 
дфлен!я спирта по снособу отгонки въ небольшомъ кубЪ$. 


1) Перегонный кубъ, употреблявиййся при этихъ опредленяхъ, былъ слишкомъ 
малъ, почему приходилось для полученя дистиллата въ количеств®, достаточномъ для 
опред$лен!я его кр8пости металлическимъ спиртомфромъ, производить каждый разъ 
двф отгонки. 


1 _—— 
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Въ заключене докладчикъ полагалъ, что, по накоплени значительно 
большаго числа наблюден!й при помощи эбулл!юометра, возможно будеть уста- 
новить скалу собственно для испытаня бражки и тогда акцизный надзоръ 
получить вфрный и быстрый !) способъ контролировав!я учета спирта по со- 
держан1ю его въ бражк$. 

Въ 1887 г., вел детве ходатайства Управляющаго акцизными сборами 
Курской губерн!и объ ассигновавни ему денегь на пр!обрфтене нЪсколькихъ 
нерегонныхъ аппаратовъ и сахарометровъ для снабжешя ими окружныхъ 
надзирателей, Комитетъ обсуждалъ вопросъ о снабжени всЪхъ окружныхъ 
надзирателей перегонными аппаратами и сахарометрами для испытан!я бражки 
на винокуренныхъ заводахъ. 

Означенный вопросъ Комитетъ разрфшиль въ отрицательномъ смысл, 
принявъ во вниман!е, что опыты испытан1я бражки, производимые техниками 
при губернскихъ акцизныхъ управленяхъ, о пригодности прим$невя сахаро- 
метра и перегоннаго куба для контроля за винокуренемъ на заводахъ, еще 
не окончены. ВелЪдствье сего Комитетъ призналъ снабжеше всЗхъ лицЪ ак- 
цизнаго надзора названными приборами преждевременнымъ. Что же касается 
собственно ходатайства Управляющаго акцизными сборами Курской губ., 
то Комитетъ полагалъ возможнымъ, для предоставленя названному Управ- 
ляющему возможности испытащя ва практикВ перегоннаго кубика и саха- 
рометра, снабдить его однимъ нерегоннымъ кубикомъ и сахарометрами по числу 


округовъ. 


Глдвляд \. 


Ерёпость выкуриваемаго на заводахъ спирта, какъ м#ра контроля 
по производству винокурения, 


Въ 1885 г. Техническимъ Комитетомъ было обращено внимане на кр\- 
пость выкуриваемаго на заводахъ спирта съ точки зря возможности, чрезъ 
наблюден!я за крфпостями сгоняемаго спирта и ихъ колебанями, увеличить 
техничесый контроль за винокуреннымъ производетвомъ, & главнымъ образомъ— 
за правильнымъ дзйствемъ контрольнаго снаряда. 

Данный вопросъ о крфпостяхъ сгоняемаго спирта былъ возбужденъ 
Непрем$ ннымъ Членомъ, представившимъ Комитету въ 1885 г. докладъ о 
средней крЪфпости выкуриваемаго на заводахъ спирта и ея колебаняхъ, въ 
которомъ цзль и значене поставленнаго вопроса объяснялась тзмъ, что раз- 
смотре дапныхъ о средпихъ вр$постяхъ спирта, а равно и колебаний 
между наибольшей и наименьшей крФиостями вообще по всфмъ заводамъ, 
имфетъ весьма важное значене, такъ какъ можеть, до нЪкоторой степени, 
служить указанемъ на большую или меньшую нормальность винокурешя въ 


*) Наблюдеше, включая и опредфлене точки кипЬн!я воды, продолжается отъ 
10 до 15 минутъ. 


Снабжен!е чи- 
новъ  акцизнаго 
надзора сахаро- 
метрами и пере- 
гонными а&ппара- 
тами для ипроб- 
НЫХЪ СГОНОКЪ. 


Докладъ Непре- 
мБннаго Члена 
Техническаго Ко- 
митета о средней 
крЪфиости выкурн- 
ваемаго на заво- 
дахъ спирта. 
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различныхь Управленяхъ и, вмЗстВ съ тфмъ, дать достаточныя св дея для 
сужден1я объ общемъ ход контрольно-снаряднаго дла. Детальное же раз- 
смотре этихъ данныхъ и притомъ по каждому заводу отдЪльно, должно 
представлять еще большя положительныя указан1я, какъ на нормальность 
винокурен!я, такъ и на правильный или неправильный учеть спирта кон- 
трольными снарядами. 

Въ подтверждене справедливости этихъ соображений въ доклад указано, 
между прочимъ, на то, что хотя крЪпость спиртовъ, получаемыхъ на винокурен- 
ныхь заводахъ, зависитъ главнЪйшимъ образомъ отъ системы перегоннаго аппа- 
рата, но нельзя, однако, безусловно утверждать, что на эту крЗпость и на предфлы 
ея колебаня не могутъ имЪть вллян!я какя либо побочныя обстоятельства, 
независящ1я вовсе отъ устройства перегонныхь аппаратовъ; воть почему по- 
стоянное наблюдене за средними Ерфпостями выкуриваемаго спирта и ихъ 
колебан!ями можетъ дать богатыя данныя для убЪжденя въ нормальномъ 
ходз винокурешя и въ правильномъ дфйетви контрольнаго снаряда, по 
крайней мЪрЪ въ алкоголометрической его части. 

По отношен!ю къ доставленнымъ Управляющими акцизными сборами дан- 
нымъ о среднихъ врфпостяхъ выкуренныхъ спиртовъ и ихъ колебаняхъ въ перю- 
дЪ 1883!4 гг., данныя эти раздЗлены въ докладЪ на шесть рубрикъ, съ града- 
ц!ями въ 10 градусовъ кр$Зпости, и приведены въ сл$дующей таблиц (стр. 111): 

Три первыя рубрики этой таблицы съ низшими вр$иостями, а именно отъ 
40 до 50°, отъ 50 до 60° и отъ 60 до 70°, заключаютъ въ себЪ заводы, на кото- 
рыхь, по мифню докладчика, можно предполагать, что сгонки спирта не 
производились нормально. 

ЕрЪпость спирта въ 70 градусовъ принята докладчикомъ за пред$льную 
для сгонокъ нормальныхъ и ненормальныхъ, на томъ основан!и, что правиль- 
ное дЪйстве контрольнаго снаряда обусловливается крЗпостью отъ 70 и 
выше; по крайней мфрЪ уклонен!я снаряда въ пред$лахъ этихъ высшихъ крф- 
постей становятся незначительными. 

ДалЗе колебаня въ кр$постяхъ сгоняемаго спирта, превышающая 20 
градусовъ въ кр$постяхъ спирта одного какого либо завода, отнесены до- 
кладчикомъ также къ явлешямъ ненормальнымъ, причемъ данный пред лъ 
колебан1й признанъ слишкомъ высокимъ, въ особенности для усовершенство- 
ванныхь аипаратовъ, для которыхъ предФль этоть можно было бы взять 
мензе 20 градусовъ. 

Цифровыя данныя, разбитыя въ докладВ на извЗстныя градащи, ука- 
зываютъ, что въ 50 Управлен1яхъ на общее число заводовъ приходится около 
4-хъ процентовъ заводовъ съ Ер$постью отъ 40 до 70°, и около 6-ти про- 
центовъ заводовъ, на которыхъ въ отдЪльности для каждаго завода средняя 
кр®поесть сгонокъ колебалась болЪе принятаго выше предФла, т. е. 20° (ко- 
лебан1я доходили отъ 20 до 50 градусовъ). 

Упомянутыя процентныя отношен1я, по мнфн!ю докладчика, указываютъ 
на то, что въ общемъ числВ заводовъ, заводовъ съ ненормальнымъ винокуре- 
немъ весьма мало. 

ЗатЗмъ замфчено, что высоыя колебашя въ крфпостяхь выкуриваемаго 
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Е: ЕЕ ЕЖЕ ЕВЕ НЕЕ НЕЕ ЗИ ИЕН 


1 , 
, & &. Е Число заводовъ, имфющихь среднюю 
Акцизныя Управленя а - крёпость спирта оть 
. |= № — 0 ИЕН ЗБНЫНЕ ЗВЕНО ЗЕНОН 

губерний: 89-й выше 
да 140—50|50—60160—7070—80180—90] 90 
Варшавской и СФдлецкй........ 108 | — — — 10 91 7 
Калишской и Петроковскй....... 100 | — — те 11 68 | 26 
Люблинской, Радомской ни К®лецкй ...| 107| — ыы = 20 82 5 
| Ломжинской, Плоцкой и Сувалксюй ...| 70| — — = 8 66 6 
Эстляндской... ......... . 157 | — а ть 6 108 | 48 
| Лифляндской. ............ 109 | — — 1 17 74 | 17 
Г Курляндекой. (........... 94 | — — = 31 56 Я 
| Саратовской и Астраханской... .... 30 | — 1 — р 25 2 
Московской. (г... ... $| — 1 1 — р 
| Западной Сибири........... 30 | — — 1 $ 26 | — 
| Воронежекой............. 39| — — — 1 82 6 
| Ярославской... ............ 13 | — — — 5 7 1 
| Казанской... еее, 15 1 1 — 2 9 2 
Орловской... С... 29 | — — — >. 26 1 
| Самарской... еее... 8 1 — 1 не 61 ^— 
| Разанской ............. - 26 | — — — 5 19 р 
’ С.-Петербургской.. .......... 171 | — — — 4 12 1 
Тверской. (оне о 191 — — 1 4 11 3 
Новгородской. ............ 15| — — 1 4 1071 = 
| Влади рекой... .. 10 | — — — 1 8 1 
: Екатериное лавской. .......... 12| — — = РН 11 1 
| Калужской. „еее... 21| — — 1 13 71| — 
| О . 22 | — — 1 3 16 2 
| Пензенской. (еее. 36| — 1 НЕ р 29 6 
| Тамбовской. ......... га аа 99| = — — 8 81 5 
| Туск ое соо 36 | — 1 — | 82 | — 
| Оренбургской. ............ 19 | — — 1 2 16 | — 
| Области Войска Донскаго. ....... 2| — 5 — 1 И = 
| Ставропольской. ........... 16| — — т 1 14 1 
| Нижегородской. ........... 11| — — — — 9 2 
Костромской... ее. о. 17| — — — 7 10| — 
| Восточной Сибнри........... 21| — — — — 21 | — 
| Вологодской. (ее 10 | — а — 6 4| — 
| Архангельской... ... 1| — —. — = | = 
| Олонецкой „еее... 22| — = гы 1 р 1 
| Симбирской. (ее... 12 | — — — — 6 6 
| Смоленекой. (............ 51 | — 5 8 27 91 | — 

Полтавской. (еее. . 63 | — — >. 17 42 2 
| Витебской... .... 551 — 5 4 98 93 | — 
| Харьковской... ... 511 — — = 4 38 | 14 
Червитовской. „............ 74 | — — — 20 50 4 
| Херсонской. ........... | $5 | — — 1 6 27 1 
Подольское. „еее. 108 | — — 1 19 83 5 
’ Вессарабской ............. 20 | — = — 4 15 1 
| Юевекой. с... С 95 — о 1 81 5$ | 10 
| Волынской... се. . 108 | — — 6 63 37 2 
| Могилевской... .... 87 | — 4 15 43 25, — 
| Виленской. „ее. . 79| — 3 7 | 44 94 | 1 
| Минской. еее 134 | — 6 25 59 42 2 
| Ковенской... еее. С О 1 | 20 10| — 
Всего. ..... 2,267 2 18 75 561 |1.410 | 201 


спирта, превышающая 20 градусовъ, не могутъ быть объясняемы одними 
только случайвостями, точно такъ какъ значительныя колебаня въ кр$по- 
стяхъ спирта, получаемаго при отд®льныхь сгонкахъ, не могуть выражать 
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еще собою цфликомъ процента злоупотребленй потому, что злоупотребления, 
состояшия въ отводахъ спирта изъ холодильниковъ, фильтровъ и самаго сна- 
ряда, могуть оставаться безъ вмяшя на крЗпости выкуриваемаго спирта и ихъ 
колебамя. Сказанныя колебаня, по мн$®н!ю докладчика, могутъ указывать 
на недостатки снаряда, проявляющеся при манипулящяхъ съ вимъ и при 
неправильномъ дфйстви храповаго механизма, такъ какъ недостатки эти пре- 
имущественно отражаются на алкоголометрической части снаряда. 

Въ заключен!и доклада обращено внимане ва то, что данныя 0 Ерз- 
постяхъ спирта и ихъ колебаняхъь могуть получить еще большее фактиче- 
ское освЪЗщене, если ихъ дополнить свЪдЪнями о показан!и максимальвыхъь 
термометровъ; но въ перюдЪ 1883/4гг. максимальные термометры были уста- 
новлены на заводахъ слишкомъ поздно, почему данныя © ихъ показав1яхЪ 
не могли быть доставлены своевременно, чтобы можно было включить ихъ въ 
представленный доклалъ. 

ЗатЪмъ, докладчикомъ признано необходимымъ, чтобы свЗдён1я о сред- 
нихъЪ Ер$постяхъ спирта и ихъ колебаняхъ собирались по извфстной систем 
и программ, — что имфетъ весьма важное значен!е для общихъ выводовъ и 
соображен!й по данному вопросу; посему НепремЪвный Членъ предложилъь 
разъяснить Акцизнымъ Управленямъ, что при составлен свЪдЗвй о сред- 
нихЪъ кр5Ьпостяхъ слфдуеть руководствоваться показанями  контрольныхъ 
снарядовъ, а самую кр$Зпость выводить за все время дЪйстая снаряда, раз- 
дФляя показан1е счетчика алкоголя па показаше счетчика спирта. 

Что же касается до наибольшей и наименьшей кр$постей, то эти по- 
слЗдн1я должны быть взяты не по отдфльнымъ выходамъ, & въ среднемъ, по 
свидЪтельствамъ; при этомъ признавалось также полезнымъ, чтобы при до- 
ставлеши свЪдфюй о среднихъ крЪпостяхъ спирта, указывались и системы 
перегонныхъ аппаратовъ. 

Наблюдене за среднею кр®постью выкуриваемаго на заводахъ спирта 
и ея колебан!ями признавалось Комитетомъ также имВющимъ важное значе- 
не съ точки зр$шя контроля за нормальнымъ ходомъ винокуреня и за 
правильнымъ дЪйствнемъ ковтрольныхъ снарядовъ, почему Комитетъ и поло- 
жилъ поручить Управляющимъ акцизными сборами доставлять въ Техничес- 
ый Комитеть свздЪн!я о средней крФпости выкуриваемаго спирта, исчисляя 
таковую за весь перюдъ винокурен!я, а колебаня ея—за двухнедФльный 
перюдъ, съ указашемъ по каждому заводу системы перегоннаго аппарата и 
вр$фпости спирта, на которой обыкновенпо оканчивается сгонка. 

По выслушани и обсужден!и доклада НепремЪннаго Члена по настоящему 
вопросу, Комитеть призналъ не безполезнымъ доклалъ этотъ, въ краткомъ 
извлечени, сообщить Управляющимъ акцизными сборами для свЪдЪя. 

Докладъ Непре- Въ томъ же 1885 г. Комитеть обсуждалъ докладъ Непремннаго Члена 
мЬипаго Членаобъ объ установлен!и минимальнаго пред$ла крфпости спирта, какъ общей сред- 
установлени ми- цей, такъ и каждой отдЪльной сгонки. 

а во И. По поводу этого указывалось, что со времени введеня вынЪ ДЪИ- 
спирта. ыы ствующей системы взимашя акциза со спирта, перегонные аппараты ва 
заводахъ все боле и болЪе совершенствуются, отвфчая всЗмъ требованямъ 
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вовЪйшей техники; аппараты же первоначальнаго типа, дающие елабоградусный 
спиртъ, богатый содержанемъ сивушныхъ маслъ, удерживаются, преимуществен- 
но, только на тЪхъ заводахъ, кои возбуждають сомнфше въ ихъ благонадежности. 

Число заводовь, производящихъ слабоградусный спиртъ, весьма не ве- 
лико и наносимый ими ущербъ казнЪ долженъ быть не особенно значителенъ, 
но вредъ этихъ заводовъ существенно отражается на заводахъ, ведущихъ 
свое д$ло честно, а потому, по мнЪн!ю докладчика, было-бы полезно и же- 
лательно приняте мфръ, ваправленвыхъ къ усовершенствован1ю перегонвыхъ 
аппаратовъ и къ производетву высокоградуенаго спирта. 

Для сей цфли докладчикъ призналъ необходимымъ установлене обя- 
зательной средней крВпости выкуриваемаго спирта и вазначене извфетнаго 
минимальнаго предЪфла крЪфпости въ каждой сгонкЪ; мЪра эта, не ставя ви- 
какихъ преградъ правильному и рацюональному винокурен!ю, можетъ соста- 
вить стЪенене лишь для’тЪхъ винокуренныхъ заводчиковъ, которые основы- 
ваютъ свои разсчеты на злоупотреблешяхъ. Въ сихъ видахъ докладчикъ 
предложилъ, чтобы винокуренные заводчики не выкуривали спирта ниже 70 
градусовъ крфпости, въ среднемъ, и чтобы понижен1е крфиости при каждой 
сгонкЪ не простиралось далфе извЪстнаго минимума. 

Для достижен1я послфдней цфли на практикВ достаточно сдЪлать въ са- 
момъ контрольномъ снарядЪ такое приспособление, которое прецятствовало-бы 
счетному механизму снаряда учитывать спиртъ менфе извЪетнаго предЪла кр3- 
пости. Но при этомъ обращалось вниман!е на то, что по причинамъ случай- 
нымъ, независящимъ иногда отъ заводчиковъ, можетъ произойти въ отдЗль- 
ныхъ выходахъ болфе значительное понижене кр$пости, а потому признава- 
лось справедливымъ разсечитывать среднюю Ерфпость не по отдЗльнымъ вы- 
ходамъ, а за извфстный пер1одъ времени, каковой указывалея, примфни- 
тельно къ наименьшему сроку свидЪфтельства, въ дв$ недЪли. 

Установлен!е наименьшей крЪфипости спирта въ каждой сгонкЪ, далЪе ко- 
торой не можетъ простираться ея понижеше, слЪдовало бы, по мнфвю до- 
вкладчика, предоставить усмотрфн!ю Министра Финансовъ, сообразно м5стнымъ 
усломямъ и устройству перегонныхъ аппаратовъ на винокуренныхъ заводахъ, 
причемъ, однако, высшимъ предфломъ такого ограничен1я слФдовало-бы при- 
наять крзпость спирта въ 45 градусовъ. 

Со всфми соображен!ями Непремфннаго Члена, по настоящему вопросу, 
Комитетъ былъ вполнЪ согласенъ и призналъ, что всЪф указанныя въ докладз 
м$ропрят1я, касающуяся установлен1я минимальной средней крфпости вообще 
выкуриваемаго спирта, а также и каждой сгонки, могуть быть примЪнены 
на практик» '). 

1) ВысочаАйшШЕ утвержденнымъ, 18 Мая 1885 г. мнфшемъ Государственнаго 
СовЪта постановлено, что средняя Ерфпость выкуриваемаго спирта не можетъ быть 
ниже 70 градусовъ по разсчету 14-ти-дневной выкурки и что обязательная низшая 
кр$фпость каждой сгонки опредфляется Министромъ Финансовъ, въ предФлахъ до 45 
градусовъ (ст. 128 Уст. о пит. сб. изд. 1887 г.); циркуляромъ же Министерства Фи- 
нансовъ отъ 4 [юля 1886 г., за № 1942, установленъ минимумъ понижен!я крфиости 
спирта при каждой отдфльной сгонк$, для всфхъ системъ перегонныхъ аппаратовъ, 


ВЪ 35 градусовъ. 
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О жнозв у Фо в = ©. 


ы 

| | | 
Назван!я Акцизныхь | 5 2 Е. Число заводовъ, выкуривающихь спирта съ средней 

Управлен:й. НЕ @ крфпостью въ предфлахъ: 

ея © 

38. | 3 | 

ий - вы зов вт < вю ты 
1. Виленское....... 84 26 — — ] 8 | 5 10 Я а 
2. Варшавское. ..... м р | 
3. Орловское....... 29 | — — ||| — а И ааа ЗИ 4 а 
4. Казанское. ...... 12 | — | ы и | ый  | = Р- 
5. Новгородское ..... 15 || М ОР ОЕ И 
6. Тверское. ...... 20| — | — | — Ш о [| Ре Зы | |, зе 
7. Минское....... 129 | 24| — | — 1 3 9 4 В ыы а 
8. Курское....... 28 11 — | — | — В, У АЕ Е = 
9. Бессарабское.. .... 191 — | — а о а а О, |, нВаеь | Е 
10. Калишско-Петроковское .| 108 | — | — И ее БО Ее О еее ка 
11. Виленское....... 101 О као 9 а. аа Пл = 
12. Пензенское. ..... $51 м | Е Ее РО ЕЕ: ЕЕ 
13. Вологодское. ..... 11 4 — | — | = о о | ыы 
14. Петербургское. .... О О ЕВ Я 
15. Олонецкое....... 21 — — — | — Баг || чаек: [аа || раде | ыы = ы- 
16. Нижегородское... .. 11-м ||| о зы || а 
17. Московское. ..... 2 — | щ р Е ЕО НИ В ЕЕ Г Е 
18. Ковенское. ....... 29| 18| — — | — | — 5 5 8 а 
19. Ватское.. ...... 20 1| — О 1 ыы = ыы нЕ 
20. Могилевское...... 82 | 391 — | — 1 1 9 7 9 | 10 О 
21. Саратовское. РЕЯ Е И В Е И ЕВ Е Е Е КА 
22. Тульское. ...... 89 — || а ое СЫ 
23. Херсонское...... 261 — | — | — | — | — | — И 
24. Полтавское...... 57 1 = Е с 1 РЕВ И В ыы г 
25. Тамбовское. ..... За а тей де ры | А: ОЕ ей а | ны 
26. Гродненское. ..... 82 | — | — В ПЕРО ПИЯ ЕВЕ ИВ ЕЕ 
27. Харьковское... ... 52 | — 1-1 | Ш Е В 
28. Пермское. ...... 14 — | — | — и а: 1 
29. Люблин., Радом. и К$лец.| 109 1—1 — | — В В т 1 те 
30. Лифландское.. .... О ыы аа Да че | М ЕЕ ее се 
31. Эстлаяндское...... 157 | — а ыыы ее И ееы Мрак Пао || Е 
32. Курляндское.. .... 91 55 | — | — ||| — | — | 18 | 36 бе 
33. Калужское... ..... О Дам йе. || ЗЕЕ, ЧЕВыИС Ч, бека, О рее Гоа За 
34. Владимрское. .... 101 — | — | Ш а И в ры 0 ава || 
35. Екатеринославское. .. о реа | | а. Гры Басе [се | 
36. Воронежское... ... а а | ро а ево в “Ра, || 220 || Зы 
87. Западно-Сибирское. ..| 30| — ПИ Ка а а га р 
38. Псковское... ..... 191 -— | -—-— | Я Е А ИНЬ ОКЕ Пе Е 
39. Витебское....... 51 13 — | — 1 2 8 7 5 Е 
40. Кевское..... ‘.. Эа | ое ыы И о | зы 
41. Ломжинское. вых 671 -— | — | — | — в па > ра" ыы 1 дя Ге 
42. Оренбургско-Уфииское. . 19 81 — м |= | = р) |= 
43. Смоленское. ..... 60мм | | = - 
44. Черниговское. .... 19 - | - || о а рые аа, ЗАЗ сы 
45. Ставропольское. ....| 14 — | 
46. Войска Донскаго. ... р | 5 
47. Рязанское... ..... р р < |: ве: 
48. Самарское... ..... 8—1 — | ма в аа о ый И ЗА || РЫ 
49. Закавказское ..... 1 | 1-1 РОН ПВХ РЕВ ПРЕ ПИК Е | 


Всего. .. 


О: = 


хвухнкубовьеге. Непрерывно-дфйствуютъ. 


Число заводовъ, выкуривающихъь спиртъ съ средней Е Число заводовъ, р 
| а < | щихъ спиртъ средней ко 
р р ы постью въ предЪфлахь: | 

© 
ыы сы 15-влво в 85—90" д» Е ыы ть 
55 | — — 1 1 6 в 16| 15| — . м | 211 
82 о Вх 1 4, 87| 401 — |281 — | — | 12| 13 
в | = 11 — 1 2 11 —| 24| — 2 9|] 11| 2 
5 | — | — | — 1 | — 1 31—17] — р. 1 212 
9 -— ||| 2 5 2—1 — |5 — 1 3 1! — 
Е а В Е СО О Е В НЕ ЕЕ 9 8| 6 2 
101 | — | -— | — | — 11 1| 45| 29 114! — — 1 311 
$ -— ||| | 1 21—11 — | 24| — 1 3| 14, 6 
16 | — || 2 | 11 21 —| 4 — — 2 11 
58 | — || -|- || Ш 5| 37| 14|] 2150] — | — 5| 261 19 
93 | — | — | — | -— | Щ— 5 | 42| 39 71—81 [Ш 1 2. 4 
18 | — | — О О оо 71 101—171 —, — 31 ип 3 
4 | — | -— | -— | — | Ш 1 $ — || —ШЩ | 1|1 1 
14 | — | — | — | 2 1 3 81—12 — | — 1, — 1 
О В Я О О ПО О О ПО и 21 — 1| — 1 
1-1 - || — | — о О а 811 
ие — Е — > — — — — — 21 — | 1 — — 1 
10 | — —|— | — 2 1 6 11—11] — 1| —  — 
15 | — О В О 51 9 114] — | 1 2| 1 
40| — | — | — | — 3 4 71| 23 81 — | р — | — 1 1:1 
11| -— ||| 1 | — 1 9 61| — | 12| — 1 5 5] 1 
6 | — | -—-|- | -— | 3 2 111—126 | — | — 5| 16| 5 
20| — | — | — Ё1|1-— | Ш 3| 14 81—16 — |1 1 31 
48 | — | — || 14] 941 1001 -| 88| — 1 2 21 3 
16 | — | ||| 2 9 4| —| 29| — | — 6| 17| 6 
сс а М БЕ ОР Вы пр и| 49| 11|] — 4 - | -|Ш— 1|1 3 
14| — | — | — | — 2] 981—138 | — 1 4| 16| 17 
о НЕО О Е ОВ |= 1—1 — | — 41| 71 
91 | — | - | - | р — | 5| 48| 37] 1117] — — 2 5 | 10 
62 | — | — | — | Ш 3111] 19| 28| 61| 48| — 1 | 25| 19 
90 — ||| ||| 11] 40| 39671 — | — | — | 18| 49 
5 — | ||| 4| 1131] — 1 5| 16 9 
11 -— || 2 3 4 ре а 3 1 2 | — 
5 — | - | -— | Ш 1| — 1 2 11| 6б| — | — 1 4 | — 
6 — ||| | 1 5 |6 — 1 312 
О о о О О си п 4 21 —| 31 — 10 | 19 2 
20 — | — |! -— 1 1 | — 3| 12 83| — 10| 1 1 4 4| — 
18| — | -— | — | — | — 1 5 9 1—1 | - | — 1 
| — 3 2 41 пп в | — | — 1 
72 | — | -—|1-— | — | — 1| 17| 38| 151 117231 — 1 4 71 11 
57 | — | м-н 2991 26| 2|10|-— | - | - 4| 6 
В р | 1 21 -- | —] 18| — 2 2 9 | — 
41| — | — | — 11—41 9| 13 22| — 11| — 5 3 2| 1 
ыы | — 51211 97| 4151 Ци] 3 
О О о Е О о а Е Е: 
м И | | 1 1| — 
8 | — О О 1 2 4 — | — |119] 1 1 3| 1212 
8—1 ||| | 1 1 1151 -— | - 4| — 
— ри ыы РА гы Е РЕН =: ры = ыы РО == 5 = |. — 
1 71| 12| 53| 233 8| 291 115 | 314 |215 
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Въ 1886 г. Непремзвный Членъ представиль на обсуждене Комитета 


мфннаго Члена о новый докладъ о среднихъ крфпостяхъ выкуриваемаго на заводахъ спирта и 


среднихъ кр$по- 
стяхъспирта и ихъ 
колебавяхъ за пе- 
раодъ 1884—85 гг. 


ихь колебашяхъ за перюдъ 1884—85 гг., составленный на основати 
свЪднй, полученныхъ отъ 49 акцизныхъ управленй. 

Среде!я кр$фпости спирта, въ данномъ случаЪ, уже были выведены, со- 
гласно указанямъ Комитета, изъ показавй ковтрольныхъ снарядовъ, за цЪлый 
перюдъ, а колебан1я ихъ взяты изъ 14-ти-дневныхъ сгонокъ; при этомъ были 
также указаны и системы перегонвыхъ аппаратовъ по каждому заводу. 

Цифровыя данныя о среднихъ крЪиостяхъ спирта собраны въ приведен- 
ной выше (на стр. 114—115) таблиц, показывающей расиред$лен!е заводовъ 
по среднимъ кр$постямъ и системамъ перегонныхъ аппаратовъ. 

Таблица эта указываетъ, что преобладающею системою перегонныхъ 
аппаратовъ слфдуетъ считать двухкубовую, составляющую около 60,6% 
общаго числа дЪйствующихь заводовъ; затфмъ идетъ система аппаратовъ 
непрерывно-дЪйствующихъ, представляющая 30,9°/о общаго числа заводовъ, 
и, наконецъ, послфднее мЪсто занимаетъь отживающая однокубовая система, 
составляющая лишь около 8,5%/о общаго числа (2,202) заводовъ. 

Закономъ 18 Мая 1885 года для всЗхъ винокуренныхъ заводовъ низшая 
пред$льная средняя крфпость принята въ 70 градусовъ; эта крЪпость, вполнЪ 
отв$чающая, по мн$вю докладчика, одпокубовымъ заводамъ, представ- 
ляется низкою для заводовъ двухъ остальныхъ системъ, такъ что заводы 
этихъ системъ, имзюще среднюю кр$иость въ 70 градусовъ, должны быть 
отнесены къ заводамъ съ ненормальнымъ винокуренемъ. Данныя показы- 
ваютъ, что для двухвубовыхъ заводовъ за пред$льную низшую крЪпость сво- 
бодно можетъ быть принята крЪфпость въ 75 градусовъ, а для заводовъ не- 
прерывно-дфйствующихъ— въ 80 градусовъ. Для крфпости же выше нормаль- 
ной должна быть взята крзпость въ 80°, 85° и 90°, соотв$тственно систе- 
мамъ перегонныхъ аппаратовъ, т. е. для системъ: однокубовой—80°, двух- 
кубовой—85° и непрерывно-дЪйствующей— 90°. 

Означенное распред$леве кр$пости по системамъ перегонныхъ аппара- 
товъ, какъ замфчаеть докладчикъ, основано на конструкщи сказанныхъ &ипа- 
ратовъ и на данныхъ, заключающихся въ приведенной таблицф. Беря такимъ 
образомъ въ основаше указанную нормальную среднюю кр$пость для каждой 
системы аппаратовъ, данныя таблицы показываютъ, что всфхъ заводовъ, безъ 
различия системы апиаратовъ, на коихъ кр$пость спирта превышаетъ вышеука- 
занную нормальную среднюю крФпость (80°— для однокуб., 85°— для двухкуб. и 
90°—для непрер.-дЪйств.), 733 (однокуб.— 85, двухкуб.—433 и непрерывн.— 215 
зав.), что составитъ около 33,3‘/о общаго числа заводовъ; заводовъ съ ненормаль- 
ною среднею крЪпостью, т. е., такихъ, на которыхъ кр$пость спирта ниже 70° 
для однокубов., 75°— для двухкуб. и 80°— для непрерывно-дЪйств.—137 (одно- 
кубовыхъ—26, двухкуб.—74 и непрер.-дЪйств.—37) или 6,3°/о. На заводы же 
съ среднею нормальною кр®постью (для 76 однокуб. отъ 70 до 80°, для 827 
двухкуб. отьъ 75 до 85° и для 429 непрерывно-дфйствующ. оть 80 до 90°) 
приходится 1,332 заводовъ или 60,4°/о общаго числа (2,202) заводовъ. Та- 
кимъ образомъ оказывается, что заводовъ съ ненормальною среднею кр$постью 
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весьма немного, и, принимая во внимане одн® только данныя о среднихъ 
крфпостяхъ, можно бы прйти къ внолнЪ благопраятному заключен1ю относи- 
тельно общей цифры злоупотреблений на винокуренныхъ заводахъ. 

Но средня кр$пости спирта, выведенныя за извЪзстный перодъ времени, 
сами по себЪ, какъ замчаетъ докладчикъ, еще не указывають на отсутстве 
манипулящй съ контрольными снарядами и разпообразныхь съ ними зло- 
употреблевй. Средн!я крЪпости спиртовъ могутъ имЪть значене только при 
сравнени этихъ крЪфпостей за извЗстные пер1оды времени, а потому предста- 
вляется не безъинтереснымъ сдЪфлать сравнене среднихъ крЪпостей пер!ода 
1884—85 гг. съ соотвфтственными кр$фпостями за перодъ 1883—84 гг. 

Для пояснен!я сказаннаго, въ докладЪ приведена слфдующая таблица, 
представляющая средня крЪфпости спиртовъ, взятыя въ предЗлахъ 10 гра- 
дусовъ, съ обозначещемъ соотвЗтствующаго крЪпости числа заводовъ и про- 
центнаго ихъ отношен1я къ общему числу заводовъ. 


Перюдъ 1883 —84 гг. Перюдъ 1884—85 ГГ. 


КАрЪфпость выкуреннаго на а юг. 
р у Число | ЗВ в | Число Е ы | 
заводахъ спирта. с а: 
заводовъ. | 2 ма | заводовъ. | жа 

УЕ = 


Отъ 70° и ниже........ 95 4,2 
‚О. р 562 24.6 399 18,2 
» 80 до 90......... 1,410 62,1 1,482 67.5 
» 90% и выше........ 201 8,4 274 125 


Въ дополнен!е къ приведеннымъ сравнительнымъ даннымъ докладчивъ 
указываетъ, что въ перюдъ 1883—84 гг. подъ низшею рубрикою кр$постей 
значились заводы, имфвпие среднюю крЪфпость въ пред$лахъ отъ 40° до 50°, 
между тёмъ въ пер!одз 1884—85 гг. низшею кр$постью сл$довало считать 
кр%$иость отъ 55° до 60°; кромЪ того, число заводовъ съ низшею крЗпостью (до 
80°) составляло, относительно общаго числа заводовъ, въ перюдЪ 1883 -— 84 гг. 
до 30%, а въ перюдЪ 1884—85 гг. оно составляло лишь около 15°/о, т. е. 
уменьшилось вдвое. Такимъ образомъ, сравнене результатовъ относительно 
средвихъ крфпостей выкуриваемаго ва заводахъ спирта въ означенные пе- 
роды показываетъ, что въ перюд$ 1884—85 гг. средн!я кр$пости спирта 
вообще повысились и сравнительно большее число заводовъ перешло изъ раз- 
рада съ низшими врфпостями въ разрядъ съ крЪфпостями высшими. 

Относительно колебашй въ крфпостяхъ спиртовъ въ докладз, между 
прочимъ, указано, что нельзя ожидать, чтобы крЗиость спирта, выкуривае- 
маго на заводахъ, была во весь винокуренный перюдъ совершенно одинакова, 
но уклоненя въ этой крЪпости должны имЪть известные предфлы, пе- 
реходъ за которые будетъ уже зависЪть отъ вкакихъ нибудь особыхъ обстоя- 
тельствъ, дающихь право отнести таюме винокуренные заводы въ заводамъ 


— 118 — 


съ ненормальнымъ винокурешемъ; съ абсолютною точност!ю установить этотъ 
предзль довольно трудно, но, во всякомъ случаЪ, при правильномъ веден!и 
дла и при услоыи опредЗленя средней кр$Зпости изъ 14-ти-дневныхъ хго- 
нокъ, по мнЪн!ю докладчика, предфлъ нормальныхъ колебан!й можетъ быть 
ВЗЯТЬ ВЪ 10 градусовъ. 

На основаи данныхъ относительно предфловъ колебания крЗпости 
спирта, по заводамъ въ отдЪльности, докладчикъ приходить къ тому заклю- 
чен!ю, что наибольший процентъ заводовъ съ ненормальнымъ винокуренемъ, по 
отношеню колебаюй средней крФпости, находится въ губертяхъ сЪверо- 
западняго и юго-западнаго края, затЗмъ, послЗдовательно, въ губерняхъ 
великорусскихъ, прибалтйскихъ и Царства Польскаго, и что подобное не- 
нормальное винокурен!е почти одинаково отражается при всфхъ существую- 
щихь у насъ системахъ перегонныхъ аппаратовъ, составляя для одно-и 
двухкубовыхъ аппаратовъ проценть нфсколько выше средняго, а для непре- 
рывно-дЪйствующихъ—н$сколько менфе средняго. Что же касается заводовъ 
съ колебамями въ средней вр%иости, превышающими 10 градусовъ, то 
число ихъ уменьшается съ увеличешемъ кр$пости спирта. 

Для характеристики и подтвержден!я того значення, которое имЪетъ 
для контрольныхъ цЗлей наблюден!е за средними крЪпостями сгоняемаго 
спирта, на что указываль Непрем$нный Членъ еще въ 1885 г. въ первомъ 
своемъ докладЪ о среднихъ крЪпостяхъ спирта и ихъ колебашяхъ, въ настоя- 
щемъ доклад приведенъ цфлый рядъ свздЗЙ объ отводахъ спирта (изъ т&- 
релокъ), открытыхъ въ 1885 г. на 5 заводахъ Подольскаго Акцизнаго Управ- 
лен!я. Управляющимъ акцизными сборами Подольской губернии были достав- 
лены въ Техничесый Комитеть коши съ винокуренныхъ ЕНИГЪ по этимъ 5 
заводамъ, какъ за время дЪЗйстыя ихъ до открыт!я отводовъ, такъ и послЪ 
обнаружен!я таковыхъ, каковыя и были приняты во внимане НепремЗннымъ 
Членомъ при составлени имъ доклада, въ которомъ результаты детальнаго 
ихъ разсмотрЗн!я представлены въ слЗдующей таблицЗ: 


Прошло по сна- 
ряду отъ начала | Найдено въ Суточные 
сгонки до пр!%з- | спиртопрем- 

да акцизнаго над- Ник». выходы. 


Часъ посфщен1я 
Месяцы и годы. 


завода. 


ривичск!1й ваводът. 


Ноября 1884 г. | 9 | въ1ч. по полудни. | 33,0 | 84,5°| — | — 78,0 | 84,5° 
ы » 14 | 10 ч. ночи о РИ — 81,0 | 81,2 
Е | -** | 130,5 | 82,08 ; 
[5 » 19 | 9!/зч, веч..... 9.0 | 76,7°1 10,0 | — 86,0 | 76,5° 
= > 21 | 1 ч. утра. ... | 61,0 | 66,4°| 510 | — | 86,0 | 76,5° 
= » 30 | 11 ч. веч.... . | 45,0 | 81,3°| 45,0 | — | 8000 | 82,1° 

Февраля 1885 г. | 5 | 10 ч. ве..... | 215 | 86,5°| 21,5 | — 73,0 | 88,9° 


» 8 | 8 ч. ве... ... 8,0 | 91,2] 801 — 72,5 | 89,6° 
» 11 | 11 3. утра... .| 49,0 | 86.1°| 49,0 | — | 76,5 | 84,8° 
> 19 | Зч. дна.....| 36.0 | 90,8°| 36,0 | — | 76,5 | 87,5° 


Ф® 


1 


| Прошло по сна- 


ряяу отъ начала , Найдено ВЪ Суточные 
Часъ посфщен1я егонки до пр!%№з- спиртопртем- 
да акцизнаго над- | В. выходы. 


зора. 


ЗАаРОДА. ЕО СКЕ ОБЕНИНЕЕЕНЕ ЕРНИЕ ИЕЕНЕНЕЬ БЕНИН 
Вед. | Кри. Вед. | Крёл. | Вед. | Крья. 
РЕ, ССС ннания 


Листовецк!1й заводъ. 


19 | 81/1 ч. веч....| 230 | 80,0°| 23,0 | 80,0°| 59,5 | 80,8° 


» 20 | Обнаруженъ отводъ. 


`°& Г Декабря 1884 г. | 17 | $ ч. дя. .... — | — 1550 | 83,4°| 55,0 | 83,4° 
В: › 18 | 2ч. дня. .... 53,5 | 86,5°| 550 | 83,0°| 59.0 | 84.0° 
| Е > 291 71\/а дня... .. 14,5 | 65,5°| — — | 640 | 77,/7° 
‚в › 31 23а ч. дня... | 55| 65,4] — | — | 60,5 | 83,4° 
= Февраля 1885 г. | 14 Оч. ута.... | 50,0 | 81,6°| 50,0 | 82,9°| 58,0 | 82,2° 
| › 18 | 81/з ч. дня.... | 12,5 | 75,2°| 12,5 | 74,5°| 61,0 | 80,1° 


Отуденецк1й заводь. 


ы Е Декабря 1884 г. 7Т| 11 ч. веч..... | 3201 84,1°] 32,0 — 63,0 | 84,5° 

а | » 14 | 5 ч. веч.....| 120 | 80,8°| 120 | — 66,0 | 80,7° 

‚5 юня 1885 г. 2 | 101/з ч. веч.. .. 6,5, 53,8%] — — 99.0 | 79.0° 

› Б | Тлч. утв... | 9,0, 88,9°"| — | — | 97,0 во] 

> 17 | П/з ч. ночи. ... 11,0 80,0°| 11,0 — 95,5 | 79,6° 
Г Калюсск! й заводь, 

= ы | Сентября 1884 г. | 11 | 2 ч. по полудн. . | 53,5 | 80,0°| 53,5 | — | 7155 | 80,5° 

= Е $ 27 | 5ч. дня. .... 37,0 | 78,1°| 370 | — 73,0 | 78,5 ° 

> Февраля 1885 г. | 7 | 81/1 ч. веч....| 21,0 | 943°| 21,0 | — | 65,5 | 87,8° 
Павенецк!й заводъ. 

о Ноября 1884 г. | 7 | 11 ч. утра... . | 16,5 | 76,3°| — — 76,0 | 84.0° 

5 » 14 1/зч. дня... . | 64,5 | 82,0°1 — ее 76,0 | 84,0° 

Е › 21 | 33/4 ч. дня... .| 75| 69,30, -- — | 76,5 | 84,0° 

» 22. 21/4 ч. дня. ... 10,5 | 81,9%] — — 73.0 | 84,0° 

› 28 | 61/з ч. утра... | 18,0 8,0 18,0 | — | [1000] 83,4° 

» 28 | 1ч. ночи... . | 80,0 91,12 80,0 | 83,4°| 100,0] 83,4 ° 

› 29 | 12 ч. дя... .| 25,0 | 84,0° 25,0 | 84,0° 102,0! 827° 

юня 1885 г. | 11 | 4ч. дня... .. 60,0 в 59,5 | 82,0°| 103,0; 81,9° 

» 26 | 6/4 ч. веч..... | 94,0 то — — | 116,0 71,0° 


Приведенныя данныя, по мнфн!ю докладчика, указывають, что по всЪмъ 
заводамъ, за исключенемъ развЪ Студенецкаго, имфвшаго въ перодъ 1884— 
85 гг. 22 колебан!я въ крФпости въ 12,9%, опред$лявшаяся лицами авкцизнаго 
надзора крФфиость спирта въ первую половину сгонки получалась значительно 
ниже или равнялась вр$пости спирта суточнаго слива. Между тЪмъ извЪстно, 
что въ начал сгонки идетъ спиртъ обыкновенно самой высокой кр3Зпости. 
На т$хъ же самыхъ заводахъ, по узчичтожен!и отводовъ или при иостоян- 
номъ присутстыи на заводахъ лицъ акцизнаго надзора, результаты, какъ и 
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слздовало ожидать, получились совершенно обратные. Подобные результаты 
и должны были имфть мЪ$сто при отводахъ спирта изъ дефлегматора, такъ 
какъ съ положительностю можно сказать, что боле крфпый спиртъ отво- 
дился въ началЪ сгонки, для чего прибфгали къ сильному охлажденю та- 
релокъ, и спиртъ боле слабый пускался въ контрольный снарядъ. ЗатЪмъ 
въ конц сгонки, имя въ виду наблюденя надзора за крЪфпостями, наго- 
нялся уже (не прибфгая къ отводу) на столько крфпюый спиртъ, чтобы вкр%- 
пость суточнаго слива приближалась къ средней кр%пости. Конечно, при 
такой манипулящи выходы спирта на извЪетное в\Ъсовое количество мате- 
р!ала должны были уменьшаться, во это вполнЪ вознаграждалось двойнымъ 
затирашемъ припасовъ, какъ выяснилось при слЪдетни. 

Далфе на тфхъ же заводахъ, а равно еще на 3-хъ заводахъ той же 
губерыи съ обнаруженными отводами, сравнене за перодъ 1884—85 гг. съ 
соотвЪтственными кр$постями среднихъ крфпостей спирта и ихъ колебан!й 
и колебан1ями въ перодъ 1883—84 гг. показываетъ, что средния кр$пости 
спирта въ пер1одф 1884—85 гг. при отводЪ спирта понизились, а колебан!я 
въ сихъ крЪпостяхъ-—повысились, причемъ колебан1я въ кр$постяхъ для за- 
водовъ Студенецкаго, Кривичскаго и еще двухъ (не приведенныхъ въ таблиц%) 
достигали почти до 13, 23, 15 и 17 градусовъ; въ перюдВ же 1883—84 гг. 
колебан!я въ Ерфпостяхъ спирта на этихъ заводахъ наблюдались въ пре- 
дфлахъ отъ 920 до 55. | 

ЗатЪмъ докладчикомъ были приведены нЪкоторыя замиЪтки старшаго 
техника Подольскаго Акцизнаго Управлен!я Г. Бузылова, которыя указываютъ 
на сл8дующее: | 

1) При отводахъ спирта, на вышеуказанныхь заводахъ, заторъ произво- 
дился одинъ разъ въ сутки, но для него употреблялось большее, иногда вдвое, 
количество припасовъ, чЪмъ слБдовало по свидфтельству ва винокуренге. 
СдЪланный увеличенный заторъ размЗщался въ квасильныхъ чанахъ, въ боль- 
шинствз случаевъ, слЗдующимъ образомъ: по окончан!и перегонки бражки 
изъ квасильнаго чана, положимъ № 3, въ перегонные кубы набиралось изъ 
очереднаго квасильнаго чана № 1 такое количество бражки, какое могло 
вмзетиться въ кубахъ; очередной же квасильный чанъ № 1 пополнялся 
бражкой сл$дующаго чана № 2 переливашемъ, а послЗднй чавъ № 2 и 
чанъ № 3 пополнялись свЪжимъ заторомъ изъ холодильника. При такомъ 
способЪ порядокъ употребленая квасильныхъ чановъ не нарушался. 

2) При ревизи подваловъ винокуренныхъ заводовъ, на которыхъ обна- 
ружены отводы спирта изъ тарелокъ, въ большинствЪ случаевъ зам чалось, 
что кр%пость почти во вс$хъ стоянахъ постоянно измЗнялась; это объяс- 
няется тфмъ, что при отвод изъ тарелокъ спирта, послЗдн!й получается 
высокой температуры, & потому для охлажден!я его разливали по частямъ въ 
разные стояны. Но какъ крфпость отводимаго изъ тарелокъ спирта въ боль- 
шинствЪ случаевь ниже кр%пости спирта, учитываемаго снарядомъ, то и 
връфпость хранящагося въ подвалВ спирта, въ общемъ, бывала ниже значу- 
щейся по винокуренной книг. Разность между этою крфпостью будетъ 
тфмъ значительнфе, ч6мъ меньшей врФпости получается корчемный спиртъ 
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и по этой разности иногда можно заранфе опредфлить приблизительно, изъ 
какой части перегоннаго аппарата получался корчемный спиртъ. Эту раз- 
ность также легко замфтить не только при ревизи подвала, но и при раз- 
смотр$ни винокуренной и подвальной книгъ завода, причемъ бросается въ 
глаза разность въ Ерфпости выкуреннаго спирта по винокуренной книг 
и отиускаемаго въ оптовые склады; такъ, наприм$ръ, въ ОктябрЪ 1884 г. 
по Калюсскому заводу крфпость ежедневныхъ выходовъ спирта по винокурен- 
ной книгф колебалась отъ 79,8% до 86,55; между тёмъ крЪфпость отпускае- 
маго спирта въ оптовые склады колебалась отъ 61,8% до 79,99. Предполо- 
жене, что спиртъ предъ отпусками въ склады разбавлялея водою, не имфеть 
основан!я, тавъ какъ этимъ увеличивалась бы стоимость перевозки. 

3) Иногда при внезапной ревиз1и подвала можно найти, въ одномъ изъ 
стояновъ, спиртъ температуры гораздо высшей, чфмъ въ остальныхъ стоянахъ 
и спиртопремномъ чан; объясняется это тзмъ, что отведенный изъ таре- 
локъ спиртъ былъ смфшанъ только съ небольшимъ количествомъ находящагося 
въ стоян холоднаго спирта и его не успфли разлить по другимъ стоянамъ. 

Кром% приведенныхъ данныхъ, для большаго еще подтвержденя своего по- 
ложен1я о значении наблюдев!й за крЪпостью спирта, докладчикомъ указано на 
среднюю ЕврЗпость спирта Сморгонскаго дрожжево-винокуреннаго завода Ви- 
ленской губерн!и, на которомъ въ феврал$ 1885 г. бывшимъ ревизоромъ Департа- 
мента Неокладныхъ Сборовъ Н. И. Клицею ') было обнаружено злоуцотреб- 
лете, произведенное съ помощью подмЪна подлинныхъ тарировочныхъ гирь 
контрольнаго снаряда гирями поддфльными—инаго вЪса. 

Данныя 0 средней кр$пости спирта этого завода указываютъ, что сред- 
няя врЗпость спирта съ начала винокуреннаго перюда по мартъ была 70,5°, 
а съ марта по конецъ винокуреня крФфиость эта составляла 74,5 граду- 
совъ. Колебаше въ средней крЪпости спирта на этомъ заводв доходило до 
12 градусовъ. 

Въ заключен!е докладчикомъ высказано предположеве, что едва ли 
можно сомнфваться въ той польз, какую слЗдуетъ ожидать для ковтрольно- 
снаряднаго дфла отъ дальнзйшаго собираня и группировки данныхъ о сред- 
нихъ крфпостяхъ получаемаго на винокуренныхъ заводахъ спирта и ихъ 
колебатаяхъ. Детальная разработка этихъ данныхъ по каждому заводу от- 
д$льно признавалась докладчикомъ желательною, такъ какъ эта разработка, 
въ состояши представить так1я указаня, при коихъ отводы спирта изъ из- 
взстныхь частей перегоннаго аппарата, трудно поддающихся обезпеченямъ, 
стануть немыслимы. Кром того, разработка данныхъ о крзпостяхъ спирта 
и ихъ колебашяхъ, при участи вс$хъ лицъ акцизнаго надзора, представля- 
лась, по мнЪн!ю докладчика, въ высшей степени полезною и желательною, еще и 
потому, что при такой разработк$ указавя на злоупотребленя находились бы 
въ винокуренной и подвальной книгахъ, составляющихъ заводек!е, доступные 
для каждаго лица, документы, могуще, въ случаЪ надобности, служить и 
судебными доказательствами. 


1) Состоитъ нынф Управляющимъ акцизнымн сборами Херсонской губернйи. 
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Выслушавъ приведенный докладъ Непремфннаго Члена, Техничесвй 
Комитетъ поручилъ ему сд$лать изъ доклада надлежащее извлечене и раз- 
зослать таковое гг. Управляющимъ акцизнами сборами для свЗдЪшя и со- 
ображен!я. | 

Обсуждене про- Въ 1886 г. Предсфдателемъ Комитета впесенъ былъ на обсуждене Ко- 
екта циркуляра митета проектъ циркуляра Департамента Неокладныхъ Сборовъ объ установ- 
о лени, въ силу закона 18-го Мая 1885 г., на винокуренныхь заводахъ пре- 
ровъ объустановяе-Д Ла понижен1я кр$фиости спирта при каждой сгонкЗ. 
ни на винокурен- Циркуляромъ этимъ, признаннымъ Комитетомъ вполнЪ цфлесообразнымъ, 
ныхъ заводахъ пре-имфлось въ виду на перодъ винокурен1я 1888/: гг. установить однобразный 
дфла понижешя для всфхъ системъ перегонныхъ аппаратовъ минимумъ въ 35 градусовъ пони- 
в Женя кр$пости спирта при каждой отдЪфльной сгонк8. Въ предупреждене же 

пониженя крЗпости ниже указаннаго предЗла рекомендовалось устанавливать 
подетавку подъ указательную стр$дку контрольнаго снаряда такимъ образомъ, 
чтобы послЪдняя не могла опускаться ниже 35 градусовъ д$лен1я шкалы. 
Т$мъ же изъ Управляющихъ акцизными сборами, которые, по какимъ либо 
причинамъ, признаютъ предфлъ минимума въ 35 градусовъ высокимъ или 
низкимъ, предоставлялось входить въ Департаменть Неокладныхъ Сборовъ съ 
представлен1емъ объ изм нен!и этого минимума, съ указанемъ при семъ не- 
обходимой его высоты и съ изложешемъ мотивовъ, вызывающихъ необходи- 
мость отступлен1я отъ общаго правила !). 

ПредвидЗнный въ семъ циркулярВ случай невозможности иногда уста- 
новить подставку подъ указательную стрзлку контрольнаго снаряда на 35°, 
въ томъ же 1886 году предложенъ на обсуждене Комитета, по поводу 
ходатайства управляющихъ двухъ винокуренныхъ заводовъ Пашкова, которые 
указывали на невозможность на этихъ заводахъ установить стр$лку сваряда 
на 35, въ виду того, что въ связи съ переговными аппаратами находятся 
угольные очистители, требующе, при перем$нахъ угля, сгонки спирта до 0. 
По разсмотр5в!и даннаго ходатайства Комитеть призналъ возможнымъ раз- 
рёшить сниман!е подставки передъ перемЪною угля, но съ твмъ, чтобы сгонка 
спирта безъ подставки производилась подъ наблюденемъ лицъ акцизнаго 


надзора. 
ГлдЩдвал \1. 
Приборы для наложен1я знаковъ обезпеченя, 
Разсмотр н!е Въ 1883 г. Министерствомъ Финансовъ сдфлано было, чрезъ публи- 


представленныхъ кащю, приглашеше на изобрфтеше такого инструмента, который могъ бы 
въ  Техничееый замунить собою клещи, употребляемыя акцизнымъ надзоромъ для наложеня 


ВЫ ломбъ, причем» Министерствомъ же были указаны извфстныя требовашя и 
ровъ для наложе- а Р > - 


ня пломбъ и за- Условя, которымъ долженъ былъ удовлетворять новый инструментъ. 
ключене Коми- 
тета. 
1) Въ такомъ смысл$ и составленъ циркуляръ за № 1942, преподанный Ми- 
нистерствомъ Финансовъ въ руководство акцизному надзору 4 Гюля 1886 года. 
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Въ течении 1884 года въ Техническй Комитетъ поступило 18 проек- 
товъ вышеуказаннаго инструмента. Вс$ эти проекты были разсмотр$ны Не- 
прем$ннымъ Членомъ, совмфстно съ нЪкоторыми членами Комитета, и ре- 
зультать занят!й ихъ былъ представленъ на обсужден1е послфдняго въ 0со- 
бомъ доклад Непремфннаго Члена, гдЪ прежде всего указывалось, что 4 
проекта были изъяты изъ подробнаго раземотрЪв!я, какъ совершенно не- 
удовлетворявшие поставленвымъ Министерствомъ услошямъ, ибо проекты эти, 
оставляя вовсе въ сторон вопросъ о клещахъ, касались замЗны вынфшней 
пломбы другимъ знакомъ. | 

Изъ остальныхъ 14-ти проектовъ: 5—принадлежатъ къ типу рычаж- 
ныхъ клещей (Шванеке, Рыковскаго, Федоровыхъ, Якубовича и Коносевича); 
5—къ тииу винтовыхъ (Бронштейна, Якубовича, Зызыкина, Пржевалинскаго 
и подъ девизомъ «Трудъ даетъ все»); два — къ типу рычажно-винтовыхъ 
(Шандора и Танхилевскаго); однЪ клещи неопред$ленной системы (Абеля 
Буга) и одн8 клещи гидравлическя (Броуна). Посл изложен1я устройства 
и способовь дЪйстыя каждыхъ клещей, въ докладВ обращено особое вви- 
мане только на клещи Шандора и Пржевалинскаго; вс же остальныя 
клещи, по зам чаню лицъ, разсматривавшихъ проекты, безусловно должны 
быть отвергнуты, такъ какъ не удовлетвораютъ основнымъ условямъ, по- 
ставленнымъ Министерствомъ. 

Клещи Шандора принадлежать къ систем рычажно-винтовыхъ прессовъ. 
Въ вихь штампы пасажены на ковцахъ двухъ рычаговъ перваго рода, сжи- 
маемыхъ винтомъ. Самыя клещи весьма небольшя по размЪру и вЪсу, от- 
тискъ пломбы даютъ очень хоропий, не требуя для этого большаго усимя, но 
манипулящи съ ними довольно имВшкотны. 

Во всякомъ случаЪ, говорится въ доклад, изобрВтатель довольно удачно 
выполнилъ требован!я Министерства, за исключешемъ того пункта, въ которомъ 
указывалось на необходимость устранить возможность поддфлки оттиска на 
пломб; попытка же изобр$тателя замЗнить часть рифа особымъ знакомъ при- 
знана неудачною. 

Въ проектВ Пржевалинскаго заслуживаеть полнаго вниман1я не столько 
самый инструментъ, представляющий собою самый обыкновенный винтовой 
прессъ, сколько способъ для предупрежден!я поддЪлки пломбы. Относительно 
этого проекта въ докладЪф выражено, что приспособлеше г. Пржевалинскаго 
вполнЪ достигаетъ своей серьезной цЪли, весьма немногимъ увеличивая трудъ 
Чиновника. 

Сущность этого, весьма остроумнаго и цзлесообразнаго, приспособлен1я 
состоитъ въ слфдующемъ: верхв!й штампъ, нажимаемый винтомъ, имЗетъ со- 
вершенно свободное вращен!е вокругъ своей геометрической оси. Вращение 
это прекращается лишь въ моменть прикосновеня штампа съ болванкою. 
Такимъ образомъ положен!е верхняго знака относительно бичевы и нижнаго 
знака измЗняется и зависитъ отъ многихъ, вполнЪ неуловимыхъ, условй. По- 
мощью этихъ клещей нзтъ возможности, иначе какъ совершенно случайно 
и притомъ съ большою потерею времени, получить два схоже оттиска. 


Обстоятельство это, въ значительной степени затрудняя подлЪлку пломбЪ, 


Результаты ис- 
пытан1я на прак- 
тик$ клещей Шан- 
дора и Пржева- 
лнинскаго. 
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дфлаеть, выфств съ тВмъ, невозможною тайную, безъ надлежащей отм$тки 
ВЪ ЕНнИГ, Перем$ну пломбы чиновникомъ. 

Въ заключеше доклада указано на то, что наложене клещами Прже- 
валинскаго обезпечен!й потребуетъ не мало времени, почему он могутъ быть 
приняты для обезпеченя наиболЪе опасныхъ мфстъ; зам$нить же ими клещи, 
находивиияся уже въ рукахъ акцизнаго надзора, не признавалось возможнымъ. 

Раздфляя мнфШе, выраженное въ докладЪ относительно клещей Прже- 
валинскаго и Шандора, Комитетъ положилъ: обратиться, чрезь Непрем$ннаго 
Члена, къ г. Пржевалинскому съ предложешемъ уступить въ собственность 
Министерства Финансовъ идею его вращающагося штамиа и заказать г. Шан- 
дору 50 клещей его конструкщи съ т$мъ, чтобы произвести на практик® 
испытан!е пригодности ихъ. 

Затёмъ Комитетомъ же выражено было желаше заняться упрощешемъ 
и улучшенемъ имЗющихся клещей, примЪнивъ при этомъ къ нимъ, если бу- 
детъ возможно, принципъ вращающагося штампа. | 

Что же касается остальныхъ 12 представленныхъ клещей, то Комитетъ 
призналь ихъ неудовлетворяющими услов1ямъ конкурса. 

Уже въ концЪ 1885 г. Комитетъь имфлъ въ разсмотрзви докладъ Не- 
премфннаго Члена о результатахъ испытавшя на практикВ клещей Шачдора 
и Пржевалинскаго, въ которомъ указывалось, что сказанныя клещи были пре- 
провождены н%которымъ Управляющимъ акцизными сборами и даны лицамъ, 
командированнымъ Департаментомъ Неокладныхъ Сборовъ для оемотра кон- 
трольныхъ снарядовъ и винокуренныхъ заводовъ. 

Изъ отзывовъ упомявутыхъ лицъ видно, что клещи Шандора и Прже- 
валинскаго имфютъ передъ нынВ употребляемыми клещами одно только пре- 
имущество, заключающееся въ меньшемъ ихъ вс и незначительной вели- 
чин$. Примнене же этихъ клещей на практик представляется невозмож- 
нымъ въ виду слфдующихъ, присущихъь имъ, недостатковъ: 1) наложеше 
пломбъ сопряжено съ значительными усишями со стороны лица, вакладываю- 
щаго пломбу; 2) для получен1я отчетливаго оттиска требуется много вре- 
мени, въ виду необходимости продолжительнаго вращен!1я винта, и 3) при 
употреблев1и этихъ клещей является необходимость прикладывать об руки 
къ клещамъ въ самомъ незначительномъ разстоян!и отъ мфста наложеня 
пломбы, почему въ нфкоторыхъ м$стахъ, какъ напримЪръ, между тарелками, 
подъ дномъ холодильника, у входнаго и выходнаго отверстя контрольнаго 
снаряда— становится почти невозможнымъ оттиснуть пломбу. 

Кром того, изкоторые Управляющие акцизными сборами находили, что 
клещи Шандора и Пржевалинскаго легко подвергаются ломкф, перерываютъь 
бичеву и проволоку и даютъ неясные оттиски пломбы и рифа. 

Такимъ образомъ вс Управляющие акцизными сборами и большинство 
командированныхъ Департаментомъ лицъ безусловно высказались за клещи 
стараго образца, выразивъ при этомъ желан!е, чтобы на будущее время клещи 
эти приготовлялись болфе легкими. 

Обсудивъ результаты испытан названныхъ клещей и найдя ихъ весьма 
неудовлетворительными, Комитеть призналъ, что винтовая система, какъ 
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им ющая мног!е принцишальные недостатки, не можетъ быть, вообще, при- 
мфнлема къ клещамъ, употребляемымъ акцизнымъ надзоромъ; въ виду этихъ 
соображешй клещи Шандора найдены Комитетомъ неудобопримЁнимыми. 

ЗатЪмъ Вомитеть поручиль НепремЪнному Члеву, при заказЪ новыхъ 
клещей, озаботиться, чтобы вновь заказываемыя клещи рычажной системы, 
по возможности, были бы легче и меньшаго размфра; признавъ же, вмЪетБ 
съ тьмъ, что примфнене къ клещахъ вращающагося штампа по иде Прже- 
валинскаго можетъ значительно затруднить поддЪлку пломбъ, Комитетъ пред- 
ложилъ изыскать способъ примфненя вращающагося штампа къ клещамъ 
нынфшней системы. 

Въ 1886 г. быль сдфланъ заказъ 1,000 штукъ новыхъ клещей съ н\ф- 
которыми въ нихъ измфненями, въ томъ именно направлени, ва которое, 
какъ выше указано, обратилъ вниман!е Техничесый Комитетъ, причемъ Ко- 
митетъ, вполнф раздЪляя инфн!е НепремЪвнаго Члепа, призналъ возможнымъ 
ЕЪ НОВЫМЪ клещамъ сумокъ не заказывать, въ виду заявленая, слЪланнаго 
при доклад Непрем$нпымъ Членомъ о томъ, что по отзывамъ лицъ акциз- 
наго надзора сумки эти совершенно излишни, такъ какъ большинство чиновъ 
акцизнаго вфдомства въ сумкахъ клещей не носитъ. | 

Относительно ремонта старыхъ клещей, производимаго въ Техническомъ 
Комитет$, Членъ Комитета 0. А. Ванлярсюй представиль Комитету въ 
1887 году двое клещей съ примфненными къ нимъ стаканчиками, дающими 
оттиски чашками въ видЪ пломбъ таможеннаго вфдомства. 

Раземотр®въ предеставленныя клещи, Комитеть положиль: къ поступаю- 
щимъ въ передЪлку клещамъ примЪнить, въ видЪ оцыта, стаканчики, даю- 
ше оттиски чашками, въ формВ ипломбъ таможеннаго вфдомства. 

По поводу предполагавшагося ремонта старыхъ клещей и заказа новыхъ, 
членомъ Комитета 0. А. Ванлярскимъ представленъ быль въ 1888 г. особый 
докладъ, въ которомъ, между прочимъ, указывалось, что въ 1887 году было 
ремонтировано 1,000 клещей заказа 1875 года, съ прим$нешемъ къ нимъ 
для наложен1я пломбъ вышеунпомянутыхъ стаканчиковъ, сходныхъ съ тамо- 
женными, форма коихъ (въ видВ чашки), какъ упомянуто выше, была принята 
Техническимъ Комитетомъ. 

Вез ремонтированныя клещи (1,000 штукъ) были разосланы по Управ- 
ленлмиъ и изъ отзывовъ 15 Управляющихъ акцизными сборами !) видно, что: 
1) наложенше этими клещами иломбъ требуетъ большихъ усилй; 2) изобра- 
жене Государетвеннаго герба, находящагося внутри чашки, быстро окисляется; 
3) самый рисунокъ орлика слишкомъ мелокъ и потому съ трудомъ поддается 
тщательному осмотру на мЪстЪ; 4) зам$на печатокъ затруднительна, вел д- 
стве необходимости отнимать помочи, тогда какъ въ прежнихъ клещахъ до- 
статочно было отвинтить одинъ лишь винтъ; 5) укороченный зубецъ недоста- 
точно задерживаеть бичеву при валожен!и пломбы и 6) выемъ отжатой пломбы 
изъ стакана не всегда возможенъ безъ обрыва бичевы. 


1) Управлений: Смоленскаго, Эстляндекаго, Тверскаго, Самарскаго, Херсонскаго, 
Екатеринославскаго, Лифляндскаго, Ковенскаго, Олонедкаго, Пермскаго, Орловекаго, 
Нижегородскаго, Казанскаго, Оренбургско-Уфимскаго и Костромскаго. 


Заказъ новыхь 
видоизм5ненныхЪъ 
клещей. 


Ремонтъ ста- 
рыхъ клещей. 
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Орловсвй, Эстлявдскй и Лифляндсый Управляюще указывали еще на 
возможность изъят1я узла изъ пломбы, ср$зывая и вновь вапаивая нижнюю 
ея часть. | 
Со стороны самого докладчика признавалось, что для отжиматя пломбъ 
съ углубленями требуется лишнее, иногда чрезм$рное, усиле, зависящее отъ 
формы, приданной пломб, причемъ указывалось, что помфщенемъ изобра- 
жен1я Государственнаго герба внутри чашки, изображене это уменьшено 
на !/з своей прежней величины, почему и осмотръ его ва мЗетВ сталь за- 
труднительнымъ. 

ИзмЪненная форма основаня орлика вызвала необходимость срЪФзать 
рубецъ, вслЪдетве чего, какъ замфчаль докладчикъ, бичева съ него иногда 
и можетъ соскакивать, что наблюдалось при наложени пломбъ на высокихъ 
и въ тфеныхъ мЪетахъ, какъ, напримфръ, между тарелками. 

Что же касается до указаютя на возможность изъятя узла изъ пломбъ, 
то это относится, по зам чан!ю докладчика, лишь къ первоначально выслан- 
нымъ клещамъ въ числВ 240 штукъ, такъ какъ остальныя 760 штукъ 
были уже снабжены стаканчиками съ внутреннимь и наружнымъ ри- 
фами, при коихъ подобная манипуляця невозможна; за неим8н!емъ достаточ- 
наго запаса клещей въ Техническомъ КомитетВ, не было возможности разомъ 
изъять 240 штукъ вышеуказанныхъь клещей изъ употреблешя, поэтому он 
постепенно замЁчались, такъ что въ течени лЗта 1888 года, какъ полагалъ 
докладчикъ, всФ таковыя клещи будуть изъяты изъ употребления. 

Относительно собственно ремонта старыхъ и заказа новыхъ клещей, 
докладчикъ обратилъ внимане на ц$лесообразность принятя пломбъ, отжи- 
маемыхъ безъ углубленй, какъ для пополнен1я комплекта клещей, такъ и 
при ремонт клещей заказа 1875 года, что дало бы возможность избФгнуть 
всВхъ вышеуказавныхъь Управляющими акцизными сборами неудобствъ. 

Далфе указывалось, что въ видахъ постоянно увеличивающагося въ 
Управлен!яхъ требовашя на клещи, представляется необходимымъ, во-первыхъ, 
ремонтировать 500 клещей заказа 1875 года, примВнивъ къ нимъ стаканы 
безъ виадинъ, но сохранивъ запилку винта вставленнаго орлика и, во-вто- 
рыхъ, заказать 150 штукъ новыхъ клещей, придержавшись въ данномъ слу- 
чаЪ типа клещей, по коему былъ сд$ланъ заказъ въ 1887 году. 


На такой ремонтъ требовалось 3,000 руб., т. е. по 6 руб. па клещи, 


а на заказъ новыхъ— 2,700 руб., т. е. по 18 руб. за клещи, и на запасныя 
вещи расходъ опред$лялся въ 300 руб., такъ что общий расходъ выражался 
въ сумм} 6,000 руб.; необходимость же ремонта старыхъ и заказа новыхъ 
клещей въ указанномъ выше количеств доказывалась цфлымъ рядомъ при- 
веденныхъ въ докладЪ цифровыхъ данныхъ. 

При обсуждени доклада 0. А. Ванлярскаго, членомъ Комитета М. А. 
Пленомъ, относительно однообразая типа употребляемыхъ въ практикЗ клещей, 
было высказано сомнзне въ цзлесообразности стремлен1я къ тому, чтобы 
имВть только одинъ, такъ сказать обязательный типъ клещей; вапротивъ, въ 
данномъ случа представлялась, по его мнфн!ю, необходимость имЗть пломбы 
не только обыкновенныя, но и съ чашечками, & равно и портативныя клещи. 


Вообще относительно выбора тина клещей, М. А. Пленъ держался того мн%- 
н1я, что сл$довало бы предоставить самимъ Управляющимъ акцизными сбо- 
рами избирать и примфнять тотъ типъ клещей, который будетъ найденъ ими 
наиболЪе удобнымъ и уже сообразно ихъ указаню исполнять требуемые ими 
заказы; Техническому же ВКомитету отнюдь не слЗдовало бы устанавливать 
какой либо одинъ тинъ клещей и предлагать его Управляющимъ. 

Относительно предполагаемаго заказа новыхъ клещей, н®которыми чле- 
нами Комитета было замЗчено, что лучше, въ данномъ случаЪф, придержаться 
типа клещей, заказанныхъ въ 1886 г., такъ какъ клещи этого типа на 3/4 фунт. 
легче клещей заказа 1887 года. 

По указанию тфхъЪ же членовъ, конструкщшя клещей заказа 1886 года 
представляется виолнЪ надежною, что доказали опыты, произведенные надъ 
этими клещами въ 1886 году въ мастерскихъ Технологическаго Института, 
когда къ клещамъ прилагалась сила въ 54 раза болЪе той, которая можеть 
быть приложена къ нимъ человфкомъ при отжиманши обыкновенной пломбы; 
при этихъ опытахъ ви одна часть клещей не ломалась. 

Что же касается того обстоятельства, что ва практик въ этихъ кле- 
щахъ часто ломалась серьга (ушко средней части клещей), то тЪ же члены 
Комитета признавали достаточнымъ, для избЪжан!я сихъ поломокъ, при но- 
вомъ заказ данную серьгу дЪлать болЪе прочно и тщательно, и тогда клещи 
будутъ вполнф удовлетворять требован1ямъ практики. 

На основан!и отзывовъ Управляющихъ акцизными сборами относительно 
примфнен1я формы стакана для отжимашя пломбъ въ вид чашки, Техни- 
чесый Комитеть пришель къ заключеню, что озваченная форма представ- 
ляетъ значительное неудобство въ отношев!и получаемаго на пломбЪ 
оттиска Государственнаго герба, который, въ данномъ случа, выходить 
слишкомъ мелкимъ и неудобнымъ къ тщательному его осмотру на м$ст$ и 
что подобная конструкщя стакана представляеть н%Ъкоторое затруднеше 
при замЗнЪ печатокъ; въ виду сего, форма стакана въ вид чашки признана 
была Комитетомъ не вполнЪ удовлетворительною. Относительно же удобства 
или неудобства типа клещей заказовъ 1886 и 1887 гг. Комитетъ полагалъ, 
что клещи заказа 1887 года едва ли могутъ представлять большое неудоб- 
ство Противъ клещей заказа 1886 года тфмъ, что онЪ ва 3/4 фунта тяжелЪе 
послфднихъ, въ виду того, что клещи эти, какъ показала практика ихъ при- 
мзнев!1я, прочнЪе клещей заказа 1886 г. 

На основании изложенныхъ соображенй, Техническимъ Комитетомъ въ 
отношен!и формы стакана было постановлено: форму въ видЪ чашки не при- 
мЪфнять ‘ни при ремонтЪ старыхъ клещей, ни при заказЪ новыхъ, оставивъ 
стаканъ таковой формы только въ клещахъ, находящихся еще въ обращении. 
Вмыфст$ съ тфмъ Техничесый Комитетъ положилъ произвести заказъ 150 штукъ 
новыхъ клещей того же типа, по коему были изготовлены клещи въ 1887 г., 
а равно ремонтировать 500 штукъ старыхъ клещей заказа 1875 года, не при- 
мфвняя уже къ нимъ формы стакана въ видВ чашки. 

Въ 1887 году на обсуждеше Комитета, по докладу члена его 0. А. 
Ванлярскаго, былъ представленъ новый типъ клещей, изобрЗтенныхъ дЪло- 
производителемъ У] округа акцизнаго управленя Западной Сибири Ивановымъ. 


Новый типъ кле- 
щей Иванова. 


Обсуждевше до- 
клада Непрем$н- 
наго Члена объ из- 
мфнен1и системы 
заготовки болва- 
нокъ для пломбъ. 
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Разсмотр$въ представленную деревянную модель этихъ клещей, Коми- 
теть призналъ возможнымъ, для выяснен!я достоинства данныхъ клещей, за- 
казать одинъ экземпляръ ихъ изъ металла и произвести съ вимъ необхо- 
димыя испытавя. 

Согласно сему, въ мастерскихъ Техническаго Комитета былъ изготов- 
ленъ такой экземпляръ клещей, который въ 1888 году и былъ представленъ 
на разсмотр$ ве Комитета. При этомъ членомъ Комитета 6. А. Ванлярскимъ, 
проязводившимъ испытан1е сихъ клещей, было завялено, что клещами данной 
системы не представляется возможности удовлетворительно отжать иломбу. 

ВмЪет$ съ клещами Иванова Комитетомъ разсмотрЪна была деревянная 
модель клещей системы г. Гильдебранта, оригинальность коихъ состояла лишь 
въ томъ, что ручки ихъ могли отниматься. За невозможностью опредЪлить 
по данной модели, насколько клещи г. Гильдебранта въ состоянши будутъ 
отжать иломбу, Техничесый Комитетъь положилъ предложить изобртателю 
представить одинъ образецъ клещей его системы, сдфланный изъ металла. 

Въ 1885 году Комитетъь обсуждалъь докладъ НепремЪннаго Члена 
объ измЪфнен!и системы заготовки болванокъ для пломбъ, въ которомъ, между 
прочимъ, указывалось, что весьма частыя жалобы лицъ акцизнаго надзора на 
неясность выдавливаемыхъ клещами на пломбахъ оттисковъ заставляетъ из- 
мЪнить систему заготовлен!я самыхъ болванокъ, такъ какъ неясные оттиски 
на пломбахъ, по мн%фн!ю докладчика, ироисходятъ болЪе всего оть неудовле- 
творительнаго способа приготовленя болванокъ, но никакъ не отъ клещей, 
на что ошибочно указываютъ лица акцизнаго надзора. 

До послЗдняго времени болванки отливались въ каждомъ управлени 
въ формахъ, разсылаемыхъ Техническимъ Комитетомъ. Акцизныя Управления, 
по различнымъ причинамъ, весьма часто отливали болванки изъ свинца очень 
илохаго качества, & иногда къ новому сплаву подм$шивали старыя пломбы, 
что значительно ухудшало и безъ того плохое качество сплава; однимъ 
словомъ, въ большинств% случаевъ, болванки, приготовляемыя въ Управленяхъ, 
оказывались плохими, почему, весьма естественно, онф и не могли давать хо- 
рошихъ изображен!й при отжим ихъ клещами. ЗатЪмъ заготовлене формъ 
болванокъ ручнымъ способомъ, какъ это обыкновенно практиковалось, также, 
по мн®ню докладчика, не можеть быть признано цфлесообразнымъ. 

Всл$детне всего этого, докладчикъ предлагалъ заготовку болванокъ 
производить въ Петербург} на одномъ изъ мегаллическихь заводовъ, подъ 
руководствомъ Техническаго Комитета, сразу, въ большомъ количеств, ма- 
шиннымъ способомъ, и готовыя уже болванки разсылать по Управлен1ямъ. При 
такомъ способЪ заготовленя болванокъ, по инф ню докладчика, въ будущемъ 
представилась бы возможность осуществить мысль примфшиваня къ свинцу, 
въ опредЪленномъ количеств, какого либо вещества, могущаго служить фак- 
тическимъ доказательствомъ поддфльности пломбъ, & также веществъ, пре- 
дохраняющихъ пломбы отъ окислемя Шо цифровимь давннымъ, указаннымъ 
въ доклад, заготовлеме болванокъ въ Техническомъ КомитетВ обходи- 
длось бы не дороже заготовлен1я ихъ отдЪльно по Управлен!ямъ. 

Обсудивъ поставленный вопросъ, Комитеть вполнЪ раздЪлялъь инфне 
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о немъ Непрем$ннаго Члепа, почему и призналъ возможнымъ поручить ему 
озаботиться заказомъ болванокъ на одномъ изъ петербургекихъ заводовъ и, 
по изготовлен!и оныхъ, снабдить ими акцизныя Управления. 

Въ 1588 году Техничесюй Жомитетъ обсуждалъ предложеше Управляю- 
щаго Пейзернскою таможнею, по ходатайству его о введени обязательнаго 
опломбировав!я отправляемыхъ заграпицу бочекъ со спиртомъ изобрЪтен- 
нымъ имъ способомъ, во избЪжане порчи печатей, валагаемыхЪъ акцизнымъ 
надзоромъ на таковыя бочки. 

Предлагаемый способъ состоялъ въ наложен!и на опечатанную втулку 
бочки металлической пластинки, затворъ которой снаружи обезпечивалея 
пломбами. По разсмотрЪв!и модели указаннаго способа опечатыванх и оплом- 
бирован!1я, Техническииъ Комитетомъ было признано, что подобное опломби- 
ровавн!е бочекъ весьма сложно, ибо пломбы, коими предполагалось обезиечи- 
вать затворъ металлической пластинки, не будучи закрыты, могутъ въ свою 
очередь легко подвергатсься поврежденямъ, и что, вообще, предлагаемое 
опломбироваве не вызывается требовашями практики, такъ какЪ всявй транс- 
портъ спирта провфряется на самой таможн$. 

На основани сего, озваченное предложене было Техническимъ Комите- 
томъ отклонено. 


Гллдвлд УП. 


Составлен!е инструкц!й техникамъ при губернскихь акцизныхь 
Управлен1яхъ, 


Для ближайшаго, подъ руководствомъ Управляющихъ акцизными сбо- 
рами, паблюден!я за дфйствями и состоянемъ контрольныхъ снарядовъ на 
винокуренныхъ заводахъ и для зав$дыван1я техническою частью производетвъ, 
обложенныхъ акцизомъ, & равно для разрЪшен1я всФхъ могущихъ возникнуть 
на мЪстахъ вопросовъ техвическаго свойства, не требующихъ разрфшен!я 
центральной власти, при вЪкоторыхъ губернскихъ акцизныхъ Управленяхъ, 
на основан1и Высочайше утвержденнаго 7-го Мая 1885 г. мн$н1я Государ- 
ственнаго СовЪта, были учреждены особыя должности техниковъ !). 

По воспосл$дован!и сего закона, при Техническомъ КомитетЪ была 
образована особая Коммис!я, состоявшая изъ Непремфвнаго Члена Техни- 
ческаго Комитета И. А. Недошивина, членовъ того же Комитета: Л. Н. Шиш- 
кова, В. Н. Андреева, 9. Ф. Ундрица и Е. Г. Котельникова, при участи 


1) НынЪ при 38 акцизныхъ управлешяхъ, а именно: Ярославско-Костромскомъ, 
Вологодскомъ, Тамбовскомъ, Саратовско-Астраханскомъ, Пензенскомъ, Симбирскомъ, 
Ставропольскомъ, Закавказскомъ, Уфимско-Оренбургскомъ, Самарскомъ, Восточно-Си- 
бирскомъ, Воронежскомъ, Смоленскомъ, Витебско-Исковскомъ, Калишско-Петроков- 
скомъ, Варшавско-Сфдлецкомъ, Люблинеко-Радомско-КЪфлецкомъ, Гродненскомъ, Ко- 
венскомъ, Курляндскомъ, Лифляндскомъ, Эстляндскомъ, Петербургско-Псковскомт, 
Тверско-Новгородскомъ, Могилевскомъ, Минскомъ, Волынскомъ, Подольскомъ, Кев- 
скомъ, Херсонскомъ, Бессарабскомъ, Харьковскомъ, Екатеринославскомъ, Полтавскомъ, 
Орловскомъ, Курскомъ, Тульско-Калужскомъ и Рязанскомъ, состоитъ 28 техниковтъ. 
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Наложен!е 
пломбъ на бочки 
со спиртомъ, от- 
правляемыя загра- 
НИЦУ. 
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техника Комитета Л. К. Буттлера, для составлен1я инструкщи, которою бли- 
жайшимъ образомъ опредФлялись бы обязанности и кругъ дЪятельности озна- 
ченныхъ техниковъ. Выработанный названными лицами и приводимый ниже 
‹проектъ инструкщи техникамъ при губернскихъ акцизныхъ Управленяхъ» 
былъ внесенъ на обсуждеше Комитета въ юн м$сяцЪ 1885 г. 


Проектъ инструкщи техникамъ при губернскихъ акцизныхъ Управлен!яхъ. 


Кругъ обязанностей техниковъ при губернскихь акцизныхъ Управле- 
н1яхъ составляютъ: 

1) Ближайшее наблюдене за всею техническою частью производствъ, 
обложенныхъ акцизомъ. 

2) Разъяснен!е чинамъ акцизнаго надзора пр!емовъ техническаго наблю- 
ден1я за дЪйстыемъ винокуренныхъ, пивоваренныхъ, сахарныхъ и другихъ 
заводовъ и фабрикъ, подлежащихь этому надзору. Разъяснев!я эти должны 
помогать акцизному надзору не только слфдить за ходомъ производетва съ 
внфшней стороны, но и отдавать себЪ полный отчетъ во всемъ, происходя- 
щемъ на заводф: слФдить за всфми процессами производства и его резуль- 
татами, умЪть отличать то, что заводоуправлене желаетъ показать контроли- 
рующему чиновнику, оть того, что имфетея и соверигается на самомъ дЪлф. 

3) Разрфшен!е, по возможности, ва мЪфстахъ могущихъ возникать воиро- 
совъ техническаго свойства. 

4) Посредничество между мЪетнымъ акцизнымъ надзоромъ съ одной 
стороны, и Техническимъ Комитетомъ—съ другой—по разъяснен!ю возникаю- 
щихъ воиросовъ техническаго свойства. 

Изъ вышесказаннаго вытекаетъ, что обязанности техниковъ не выхо- 
дятъ изъ круга технической консультаци, безъ всякаго оттзнка распоряди- 
тельной власти, которая всецфло сосредоточена въ лиц Управляющаго акциз- 
ными сборами и Окружныхъ Надзирателей съ ихъ помощниками. Поэтому 
техники, не дфлая какихъ либо распоряженй, даютъ лишь разъяснен!я и 
указан1я чинамъ акцизнаго надзора. 

Въ отношени Управляющаго акцизными сборами, техникъ несетъ обх- 
занности совфтника По техническимъ вопросамъ и исполняетъ всВ его по- 
ручен1я по этой части, причемъ технику предоставляется право инищативы 
возбужден!я этого рода вопросовъ. 

Правила техническаго контроля за ходомъ производства на сахарныхъ 
заводахъ выработаны въ инструкщи Министерства Финанеовъ 20 Тюня 1881 г. 
въ разъяснеше и дополнене Высочайше утвержденныхъ 12? Мая 1881 года 
временныхъ правилъ объ акцизВ съ сахара и даны въ руководство чинамъ 
сахаро-акцизнаго надзора, въ составЪ котораго имфется довольно много тех- 
никовъ; но такъ какъ въ средБ высшихъ должностныхь лицъ акцизнаго над- 
зора, обязанныхъ контролировать дЪйстая низшихъ чиновъ, именно въ средЪ 
губернекихъ ревизоровъ, весьма мало техниковъ и лиць, спещально знако- 
мыхъ съ сахарнымъ дфломъ, то съ учреждевемъ должности техниковъ при 
губернскихъ акцизныхъ Управлешяхъ является полная возможность подчи- 
нить контролю этихъ техниковъ, въ техническомъ отношени, сахарные за- 
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воды и дЪйстыя лицъ сахаро-акцизнаго надзора. Поэтому на техвикахъ при 
губернскихъ акцизныхъ Управленяхъ должны лежать: ближайшее наблю- 
ден!е за исполненемъ чинами сахаро-акцизнаго надзора (а именно помощ- 
никами окружныхъ надзирателей и контролерами) возложенныхь на нихъ 
упомянутою инструкщею обязанностей и провЪфрка добытыхъ означенными 
чинами результатовъ собственными опытами и наблюдешями, а равно испы- 
тане всякихъ новыхъ способовъ и шлемовъ, вводимыхъ на сахарныхъ заво- 
дахъ какъ по переработкЪ свекловицы, такъ и по добыван!ю сахара изъ 
другихъ растенЙ и матераловъ. ВмыЪстЪ съ тфмъ, техники обязаны изъис- 
кивать и указывать лицамъ сахаро-акцизнаго надзора наиболфе цЪлесооб- 
разния м%ры къ правильному учету выработки сахара па заводахъ и, по 
возможности, разр шать веЪ недоразум$н1я между сими лицами и заводо- 
управлен1ями въ отношен1!и опредфленя качествъ продуктовъ, подлежащихъ 
учету и обложению. 

Въ развите и разъяснеше вехъ этихъ положенй, предлагается тех- 
никамъ въ руководство нижесл5дующее. 


Обияя соображешя относительно питейно-акцизнао дъла. 


1. Основантемъ разсчетовъ казны по обложеншю акцизомъ спирта слу- 
жатъ: установленныя нормы выходовъ, емкость заводской посуды и учетъ 
выкуриваемаго спирта контрольнымъ виноизифрительнымъ снарядомъ. ВЪр- 
ность показан1й послфдняго опредфляется двумя условями: правильностью 
дЪйстйя снаряда и прохождевшемъ черезъ него полностью всего выкури- 
ваемаго спирта. 

2. Техникъ обязанъ имЪть, по возможности, непосредственное наблю- 
деве за правильностью дЪйств!я контрольныхъ снарядовъ и указывать акциз- 
ному надзору необходимыя мЪры къ устранению замфченныхъ по этой части 
недостатковъ. | 

3. На обязанности техника лежитъ указаве акцизному надзору наибо- 
лфе цфлесообразныхъ м$ръ обезиеченя перегоннаго аппарата и контрольнаго 
снаряда, въ связи съ наблюден1ями, могущими способствовать обнаружен!ю 
злоупотреблен1й по отводу спирта. 


Контрольный снарядь. 


4. Поводомъ къ вскрытю контрольнаго снаряда, кромЪ случаевъ осмотра 
снарядовъ ревизующими лицами, а также соединен1я и разъединения снаряда 
съ перегоннымъ аппаратомъ въ начал и въ концЪ винокуреня, должны 
служить: &) необходимость чистки и смазки подвижныхъ частей снаряда и 
6) невЪфрность его показанй. Первая изъ этихъ причинъ вызываетъ очередных 
вскрыт1я сваряда, вторая же обусловливаетъь собою случайныя вскрыпя. 

5. Въ отношен!и очередныхъ вскрыт, на обязанности техника лежить— 
способствовать м$фетному акцизному надзору въ правильномъ установлени 
сроковъ очередныхъ вскрыт!й, сообразно мЗетнымъ услошямъ, опред$ляющимъ 
степень загрязнен1я снаряда. 

6. Равнымъ образомъ технику предстоитъ разъяснять акцизнымъ чинов- 
никамъ премы и способы чистки контрольнаго снаряда, выработанные Тех- 
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ническимъ Комитетомъ и оказавииеся наиболЪе пригодными на практикЪ, а 
также и мЪры къ устранен1ю условй, способствующихъ загрязнен!ю контроль- 
наго снаряда. 

7. Векрытя снарядовъ, вызываемыя случайными обстоятельствами, должны 
предетавлять предметъ особенно внимательнаго наблюден!я и изученя со 
стороны техника. 

8. Техникъ обязанъ разъяснять акцизному надзору премы и способы 
провфрки контрольнаго снаряда, могушие дать болфе основательныя указания 
на необходимость вскрытя и внутренняго осмотра снаряда. 

9. Наблюден!е за случайными вскрыт!ями, т. е. вызванными непра- 
вильнымъ дфйстыемъь и невфрными показанями контрольныхъ снарадовъ, 
составляетъ существенно важную обязанвость техника. 


10. О всякомъ случайномъ вскрытми, & также и о тхъ изъ очередныхъ, 
при которыхъ обнаружены неисправности въ снарядЪ, лица, вскрывавиия сна- 
рядъ, обязаны сдфлать запись въ журналЪ контрольнаго снаряда и кошю 
этой записи немедленно представить Управляющему акцизными сборами. Эта 
запись должна заключать въ себф всЪ фактичесмя данныя, могуш!я способ- 
ствовать выясненю истинной причины невЪрнаго дЪйствя снаряда. Въ по- 
слЪднюю графу вЪдомости вносятся отм$тки 0 томъ, въ какомъ состояни 
найдены части снаряда. Сюда же вносятся мня лицъ, вскрывавшихъ сна- 
рядъ, относительно причины неправильности дЪйствая снаряда. Если причина 
неправильности не вполнЪ ясна, то всего лучше и полезв$е ограничиться кон- 
статирован1емъ факта, не дЪлая никакихъ по этой части предиоложенй или 
предложений къ устранен!ю неправильности. 

11. Технику вмЪнаяется въ обязанность, по возможности чаще, посз- 
щать заводы и преимущественно т изъ нихъ, на которыхъ обнаружены не- 
исправности въ вонтрольномъ снаряд. Эти посфщен1я техникъ дЪлаетъ какъ 
по приглашен!ю акцизнаго надзора, такъ и по собственному усмотрЪню, съ 
извфщен!емъ о томъ Управляющаго акцизвыми сборами. 

12. На основан!и данныхъ, занесенныхъ въ журналъ контрольнаго сна- 
ряда ($ 10), техникъ входитъ въ ближайшее изслфдован!е причинъ зам%- 
ченной неправильности въ дЪйстви снаряда. 

13. Обнаруживъ въ снарядЪ кавя либо поврежден!я, техникъ исправ- 
ляетъ ихъ на иЪстЪ, если признаетъ это возможнымъ, или указываетъ м%ет- 
ному акцизному надзору на необходимость отправки снаряда въ Технический 
Комитеть или его ОтдЗлъ. 

14. Ежегодно къ 1-му Августа Управляющий акцизными сборами пред- 
ставляетъ въ Техническй Комитеть составленную техникомъ вЪфдомость о 
случайныхъ векрытяхъ контрольныхъ снарндовъ, которая должна заключать 
въ себф сводъ наблюдевйЙ за истекший перодъ винокурен1я надъ дЪйствнемъ 
контрольныхъ снарядовъ въ губерни. 

15. Въ упомянутую вЪдомость вносится общее число случаевъ вскрытия 
вызванныхъ неправильнымъ дЪйствнемъ снарядовъ, съ подразд$лешемъ этихъ 
случаевъ по роду замЗченныхъ повреждевшй и обнаруженныхъ причинъ не- 
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правильнаго дЪйствл. Въ послфднюю графу вносится число случаевъ, въ 
которыхъ причина неправильности показан!й осталась невыясненною. 

16. Означенная вфдомость должна быть сопровождаема объяснительною 
запискою съ указаемъ на наиболфе часто повторяющиеся случаи порчи сна- 
рядовъ или невфрнаго ихъ показания, съ возможно обстоятельнымъ разборомъ 
причинъ этого явленя и съ указанемъ, по соображен1ю съ м$стными обстоя- 
тельствами, на средства уменьшен1я числа подобныхъ случаевъ. 

17. При постройк$ новыхъ заводовъ или при капитальныхъ перестрой- 
кахъ существующихъ, техникъ руководить выборомъ м$ста для контрольнаго 
сваряла. 

18. Къ обязанностямъ техника относятся указан!я акцизному надзору от- 
носительно способовъ и премовъ укупорки снарядовъ для отправки или для 
хранен!я ихъ во время бездфйствя заводовъ. 


Обезпеченае винокуренныхь 3ав0д086ъ. 


19. Своими указаниями и разъясненшями техвикъ обязанъ содфйство- 
вать акцизному надзору въ выбор способовъ виолнФ достаточнаго и цЪле- 
сообразнаго обезпечен!я заводской посуды и контрольнаго снаряда. 

20. Съ этою цфлью, технику предстоитъ заботиться, чтобы при выборз 
системы перегоннаго аппарата, & также и при передЪлкахъ завода, была 
принята въ разсчетъ, какъ необходимое услове, возможно простая система 
обезпечен!я; однако, требован1е это не должно вести къ ущербу въ заводскомъ 
производствЪ. Въ каждомъ частномъ случаЪ, техникъ обязанъ прискать и 
указать лучшее средство согласовать интересы заводскаго производства съ 
требованемъ акцизнаго дзза. 

21. Съ тою же цфлью, техникъ обязанъ разъяснять акцизному надзору 
встр$чаемыя недоразум$ я по примфнен!ю пр!емовъ и способовъ контроля, 
ведущаго къ возможному упрощен!ю механическаго обезпечевтя, т. е. наложен!я 
пломбъ, печатей, чехловъ и т. п. Къ числу этихъ премовъ и способовъ отвосятся: 
испнтан!е образцовъ муки, зерна, картофеля и другихъ припасовъ, идущихъ 
на винокурев!я; измЁрев!е заводской посуды; испытав1е бражки въ различ- 
ныхЪ стадаяхъ брожения и т. п. 

22. На техниковъ возлагается обязанность обращать особое внимане 
за приведешемъ въ исполнен!е всЪхъ требован!й и мфропр1ятй Техническаго 
Комитета и своими разъясненями устранять всяк1я по этой части недоразу- 
мЪн1я со стороны акцизнаго надзора. 

23. Равнымъ образомъ техникъ обязанъ дЪлать сообщеня Техниче- 
скому Комитету черезъ Управляющаго акцизными сборами о практическихъ 
затруднен!яхъ, встрёчаемыхъ при примВнена ва дЪлВ тЪхъ или иныхъ рас- 
поряжен!й Комитета. 

24. Испытане новыхъ приборовъ и приспособлен, внсылаемыхъ для 
того Техническимъ Комитетомъ, производится подъ ближайшимъ наблюде- 
немъ и руководствомъ техника, на обязанность котораго возлагается также 
и представлене Комитету черезь Управляющаго акцизными сборами отчета 
объ этихъ испытан1яхь, 
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25. Къ годичному отчету по губернскому акцизному Управлен!ю должна 
быть прилагаема вЪфдомость о числЪ существующихъ въ губерн!и винокурен- 
ныхъ заводовъ, съ указашемъ системъ перегонныхъ аппаратовъ, разм ровъ 
заводской посуды и пр. Въ той же вфдомости дЪлаются отмЪфтки о перем?- 
нахъ въ устройств заводовъ, происшедшихъ въ истекшемъ году. Составлен!е 
этой вЪдомости лежитъ на обязанности техника. 

26. На обязанности техника лежитъ—слфдить за опытами надъ добы- 
вашемъ спирта изъ матераловъ, непоименованныхъь въ Устав о питейномъ 
сборЪ, а также надъ дЪйствемъ аппаратовъ и приборовъ, вводимыхъ въ ви- 
нокуренномъ производствЪ. 


Контроль за сахарными заводами. 


27. Въ отношенш сахарныхъ заводовъ техники обязаны: 

а) пос$щать и осматривать эти заводы какъ во время производства соко- 
добыван!я, такъ и во время переварокъ и обращать особое внимаше на вы- 
полнен!е надзирателями, ихъ помощниками и контролерами возложенныхъ на 
нихъ &$ П, ЦТ и {\ Инструкщи 20 Тюня 1881 г. и послЗдующими цирку- 
лярами Министерства Финансовъ обязанностей, а также собственными ваблю- 
денмями провфрять данныя и результаты, записанные озваченными лицами 
въ установленныхъ книгахъ учетныхъ и вспомогательнаго контроля, дЪлая 
въ ТЪХхЪ же книгахъ надлежашия записи и отмЪтки. Кром того, при каждомъ 
посфщеши сахарнаго завода, техникъ, въ случаЪ замфченныхъ имъ какихъ 
либо неправильностей въ книгахъ вепомогательнаго контроля или въ ходЪ 
производства, обязанъ произвести по даннымъ журнала производства и другихъ 
заводскихъ книгъ, & равно на основан!и собственныхъ наблюдений, возможно 
полный техническй учетъ производства и результаты его занести въ соот- 
вЪтственныя книги вспомогательнаго контроля; 

6) производить на заводахъ изселфдован1е свеклосахарной патоки въ 
случаЪ, указанномъ въ $ 1Х Инструкщи 20 Шюня 1881 года, когда является 
сомнфн!е въ томъ, что подъ видомъ черной патоки съ заводовъ выпускается 
сиропъ или рафинадная патока; если изсл$доваше это подаетъ поводъ къ 
разногласю между заводской администращею и техникомъ, то сей посл дв!й 
отбираетъ пробу патоки, въ количеств» не менфе 5 фунтовъ и порядкомъ, 
указаннымъ въ $ 1Х Инструкци, препровождаетъ ее за печатями заводчика 
и своею въ Техничесый Комитетъ для изелфдовантя, причемъ прилагаетъ и 
результатъ своего анализа. 

в) подвергать ближайшему изелЪдован1ю и испытан!ю всяве вводимые 
на заводахъ способы и премы, какъ по добиван1ю сахара изъ другихъ, кромЁ 
свекловицы, растевй и матераловъ (въ томъ числЪф и патоки), такъ и по 
переработк свекловицы. О произведепныхъ изсл$дован!яхъ техникъ пред- 
ставляетъ (черезъ Управляющихъ акцизными сборами) отчетъ въ Техничесый 
Комитетъ’съ своими соображенями и заключен!ями. 

Пивоваренное производство. 


28. Техникъ обязанъ посфщатъ пивоваренные заводы, слФдить за ходомъ 
выработки пива, обращая внимане на соотношене между собою размровъ 
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заторныхъ и пивоваренныхъ котловъ и вспомогательной посуды, а также на 
время пользования всей помянутой посудой. 

29. Сообразно способу приготовлен!я пива и употребляемыхъ матераловъ 
желательно, чтобы техники производили наблюден!я надъ выходами пива какъ 
изъ всего количества переработанныхъ матераловъ, такъ и изъ количества 
употребленнаго солода. 

30. По окончан!и года (кампан!и), техпикъ обязанъ представлять въ 
Технический Комитетъ, черезь Управляющаго акцизными сборами, краткую 
записку 0 ход работъ на пивоваренныхъ заводахъ губернй, съ указанемъ 
на примфвенные въ отчетномъ году новые проемы производства и вновь вве- 
‚ денные на заводахъ приборы. 


Табачное производство. 


31. На техника возлагается обязанность разрЪшен!я разныхъ техниче- 
скихъ вопросовъ по переработкЪ табаку на фабрикахъ, по опредфленю про- 
цента возможной убыли и прибыли въ вЪсЪ табака на фабрикахъ и опто- 
выхь складахъ и по исчисленю выходовъ разнаго рода издЪл изъ листо- 
ваго табаку. 


По разсмотрЪн!и изложеннаго проекта, Техническй Комитетъ нашелъ 
его слишкомъ подробнымъ и призналъ, съ своей стороны, достаточнымъ ука- 
зать Управляющимъ акцизными сборами лишь въ общихъ чертахъ на обя- 
занности и кругъ дЪфятельности техниковъ, изложивъ самую инструкщю въ 
слЗдующемъ вид5: 

1) Техники назначаютея отд$льно для каждаго губернскаго акцизнаго 
Управлен1я или одинъ техникъ—для нЪсколькихъ Управлений. 

2) Техники, назначаемые для нЪсколькихъь акцизныхъ Управлений, 
имзють постоянное пребываше при томъ изъ нихъ, которое будетъ назначено 
Департаментомъ Неокладвыхъ Сборовъ и, состоя въ распоряжении Управляю- 
щаго акцизными сборами той губерши, гдз имфютъ жительство, команди- 
руются по его предложешяиъ въ распоряжеше Управляющаго акцизными 
сборами другихъ губернй, причисленныхъ къ ра1ону вЪдЪная техника, по 
требовав!ямъ Управляющихъ сихъ губерний. 

3) Въ случа одновременнаго требоващя техника въ разныя Управлен!я, 
Управляющие акцизными сборами входятъ въ соглашене между собою отно- 
сительно времени и срока командированя техника въ то или другое Управ- 
лене, а въ случаЪ надобности—объ этомъ представляется на разрфшен!е Де- 
партамента Неокладныхъ Сборовъ. 

4) Техники, состоя при акцизныхь Управленяхъ въ качествЪ ревизо- 
ровъ по технической части, обязаны имЗть ближайщее наблюдене, въ смыслЪ 
техническаго контроля, за ходомъ производствъ, обложенныхъ акцизомъ, за 
контрольно-снаряднымъ дЪфломъ и за обезпеченемъ контрольныхъ снарядовъ 
и перегонныхъ аппаратовъ на заводахъ, содЪйствуя своими техническими 
познан1ями усвоеню акцизными чинами необходимыхъь имъ техпическихъ 


Заключен!е Тех- 
ническаго Комн- 
тета. 


— 136 — 


свфдЪюй для правильнаго контроля за состоящими въ в$дЪи акцизнаго 
Управлен!я заводами и м$стами продажи обложенныхъ акцизомъ издЪлй. 
ВмЪетЪ съ тфмъ, примфняясь къ ст. 56 Устава о пит. сб. (по издан!ю 1887 г. 
ст. 58), техники, подобно ревизорамъ акцизныхъ Управлен!й, исполняють всЪ 
поручен1я, какя на нихъ будутъ возложены Управляющими по надзору за 
заводами, фабриками и м$стами продажи обложенныхъ акцизомъ издЪлй, а 
равно и сами, не ожидая приказанй Управляющаго, должны обнаруживать 
злоупотребления, о которыхъ до нихъ дойдутъ свЪдЪя. 

5) О вс$хъ своихъ дЪйстмяхъ и произведенныхъ наблюден1яхъ тех- 
ники обязапы представлять Управляющимъ акцизными сборами отчетъ, 
который представляется ими въ Департаментъ Неокладныхъ Сборовъ, выЪетЪ 
съ отчетами ревизоровъ губернскихъ акцизныхъ Управленй. 

КромЪ сего, къ числу особенныхъ обязанностей, возлагаемыхъ на тех- 
никовъ Управляющими акцизными сборами, относятся: 

1) починка, испытане и провЪрка контрольныхъ снарядовъ и, вообще, 
техническихъ приборовъ въ тфхъ случаяхъ, когда не требуется отсылки са- 
мыхъ снарядовъ и приборовъ или частей ихъ въ Технический Комитетъ; 

2) ближайшее наблюдевне за дЪйстиями на заводахъ и фабрикахъ вся- 
каго рода вновь вводимыхъ аппаратовъ, приборовъ, инструментовъ и приепо- 
соблевй, какъ присылаемыхъ въ акцизныя Управлен1я изъ Техническаго Коми- 
тета, такъ и устраиваемыхъ и вводимыхъ на заводахъ и фабрикахъ и проч.; 

3) производство экспертизы по всфмъ вопросамъ техническаго свойства, 
относящимся до акцизнаго дла, велЪдетв!е требован1я судебныхъ или адми- 
нистративныхъ установлен! и по другимъ случаямъ; 

4) составленме ежегодваго по окончан!и пер1ода донесешя о состояни 
технической части въ каждомъ Управлени, какъ въ отношен!и контрольныхъ, 
снарядовъ, перегонныхъ и другихъ аипаратовъ, приборовъ и инструментовъ, 
употребляемыхъ какъ лицами акцизнаго надзора, такъ и находящихся на за- 
водахъ и фабрикахъ. Донесевше это представляется техпиками Управляющему 
акцизными сборами, который представляетъ его съ своимъ заключешемъ въ 
Департаментъ Неокладныхь Сборовъ '). 


1) Приведенныя соображеная Комитета вошли въ циркуляръ М. Ф. отъ 14 юня 
1835 г., за № 1835 — объ обязаниостяхъ состоящихъ при губернекихъ акцизныхъ 
управлен1яхъ техниковъ. 


Отдвлъ П. 


Настояний отдЪль посвященъ изложеню занятй Техническаго Коми- 
тета по опред$леню крЪфиости, количества и чистоты спиртвыхъ жидкостей, & 
равно по установленю м$роирят!, относящихся до очистки спирта, до вы- 
воза его заграницу и до безакцизнаго отпуска его на химичесмя производ- 
ства. Согласно сему, отдфлъ этотъ раздЗленъ на слЗдующия главы: Г) опре- 
дЪлен!е кр$пости сиирта; П) опредЪлене количества спирта; Ш) опредзлене 
чистоты спирта; ТУ) очистка спирта и У) отиускъ безакцизнаго спирта на 
хииическ!я производства. 


Гллдвл [. 


Опред8лене крпости спирта, 


Занятия Комитета по означенному предмету касались весьма разпо- 
образныхъ вопросовъ, но всЪ они, въ большей или меньшей степени, относи- 
лись вЕЪ опред$леню крФпости спирта. ГлавнымЪъ образомъ Комитетъ зани- 
мался составленемъ и изданемъ таблицъ къ металлическому спиртомЪру для 
температуръ ниже 0 и указанемъ различныхъь м$ропрятй по примфненю и 
допущеню въ практик винокуренной промышленности того или другаго типа 
спиртом ровъ; вм$фстВ съ тфмъ имъ разработанъ также вопросъ о способахъ 
и правилахъ повЪфрки спиртомфровъ и термометровъ при выпускВ ихъ изъ 
Техническаго Комитета и во время нахожден!я этихъ приборовъ въ рукахъ 
лиЦЪ аЕцизнаго надзора. 

Вопросъ о дополнени таблицъ къ металлическому спиртомЗру возникъ 
впервые въ 1884 г., вслЪдстые доклада Непремнваго Члена о неудобствахъ 
употребления на практикЪ двухъ спиртомфровъ различныхъ системъ— метал- 
лическаго съ 9-ю гирьками и стекляннаго (Траллеса). 

Въ докладВ этомъ указывалось, что лицами, находившимися въ коман- 
дировкахъ по контрольно-снарядному дфлу въ перюдЪ 1833/4 гг. и св$Зряв- 
шими показаня металлическаго спиртомф$ра съ показан1зми стеклянныыхъ, 
между прочимъ, найдено, что въ общемъ стеклянные спиртом$ры всегда пока- 
зываютъ выше металлическаго въ предЪлахъ отъ 0,5%/о до 1%/о по Траллесу. 

Сравнивая показания металлическихъ спиртомфровъ, находившихся у 
лицъ акцизнаго надзора, съ металлическимъь же спиртомЗромъ, принадле- 
жавшимъ Варшавскому ОтдЪфлу Техническаго Комитета, докладчикъ нашелъ, 
что изъ общаго числа провфренныхъ имъ въ данномъ случа спиртом$- 
ровъ лицъ акцизнаго надзора—121/20/ оказалось съ уклонешями въ 0,29/0 


Докладъ Непре- 
мфннаго Члена о 
неудобствахъ упо- 
требления на прак- 
тик двухъ спир- 
томровъ разныхъ 
системъ и заклю- 
чеше Техническа- 
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по Трал.,—25%/о, съ уклонен1ями до 0,1%/о по Трал. и остальные, т. е. 621/20/о 
давали тождественныя показан1я съ показан!ями спиртомфра Варшавскаго От- 
дфла Комитета. 

При сравнении же показан1й стеклянныхъ спиртомфровъ съ показан1ями 

означеннаго металлическаго спиртом$ра Варшавскаго ОтдЪла оказалось, что 
наивысшая разница составляетъь — 1% и -—-0,8%/о по Трал. Уклонен1я въ 
0,3°/о наблюдались въ четырехъ случаяхъ; разница отъ 0,4 до 0,6/о по Трал.— 
соотвЪтетвовала 6-ти случаямъ, а отклонен1я въ 0,1, 0,2, 0,8 и 1/о состав- 
ляли по одному случаю. Такимъ образомъ, эти данныя указываютъ, что укло- 
нен!я одного стекляннаго спиртомфра отъ другого могуть доходить до 1,89/о 
по Трал. 
Существующая разница въ показаняхъ металлическихъ и стеклянныхъ 
спиртом$ровъ, на что весьма часто указывали и лица акцизнаго надзора, по 
мнфв!ю докладчика и есть та причина, вел дстве которой въ заводскихъ 
подвалахъ и складахъ иногда оказывается излишекь вина; эта же причина 
весьма затрудняетъ преслЪдоване низкопробнаго вина. 

ДалЪе докладчикъ замЪтилъ, что законъ 3-го мая 1871 г., коимъ введенъ 
для оффищальнаго употреблен1я металличесый спиртомЪръ. не устраняетъ 
возможности употреблять въ семъ же случаВ и стеклянный спиртомфръ въ 
силу примФчан!я 2-го къ ст. 205 Уст. о пит. сбор. изд. 1876 г. (ст. 212 
изд. 1887 г.). 

Все сказанное приводило докладчика къ тому убЪжден!ю, что необхо- 
димо ввести для оффищальнаго употреблевн1я одинъ какой либо спиртом$ръ: 
металлический или стеклянный. 

При выбор, въ данномъ случаЪ, спиртомВра, докладчикъ полагалъ, 
что слЪдуетъ отдать предпочтение металлическому спиртомЗру, такъ Еакъ 
сравнительная легкость поддзлки стекляннаго спиртомфра и неточность его 
показан!й заставляютъ отъ него отказаться; кромЪ того, кр$пость спирта, 
опред$ляемаго поплавкомъ ковтрольнаго снаряда бр. Сименсъ и К>, никоимъ 
образомъ не можетъ быть контролирована стекляннымъ спиртомфромъ, ибо 
показатя поплавка точнфе показан1й стекляннаго спиртомЗра. 

За металлическииъ же спиртомфромъ, какъ указывалъ докладчикъ, 
имЗются большя преимущества: металличесый спиртомфръ, давая на спир- 
тахъ съ кр$постями въ 30, 40, 50, 60, 10, 80 и 90% по Трал. по два по- 
казаня съ двумя гирьками: высшей и низшей, представляетъ не трудную и 
всюду возможную его повфрку; затЪмъ разные экземпляры этого спиртом$ра, 
бывше въ употреблен!и даже въ течени 10 л$тъ, даютъ показатя, расхо- 
дяпляся не болЪе какъ на 0,2%/о по Трал.; наконецъ, поддЪлка металлическаго 
спиртом$ра, благодаря возможности его повфрки, всегда можетъ быть от- 
крыта и своевременно преслЖдуема. 

Все вышеприведенное заставило докладчика отдать металлическому 
спиртом$ру полное преимущество передъ стекляннымъ. 

ЗатЪмъ, въ доклад обращено внимане на то, что стеклянный спирто- 
мЪръ, хотя и менфе точный, чЁмъ металличесый, но какъ приборъ дешевый, 
да къ тому же и не требующий особыхъ предосторожностей при обращен!и 
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съ нимъ, очень часто употребляется на практикЪ, не только частными ли- 
цами, но и лицами акцизнаго надзора. Въ виду неудобства употреблен!я, въ 
нзкоторыхъ случаяхъ, металлическаго спиртомФра, какъ напр. при ревиз!и 
питейныхъ заведен!й, лица акцизнаго надзора пользуются спиртомфромъ стек- 
ляннымЪ, употребляя при этомъ таблицы (частнаго издан!я), составленных 
спещально для перевода показан!й стекляннаго спиртом$ра на показания ме- 
таллическаго, обходя этимъ употреблене металлическаго спиртом$ра, что со- 
ставляетъ прямое нарушене требовашя 2-го примЪч. 205 ст. Уст. о пит. сб. 
изд. 1876 г. (ст. 212 изд. 1887 г.). 

Въ заключен!е докладчикъ полагалъ, что стеклянный спиртомЪфръ воз- 
можно допускать только въ тъхъ случаяхъ, гдЪ не требуется особой точности, 
какъ-то: при повфркЪ крЪфиостей спирта въ питейныхъ заведеняхъ, реви- 
чяхъ складовъ вина и проч., съ условемъ однако, чтобы разность въ 11/з 
градуса, могущая быть между показанями спиртом$ра должностнаго лица 
и торговца, не принималась во внимаше. Затфиъ предлагалось установить 
пер!одическую повфрку стеклянныхъ спиртомфровъ сравненемъ съ показа- 
н1ями металлическаго спиртом$ра, съ тфмъ, чтобы спиртом$ры, оказавшиеся 
невЪрными, не допускались уже къ дальнфйшему употреблению. 

По обсуждени поставленнаго вопроса, Комитеть призналъ вполн не- 
удобнымъ имфть въ практик$ два спиртомЗра различныхъ системъ и, отдавая 
металлическоху спиртомЪру съ 9-ю гирьками, введенному закономъ 3-го Мая 
1871 года, полное преимущество передъ стекляннымъ спиртом$ромъ Трал- 
леса, нашелъ необходимымъ указапный металличесый спиртомЗръ сдЪлать 
обязательнымъ, какъ зля чиновЪъ акцизнаго надзора, такъ и частныхъ лицъ, 
во всЪхъ случаяхъ учета акциза, какъ-то: при повфркЪ® контрольныхъ сна- 
рядовъ, при опред$лен!и наличности спирта въ заводскихъ подвалахъ, оито- 
выхъ складахъ, транспортахъ и проч. '). Во внимаше же къ тому обстоятельству, 
что металлический спиртомфръ требуетъ, при обращени съ нимъ, большей 
тщательности и особыхъ предосторожностей, которыя представляются излиш- 
ними при ревизляхъ питейныхъ заведен, Комитетъ призналъ необходимымъ 
для сихъ мЪстъ ввести особый стеклянный спиртомфръ со шкалою отъ 35 
до 45°/о по Трал. и съ дфлевемъ каждаго градуса шкалы на 5 частей, для 
употреблевня въ тфхъ случаяхъ, когда не требуется особой точности въ опре- 
дЪлени крФпости спиртовой жидкости, какъ это иметь м$сто при ревизи 
цитейныхъ заведевй. Для ревизи же питейныхъ завелен!й въ предЪлахъ по- 
граничной полосы, гдЪ встр$Зчается въ продаж вино выше 45/0 по Трал. 


1) По ст. 212 дЬйствующаго Уст. о пит. сбор. (изд. 1887 г.) «крЪиость, т. е. со- 
держане въ винф алкоголя или безводнаго спирта, опред$ляется по металлическому 
спиртом$ру съ девятью гирьками (по образцу существующаго вЪ Анги)»; согласно 
же 2-му примфчан!ю къ этой стать стеклявный спиртомфръ Траллеса можетъ 
быть употребляемъ, какъ частными лицами, Такъ и акцизнымъ надзоромъ, во 
всфхъ тбхъ случаяхъ, когда опредфлене крфпости обращающихся въ продажБ спирт- 
ныхъ напитковъ производится не въ видахъ учета спирта или общаго количества 
градусовъ заключающагося въ нихъ алкоголя, а лишь для опред$леная кр$пости сихъ 
нанитковъ. 


Заключеше Тех- 
ническаго Коми- 
тета. 
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кр%пости, Комитетъ предлагалъ ввести стеклянный спиртом$ръ о двухъ или 
трехъ волчкахъ. | 

ДалЪе Комитетъ полагаль необходимымъ металлическме спиртомФры, 
которые будутъ находиться какъ у лицъ акцизнаго надзора, такъ и у част- 
ныхъ лицъ, подвергать, на м$стахъ, пер1одическимъ повфркамъ, и спирто- 
м$ры, давпие при такой повфркВ отклонен1я въ 0,2°/о по Трал., признавать 
негодными къ дальнфйшему употребленю, съ отмЪткою о томъ на свидз- 
тельств$ спиртом$ра; таковая же пер!одическая повЗрка признавалась Коми- 
тетомъ необходимой и въ отношени стеклянныхъ спиртомЪровъ. 

Въ виду этихь соображений, Комитетъ предложилъ выработать.для чи- 
новъ акцизнаго надзора инструкцию, по которой должна быть производима 
повфрка металлическихъ и стеклянныхъ спиртомЪфровъ не менфе одного раза 
въ годъ. (Дальнзйпия занаятя по сему предмету изложены ниже). 

Признавъ такимъ образомъ обязательнымъ спиртомф$ръ металличесвай, 
Комитетъ принялъ, однако, во внимане, что нельзя будетъ избЪжать слу- 
чаевъ изи$реня крфпцости спирта въ подвалахъ и складахъ во время силь- 
ныхъ морозовъ, вел дстые чего представлялась, по инфн!ю Комитета, суще- 
ственная необходимость въ дополнении таблицъ металлическаго спиртом ра 
числовыми данными для температуръ, по меньшей м%рЪ, отъ 0% до—10° 
Реомюра. 

Такъ какъ составлен!е такихъ таблиць требовало цФлаго ряда точ- 
ныхъ опытовъ для опредфлен1я коеффищентовъ расширен!я спиртовъ при 
температурахъ ниже 0°, то Комитетъ возложилъ разработку даннаго вопроса 
на членовъ Комитета: В. С. Глухова, И. А. Недошивина и Л. Н. Шишкова. 

По поводу этого порученйя въ томъ же 1884 году, Непрем$нный Членъ 
представилъ на обсуждеше Комитета докладъ, въ которомъ указывалось, что 
возложенная Комитетомъ на докладчика и членовъ Комитета В. С. Глухова 
и Л. Н. Шишкова задача опредЪфлен1я коеффишентовъ расширеня спиртовъ 
при температурахъь ниже 0° составляетъ работу чисто научнаго характера, 
притомъ столь сложную и трудную, что она едва ли можетъ быть выполнена 
наличными силами Комитета; по той же причин не представлялось возмож- 
нымъ опредфлить, хотя бы приблизительно, потребное для ея окончан1я время. 

Между тЪмъ, практика, при обязательномъ употреблевши металлическаго 
спиртом$ра, для опредЪлен!я количества спирта при учетЪ акциза, требуетъ 
сколь возможно скораго составлен1я таблицъ для температуръ ниже 0°. Въ 
виду этого докладчикъ, совмЪстно съ членомъ Комитета 9. Ф. Ундрицомъ, 
избралъ, для повзрки давныхъ коеффищентовъ расширен!я ‘спиртовъ при 
температурахъ ниже 0°, путь чисто практическй, состоящий въ прямомъ опре- 
дзлеви, помощью тщательно выв$ренныхъ стеклянныхъ спиртомЗровъ Трал- 
леса и спиртомЗровъ о 5-ти волчкахъ, крпостей спиртовыхъ жидкостей въ 90, 
75, 65, 50 и 40%/о при температурахъ оть 0 до—9 градусовъ включительно. 

Эти опыты, по заключеню докладчика, указали, что показан1я стеклян- 
наго спиртом$ра Траллеса для спиртовъ вышеприведенныхь кр%постей по- 
лучались, въ предфлахъ точности спиртомЗровъ, согласныя съ таблицами, 
имВющимися для стеклянныхъ спиртом ровъ для температуръ отъ 0 до—9 гра- 
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дусовъ, тогда какъ показаня 5-ти-волчковаго спиртомфра оказались вЪрными 
только для высшаго волчка оть 90 до 100%/о. Остальные же волчки этого 
спиртом$ра дали уклоненя, увеличивающяся съ понижен!емъ температуръ и 
&рфпости спиртовъ. 


Результаты произведенныхъ опытовъ, по мнфн!ю докладчика, хотя не 
имфютъ научнаго характера, но даютъ право на приняте, для температуръ 
ниже 0, тЪхъ коеффищентовъ расширешя, или правильнфе— плотностей спирт- 
ныхъ жидкостей, кои положены въ основаше существующихъ таблицъ для 
стекляннаго спиртомЪра. 


Осповываясь на этихъ данныхъ, докладчикъ предлагалъ повторить, подъ 
наблюдешемъ нЪкоторыхъ членовъ Комитета, рядъ опытовъ, въ томъ же 
практическомъ направленйи и затЪмъ приступить къ составлению таблицъ къ 
металлическому спиртом$ру для температуръ отъ 0 до —10 градусовъ, выра- 
ботавъ предварительно въ ВБомитетЪ методъ исчислемя самыхъ таблиць. 


Разршая поставленный вопросъ, Комитетъ призналъ, что въ виду 
существенной потребности въ таблицахъ, которыя давали бы возможность 
опред$лять крЪфпость спиртныхъ жидкостей металлическимъ спиртомфромъ 
при температур&хъ ниже 0, вопросъ объ опредфлени плотностей спиртовъ 
при температурахъ ниже 0 строго научнымъ путемъ можеть быть оставленъ 
открытымъ, съ тфмъ, чтобы нынф же было приступлено къ провфркЪ, прак- 
тическимъ путемъ, им$ющихся данныхъ для опредЪлен1я плотностей спиртовъ 
при температурахъ ниже 0. | 


Повфрка этихъ данныхъ, & равно и изыскан!я метода исчислен1я та- 
блицъ были возложепы Комитетомъ на НепремЁ ннаго Члена и членовъ Ко- 
митета: В. С. Глухова, Л. Н. Шишкова, В. Н. Андреева, Н. И. Тавилдарова, 
9. Ф. Ундрица и Е. Г. Котельникова, составлеше же самыхъ таблицъ пору- 
чено Непрем$нному Члеву. 


Затфмъ, Комитеть обратилъ внимаше на опыты, произведенпые Непре- 
мфннымЪъ Членомъ съ 5-ти-волчковымъ спиртомфромъ, и, основываясь на ре- 
зультатахъ этихъ опытовъ, призналь, что изъ иятиволчковаго спиртомЪра, 
для опредЪлен1я кр$Зпости высокоградуеныхъ спиртовъ отъ 90 до 100 гра- 
дусовъ слфдуетъь оставить одинъ только волзекъ съ дзлевями отъ 200 до 
250, а остальные четыре волчка изъять изъ обращения. 


Коммис!я, въ составз вышеуказанныхъь лицъ, избранныхь Комитетомъ 
для рЬшеня вопроса о составлен!и таблицъ къ металлическому спиртом$ру дла 
температуръ ниже 0°, въ начал 1885 г. представила на обсуждене Коми- 
тета заключен1е свое по предложенной ей задачЪ и всф матералы работъ, 
произведенныхъь членами Коммиси для разрфшевшя поставленваго вопроса. 
Въ этомъ заключени Коммиця, между прочимъ, указываетъ, что, при- 
ступая къ выполнев!ю возложенной на нее задачи, она признала необхо- 
димымъ произвести параллельвый рядъ опытовъ со спиртом$рами стеклян- 
нымъ и металлическимъ и со спиртами различныхъ крфпостей при темпера- 
турахъ ниже 0. Такихъ опытовъ было произведено 91. 

Засимъ Непремфнный Членъ и члень Комитета В. С. Глуховъ пред- 


Заключен!е Ко- 
митета. 


Заключен1еКом- 
мисс1и, избранной 
ТехническимъКо- 
митетомъ, для рф- 
шен!я вопроса о 
составлен донол- 
нительныхъ тадб- 
лицъ къ металли- 
ческому  спирто- 
м$ру. 


Докладъ Непре- 
мфннаго Члена 
'Гехническаго Ко- 
митета о способ$ 
вычислен1я  таб- 
лицъ къ металлн- 
ческому спиртом $- 
ру для темпера- 
туръ ниже 0°. 


— 142 — 


ставили въ Коммисю нижеприводимые доклады о метод вычисленя таблицъ 
къ металлическому спиртомру для температуръ ниже 0. 

Приступая къ изыскан!ю наиболЪе удобваго метода вычислен1я таблицъ 
къ металлическому спиртомфру для температуръ ниже 0°, докладчикъ счи- 
талъ прежде всего нужнымъ опредфлить, какя данныя относительно изм$- 
нен1я объема спиртовь при температурахъ ниже 0% были положены въ осно- 
ван1е при составлении оффищально употребляемыхъ таблицъ для спиртомфра 
стекляннаго. Къ сожалЪн!ю, для разр шевя этого существенно важнаго во- 
проса не имфлось прямыхъ указанй. Хотя Техничесюый Отдфль Коммиси, 
ВысочаАйшЕ учрежденный 26-го Октября 1860 г. для составлен1я положен!я 
объ авциз$ съ питей, и призналъ возможнымъ принять въ Росеи для спир- 
томЗра Траллеса, употребляемаго въ Прусфи, таблицы Брикса, съ присоеди- 
ненемъ къ нимъ донолненй академика Купфера относительно температуръ 
отъ —10 до 20° Реом., но сличеше оффищально принятыхъ таблицъ для стеклян- 
наго спиртомра съ таблицею, данною для сего же инструмента Бриксомъ !), 
показало полное тождество между ними; подобное сличен!е съ таблицею Куп- 
фера 2) показываетъ тождество между обфими таблицами только для спир- 
товъ выше 70%/о при ве$хъ температурахъ; для спиртовъ слабфе 70%/о тожде- 
ство замЗчается только для температуръ до — 59; показан!я же таблиць, отъ 
—5° до—20°—болЪфе или менфе расходятся. Изъ сего слЪдуетъ заключить, что 
въ дфйствительности для оффищальнаго употреблен!я приняты подлинныя 
таблицы Брикса, безъ донолненй или измЪненмй Купфера, и что, слФдова- 
тельно, въ основани оффищальныхъ таблицъ къ стеклянному спиртомЪру ле- 
жатъ тЪ же данныя, которыя служили и Бриксу при составлени имъ таблицт. 

Во второмъ изданйи собраня упомянутыхъ таблицъ Брикса: 4ег АКо- 
Во]оте{ег ип@ 4еззеп Апжепдипх, появившемся въ 1856 г., приведена неболь- 
шая таблица мнимыхъ удфльныхъ вЪеовъ (т. е. удЪфльныхъ вЪсовъ, при 
вычислен!и которыхъ не принята во внимане поправка на расширеше стекла) 
для спирта крфпостью въ 20, 40, 60, 80 и 100%, при темиературахъ отъ 0° 
до —10° Реом. 

Числовыя давныя этой таблицы выведены изъ опытовъ, но при этомъ 
нфтъ никакихъ указанй на то, какимъ образомъ были произведены самые 
опыты и какимъ путемъ цифровыя данныя опыта примнены Бриксомъ при 
составлен1и таблицъ для стекляннаго спиртом$ра при температурахъ виже 0°. 

При неопредзленности основныхъ данныхъ, послужившихъ къ вычи- 
сленю нын% употребляемыхъ таблицъ къ стеклянному спиртомФру для темпе- 
ратуръ ниже 0°, Коммис!я 3), согласно постановлен1ю Техническаго Комитета, 
произвела въ зиму 1884 г. радъ ваблюдевй надъ показанями спиртомфровъ 
стеклянныхъ и металлическихъ, въ спиртахъ опредЪленныхъ крЪпостей при 


1) Вих, А. Е. \. Оег АЖовоютеег ип 4еззеп Апмепдапе, 3 АиНасе, Вег- 
|, 1864. 

3) КирНег, Пг. Ад. Ев. Нап4Ъись 4ег АКойо]отей“е, ВегИш 1865. 

3) Коммис1я состояла изъ слфдующихъ лицъ: В. С. Глухова, Л. Н. Шишкова, 
И. А. Недошивина, Н. И. Тавилдарова, В. Н. Андреева, Э.Ф. Ундрица и Р. Г. Траут- 
феттера. 


— 143 — 


температурахъ ниже 0°, дабы убЪдиться въ точности, достигаемой при упо- 
треблени оффищальной, такъ называемой, первой таблицы для измБ5ревшя кр}- 
пости спирта стекляннымъ спиртом$ромъ при визкихъ температурахъ и дабы, 
вмЪсть съ тёмъ, запастись наблюден1ями, позволяющими впослЪдетви судить 
объ удовлетворительности новыхъ таблицъ для металлическаго спиртомЗра, 
по вычислен!и овыхъ. 

Для сказанныхъ опредЪлевий были приготовлены пять различныхъ сортовъ 
спиртовъ, крЪпоеть которыхъ была при нормальной температур% -|- 12,5° Реом. 
точно приведена по нормамъ кь 40, 55, 70, 80 и 90%. Эти спирты 
въ большихъ стеклянныхъ стаканахЪъ, съ притертыми крышками, были вы- 
ставлены на морозъ. Показан1я стеклянныхъ и металлическихъ спиртом ровъ, 
погруженныхъ въ помянутые спирты, наблюдались при различныхъ низкихь 
температурахъ, доходившихъ до —12,5° Реом. ВеБхъ наблюденй было сдЪлано 91. 

По окончани наблюденй, стаканы были опять .внесены въ комнату, 
температура спиртовъ была вновь приведена къ нормальной, т. е. къ - 12,5° 
Реом. и крЪпости спиртовъ снова опредфлены нормальными волчками. При 
этомъ оказалось, что въ продолжене наблюдений, отъ 17 по 29 Декабря вс 
спирты немного ослабфли, но это измЪнен!е крФиости только у самаго кр$и- 
каго спирта въ 90%/о достигло 0,14°/о, у другихъ же спиртозъ оно было еще 
меньше. Данныя самихъ наблюдений, равно какъ и результатъь приведен1я 
показан!й стекляннаго спиртомЪра, полученныхъ изъ сихъ наблюдений, къ нор- 
мальной температурЪ по первой таблиц спиртомЪра Траллеса, помЗщены 
въ таблицахъ №№ Ги П'. 

Изъ таблицы № П видно, что для спиртовъ въ 55%/ и выше, первая 
таблица для стекляннаго спиртомфра даетъ крФпость спиртовъ по опредз- 
лен1ямъ, произведеннымъ при низкихъ Температурахъ, съ точностью вполнЪ 
удовлетворительною для практики; для спирта же въ 40°/о таблица эта по- 
казываеть крЪиость спирта для температуръ до —8° Р., также еще удовле- 
творительно, но для —12° Р. она даетъ уже крфпость епирта на 1°/о виже 
дЪйствительной. Но слабые спирты на практикЪ почти не приходится изм3- 
рать при столь низкой температурЪф. Поэтому можно призвать оффищально 
употребляемую до сихъ поръ первую таблицу етекляннаго спиртомЗра вполнз 
удовлетворительною для практики. 

ВслЪдетвье сего и принимая во внимане вышеизложенное относительно 
неопредфленности данныхъ, служившихъ для составленя таблицъ къ стеклянному 
спиртомфру для температурь ниже 0, а также считая важнфе всего пол- 
вое согласе въ показашяхъ инструмевтовъ, принятыхъ для оффищальнаго 
употребленя, докладчикъ пришелъ къ заключен!ю, что для составлен1я таб- 
лицъ ЕЪ металлическому спиртомЪру ниже 0° сл$довало положить въ основане 
только одну оффищально принятую, такъ называемую первую таблицу къ 
стевлянному спиртомФру. Согласно сему надлежало изъ этой таблицы вывести 
неуказанные Бриксомъ удфльные вфса спиртовъ при температурахъ ниже 


————ы—ы—>- 


1) ВеБ таблицы помфщены въ конц настоящаго доклада. 
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0°’и ими затёмъ пользоваться при составлени таблицъь для металлическаго 
спиртом ра. 

Чтобы показать самый ходъ вычисленя, котораго слфдовало придержи- 
ваться при составлен!и таблицъ, а равно чтобы уяснить и степень точности, 
которая могла быть достигнута этимъ способомъ, были вычислены предвари- 
тельныя таблицы №№ Ги У для двухъ спиртовъ: въ 55% и 80%/. Посред- 
ствомъ этихъ таблицъ приведены были къ нормальной температур показан!я 
металлическихъь спиртомфровъ въ спиртахъ 55%/ и 80°/о при вышеупомяну- 
тыхъ наблюдешяхъ, произведенныхъ членами Техническаго Комитета въ Де- 
кабрЪ 1884 года. 

Полученныя по этимъ таблицамъ крфипости спиртовъ сличены въ таблицЪ 
№ У съ показанями стекляннаго спиртомфра, приведенными по такъ вазы- 
ваемой первой таблиц также къ нормальной температур%. Разность между 
приведенными показан!ями обоихъ спиртомЪровъ не превышала ни въ одномъ 
наблюден!и 0,28°/о, причемъ въ сказанную величину вошли и погрфшности 
самыхъ наблюден!й. Средняя же разность, полученная изъ всфхъ наблюдевий 
надъ 55°/о спиртомъ, равнялась 0,079/о, а надъ 80/0 спиртомъ—0,13°/.— Эти 
разности иредставлялись ничтожными въ виду затрудневй, встрфчаемыхъ при 
опред$лен!и крФпости спирта при низкихъ температурахъ. 

Предложенный сиособъ вычислешя требуемыхъ таблицъ уяснится лучше 
всего изложенемъ хода, которому придерживались при вычислени таблицы 
№ Ш для спирта въ 55%/. 

Для вывода удфльныхъ вфсовъ при низкихъ температурахъ спирта въ 
55°/о и смежныхъ съ нимъ спиртовъ въ 54 и 56%/ опред$лены сперва по- 
казан1я стекляннаго спиртомфра по такъ называемой первой таблиц въ спир- 
т этихъ трехъ врФпостей для каждаго градуса отъ 0% до —16°_Р. (Таб- 
лица № УП. Найденныя показан!я служили потомъ для нахожден!я удфльнаго 
взса по таблиц 'Траллеса—Брикса '), дающей удФльные вЪса спирта для 
каждаго градуса спиртомра Траллеса (Табл. № УП). 

Но полученные такимъ образомъ удфльные вЪса спиртовъ—не суть истин- 
ные, & только мнимые, т. е. удЪ$льные вЪфса безъ поправокъ на расширение 
стекла. | 

Чтобы получить истинные удЪфльные вЪфса необходимо, сл$довательно. 
принять во вниман!е расширеше стекла; для сего долженъ быть извЪстенъ 
коеффищентъ его кубическаго расширен1я. Бриксъ не упоминаетъ, какой 
коеффищентъ быль имъ принять при составлен!и своихъ таблицъ; онъ гово- 
ритъ только, что его таблицы основаны на таблицахъ Траллеса, помфщен- 
ныхь въ 38 том анналовъ Гильберта. Траллесъ также не упоминаетъ, какой 
коеффищенть расширевн!я стекла имъ быль принятъ; но онъ даетъ двЪ таб- 
лицы, въ которыхъ чрезъ каждые 5 градусовъ Фаревгейта, отъ -- 30° до 85° 
Фар., указаны удЪльные вЪса 19 спиртовъ различной кр$пости: въ одной таб- 
лиц значутся истинные удфльные в$са спиртовъ по Гильпину, въ другой же— 
мнимые удфльные вфса спиртовъ для стеклянныхъ ареометровъ. Изъ этихЪ 


Ъ——————_ д ——_ д. —оц— 


‘') Вых. Оег АКопоотёег ицпа деззеп Апмепдипо. 3 Аийаве, Вегт 1864, стр. 6. 
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двухъ таблиць можно вычислить принятый Траллесомъ кубичесюй коеффи- 
щентъ расширевя стекла. Изъ чиселъ, помфщенныхъ въ этихъ двухъ табли- 
цахъ для 55°’ и 60° Фаренгейта, равно какъ и изъ чисель для 60° и 30°, 
вычисленъ по дапнымъ для каждаго изъ упомянутыхъ 19 спиртовъ приня- 
тый Траллесомъ коеффищентъ кубическаго расширен!я стекла и, по перевод» 
его на градусы Реомюра, этотъ коеффищентъ оказался слфдующимъ: 


Среднее изъ 19 вычислен!й по даннымъ для 85° и 60° Ф. «—0,0000314 для 1° Реом. 
› › › › › › › 60° и30°Ф. «—0,0000290 › 1°Реом. 


Среднее. .1—0,0000302 дла 19° Реом. 


Это число согласуется съ кубическимь коеффищентомъ расширен!я стекла, 
принятымъ Кунферомъ, а именно: 


а—0,0000305 для 1° Реом. 


въ предфлахъ ногрфшности вычислений, обусловленной показанями удЪльныхъ 
вЪфсовъ спиртовъ въ таблицахъ Траллеса только съ точностью до четвертаго 
десятичнаго знака. 

Для настоящихъь вычисленй принято посему вышеозначенное число, 
данное Купферомъ, иэто число послужило для перевода мнимыхъ удЪльныхь 
вЪеовъ, данныхъ въ таблиц № УП,» въ истинные удЪфльные вЪса соотвЪт- 
ственныхъ сииртовъ. 

Здфеь слЪдуетъ замЪтить, что полученные изложеннымъ  сиособомъ 
удЪльные вЪса спиртовъ могутъ быть, смотря по кр$пости спирта, нев5рны 
на 1 или 2 единицы въ четвертомъ десятичномъ знакЪ. Причина этого за- 
ключается въ томъ, что въ таблиц$ для стекляннаго спиртом$ра крЪпоети 
спиртовъ даны только до десятыхъ долей процентовъ, & слЪдовательно могутъ 
имЪть погрфшноеть, доходящую до 0,05°/о или '/209/о, что соотвЪтетвуетъ 
упомянутой певфрности. Для исключен1я, по возможности, этой погрЬшности 
и для полученя истиннаго удфльнаго вЪса съ точностью до 1 единицы въ 
четвертомъ десятичномъ знакф, найденные удфльные вЪса наносились на 
вклътчатую, раздЪленную на миллиметры, бумагу и концы ординатъ, соотвЪт- 
ствующихъ этимъ удЪльнымъ вЪсамъ, соединялись между собою прямыми. 
Изъ хода этой ломанной лин1и можно было легко опредЪлить поправки, ко- 
торыя” слЪфдовало вводить въ вычисленя для получения удЪфльныхъ вЪсовъ 
спиртовъ съ большею точностью. Упомянутый прлемъ, прим ненный къ вычи- 
сленямъ для спиртовъ крфпостью въ 54, 55, 56, 19, 80 и 819/о, показалъ, что 
надобность въ этихъ поправкахъ встрфчается р$Фдко и что поправки незна- 
чительны; самая большая поправка, которую пришлось сдЗлать, не превы- 
шала 0,00015. 

Полученные такимъ образомъ окончательные истинные удВльные вЪфса 
спиртовъ внесены въ таблицу № УШ. 

Имя данныя таблицы № У, легко уже вычислить таблицу для перевода 
показан!й металлическаго спиртомЗра. Для сего нужно истинные удЪЗльные 
вЪса спиртовъ превратить опять въ мнимые удфльные вЪфеа, но уже для 
металлическаго волчка, т. е. нужно соединить ихъ съ коеффищентомъ куби- 

10° 
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ческаго расширеня латуни, изъ которой изготовлены металличесме спирто- 
мЪрм. 

При составлен!и таблицъ къ металлическому спиртомВру для техцературъ 
выше 09, изданныхъ Денартаментомъ Неокладныхъ Сборовъ при введеши ме- 
таллическаго спиртомЪра въ употреблене въ акцизной практик, былъ при- 
нять кубичесай коеффищенть расширения латуни, равный: 


В —= 0,00007151 для 1° Реом. 


Эта же величина принята и нынЪ для вычисленя мнимыхъ удЪльныхъ 
вЪсовъ спиртовъ для волчка изъ латуни, данныхъ въ таблицЪ № 1Х. 


Чтобы составить теперь самую таблицу для металлическаго спиртомЪра, 
нужно знать удфльный вфсь жидкостей, соотвЪтетвуюций дЪлевямъ, нанесен- 
вымъ на стержнЪ металлическаго волчка при употреблеви разныхъ гирекъ 
этого спиртом ра. 

Чтобы вывести эти удЪфльные вЪса, необходимо прежде опрелдЗлить 
уд$льные вЪса предльныхъ спиртовъ, т. е. сниртовъ, въ которыхъ при нор- 
мальной температур волчекъ погружается, при посл$довательной замЪнЪ 
его гирекъ, до 0-го и 10-го дЪленй. 

Металличесый спиртомфръ, введенный у насъ въ употреблеше, изго- 
товленъ для опред$леня спиртовъ удЪльнаго вфса при нормальной темпе- 
ратур$ отъ 0,8125 до 1,0000, при чемъ удФльный в$еъ латуни, изъ которой 
изготовляются гирьки, принятъ равнымъ 8,5. 


По этимъ даннымъ получаются слЗдующе улфльные вЪеа для предЪль- 


ныхь спиртовъ. 
8100 — 0,812500 30 — 0,920869 


6% — 0,829734 б30 — 0,940120 
зъ — 0,847298 320 -=. 0,959793 
670 — 0,865181 10 — 0,979682 
0% —= 0,888404 си —= 1000000 


055 = 0,901965 


Посредствомъ этихъ удфльныхъ вфсовъ, соотвфтетвующихъ 0-му и 10-му 
дфленямъ на стержнЪ спиртомфра при употреблеви разиыхъ гирекъ, вычи- 


слаютея удЪфльные вЪфса с, спиртовъ, соотвфтствующихь 1, 2, З ит. д. дЁ-. 


ленямъ на стержнЪ для каждой гирьки по формул$: 
б' с" 
Е 3 
[7 7 ( "_ ") 
б - о с'—с 
въ которой с’и с’ означаютъ удфльные вЪса предЪльныхъ спиртовъ, между 


коими заключается искомый удфльный вЪеъ, а и—данное промежуточное дф- 
лене между 0-мъ и 10-мъ дфленями на стержиф. 


] 


По этой формулЪ вычислена таблица № Х, дающая удФльные в$са для 
пЪлыхъ дЪлевй на стержнЪ отъ 5:0 ДО 05%. 


Для опредЪленя уд$льныхъ вЪсовъ спиртовъ, соотв тствующихъ десятымъ 
долямъ дфлен!й на стержнЪ, т. е. 1, 1,2,...2л,2,2 и т. д. можно употребить 
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съ совершенно достаточною точностью простую интерполящю. Такимъ образомъ 
составлена, на основании данныхъ таблицы № Х, таблица № ХТ. 


При сравнев!и числовыхъ данныхъ черезъ сопоставлев!е таблицы № 1Х 
съ данными таблицы № ХГ, получалось для даннаго спирта при данной тем- 
пературЪ соотв$тетвенное дфлеше по металлическому волчку, и въ таблицу 
№ Ш, на пересфчен!и вертикальной графы, заключающей найденное дЪлене 
спиртомЪра, съ горизонтальной графой, соотвЪтствующей данной температурЪ, 
вносилась крЪпость даннаго спирта. Промежуточныя же графы выполнялись 
простой интерполящей. 


Этимъ способомъ составлены вышеупомянутыя таблицы №№ Ш и ТУ. 


При печатани окончательныхъ таблицъ необходимо, однако, форму та- 
блицъ №№ Ш и [У немного измЪнить, согласно съ существующими уже та- 
блицами къ металлическому спиртомЪфру для температуръ выше 0°, помВщая 
въ оныхъ только графы четныхъ десятыхъ долей металлическаго спиртомЪра, 
т. е. только 1.2.0.4,......1.2,1.4..... И Т. Д. и интерполируя кромЪ того эти 
таблицы и для полуградусовъ температуры, т. е. для 0.5,1.5,2.5...... ИТ. Д. 


При этомъ слБдуетъ упомянуть, что изложенный снособъ вычисленя 
таблицъ могъ бы быть нЪеколько упрощенъ, выводя изъ мнимахъ удЪльныхъ 
вфеовъ для стекляннаго волчка (приведенныхъ въ таблиц № УП) непосред- 
ственно таковые же удфльные вЪса, отнесенные къ металлическому волчку 
(данныя въ ТаблицЪ № [Х) — для чего достаточно было бы принять прямо 
разность коеффищентовъ расширешя латуни и стекла. Но, по мнЪн!ю до- 
кладзчика, казалось бы лучшимъ придержаться вышеизложеннаго способа, по- 
средствомъ котораго получаются истинные удфльные вЪфса спиртовъ при низ- 
кихЪъ температурахъ, положенные въ основане при составлеши таблицъ для 
стекляннаго спиртомТ,рра и на кои до сихъ поръ не встр$чаетея вигдВ ни- 
какихЪ указанй. Истинные же удЪльные вЪса спиртовъ при низкихъ темие- 
ратурахъ необходимы для рфшен!я многихъ вопросовъ, ветрфчаемыхъ въ алко- 
голометри, какъ напримфръ, при переводЪ объемовъ спиртовъ, измБренныхъ 
при низкихъ температурахъ, къ нормальной температурф, при опред$лен!и 
вЪса извЪетнаго объема спирта, изм$реннаго при низкой температур и т. п. 
Поэтому, согласно замфчаню докладчика, желательно было воспользоваться 
пастоящимъ случаемъ вычисленя таблицъ къ металлическому спиртомЪру, для 
вывода истинныхъ удЗльныхъ вЪсовъ спиртовъ при низкихъ температурахъ. 


Относящ1яся къ изложенному докладу таблицы приводятся велЪдъ за 
симЪъ (стр. 148—156). 


— 148 — 
Табли 
Спиртъ 40%. Спиртъ 55%. 
18841 года. Е Е Е Е 3 Е Е г Е Е 2 ь 2 
сна | = | 52 | ЧЕ | 52а | = |589 | Ва 
НЕ = НЕ ВЕ не = Е | РЕ 
=“ 8 2 ее |= 22° |° 
17 Декабря... .... -+ 12.96 | 40.0 40.0 24.0 |-1 12.55 55.0 55.0 38.2 
= Зе’ о аа + 12.5 | 40.0 40.0 24.0 |+ 12.25' 55.0 55.0 38.2 
ыы. № фо ка -{ 12.5 | 40.0 400 24.0 |- 12.45 55.0 55.0 38.2 
19 Декабря. ...... — 1.0 — | 33.0 | 192 |—10 — | 49.0 | 32.08 
ыы. К ан = —- 33.0 191 |110  — 48.9 32.04 
20 Декабря....... 14.8 = 30.8 17.84 |— 4.955 — 47.0 30.40 
2 2 ани — 5.0 р 30.7 17.84 |—5.05 | — 41.0 30.4 
гы. — 5.2 = 30.5 17.75 |— 5.4 ны 46.7 30.25 
ыы. № боем — 6.3 РЕ 30.1 17.36 |— 6.6 = 46.05 | 29.60 
г: № беса — 6.8 5 29.7 17.27 |— 7.0 РЕ 46.0 29.50 
21 Декабря. ..... .|— 5.2 ка 30.5 17.6 |—5.2 = 46.9 30.27 
8 М цыьлыне — 5.2 — 30.5 17.6 |—5.2 =: 46.8 30.22 
= 3% — 5.6 =: 30.4 17.62 |— 5.5 = 46.6 30.07 
— ор а в Ри — -ы ЗЕ в тн а 
27 Декабря....... — — — — — — — — 
м —8.0 | 29.08) — 16.82 | 8.0 — 45.5 28.90 
3 №. д ме © — 8.5 28.8 — 16.68 |— 8.5 — 45.3 28.8 
ЕЕ 2 а ча — — — — = — —ы — 
И Е — 9.9 | 28.02 и 16.32 | 9.95 = 44.5 28.18 
5. № миа ох — 10.2 | 27.70 — 16.20 |— 10.3 — 44.2 28.0 
28 Декабря....... — 11.8 | 26.8 И 15.42 | — 11.6 и 43.6 27.40 
т — 11.9 | 26.62 = 15.50 |— 11.6 — 43.6 27.40 
ОЕ — 12.2 | 26.5 ы 15.40 |— 12.0 = 43.5 27.16 
29 Декабря. 1+ 12.5 | 39.88 | 39.95 | 23.85 |+ 12.55 | 54.87 | 54.95 | 38.04 


-{ 12.55 | 39.84 39.9 23.84 | -- 12.50 | 54.90 54.95 38.04 
-- 12.50 | 39.84 40.0 23.86 | -{ 12.50 | 54.88 55.00 38.08 
„| - 12.55 | 39.90 40.0 24.00 |-{+ 12.50 | 54.90 55.00 38.12 


т) По испытани спиртомфра № 1705 посл этихь наблюдейй оказалось, что онъ имфлъ течь, & потому 
*) Шкала стекляннаго спиртомфра № 2192 доходила только до 30°, почему при болфе низкихь температу 


Спиртъ 80°/о. 


Спиртъ 70%. Сииртъ 90% 
Е Р-Н 32. За. Е ЕЕ 
Е яз 5ач | 25а виа =е | в2а | Я |523 599 
Ея Ем | Сб | ЕВ Е ЕЕ 
е5 55 ЕЕ 58° |365 ‘| Ее 537 |= 8“ 
+ 12.95 | 69.90 | 70.0 | 56.3 | +1254 80.0 | 80.0 | 70.8 |+ 12.55 | 90.0 | 90.0 | 87.5 
+ 12.5 | 69.98 | 70.0 | 56.3 |+ 12.5 | 80.0 | 80.0 | 70.8 |+ 12.5 | 90.05 | 90.0 | 87.5 
+ 12.5 | 69.98 | 70.0 | 56.3 |+ 12.5 | 80.0 | 80.0 | 70.8 |+ 12.5 | 90.0 | 90.0 | 87.55 
— 1.0 — | 64.5 | 49.41 |—12 — | 74.95 | 68.2 |—1-3 — | 85.5 | 79.8 
о — | 64.4 | 49.40 |— 1-3 — |747 | 68.24 |— 1-3 — | 85.4 | 79.8 
— 5.25 | — |627 |474 |-54 — | 78.4 | 61.20 |-- 5.5 -- | 84.0 | 77.65 
— 5.45 | — | 62.8 | 47.32 | -5.55 | — | 73.4 | 61.04 |517 — | 84.0 | 77.64 
— 5.5 — | 62.5 |472 |-—58 — |173.0 |610 |—6.0 — | 83.8 | 77.6 
— 6.9 — | 62.0 | 46.62 |—7.0 — | 72.55 | 60.30 | —741 — | 83.45 | 77.21 
— 7.0 — | 62.0 | 46.45 | —74 — | 72.5 | 60.17 | —7.5 — | 83.4 | 77.08 
— 5.4 — |621 | 47.28 | 5.4 — | 73.4 | 61.08 |— 5.4 — | 84.0 | 78.2 
— 5.4 — | 62.8 | 47.28 |— 5.4 — | 73.4 | 61.12 |— 5.1 — | 84.1 | 78.261 
— 5.1 — | 69.55 |4720 |. 5.15 | — |734 |610 |541 — | 83.9 | 78.601) 
— = ы 5 гл =: ы — |- 5.15 — | 83.9 | 78.621 
(№ 787 
= и х. — |— 7.75 | — [72.5 | 598 |— 7.15 — | 83.6 |`76.0 
— 8.6 — | 61.4 | 45.81 |—8.8 — | 7.21 | 59.41 | — 8.9 — | 82.9 | 75.59 
— 9.0 — | 61.3 | 45.62 |—9.1 — |719 | 59.2 |— 9.3 — | 82.9 | 15.26 
а № Е — |— 9.2 — | 71.9 | 59.2 |— 9.3 — | 82.9 | 75.26 
— 10.55| — | 60.5 | 44.90 |—1071| — |714 | 58442 |—10.955| — | 82.2 | 74.44 
—110| — | 60.4 | 44.72 |— 11.05] — | 71.46 | 582 |-—11.35| — | 82.05 | 74.00 
—12.2 | — |599 | 44.09 |—-121| — | 70.8 | 57.60 | — 12.2 — | 81.8 | 73.68 
—122 | — | 59.9 |441 |—121| — | 70.6 |57.61 |—122 | — |817 |173. 
— 12.25 81.6 | 73.62 
— 12.5 | — | 59.15 | 44.00 |128 | — | 70.55 |57.59 |—124 | — | 81.6 | 78.58 
+ 12.55] 69.90 | 69.9 | 56.18 |+125| — | 79.95 | 70.72 | + 12.5 | 89.86 | 89.9 | 87.39 
+ 12.55 69.90 | 69.9 | 56.20 | {12.5 | — | 80.00 | 70.80 |+ 12.5 | 89.86 | 89.92 | 87.40 
+ 12.6 | 69.88 | 70.0 | 56.20 |+ 124 | — | 80.00 | 70.84 |+ 12.5 | 89.86 | 89.95 | 87.44 
70.0 — | 80.00 - 12.5 | 89.86 | 89.95 | 87.44 


+ 12.6 | 69.88 


| 56.20 


|+ 12.4 


онъ былъ замфневъ другимъ за № 787. 
рахъ наблюдались показаня стекланнаго нормальнаго волчка, шкала котораго обнимала градусы отъ 20 до 30. 


| 10.84 


188. г. 


Температура. 


17 Декабра. 
.|- 12.5 
.|-+ 12.5 
19 Декабра. 1.0 


1.0 


ебал У 


20 Декабря. 4.8 


5.0 


5.2 
6.3 
6.8 


| 


5.2 


5.2 


5.6 


Кр+пость спирта| ‹ 
по стеклянному 
спиртом$ ру. 


--120.5 | 40.0%°/о 


40.0 
40.0 
40.1 
40.1 
39.96 
39.97 
39.86 
40.08 
39.90 
39.86 


39.47 
39.27 
39.04 
38.86 
38.85 
39.88 
39.84 
39.84 


‚|+ 12.55] 39.90 


— 150 — 


Таблица №. П. 


Показан!я стекляннаго спиртом ра, приведенныя къ нормальной температур$. 


[--] 
#2. 
—> 
= 
р- 
— 
з> 
= 
ж 
Ф 
Е 


4125.5 


+ 12.25 
+ 12.45 


— 1.0 
— 1.0 
— 4.95 
— 5.05 


= 7.0 
— 5.2 


О дд——до_дд_о_д—Аы_ дд —_——-————а 


Кр$пость спирта| $; 

по стеклянному 
спиртом$ру. 

Температура. 


55%/о.0 | {-12°.5 


554 |+ 12.5 
550 |4 19.5 
551 |— 1.0 
550 |- 141 
54.9 |—5.25 
549 |-—5.45 
549 |— 5.5 
54.8 |— 6.9 
549 |— 7.0 
549 |— 5.4 
54.8 |-— 5.4 
548 |— 51 
54.85 |- 8.6 
549 |— 9.0 
54.75 |- 10.55 
54.6 |110 
54.64 |-— 12.2 
546 | 12.2 
54.75 |— 12.5 
54.85 |-- 12.55 
54.90 |-- 12.55 
54.88 |-+ 12.6 
54.90 |+ 12.6 


Крфпость спирта| ‹ 

по стевлянному 
спиртом$ру. 

Температура. 


69°.90]--12°.4 


69.98 |-+ 12.5 
69.98 |-- 12.5 
69.90 |— 1.2 
69.84 |— 1.3 
69.78 |— 5.4 
69.94 |- 5.55 
69.67 |— 5.8 
69.76 |- 7.0 
69.80 |- 7.4 
69.83 |-— 5.4 
69.93 |— 5.4 
69.75 |-— 5.15 
— |-7.75 
69.80 | 8.8 
69.87 |— 9.1 
— |- 9.2 
69.67 | 10.7 
69.76 |-- 11.05 
69.76 |— 12.1 
69.76 |-— 12.1 
69.71 | 12.3 
69.88 || 12.5 
69.88 |-+ 12.5 
69.86 |-+ 12.4 
69.86 |-- 12.4 


Спиртъ 
: 90°/о. 
Г] Р] 
> = м 
ых. [1 ск. | 
| & | ЕЁ 
БЕЗ жа о 
а < мо 
омн — сме 
2 -% Ф © ® = 
Ен = У -И- 
М - |: в `Е 
о ® > Ро < 
Е Е- МЕ 


80.04°/‹]---12°.5 | 90.0%/о 


80.0 |--12.5 | 90.05 
80.0 |-+- 12.5 | 90.0 
79.9 |— 1.3 | 89.97 
79.8 |— 1.3 | 89.97 
80.0 |— 65.5 | 89.85 
80.0 |— 5.7 [89.91 
79.74 |- 6.0 | 89.82 
797 |-— 7. | 89.78 
79.8 |— 7.5 | 89.81 
80.0 | 5.1 | 89.82 
80.0 |— 5.1 | 89.90 
79.8 |— 5.1 | 89.82 
— |—5.75 | 89.83 
79.9 |775 | 90.06 
79.9 |— 8.9 | 89.78 
79.8 | 9.3 | 89.90 
79.86 |— 9.3 | 89.90 
79.8 |— 10.95] 89.77 
79.15 |— 11.35. 89.75 
79.8 |— 12.2 | 89.78 
— 12.9 | 89.69 

79.63 | 12.25' 89.63 
79.65 |-—12.4 | 89.66 
79.95 |-- 12.5 | 89.86 
80.00 |- 12.5 | 89.86 
80.04 |-1 12.5 ` 89.86 
80.04 |-- 12.5 ‚80.86 


а, Ее тт 


о “тжокаоант= мотоаот. 


Ц —ж—— 


. 65.4 65.7 65.2 65.1 65.0 64.9. 64.3 647 64.6, 61.5] 64.4 _ 64.3] 64.2 64.1 64.0 63. 
К р _Ъ п о 


—-- _——_—_—_—_— 


$ 65 6 ‘65.5 


80.6 50.6 80.5, 80.4 0.41 80.3 80.31 3 80.9 80.1 80.1] 80.0 79. 


——— рабыни 


Ы—————_ 


( 9. 0.8 вол кол 
81.0 80.91 80.9 ‚81.0! 80.9 80.0, 80.8807 50.7] 80.61 80.6] 50.5 80.4 80.4 80.3 80. 


()° 
—_ | 3].0 50.9! и 80.8 80.8 80.7: 80.6: 80.6] 80. 
! 81 0 80.9 Ноа 80. 


} 


р отт 


А 
Гиз 
79.0 
79.4 | 79.3 | 79.2 | 79.1| 79.1 79.0 | 
79.8! 79.7 79.6! 79.5 79.5. 79.4 79.31 79.2| 79.2 79.1| 79.0] |. 
80.1 | 80.0 | 79.9! 79.9' 79.8] 79. х 79. 6.79.6 79.5! 79.4 т 79. _* 70.2 79.1, 79.1 790 | 
80.3 | 80.3 | 80.2! 80.1 80.1: 80.0. 79.9 79.5 79.8 79.7! 79. 6 79.6, 95 79. 20а 79.3' 79.2, 79. 
80.7 | 80.6 | 80.5 | 80.5 80.4 80.3 80.3! 80.2 ` 80.11 80.1 80.0. 79.9! 79.9 79.8] 79.7| 79.6, 79.6] 79. 


81.® 50.9 120.9: 80.8 80.7 80.7 80.6 80.5 8().5' 80.41 80.: Е 80.3`80.2. 80.1] 80.11 80.01 79.91 79. 
| 810 80.9, 80.9: 80.8 80.7| 80.7| 80.6 80.5 80.5, 80.4 80.3: 80.3] 80. 


29$ мпльрою 


фесный 
>> Ё =—4 


1.0 


80.9] 80.9. 80.8, ых 80.6 80.61 80. 
| 81.01 80.91 80. 


ЖЕ оказаны: я м отатл. 


6 |578 57715761 57.51 57.41 57.31 572 5711570 56.9| 56.8] 56.1 56.6 56.5 2 56.41 56.3 56.9. 56. 


Ой р Во п о 

0° | | 
| — ] | 
|— 2 | 

— 3 | 

— 4 

— 5 

мых 16 : 

— 7 

— 8 

— 9 

— 10 179.0 

— 11 179.2 | 79.5 | 79.1 1 79.0 

— 12 [79.6 | 79.5 | 79.5 | 79.4 79.3, 79.81 *9.3| 79.1] 79.0 | 

— 13 180.0 | 79.9 | 79.9 | 79.8 79.7| 79.6 79.6! 79.5| 79.4! 79.4 19.3, 19.2, 79.11 79.11 79.0 

— 14 | 80.3 180.2 | 80.1 | 80.1 _ 79.9! 79.9! 79.81 79.71 79.7 79.6' 79.5) 79.51 79.41 79.3| 79.31 79.21 79. 
— 165 180.7 | 80.6 | 80.5 | 80.51 80.4 80.11 80.01 79. у 79.3| 79.8! 79. 1 19.6! 79.5! 79. 


ГР: 90.3 80.2 80.1 


х 2 в ЕЕ же м го = __ =. хжыиртоым м 3 р м._ з. | 
9] 63.8 63.7| 63.6 68.5] 63.4 63,3] 68.21 68.1] 63. 0] 62.9] 62.8] 62.7] 62 6] 62 ос | 62.3 И т 


ет 


О а о И Е | 


2 80.21 80.1 80.1 80.0] 79.9] 79.91 79.8, 79.7 79.6] 79.61 79.5] 79.4! 79.4| 79.3 79.2 79.1 79.1| 79.0 | | 
5 80.5! 80.4! 80.4 80.3 80.2' 80.2 801 60. 80.0] 79.9' 79.8! 79.8] 79.71| 79.6] 79.5! 79.5| 79.4 79.3\ 79.21 79.2 79.11 794 
31 80.8 80.7 80.6 80.6] 80.5] 80.4] 80.4 80.3] 80.3] 80.2! 80.1 80.1! 80.0] 79.91 79.9, 79.8] 79.71 79.6] 79.6! 79.5` 79.4. 


80.91 80.9, 80.8! 80.8 80.1 | 80.6 80.6 80.5| 80.5| 80.4 80.4 80.31 80.21 80.2 80.1! 80.11 80.0; 79.9. 79.8 
31.0 80.91 80.9! 80.8] 80.8] 80.7! 80.6 80.6. 80.5] 80.41 80.4, 80.3, 80.3] 80.2 80.1 


| 
81.0 80.9, 80.9] 80.8 80.7 80.1 80.6 80.5| 80.5 80.4 
81.0' 80.91 80.91 80.8 80.7 


81.0 


хм жоскаго ошымыртомъзь =. 


5 


0759.9 59.8] 59.7 59.6] 59.51 59.4] 59.3 59.2] 591 59.0 58.9] 58.8] 58.7 58.61 58.5] 58.4] 58.3 58.2] 58.1] 58.0] 57.9 57. 


е т ь с п и р т а. 


= ——_ жд 
——4.—_ 


| Г 
| 
— 


5! 79.4! 79.41 79.31 79.21 79.11 79.11 79.0 

91 79.8| 79.7| 79.6] 79.6! 79.5] 79.4! 79.41 79.3] 79.2 
21 80.1| 80.1] 80.01 79.9] 79.9! 79.8! 79.7| 79.6] 79.6! 79.5, 79.41 79.4| 79.3] 79.2] 79.11 79.11 79.0] 
5 80.41 80.4 | 80.31 80.21 80.11 80.11 80.0 79.9] 79.9, 79.8] 79.7 79.71| 79.6] 79.5] 79.5 79.4| 79.31 79.3 в 79.1 79.1 79.0 


9 80.8] 80.7 | 50.6] 80.6] 80.5] 80.4| 80.41 80.3 80.2] 80.1| 80.1 | 80.0] 79.9] 79.8 79.8] 79.7| 79.6] 79.5| 79.5] 79.4 ен 19.2 
81.0] 80.9] 80.91 80.8 80.7| 80.7| 80.6] 80.5, 80.5| 80.4 | 80.3 80,3 80.21 80.1 | 80.1! 80.0] 79.9: 79.8! 79.8 79.7 79.6 
| 81.0 5 803 0 80.8| 80.71 80.6] 50,6 80.5] 80.41 80.4 80.3] 80.2] 80.1 80.11 80.0 
81.0] 80.9] 80.9 80.8| 80.7| 80.6] 80.6' 80.5] 80.4 80,4 80.3 

| | | 81.0] 80.9 80.9 [8081 801 80.7 


| 


тол 19. 79.0 


ищи Че: ха ик 


ж м жеоках+:о< рт 
АРЕНА Бы и ие реа ЛИ ВН а ыы аа есь 
11 56.0' 55.91 55.81 55.1] 55.6] 555] || ППП [| [| | Е Е 
Все ВИНЕ ИИ © п и р т __ а. ме РЕ: 


1| 79.1| 79.0 
5 79.41 79.31 79.2| 79.2| 79.1] 79.0 | 


О 


Таблица №. \. 


Сравнен!е показан1й спиртомВровъ стекляннаго и металлическаго при низкихъ тем- 
пературахъ по наблюден1ямъ, произведеннымъ членами Техническаго Комитета. Пока- 
зан1я спиртом ровъ приведены къ нормальной температур: стекляннаго — по таблицамъ 
для спиртомфра Траллеса, а металлическаго—по предлагаемымъ таблицамъ Ш и ТУ. 


Спииртоъ 80%. 


= - —- ——-——_——— 
— — 


Теипе- |Стекляни.| Металл. 
ратура. | спиртом. | спиртом. 


——_—_—_- 


Спиртьъ 55% 


| Средняя | 


| 
Средняя Разность. разность 
| : 


| - 
Темие- (Стеклянн. Метталл. 
" разность. 


| ратура. спиртом. ‚ спиртом. | 


Разность 


} 
— 19.2 О 719.86°/о оон 
| -0.05° о 

— 1.3 719.8 | 79.94 —0.14 | 


— 19.0, 55.19| 54.9°/о | + 0.2% 
Г 0.17%/° 
— 1.0 55.0 54.85 | + 0.15, 


| 4.95, 54.9 54.9 0.0 


— 54| 80.0 ' 79.82 |+ 0.18 


— 5.4 | 80.0 | 79.72 |+40.28 


— 52| 54.9 | 5459 0.0 — 5.4 | 80.0 `7974 |--0.26 


} 
--0 14 


| 
— 5.05 54.9 | 549 0.0 
5.55 | 80.0 | 79.76 |+0.24 


— 5.2 54.8 54.3 0.0 _ 


— 5.75 19.8 | 79.83 |—0.08 


— 5.4 54.9 54.9 0.0 
— 55 54.8 54.8 0.0 — 5.8 19.74 | 79.84 —0.10 


— 66| 54.8 | 54.74 не 


— 7.0 19.7 | 79.70 0.00 | 


— 10| 54.9 | 548 |404. — 74| 198 17946 |-Р0.04 


-- 7715 7959 


79.62 |-[0.28 


— 8.0 51.85 | 54.6 + 0.25. 


— 85 54.9 | 5ал |+0.2 | 


—995 | 54715| 547 |4+0.05. 


79.8 | 79.68 | +047 
'’ 0.00 
—103| 54.6 | 54.65 ых 


—_ 115 54.6041 546 | 0.04 79.8 | 79.62 |-0.18 


ее ” 79.9 ре + 0.18 


— 11.6 | 54.6 | 54.64 | —0.04 | — 11.05 79.75 | 79.52 |-0.23 


'_120| 5425| 54.56 рим 79.8 | 79.54 |+-0.26 


79.86 | 79.66 |0.20 | 
—121| 79.63 | 79.54 10.09 | 


—123| 79.65| 79.52 |408 


Среднее-- 0.13°/о 
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Таблица №. УГ. 


Показан1я спиртомфра Траллеса при низкихъ температурахъ въ спиртахъ 
54, 55 и 56°/, выведенныя изъ данныхъ 1-й таблицы Траллеса. 


= Е бАСОЕЙКЫ Пров Е бЕЫЕ 
Температура. 51°/о. 55%. 56°%/. | 


0° 48.33 49.40 50.44 

В 47.89 48.90 50.00 
= © 47.33 48.44 49.50 

| 3 46.89 | 48.00 49.00 
г 46.44 47.56 48.60 
| - 5 46.00 47.10 48.11 
р 2 26 45.50 46.56 47.67 
Ва 45.00 46.11 47.29 

== 8 44.56 45.67 46.78 

— 9 44.11 45.22 46.33 

— 10 43.62 44.78 45.89 

р 43.11 44.22 45.38 

— 12 42.67 43.78 44.39 

— 13 42.11 43.25 41.44 

ыы 41.62 42.18 43.89 

— 15 41.11 49.95 43.44 
==.116 40.56 41.75 42.89 


Таблица №. УП. 


Удфльные вфса спиртовъ по таблиц Траллеса-Брикса, соотвфтствующие 
дфлен1ямъ спиртомфра Траллеса, даннымъ въ таблиц8 № \1. 


Для спирта въ 56%/о. 


_ Для спирта въ 54%. Для спирта въ 55%. | 


Мнимый уд$ль-| Истинный |Мнимый удфль-| Истинный манны Истинный 


ный вфсъ. |удфльн. вЪеъ.| ный вЪсъ. | удбльн. вЪеъ. | ный вЪеъ. т вЪсъ. 


> 


ох СО 4 © лю © № — 


= — 


| 
= ыы ыы 
Г) 


| 
ыы р 
$ м 


0.93747 
0.93830 
0.93981 


0.94010 
0.94091 
0.94170 


0.94260 
0.94350 
0.94425 


0.94501 
0.94588 
0.94650 


0.94756 
0.94851 
0.94931 


0.95012 
0.95100 


0.93784 
0.93869 
0.93912 


0.94052 
0.94139 
0.94219 


0.94313 
0.94406 
0.94484 


0.94563 
0.94654 
0.94748 


0.94829 
0.94925 
0.95008 


0.95093 
0.95183 


0.93544 
0.93639 
0.93726 


0.93810 
0.93889 
0.93972 


0.94069 
0.94150 
0.94229 


0.94310 
0.94387 
0.94483 


0.94560 
0.94655 
0.94737 


0.94828 
0.34910 


0.93582 
0.93679 
0.93767 


0.93853 
0.93936 
0.94022 


0.94122 
0.94206 
0.94287 


0.94371 
0.94452 
0.94550 


0.94632 
0.94728 
0.94813 


0.94910 


0.94993 


0.93342 
0.93430 
0.93525 


0.93620 
0.93696 
0.93789 


0.93869 
0.93950 
0.94030 


0.94111 
0.94190 
0.94282 


0.91369 
0.94445 
0.94540 


0.94621 
0.94719 


0.93379 
0.93470 
0.93566 


0.93663 
0.93743 
0.93838 


0.93920 
0.94007 
0.94089 


0.94172 
0.94254 
0.945350 


0.94441 
0.94519 
0.94617 


0.94702 
0.94803 


Мнимый Показ. мет. Мнимый Цоказ. мет. 
| | 

ра удЪфльн. вЪсъ. | синртоифра. | удфльн. вфеъ. | спиртомФра. | уд$льн. вЪсъ. спиртомфра. 

0° 0.9371 | 31.55 0.9351 32.55 0.9331 33.60 
— 1 0.1378 31.20 ().9359 832.15 0.9338 33.25 
_— 2 0.9386 | 30.50 0.9367 31.75 0.9346 32.80 
> 39 0.9395 30.30 0.9375 31.35 . 0.9355 32.35 
— 4 0.9403 29.90 ().9383 30.95 0.9363 31.95 
— Б ().9410 29.55 0.9390 30.55 0.9371 31.55 
— 6 0.9419 29.05 0.9399 30.10 0.9380 31.10 
йе 5 0.9427 28.65 0.9407 29.70 0.9385 30.65 
— 8 0.9434 28.30 0.9415 29.30 0.9395 30.30 
= 9 0.9443 27.85 0.9423 28.85 0.9403 29.90 
— 10 0.9450 27.45 0.9431 23.45 0.9411 29.50 
—. 11 ().9458 27.05 0.9439 28.05 0.9419 29.05 
— ]2 0.9466 | 26.65 0.9447 27.65 0.9428 28.60 
— 13 0.9415 26.20 0.9455 27.20 0.9436 28.20 
— 14 0.9483 25.80 0.9463 26.80 0.9444 27.80 
— 15 0.9490 25.40 0.9471 26.40 0.9452 27.35 
— 16 0.9499 24.95 0.9480 25.95 0.9461 26.90 


Истинные удфльные вфса спиртовъ 54, 55 и 56°/. 


| 
| 
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Таблица №. УШ. 


54°/о. | 55%. 56%/о. 

0° 0.9379 0.9359 0.9339 

— \1 ().9337 0.9368 0.9337 
—_ 2 0.9396 (). 9377 (0.9356 
— 3 0.9405 0.9385 0.9365 
— 4 0.9414 0.9394 ().9)374 
— 5 0.9422 0.94022 0.9383 
— 6 0.9431 0.9411 ().)399 
Бы 0 (0.9140 0.9420 0.9401 
— 8 ().9448 0.9429 0.9409 
— 9 0.94157 0.9437 0.9417 
— 10 0.9465 ().9.446 0.9426 
— 11 ().9 174 ().0)455 0.9435 
— 12 0.9483 0.9463 0,9444 
— 13 0.9492 (0.9472 ().9453 
— 14 0.9501 ().9481 0.94162 
— 15 0.9509 0.9490 0.9470 
— 16 ().9518 0.9499 0.9480 


Таблица №. Г[Х. 


Мнимые удфльные вфса спиртовъ для латуннаго волчка и показан1я 
металлическаго спиртомфра, соотвфтствующя этимъ удфльнымъ взсамъ, 


Спирть 54/0. 


Спиртъ 55°[. 


Спиртъ 5690. 


Мнимый Показ. мет. 
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Таблица №. Х. 


й Двлешя метал о | метал - 
лическаго У | 
смеши | У 
| 40.0 оо оы 0.92087 
| 39.0 0.92276 
| 38.0 0.92466 
37.0 0.92656 
36.0 0.92847 
35.0 - 0.93039 | 
34.0 0.98232 
33.0 ' 0.93496 
39.0 0.93621 
| 31.0 0.93816 
30.0 ‚ 0.94019 
59.0 0.94204 
280 (| 0.94398 
| 7.0 | 0.94592 
| 26.0 '’ 0.94786 
| 25.0 ’ 0.94982 
| 04.0 ‚ 0.96178 
| 23.0 0.95376 
29.0 0.95574 
21.0 0.95773 
20.0 0.95972 
| 


Десятыя части дЪзен:я металлическаго 


Цфлыя спиртом $ ра. | 
дфлешя | _ | и 
четаллич.| 0.0 ’ 0.1 ы 0.2 0.3 | 0.4 0.5 0.6 | 0.17 0.8 0.9 | 
спирто- | в 
мфра. У д В ль н ыы @0 в #8 с @&. 
| 
| 
34 0.93231 — — Е РЕ Е: ыы: ыы г ых 
33 9343 | 0.9341 | 0.9339 | 0.9337 ‚ 0.9335 | 0.9333 | 0.9331 | 0.9329 | 0.9327 } 0.9325 
32 9362 | 9360| 9358| 9356| 9354| 9352| 9350| 9348| 93461 9345. 


30 9401! 9399| 9397| 9395] 9393] 9391| 9389| 9387| 9386 
29 9420| 9418| 9417! 9415. 9413| 9411, 9409! 9407| 9405 


28 9440 | 9438| 9436| 9434| 9432| 9430 9428 | 9426| 9424 
27 9459 | 9457| 94551 9453| 9451| 9449, 9448| 9446| 9444, 9449 
26 9479| 9477| 9475| 9473| 9471 9496 | 9467| 9465| 94631 9461 


31 9382 | 9380| 9378, 9376| 9374| 9372| 9370, 9368 — 9364 


25 9498| 9496| 9494 9492| 9490| 9488 9486| 9484| 9488| 9481 
24 9518 № 9514 — 9510| 9508, 9506| 9504| 9502| 9500 
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По порученю Комитета нЪкоторыми изъ его зленовъ произведены были Докладъ Члена 
опыты надъ измфрешемъ крЬиости сииртовь при пизкихъ температурахъ, Комитета В. С. 
простиравшихея до 12° Р. ниже 0°, посредствомъ металлическаго и стеклян- ов 
наго спиртом$ровъ. Главною цфлью этихъ испытан!й было получить данныя 
для того, чтобы имЪть возможность распространить существующия для метал- 
лическаго спиртомЪра таблицы, останавливаюцияея на 0%, и на градусы 
ниже 0° и такимъ образомъ приспособить этоть спиртомфръ и для измфреня 
крЪиости спиртовъ при визкихъ температурахъ. 

Необходимость упомянутыхъ опытовъ вытекала изъ того обстоятельства, 
что никогда и никфиъ не были произведены опытныя опредфленя удЪльныхъ 
вфеовъ спиртовыхъ жидкостей при низкихъ температурахъ. Если бы подобныя 
‚опред$левя существовали, то можно было бы дополнить таблицы къ металличе- 
скому спиртомЪфру простымъ вычиеленемъ, точно такъ, какъ составлялись эти 
таблицы для температуръ выше 0 градусовъ, имфя опредфлен1я Гильпина 
удфльныхъ вфеовъ спиртовыхъ жидкостей для такихъ температуръ. 

Для составлешя такихь таблицъ къ стеклянному спиртомфру Траллеса 
и къ стеклянному спиртомфру съ пятью волчками, для температуръ ниже 0° 
(даже до—25°), также необходимо было ихЪфть уд$льные вфса спиртовыхъ 
жидкостей при низкихъ температурахъ. 

Такъ называемыя Ги П таблицы къ стеклянному русскому оффищаль- 
ному спиртомфру составлены были покойнымъ академикомъ Купферомъ, во 
какими данными онъ руководствовался при ихъ составлении, осталось неизвф- 
стнымъ. Что же касается таблицъ къ спиртомфру съ 5-ю волчками, то онз 
были вычислены докладчикомъ (В. С. Глуховымъ) посредетвомъ интерполящв 
таблицъ Гильпина. 

По таблицамъ Гильшина опредФлялся законъ измфненшя удфльнаго вЪса 
каждой спиртовой жидкости, при понижени темнературъ ея отъ -- 20 Р. 
напримфръ до 0°, и по этому закону вычиелялись удфльные вфса жидкостей 
при температурахъ ниже 0°. Хотя трудъ этотъ, — при которомъ прини- 
мались въ разечетъ разности и третьяго порядка, — и не сохранился до 
настолщаго времени, но уцфлЪла одна вычисленная на основанши его таблица, 
по которой и можно отыскать удЪльные вЪеа спиртовыхъ жидкостей, при 
низкихь температурахъ '!). 

Таблица эта, вычисленная только посредствомъ интерполящи, а слЪдо- 
вательно ва основани однихъ Только теоретическихъ соображенй, никогда 
не была провфрена опытомъ. Теперь же, на основании произведенныхъ из- 
м$решй кр$поети спиртовъ при низкихъ температурахъ, явилась возможность 
произвести эту повфрку: она въ настоящее время имфетъ особое значеше 
потому, что если бы упомянутая таблица оказалась достаточно вЪрною, то 
можно было бы на основаши ея пополнить таблицы къ металлическому спир- 
том$ру показанями и для температуръ ниже 0°—что и составляло ифль произ- 
веденныхъ опытовъ. 


1) Таблица эта была представлена докладчикомъ членамъ Комитета и засихъ 
пробщена къ дфламъ послЪдняго. 
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Кром} того, въ одномъ изъ засфданй Техническаго Комитета рфшено 
было не употреблять стекляннаго съ 5-ю волчками спиртомра для измЪ- 
реня крЪпости слабыхъ спиртовъ при низкихъ температурахъ. Ршеше это 
принято было вел$дстые заявленя Непремфипаго Члена, что упомянутый 
спиртомфръ въ подобныхъ случаяхъ показываетъ крфиость съ погру5шностью 
до 3°/о Траллеса. Такъ какь таблицы Бъ этому спиртомфру составлялись 
по даннымъ внычислепной докладчикомъ таблици, то вЪфрность ея пока- 
зала-бы, что упомялутая погрфшность произошла не велЪдстве певфрности спир- 
томфра, а велЪдстые какихъ-либо случайностей при наблюдешяхъ, весьма 
возможныхъ, когда онЪ производятея на сильномъ мороз. При лов$ркЪ при- 
нимались въ разечетъ ноказан!я одного только металлическаго спиртомЪра, 
вакъ болфе чувствительнаго и болфе точнаго, нежели стеклянный спиртом ръ 
Траллеса. 

Вычиелен1я производились не для вефхъ температуръ, такъ какъ овЪ 
часто весьма мало развились между собою, а для температуръ, отличавшихся 
одна отъ другой на 3, 4... градуса; при этомъ, непремф$нно принимались въ 
разечеть показав1я при самыхъ низкихъ температурахъ, доходившихъ до 
12° Р. мороза, какъ наиболЪе важныхь въ настоящемь случа. 

Расширене металлическаго спиртох$ра отъ теплоты вычиелялось по 
новЪзйшимъ данпымъ Физо, прославившагося изобртенемъ новаго и 060- 
бенно точнаго способа опредЪлемя расширеня тЪлъ. 

Повзрка производилась такимъ образомъ: 

По полученнымъ, во время опытовъ, показанямъ металлическаго спир- 
том$ра, не прибЪ$гая ни къ какимъ таблицамъ, вычислялись удЪльные вЪса 


=== НЕСЯ 


По металлическому 


{ Е ность В 
р Температура сииртомру. Удфльн. вЪсъ | Разность о | 
за спирта по ——____|  сиирта по удфльныхъ Траллеса (прк- 
2 = Реомю Показания Удфльный таблиц вфсовъ и 
‚28 ру. спиртомфра. | вфеъ спирта. ре | | 
— 12.2 73.695 0.85991 0.85953 0.00038 | 0.1 % 
90%°/о — 9.3 15.26 0.85694 0.85655 0 (0039 0.1 % 
— 7.15 16.00 0.85553 0.85498 0.00055 0.16°/о 
—12.1 57.605 0.88925 0.85870 0.00055 0.2 °/о 
80 — 9.1 59.2 0.88615 0.88586 0.00029 | 0.1 °/о 
йе — 5.15 61.0 0.88964 0.38950 0.00014 05%/о 
— 1.3 63.24 0.87824 0.57795 0.00029 ().1 9% 
—12.2 44.11 0.91453 0.91385 0.00068 0.26% 
"0 — 9.0 45.62 (0.91147 0.91092 (0.00055 0.22%/0 
т — 51 47.20 0.90880 0.90795 0.00035 | 01404 
— 1.0 49.4] 0.90389 0.90344 0.00045 0.18%/ 
—12.0 27.16 0.94717 0.94628 0.00089 0.47°/. 
550 — 8.5 28.8 0.94377 0.94328 0.00049 0.25/0 
/о — 7.0 29.5 0.94233 0.94203 | 0.00030 01.4/о 
— 1.0 32.06 0.93695 0.95677 0.00018 0.1 9/о 
—12.2 15.4 0.97042 096983 0.00059 0.359/о 
40°] — 8.5 16.68 0.97764 0.96746 0.00018 0.1 9% 
у — 5.2 17.6 0.96560 0.96517 0.00043 0.27 
— 1.0 19.15 0.96228 0.96228 0.00000 0,0 — 
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испытуемыхъ спиртовыхъ жидкостей, при тфхЪ низкихъ температурахъ, при 
которыхъ производились наблюдешя. Потомъ эти-же самые удфльные вЪса 
вычиелялиеь по вышеупомянутой, составленной докладчикомъ таблицЪ. Раз- 
ности между удфльными вЪеами, полученными тфмъ и другимъ способами и 
показанныя вЪ приведенной ва стр. 158 таблицЪ, для большей наглядности, 
выражены и въ градусахъ Траллеса. , 

Разематривая результаты этой таблицы, замфчаемъ, что изъ 19-ти при- 
веденныхъ въ ней разностей, 12 менфе 0,2%/о Траллеса, одна равна 0,29/о 
и только 6 болЪе 0,2% Тр. 

Изъ поелфднихъ 6-ти разностей, только двЪ шредетавляютъ значительныя 
аномал!и: разность въ 0,47% и 0,35%/ Тр., остальныя четыре составляютъ 
только около 0,25'/ Тр. 

Чему же слБдуетъ приписать эти разности? Ошибочиости ли показанй 
металлическаго спиртомЪра на морозЪ или ошибочноети таблицы, служившей 
для вычисленя удфльныхъ вфеовъ епиртовъ при низкихъ температурахъ. 

Кажется, что полученныя разности скорЪе надобно приписать ошибоч- 
ности показашй спиртомЪфра, основываясь на елфдующихъ соображешяхъ: 

1) Въ самомъ спиртомЪрВ можетъ быть погрфшность около 0,1°9/%, къ 
этой погр-шпости могла присоединиться погрЪшность при опред$леши де- 
сятыхъ долей по глазомЪру. Для уменьшеня второй погрЬшноети предноло- 
жено было брать среднюю величину изъ показан1й спиртомЪра, полученныхъ 
нЪеколькими наблюдателями; но на дЪлЪ это оказалось невозможнымъ, по- 
тому что веяый новый наблюдатель, приближаясь къ сиирту, производилъ 
въ немъ и новое возвышене температуры; поэтому имЪфть нфеколько наблю- 
дешй ири одной и той же температурЪ удавалось рЪдко. 

2) При ириближени наблюдателя къ спирту лучистый теплородъ его 
проходилъ чрезъ спиртъ, не нагрЪвая его, какъ тЪло прозрачное, но, ветр%- 
чая металличесый спиртомЪръ и термометръ, задерживалея ими и нагрЪвалъь 
ихъ. Отсюда происходила разность между температурою спирта и темпера- 
турою спиртомфра, которой термометръ не могъ показать. 

Перем$ шиване спирта не могло устранить этой разности, являвшейся 
только въ самый моментъ наблюдешя. 

3) Когда отворялея сарай, гдз производились наблюден!я, температура 
внутри его, а слЪдовательно и температура спиртовъ оказывалась градуса на 
3 выше температуры вифшняго воздуха. СлЪдовательно должно происходить 
медленное и непрерывное охлаждене спиртовъ, сопровождаемое различными 
движев!ями между частицами спиртовъ, что непремфнно вяло и на точность 
показаний спиртомЪра. 

4) ВеЪ исчисленныя неблагопрятныя обстоятельства оказывали ТЪУИЪ 
большее вляне, чЪмъ ниже была температура спирта. И дЪйетвительно, 
наибольпия разности 0,26, 0,47 и 0,35°/ получились для самой низкой тем- 
пературы (—12° Р.). 

5) Еслибы разноети происходили отъ невфрности вычисленной доклад- 
чикомъ вышеупомянутой таблицы, то онф представляли бы довольно пра- 
вильную прогресаю, какъ и числа (данныя) таблицы; наиротивъ, разности 
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не только не слфдуютъ правильной прогресс, но представляютъ явные слЪды 
безпрерывно изм$нявшихся случайностей. НапримЪръ, 40% спиртъ при— 12,20 
далъ разность въ 0,359/о, при—8,5°— только ВЪ 0,1%, при—5,2°— она опять 
возросла до 0.27°/0, а при—1° совершенно уничтожилась. - 

6) Полученные выводы подтверждаютъ также уже сдФланное Комитету 
заявлеше, что наибольшихъ погрфшностей надобно ожидать при изм$реши 
крЪности спирта слабаго при низкихъ температурахъ. 

На основави вышесказаннаго, докладчикомъ предложены были на рьшеше 
Комитета слфдующие вопросы: 

1) Для пополненя таблицъ къ металлическому спиртом$ру градусами 
ниже 0°Р., не будетъ ли болфе цфлесообразнымъ принять за основаше не ре- 
зультаты опытовъ, а данныя указанной таблицы; результаты же опыта раз- 
сматривать только какъ средство, употребленное для повфрки таблицы. 

2) Не исключить ли вовсе изъ предположеннаго пополнен!я таблицъ 
спиртовъ слабыхъ, напримЪръ, ниже 50%/о по Траллесу, па томъ основании, 
что таые спирты никогда не транспортируютея въ большихъ количествахъ, 
и слЪдовательно, не встрЪчается надобности въ опредфленши крЪпости ихъ 
при низкихъ температурахъ; къ тому же подобныя опредЪлен!я всегда почти 
невЪрны. 

3) Такъ какъ произведенные опиты показали всю трудность и ненва- 
дежность изм$рен!Й кр$пости спирта при сильныхъ морозахъ, то не остапо- 
вВитЬьея ли въ новой таблицЪ на —12, или —15° Р. 

Если изъ таблицъ для спиртомФра съ 5-ю волчками также исключить 
показаня Для слабыхъ спиртовъ и очень сильныхъ морозовъ, то вЪроятно и 
этоть спиртомфрь окажется годнымъ для опредфлен!я крЪфпости сииртовъ 
при низкихъ температурахъ. 

УдЪльные вЪса испытанныхъ спиртовъ при низкихъ температурахъ можно 
было опредЗлить также и по оффищальной, такъ называемой [-й таблицЪ, 


рфиость Температура ГРазпость по таб-| Разноеть по’ 
спиртовъ р | лиц, вычислен-| [| таблиц | 
по Трал. |СПИРТОВЪ ПО Г. вой Глуховымъ.| (К{упфера) | 

| 


90°/о — 120,2 0,1%/ Тр. 0,4°/ Тр. | 
— 93 0.1 01 | 
— 715 0,16 0,16 | 
809/ — 12,1 0,2 0,2 
— 9/1 0,1 0,1 
— 5,175 0,05 0,2 
700/о — 12,2 0,26 0,52 
— 9,0 0,22 0,44 
— 57 0,14 0,00 
55%/о — 12,0 0,47 0,60 
— 85 0,25 0,13 
— 7.0 0,14 0,56 
40°/о 12,2 0,35 0,36 
— 8,5 0,1 0,2 


== 16. 


хотя и не особевно точно, потому что въ этой таблицф показаны только 
десятыя доли градусовъ. 

Выше приведены пЪкоторые резульгаты подобпыхъ опредЪлений. 

Для краткости найлевныя разности въ удЪфльныхъ вЪеахъ между пока- 
занями спиртомфровъь и данными [П-й таблицы, приведены также въ градусахъ 
Траллеса и сопоставлены съ вышеиприведенными разпостями (м. табл. на 
стр. 160). 


Къ докладу В. С. Глухова приложенъ пижеслЪдуюнии подробпый выводт, 
формулы, по которой вычислепы всЪ указанныя выше данныя. Эта же формула, 
по мнЪн1ю докладчика, можетъ служить и для составлешя дополнешя къ та- 
блицамЪъ металлическаго спиртомЪра. 


Вычислен!е удфльнаго вс& спиртовъ при разныхъ, температурахъ по показан1ямъ 
металлическаго съ 9-ю гирьками спиртомЗра. 


Главныхь основанемь такого вычисленшя служать пижесЬдующие 
удфльные вЪса а, Ъ, с, 4.... спиртовыхъ жидкостей, опредфляемые теорлею 
металлическаго епиртомЪра. 

1) СпиртомЪръ, безъ гирьки, до 10-го дфления (верхчей точки) погружается въ 
спиргь, удфльный вЪеъ котораго при пормальн. темпер. 


(--12*№ Р.) а = 0,812500 
2) › ДО 0-го дфлешя (нижи. точки) ..... № = 0,529:34 
3) › съ гирьк. 80 до 10-го дЪлешя .... № = 0,839734 
4) › › › 0 › гео ^@ = 9547295 
5 ь › ТО до 109 › .... © = 0,847295 
6) › › » 0 > .... Ч = 0,5365185 
7) » » 60 до 10 › .... | = 0,865185 
8) › › › 0 › к . е = 0,883409 
9) > > 50 до 10 » .... @ = 0,883409 
10) » > » 0 > ых { = 0,901972 
11) › > 40 до 10 › { = 0.901972 
12) > › › 0 » .... © = 0,920878 
13) » > 30 до 10 › .... бб = 0920818 
14) › » » 0 > .... В = 0.940130 
15) > > 20 до 10 > | .. № = 0,940130 
16) > › › 0 › .... 1 = 0,959735 
17) > » 10 до 10 › .... 1 = 0959735 
18) › > › 0 » .... К = 0,979695 
19) > » О до 10 » .... К = 0,979695 
20) › › —› 0 › ВЪ вол. | = 1000000 


Означимъ объемъ каждаго изъ дфлемй шкалы при нормальной темпе- 
ратурЪ (--12*/ Р.) чрезъ м; объемъ нижней части спиртомфра, начиная отъ 
0-го дфлемя, также при нормальной температурЪ, включая сюда и объемъ 
гирьки, съ которою спиртомфръ погруженъ въ спирть — чрезъ У. 


Вызодъ форму- 
лы, по которой вн- 
числены данных, 
приведенныя — Въ 
доклад В. С. Глу- 
хова. 
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Если спиртомфръ погруженъ въ спиртъ, имфющий температуру ниже 
нормальной, то объемы м и У обратятся въ м (1—6 /иуУ (1—6\), гдЪ 
6 представляеть коеффищевть расширеня латуни, изъ которой сдфланъ 
спиртомЪръ, на единицу объема и на 15% Реомюра, а &— понижеше темпера- 
туры отъ -- 12/50 Р. до той, какую имЪфетъ спиртъ. 

Положимъ, что показае спиртомЪра равнялось п дЪфлешямъ, считая 
ихъ отъ нулевой точки. Тогда объемъ спирта, вытфсненнаго спиртомфромъ, 
будетъ: 

_ УЧ 6 -п.я (1—6) = (УТ п.м) (—569 

Означая теперь искомый удЪльный вЪсъ спирта, въ который погруженъ 
спиртомЪръ, чрезъ О, & вЪеъ сииртомЪра съ находящеюся на немъ гирькою — 
чрезъ Р, по извфетному закону гидростатики будемъ имЗть: 

(У Ром) (11—66). О, =Р. 

Зная № гирьки, съ которою сниртомфръ погруженъ въ спиртъ, по вн- 
шеприведеннимъ основнымъ даннымъ мы можемъ отыскать удфльпые вЪса 
спиртовъ, въ которые, при нормальной температур, спиртом$ръ погружается 
до 10-го и до нулеваго дЪлен!й: означая удФльный вЪеъ перваго спирта чрезъ 
Ою, & втораго — чрезь Оо, получимъ: 

(У+10.\м) Бь =Р 
и У. ь =Р. 
Раздфливъ па послВднее уравнеше два предъидуния уравнешя, что даетъ: 
(Е. т) (1—2) г. = 1 
\ 
(+ ю ху) *=1 
и исключивъ изъ полученныхъ двухъ уравнений м находимъ окончательно: 
— 10% (1-8) РО, 

(По — 0) [+ 

По этой формул, если известны уд$льные вЪфеа спиртовъ 0 при раз- 
ныхЪ температурахъ, можно вычислять я, т. е. иоказавя въ нихъ спирто- 
мфра и слфдовательно эта формула послужить къ составлешю .таблиць для 
спиртом$ра. Наоборотъ, когда извЪфстны показавя я спиртом$ра, то можно 
по ней находить удЪфльные вЪса 0, спиртовъ, въ которые спиртомфръ погру- 
жалея. Такъ и было при наблюдевшяхъь гг. членами Комитета крЪиости раз- 
ныхъ спиртовъ при низкихъ температурахъ. Въ такомъ случаЪ посл дней 
формул удобнЪфе дать слБдующИЙ видъ: 

= 10. Оо. Оьо (1- 51) 
п (о — Оьь) + 10. 0 

Коеффищентъ 6 опредЪлялся по даннымъ Физо. Переводя же данныя 
Физо на градусы Реомюра, найдемъ, что линейное растиреше латуни, когда 
средняя температура нагрфвав1я или охлаждения будетъ - 32° Р, ‘равняется: 

0,000023324. 

Если же упомянутая средняя температура отличается оть + 329 Р., то 

въ послфднихъ цифрахъ приведеннаго числа надобно вводить поправку, при- 


п 


—169.=—= 


бавляя ее — если средняя температура болЪфе -+ 32°, и вычитая — если она 
мен$е. 

Поправка получается умноженемъ числа 2,45 на разность между среднею 
температурою и - 32 градусами. Для получешя расширеня объемнаго, на- 
добно полученное такимъ образомъ расширенше линейное умножить на 3. 

Примфръ: 

Въ спирт 90% крЪиости Траллеса, при — 12,29 Р., металличесюй 
спиртомфръ, въ среднемъ выводЪ, показалъь 73,695. Спрашивается: чему рав- 
няется удфльный вфеъ этого спирта, при температур — 12,2% Р.? 

Изъ показашя 73,695 видно, что спиртом$ръь погружалея съ гирькою 
(70); сл довательно показаше п = 73,695—70 = 3,695, и по основнымЪъ дазвнымъ: 

По = 4 = 0,865185 
Ото = с = 0,847295 
№6 05= 0,1180 

Температура норуальная: —- 12,44 Р. 

› при опытЪ: ие р 
— Сумма =+0,24 
Средняя = - 0,12 Р. 

Разность между + 320 Р. и средней - 0,12 Р. будетъ - 31,88 Р. 

Такимъ образомъ поправка коеффищента расширения равняется 2,45Х 
31,88—78; вычитая эту поправку изъ коеффищента 0,00002324 

78 
получимъ: 000002246 
и умножая на 3, найдемъ 6 = 0,00006738. 
Пониженше температуры: 
+ 12,44 — (—12,2) = 24,640 Р. 
109. 6 = 0,8285310 — 5 
105. 24,64 = 13916407 
105. 6. 24,64 = 2,2201717—5 
СлЪдов. 64 = 0,0016602 
(1-- 54) = 1,0016602 
105. п = 105. 8,695 = 0,5676144 
100 (Ро—П1о) = 0,2596103 —2 
0,8202247 —2 
п (Р.—П1о) = 0,0661035 
10. Бо = 8,47295 
п (ро—О»о) - 10. Оо = 8,5390535 
105. 10 = 1,0000000 
105. Бо = 0,9371090 — 1 
105. По = 0,9280846 — 1 ь 
105. (1-8) = 0,0007203 
105. 10.Ш%. Оь (1-54) =2,8658639 —2 
10в. [п. (), — О) -- 10 О] = 0,9314098 
105. Пь = 1,9344541 —2 
О, = 0,859912 
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Итакъ, искомый удфльный вЪсъ равняется 0,859912; для пов$рки его 
по уномянутой, вычисленпой докладчикомъ, таблицЪ, слфдуетъ отыскать въ 
ней, посредствомъ простой интерполящи, число, соотв тствующее спирту въ 
90°/о и температур — 12,2 Р. Это число будетъ: 1,08074; оно показываетъ, 
что этоть спиртъ уменьшается въ объемЪ, при охлаждеши отъ + 12,44 до 
— 12,29, въ пропорщи 1,03074: 1. СлБдовательно, чтобы получить уд$льный 
вфеъ его при —12,2° Р., вадобно только умножить удЪфльный вЪеъ его при 
нормальной температурЪ, то есть 0,8339, на 1,03074, что и дастъ 0,859534. 
СлЪдовательно разность между обоими опредфленями удЪльнаго вЪса будетъ 
0,85991—0,85953, т. е. 0,00038. 


Заключеше Ком- Изложенные доклады Непремфннаго Члена и члена Комитета В. С. 
миейи относитель- Глухова разсматривались въ упомянутой выше Коммиси и при обсуждети 
р ихъ, какь указала Комми я въ своемъ заключени, членъ Комитета 

т” В. С. Глуховъ заявиль, что методъ вычислен:я таблицъ, предложенный Не- 

прем$ннымъ Членомъ, иметь то преимущество предъ методомъ предложен- 
нымъ имъ самимъ, что, соблюдая вполнЪ достаточную для практики точность, 
этоть методъ основывается на тфхъ же данныхъ, которыя положены въ осно- 
ван!е находящихся въ оффищальномъ употреблени таблицъ къ стеклянному 
спиртом$ру Траллеса. 


Признавая затфмъ весьма важною выгодою, что означеннымъ путемъ 
достигается полное, по возможности, согласе между таблицами къ стеклянному 
и металлическому спиртомфрамъ, В. С. Глуховъ присоединился къ мнЪн!ю, 
изложенному въ доклад Непремннаго Члена. 


Коммися, съ своей стороны, вполэаЪ раздЪляла мн$ше В. С. Глухова, 
выраженное имъ относительно метода вычислен1я таблицъ, предложеннаго 
Непрем$ннымь Членомъ, и по дальнйшемъ обсуждени всфхъ частностей 
этого метода, пришла къ нижесл5дующимъ заключен!1ямъ: 


1) При составлени таблиць къ металлическому спиртомфру для темпе- 
ратуръ ниже 0°, въ основане должна быть принята оффищальная, такъ на- 
зываемая, первая таблица къ стеклянному спиртомВру, тождественная съ [У 
таблицею Брикса, помфщенною въ его сочинении: Оег АШопо]оте(ег ес. изд. 
1864 г. 


2) Принимая во вниман!е, что въ вычисленныхъ истинныхъ удЪльныхъ 
въеахъ различныхъ спиртовъ при низкихъ температурахъ заключаются не- 
зпачительныя ногрфшности, обусловливаемыя Ттмъ, что въ первой таблицу 
къ стеклянному спиртомфру кр$пости спиртовъ даны только съ точностью до 
0,1°/,, Коммичя нашла полезнымъ вычисленнымъ истиннымъ удЪфльнымъ вЪ- 
самъ придать поправку; причемъ предложенный въ доклад Непремннаго 
Члена, для вывода требуемой поправки, способъ графическаго построевя, 
хотя по мнзню Коммиси и уступаетъ въ точности способу исчислен!я па- 
раболической кривой измфненмя удФфльныхъ вЪеовъ спиртовъ съ температу- 
рою,—по методу наименьшихъ квадратовъ,—но Воммиия признала возиож- 
нымъ воспользоваться упомянутымъ графическимъ способомъ, такъ какъ при 
незначительной абсолютной величин вводимыхъ поправокъ, способъ этотъ 
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даетъ результаты вполнЪ достаточной точности и, кремЪ того, требуетъ, при 
прим$нен!и его, гораздо менфе времени, нежели математический способъ. 

3) Выражеше: ‹мнимый удфльный вЪеъ» Коммися полагала необходи- 
мымъ замфнить выраженемъ: «кажущся удЪфльвый вЪеъ» 1). 

4) Вм$сто предложеннаго въ докладЪ Непремфннаго Члена коеффищента 
кубическаго расширен!я стекла, принятаго Кунферомъ въ 0,0000305, Ком- 
мис1я признала, что при вычислеши истинныхъ удБльныхь вЪсовъ сл$дуеть 
принять коеффищентъ въ 0.0000302, выведенный изъ таблицъ Траллеса, въ 
виду того, что основашемъ оффищальной первой таблицы къ стеклянному спир- 
томфру, тождественной съ таблицей Брикса, служили таблицы Траллеса, а 
не Купфера. 

5) Таблицу къ металлическому спиртомфру для температуръ ниже 0°, Ком- 
мися признала возможнымъ ограпичить для высокоградусныхь спиртовъ 
(оть 56°/о до 100°/о) числами до минусъ 10-ти градусовъ Реомюра, а для 
слабыхъ спиртовъ (отъ 30/0 до 55°/0)—числами до мивнусъ 5° Р. 

6) Ве остальные пупкты доклада Пепремфннаго Члепа Коммиая при- 
знала возможнымъ принять безъ всякихъ измфненй. 

ВполнВ согласившись съ приведенными заключен1ями Коммиси, Ко- 
митетъ поручилъ НепремЪнному Члену привести въ исполнене намфченную 
Коммисею работу съ тфмъ, чтобы результаты этой работы, съ мнЪвемъ Ком- 
миси, были снова внесены на обсужденше Комитета. 

Вычислеве требуемыхъ таблицъь было произведено членомъ Комитета 
9. Ф. Ундрицомъ и техникомъ Комитета Р. Г. Траутфеттеромъ. Составленныя 
ими таблицы, а равно и всЪф произведенпыя для сихъ таблицъ вычислешя были 
представлены вмЪст} съ объяснительною къ нимъ запискою *?) въ кони\Ъ 
1885 года на обсуждеше Комитета. 

Въ этой объяснительной запискф, между нрочимъ, указывается, что 
вычислентя таблицъ, служацихъ лля опредфленшя крЪфиости спирта при 
температуряхъ ниже 0°, въ общемъ, производились но методу, изложенному 
въ доклад Непремннаго Члена и утвержденному Техническимъ Комите- 
томь въ засфдаши 4 Апрфля 1885 года. Самый же ходъ вычисленй былъ 
слдующй: | 

Сперва, по такъ называемой, первой таблиц$ «Наставленшя къ ушо- 
треблен1ю спиртомфра Траллеса» (стереотипное издаше 1854 г.) вычислялись 
съ точностью до 0,01 градуса иоказан!я, которыя стеклянный спиртомфръ 
далъ бы при погружен!и его при температурахъ 0°,—1°,— 9% ит. д. до—6° въ 
спиртахъ крФфпостью 29, 30, 31 ит. д. до 54%, и при температурахъ 0°,-- 
—1°,—20 и т. д. до—11° въ спиртахъ крЪфпостью 55, 56, 57 ит. д. до 999. 
Сказанныя показан!я, выраженныя въ градусахъ Траллеса, перелагались съ 
точностью до 0,00001 на уд$льные вЪфса помощью таблицы |, данной въ 


1) Это выражеше и принято въ дальнфйшихъ изложен!яхъ. 
*) Объяснительная записка содержитъ 12 таблицъ подготовительпыхъ и кон- 
трольныхъ исчисленй, пзъ койхъ здёсь помбщаются только иЪкоторыя, представ- 


ляюшйя болфе обпий интерестъ. 


Вычислен1е до- 
полнительныхЪ 
таблиц для тем- 
пературъ ниже 0” 
и объяенительная 


ВЪ НИМЪ 


записка. 
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сочинени  Брикса: Оег АЩЖопоотеег ип 4еззеп Апмепдипе. Огще 
АийЯасе. Вегп 1864. Полученные такимъ образомъ удфльные вЪса пред- 
ставляють кажущеся уд$льные вфса спиртовъ для стекляннаго волчка. 
Если черезъ с’ означить кажуцийся удфльный вЪсъ спирта, черезъ {— 
данную температуру, черезь а коеффищентъ кубическаго расширенйя стекла, 


то истинный удфльный в$съ спирта с получится по формул$: 
б 


— фа (12%) 
въ которой, согласно постановлен!ю Техническаго Комитета, « принята= 
0,0000308. 

Для вывода истинныхъ удфльныхъ вЗсовъ спиртовъ изъ кажущихся, 
пришлось бы при прим$нени этой формулы произвести 722 дЗлевя. Во из- 
бЪжане же сего, нредставлялось возможнымъ вывести истинные удфльные 
вЪса изъ кажущихся н%Феколько упрощеннымъ способомъ; а именно—опредз- 
лешемъ поправки 6, которую надобно придать къ кажущемуся удфльному 
вфесу с’, чтобы получить истинный удфльный въЪеъ о. 

Такъ какъ при извфстной температур +, кажущеся удфльные вЪса в’ 
изм няются медленно и постепенно, то для многихъ изъ нихъ поправка 56, 
при одной и той же температурЪ, сохравяетъ одинаковую величину въ пре- 
дФлахъ точности вычислений. Посему, для каждой температуры были вычи- 
слены ТВ предЪфлы кажущихся удфльныхъ вфеовъ, при которыхъ понравка д 
измЪняетъ свою величину на 0,00001, т. е. было вычислено: для какихъ ка- 
жущихся удфльныхъ вЪсовъ поправка 6 равняется, напр., 0,000375, 0,000365, 
0,000355 и т. д. Для вс$хъ же кажущихся удЪфльныхъ вфсовъ, заключающихся 
между упомянутыми предфлами, поправка имфетъ, при данной температурз, 
одну и ту же величину, напр., при вышеприведенныхъ величинахъ поправка 
б6 будетъ 0,00037, 0,00036 и т. д. Придавая опредфленныя такимъ образомъ 
поправки 6 къ кажущимся удфльнымъ взеамъ о’, выводились истинные уд$ль- 
ные вЪса с. 

Какъ известно, въ первой таблиц къ стеклянвому спиртом$ру Трал- 
леса крзпости спиртовъ даны только съ точностью до 0,1°/о, почему выведен- 
ные истинные удфльные вЗса могуть имфть небольшия погр%шности, величина 
которихъ можеть для разныхъ спиртовъ достигать предЪловъ отъ 0,00005 
до 0,0002. 

Для исключен1я, по возможности, этихь погрзшностей и для контроля 
вычисленй, найденные истинные удфльные вЪса спиртовъ наносились на 
клЬтчатую бумагу, причемъ одно дфлеше данной бумаги, по направлен!ю 
ординатъ, принималось за 0,00005 удЪльнаго вЪса. Посредствомъ соединен!я 
нанесенныхъ такимъ образомъ удЪ$льныхъ в$совъ каждаго спирта между собою, 
получались ломавныя лиши, отклонен!е которыхъ отъ прямой позволяло су- 
дить о величин упомянутыхъ погр$ шностей. 

Однако, для вывода истинныхъ удФфльныхъ вфесовъ спиртовъ при 0° 
имфются еще и друг1я данныя, & именно таблицы Гильпина, помфщенныя въ 
его труд: @Прш, Сеогре: Таез юг гедисто {Ве дцапииез Бу мес ш 
апу пихиге оЁ риге зригй ап4 ужег, ю {Тозе Бу шеазиге, ес. (РЫЙозорЫ1са1 


в 
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ТгапзасНоп$, Юг 4Те уеаг 1794 рагё Г), и таблицы Баумгауэра, помфщенныя 
въ его трудЪ: Ваипвацег, Е. Н.: Уеграп4е!по оуег де 4 \е!4, де пи йпх, 
Ве Коокрипё еп 4е зрашите уап 4еп датр уап аЖово] ее. (УегВап4е]. Цег 
КопшК]. АКа4епие уап \Уеепзепарреп. Хезенйе 4ее]. Атжег4ат 1861). 
Давныя Гильшина и Баумгауэра были уже примБнены при составлени та- 
блицъ къ металлическому смиртомфру для темиературъ выше 0°, почему ока- 
залось необходимымъ, для достиженшя полнаго соглася при 0° между табли- 
цами для температуръ выше и ниже 09°, ввести названныя данныя и въ па- 
стояиия вычислешя, подобно тому, какъ онЪ были примфнены при составлен1и 
таблицъ для температуръ выше 0°; въ виду этого, изъ таблицъ Гильпина 
были выведены удфльные вЪса при 0° для спиртовъ отъ 29 до 929/, а но 
таблицамъ Баумгауэра — для спиртовъ оть 93 до 999. 

Выведенные такимъ образомъ удЪфльные вТса спиртовъ при 0° наноси- 
лись также на клфтчатую бумагу, на которой, какъ сказано выше, были на- 
внесены удфльные вЪса, полученные изъ таблицъ Траллеса. 

Черезъ вяовь нанесенныя точки, соотв$тетвующия удфльнымъ вЪсамъ 
спиртовъ при 0° по Гильпину и Баумгауэру, для опред$левя в$роятнфйшихъ 
удфльныхъ вЪсовъ при температтрахъ ниже 0°, проводились прямыя такъ, 
чтобы отклонен1я этихъ прямыхъ лин отъ соотвфтетвующихъ упомянутыхъ 
выше ломанныхъ лиюшй были, по возможности, одинаковы въ одну и дру- 
гую сторону. 

Отсчитывая пересфченя вычерченвыхъ прямыхъ лин! съ ливями, со- 
отвфтствующими температурамъ—19,—2°,—3° и т. д., получались истинные 
удЪфльные вЪса спиртовъ при температурахъ ниже 0°, которые и приведены 
въ нижесл$дующей таблицЪ Г (стр. 168—169). 

Удльные вТса, приведенные въ этой таблиц, могутъь быть прим$нены 
при рфшевми н\Ткоторыхъ вопросовъ, встрфчающихся въ практик, какъ 
напр., объ измЪнен!и объема даннаго количества спирта при температурахъ 
ниже 0° Р., или же вЪса опредФлепнаго объема спирта извфстной кр%иости 
при разныхъ температурахъ ниже 07 Р. 

Для дальнфйшаго хода вычисленя таблицъ къ металлическому спирто- 
мЪру, найденные истинные удЪфльные вЪса спиртовъ, указанные въ таблиц 1, 
надлежало превратить въ кажущеся удЪфльные вЪфеа для латуннаго волчка. 
Для сего былъ употребленъ опять тоть же премъ, который служилъ при 
вывод истиннаго удфльнаго вЪса спиртовъ изъ кажущагося удЪльнаго вЪса 
для стекляннаго волчка, т. е. опред$лялось, какая поправка должна быть 
придана алгебраически (такъ какъ знакъ этихъ поправокъ отрицательный) 
при данной температур къ данному истинному удЪфльному вЪсу спирта, 
чтобы получить кажущийся удФльный. вЪеъ. При этомъ былъ принять коеф- 
фищентъ кубическаго расширеня латуви=0,00007151. 

Зат$мъ представлялось необходимымъ опредЪлить, какимъ удфльвымъ 
вфсамъ соотвфтетвуютъ дфлешя металлическаго спиртом$ра при послдова- 
тельномъ употреблен!и веЪхъ 9-ти гирекъ. 

Для р%шеня этого вопроса были сначала вычислены удфльные вЪса 
тЪхъ спиртовъ, въ которыхъ металличесый спиртом$ръ при нормальной тем- 
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Таблица 1. 


Истинные удфльные в%са спиртовъ, отнесенные къ удфльному в$су 
воды при 12*/9°Р, 


Синртъ 
крф- 


При температур8 въ градусахъ Реомюра. 


[| - | 5 | в | п | в; 9 |-- 10° | —11° 


29 10.9731 10.9735 10.9739 10.9743 10.9746 10.9750 0.9754 


30 9724 
31 9715 


9727 | 9731| 9735| 9739| 9742 9746 
9719| 9723| 9727| 9731| 9734| 9738 


32 9706 | 9710| 9714| 9718| 9722| 9726| 9730 
33 9696 | 9700| 9705| 9709| 9713] 9715| 9722 
34 9686 | 9691| 9696| 9700| 9705| 9710| 9714 


9681 | 9686| 9691| 9696| 9701| 9706 
9670 | 9676| 9681| 9687| 9692| 9697 
9659 | 9665| 9671| 9676| 9682| 9688 
9648 | 9654 | 9660| 9666| 9672| 9679 
9636 | 9642] 9649| 9655| 9662| 9669 


35 9676 
36 9665 
37 9654 
38 9641 
39 9629 


9623 | 9630| 9637] 9644| 9651| 9658 
9609 | 9616| 9624| 9631 | 9639| 9646 


40 9615 
41 9601 


42 9587 | 9595| 96021 9610| 9617| 9625| 9633 
43 9572 | 9580| 9588| 9595| 9603| 96111! 9619 
44 9556 | 9564| 9572| 9580| 9588 | 9597| 9605 


45 9540 
46 9524 
47 9507 
48 9490 
49 9472 


9533 | 9541| 9550| 9558| 9567 | 9575 
9516| 9525| 9538| 9542| 9551 | 9559 
9499 | 95081 9516] 9525| 9534 | 9542 
9481 | 9490| 9499| 9508 | 9516 | 9525 


9549 | 9557| 9565 | 9573 | 9552 | 9590 
| 
| 
| 


9468 | 9472| 9481| 9490| 9498 | 9507 

9444 | 9453| 9462| 9471| 9480| 9489 | 

9426| 9435| 9443| 9452| 9461 | 9470 

9407 | 9416| 9424| 9433| 9442| 9451 | 
| 


50 9454 
51 9435 
52 9417 
53 9398 
54 9379 


9387 | 9396| 9405| 9414| 9423 | 9432 


55 | 9358| 9367| 9376| 9385| 9394 | 9403 | 9412 |0.9420 |0.9429 |0.9438 '0.9447 р 


56 9328 | 9347| 9356, 9365| 9374, 9383] 9392, 9400] 9409: 94181 9427! 9436 
57 9318 | 9326| 9335| 9344| 93531 9362| 9371| 9380] 9389 | 93981 9407| 9415 
58 9296 | 9305| 9314| 9323| 93321 9341! 9350 | 9359| 9368] 93771! 9385| 9394 


59 9274 | 9288! 9292| 9301| 9310| 9319| 9328| 9337| 9346| 93551! 9364| 9373 
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| 
м - Прин температур въ градусахъ Реомюра. 


" ПостьЮ 


г | 
| 0 [о 0° | —1° — 00 | —3° | — 40 | —50 | —6° | — 71° | —_8° | —9° | —10°1 — 11° 


| 
| 60 10.9253 10.9262 0.9271 10.9280 [089 29208 '0.9307 0.9316 10.9325 10.9334 1.9348 |.ов5а. 


`61 | 9232| 9241. 9250| 9259 | 9268 9277 9285 | 9294| 9303| 9312| 9321| 9330 
| 62 | 9211| 9219, 9228! 9237! 9246 
| 


9255, 9264] 9273! 9282| 9291, 9300] 9309 
63 9188 | 9197! 9206! 9215| 9224 | 9233| 9242| 9251| 9260] 9269| 9278| 9287 
64 9166 | 9175! 9184| 9193| 9202| 9211! 9220| 9229| 9238| 9247| 9256 | 9265. 


9161| 9170| 9179| 9188| 9197 | 9206| 9215| 9224| 9233| 9242 
9138 | 9147| 9156 | 9165| 9174 | 9183| 9193| 9202| 9211| 9220’ 
9115| 9124| 9138 | 9142| 9151| 9160| 9169| 9179| 9188| 9197 
9091 | 9100| 9110| 9119! 9128| 9137| 9146 | 9155| 9164| 9173. 
9067 | 9076| 9086 | 9095| 9104| 9113| 9129] 9131| 9140| 9149 


65 | 9143| 9152 
| 66 | 9120| 9129 
` 67 | 9096| 9105 
68 | 9073| 9082 
| 69 | 9049| 9058 


9043’ 9053 | 9062| 9071| 9080| 9089| 9098! 9108| 9117| 9126. 
9019| 9028| 9037 | 9047| 9056| 9065| 9075| 9084 | 9093| 9102. 
8994 | 9004| 9013] 9022| 9031| 9041| 9050| 9060| 9069| 9078, 
8969! 8979 | 8958 | 8997 | 9007| 9016| 9025| 9035| 9044 3058, 
8944 | 8953| 8963| 8972| 8981| 8990| 9000| 9010| 9019 и 


70 | 9024 | 9034 
71 9000 | 9009 
72 $975 | 8984 
73 89501 8960 
74 8925 | 8935 


76 | 8874 | в883. 8892| 8902| 8912| 8921| 8930| 8940| 8949| 8958 | 8968! 8977 
77 | 8847| 8857| 8866 | 8876 | 8885 | 8895 | 8904| 8914| 8923| 8932| 8942| 8951 
78 8820 | 8830| 5840| 9849| 8859! 8869| 8878| 8837 | 8897| 8906| 8915| 8925 
79 | 8794] 8804| 8813| 8823| 8832| 8812| 8851| 8860| 8870| 8879 | 8889| 8898! 


80 8767 | 8777 
81 740| 8750 
82 8712 | 8722 
83 8685 | 8694 
84 8656 | 8665 


8786 | 8796 | 8805| 8815| 8824| 8833| 8843| 8852 | 8862| 8871) 
8759 | 8768| 8777| 8787| 8796| 8805] 8815| 8824| 5834| 8843! 
8731 | 5740| 8749| 8759| 8768| 8777| 8786| 8795] 8805| 8814. 
8703 | 8712| 8721| 8730| 8740| 8749| 8758| 8767| 8776| 8785 
8674 8683 | 8692| 8701| 8711| 8720| 8729| 8738| 8747| 8756 


85 8626 | 8635 
86 8596 | 5605 
87 8566 | 8575 
88 8535 | 8545 
89 8504 | 8513 


8645 | 8654 | 8663 | 8672| 8682| 8691| 8700| 8709| 8719| 8728. 
8615| 8624| 8634| 8643| 8652| 8662| 8671| 8680! 8690| 8699: 
8585 8594 | 8603| 8613| 8622| 8632| 8641| 8650| 8660| 8669 
8554| 8563| 8573| 8582| 8591| 8601| 8610| 8620] 8629| 8639 | 
8523| 8532| 8542| 8551| 8560| 8570| 8580| 8589| 8598| 8609. 


[ 
8490| 8499| 8509| 8619| 8528| 8538| 8548| 8557| 8567| 8577, 
8456 8466 | 8475 | 8485| 8194| 8504| 8514| 8524 | 8533 | 8543. 
8422' 8431| 8440| 8450| 8459| 8469| 8478| 8488| 8497 | 8507 
8386 | 8395| 8405 | 8414| 8423| 8433| 8442| 8452| 8461 8471 
8349! 8359| 8368 | 8377| 8386| 8396| 8405 | 8415| 8424| 8438 


90 8470 | 8480 
91 8437 | 8446 
92 8403 | 8412 
93 8366 | 8376 


15 8899 | 8909, 8918| 8928 | 8937| 8946| 8956] 8965| 8975| 8984 | 8994| 9003 
94 8330 | 8340 


95 8294 | 83031 8312| 8321 | 8330| 8339 | 8348| 8357| 8366 | 8376 | 8385! 8394 
96 | 8254 | 8263| 8272| 8281| 8290| 8299| 8308| 8317| 8326| 8336| 8345 8354 
97 | 8213 | 8222| 8231| 8240| 8249| 8258 | 8268| 8377 | 8286 | 8295 | 8304| 8313| 
98 | 8170 | 8179| 8188 | 8197| 8207| 8216| 8225| 8234 | 8244| 8253| 8263| 8272 
99 | 8124 | 8133| 8143| 8153 | 8162| 8172| 8182| 8191| 8201| 8211| 8220| 8230. 
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ператур$ и при посл$довательномъ наложении гирекъ погружается до 0-го или 
10-го дЪленя, нанесенныхъ на его стержнф, т. е. дЪлен1й, означаемыхъ черезъ 
100, 90, 80...10 и 0. Съ помощью удфльныхъ вЗсовъ этихъ спиртовъ били 
вычислены удфльные вЪса, соствЪтетвующе промежуточнымъ дфлен1ямъ ме- 
таллическаго спиртомфра, т. е. дЪлевямъ 99, 98, 97...3, Зи 1. Такимъ 
образомъ были получевы удфльные вЪфса, соотвфтетвующие при нормальной 
температурЪ каждому цфлому дЪленю металлическиго спиртомЪра. 

Имя кажушеся удЪфльные вЪса спиртовъ для латуннаго волчка и 
удЗльные вЪса, соотвЪтствующие каждому дЪфленшю металлическаго спирто- 
мфра, приступлено было къ составленю требуемыхъ таблицъ посредством 
опредЪфлен!я простою интерполящею, для каждаго полнаго градуса температуры, 
крфпостей спиртовъ, соотвЪтетвующихъ послЪдовательнымъ дЪълевямъ метал- 
лическаго спиртомфра въ предфлахъ температуръ, требуемыхъ для таблицъ. 

Такъ какъ для высшихъ дЪфленшй спиртомфра, т. е. для дфлевй 100, 
99, 98...34, крФиость соотв$тствующихъ имъ спиртовъ сравнительно мало 
измЁняется при переход отъ одного дЪфлен1я къ другому, то не предетавля- 
лось необходимости для каждаго дфленя опред$лять соотв$тствующя ему 
Ерфпости епиртовъ, а можно было довольствоваться опред$лешемъ этихъ кр? 
постей черезъ одно дЪлеше, т. е. только для 100, 98, 96, 94...36, 34—д1- 
ленй. Для низшихъ же дЪлений, начиная съ 34-го, при коихъ упомянутое изм%- 
нен1е становится боле значительнымъ, соотв тствующя имъ вр$пости спиртовъ 
опредфлялись для каждаго изъ ве$хъ послфдующихъ дЪлешй, т. е. для 34, 33, 
32, 31...и т. д. При этомъ, однако, слЗдуетъ замфтить, что для нфкоторыхъ 
температуръ, во избЪжаше экстраполящи, оказалось необходимымъ опредЗлить 
кр$пости спиртовъ, соотвЪ$тетвующря также дфлешямъ 99, 97, 95, 13.8,13.4 
13.3 и 13,0. Изь полученныхъь при семъ кр$иостей спиртовъ, соотв$т- 
ствующихъ указаннымъ дЪлен1ямъ металлическаго спиртомфра для полныхъ 
градусовъ температуръ, выводились также посредсвомъ простой интериолящи 
врЪфпоети и для спиртовъ, соотвфтствующя т$фмъ же дфлешямъ для темпе- 
ратуръ—0,5°,—1,5°,—2,5 ит. д. 

Вс указанныя вычислен1я производились съ точпостью до 0,01% 
крзпости и полученные при семъ окончательные результаты приведены въ 
таблиц П (стр. 171). 

Интерполируя означенння въ этой таблиц$ крФпости спиртовъ, для 
0,2, 0,4, 0,6 и 0,8 каждаго дЪФлен1я спиртомФра, выводились окончательныя 
таблицы, предназначавиияся къ употребленю въ практикЪ. При этомъ ин- 
терполящя производилась съ точностью: до 0,001%/о кр$пости и найденныя 
такимъ образомъ числа, при внесенйи въ окончательныя таблицы, сокращались 
до десятыхъ процента. 

Въ видахъ контроля, вс вышеупомянутыя вычислевя производились 
обоими вычислителями самостоятельно, причемъ результаты каждаго вычи- 
слен!я сличались между собою. КромЪ того, для убЪжденя въ вЪрности вы- 
числен1я таблицъ, им$лись еще два способа, кои и были примфнены въ дан- 
номъ случаЪ. Первый способъ состоялъ въ сравнен!и показан!й для 0° тем- 
пературы по вычисленнымъ таблицамъ для температуры ниже 0°, съ пока- 
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зашями для той же температуры по таблицамъ, служащимъ для опред леня 
крфпости спирта металлическимъ спиртом$ромъ при температурахъ выше 0°, 
такъ какь температура 0’ общая обфимъ таблицамъ. Это еравнене показало, 
что въ 29 случаяхъ изъ 408, новыя таблицы не совпадаютъ съ показашями 
старыхъ таблицъ, ипричемъ, однако, во всфхъ случаяхъ разность составляетъ 
всего 0,1%. Такая разность могла легко произойти оть различнаго способа 
сокращен1я на десятыя доли чиселъ, вычисленныхъ съ нЪеколькими десятич- 
ными знаками. Такъ, напр., для числа 93,45 можно съ одинаковою точностью 
принять 93,4 и 93,5; оба числа вЪфрны, а все-таки разнствуютъ между собою 
на 0,1. Посему для болфе точнаго изелфдован!я, показавя, при которыхъ 
ветрфзаютея упомянутыя несоглаея, были выписаны въ особую табличку, въ 
коей кромЪ того помфщались затЪмъ несокращенныя до десятыхъ долей, а 
со всфми тремя десятичными знаками, какъ показан1я, вычисленныя по со- 
хранившимся въ Техническомъ КохитетЪ даннымъ, послужившимъ для состав- 
лешя таблицъ при температурахъ выше 0°, такъ и соотв$тетвенныя пока- 
заня, полученныя вычислешемъ при составлени таблицъ для температуръ 
ниже 0°. Изъ чиселъ, выведенныхъ въ табличку, оказалось, что самая большая 
разность между точными величинами по вычислен1ямъ тЪхъ и другихъ таблиц 
составляетъ лишь 0,03%. Такъ, вапр., для дфлевня 92,8 крфпоеть спирта по 
вычислевн1ямъ, произведеннымъ для первыхъ таблицъ, равна 95,924, & по вы- 
числешаямъ для вторыхъ таблицъ— 95,954; разность между обоими числами 
составляеть всего 0,03°/о, между тЪмъ, какъ при правильномъ сокращев!и 
этихъ чиселъ до десятыхъ, въ первомъ случаЪ получается 95,9%°/о, & во второмъ — 
96,05/; разность, слфдовательно, составляетъ 0,19/о. При незначительности ушо- 
мянутыхъ разностей цълесообразно было, въ показаняхъ обЪихъ таблидцъ при 0° 
соблюсти тождество, т. е. принять и для составляемыхъ таблицъ при 0% тЪ 
же показаня, которыя даны въ таблицахъ для температуръ выше 0°. 

Для втораго способа удостовфрешя въ вфрности таблицъ для темпе- 
ратуръ ниже 0° служили наблюден!я, произведенныя въ ДекабуЪ мЪсяцЪ 
1884 г. членами Техническаго Комитета надъ показамями стеклянваго и 
металлическаго спиртомфровъ въ спиртахъ различной крЪпости при темпе- 
ратурахъ между 0’ и —12°,5 и помфщенныя въ докладф НепремЪннаго 
Члена. Изъ этихъ наблюден!й, приведенныхтъ на стр. 148—149, взяты только 
тЪ, которыя были произведены при температурахъ, заключающихея въ пре- 
дЪлахъ таблицъ. 

Полученныя при этихъ наблюденяхъ показавня металлическаго спир- 
томЪра приведены по таблицамъ для температуръ ниже 0° и сопоставлены 
съ приведенными показанями стекляннаго спиртом$ра; полученныя при семъ 
данныя внесепы въ нижеслфдующую таблицу Ш (стр. 174). 

Изъ этой таблицы видно, что въ среднемъ выводЪ разность между по- 
казанями стекляннаго и металлическаго спиртом®ровъ при температурахъ 
ниже 0° для спирта въ 40, 55, 10, 80, 90°/о равняетея—0,10,—0°,09—0,11— 
0,11—0,019/0. 

Принимая во вниман!е, что въ этихъ разпостяхъ заключаются также 
разности, происходяшия отъ неизбфжныхъ погрфшностей самыхъ приборовъ, 
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Таблица Ш. 


Разность показан!й отекляннаго и металлическаго спиртомфровъ при температурахъ ниже 0’, 


Сииртъ 559. 


Спиртьъ 70%. 


Спиртьъ 80%. 


Среднее 


Темпе-| Стекл. | Метал. | Раз- | Темпе-| Стекл. | Метал.| Раз- | Темпе-| Стекл. | Метал.| Раз- | Темпе-| Стекл. | Метал. 
ратура. спирт. | спирт. | ность. | ратура.| спирт. | спирт. | ность. | ратура.| спирт. | спирт. | ность. |ратура. | спирт. | спирт. 
—1.0°] 40.1% | 40.1%/о| 0.00%/] —1.0° а -0.22°//] —1.0° | 69.90°/.| 69.81°/^|— 0.0991 —1.2° 79.9%/о 79.84”; 
—1.0 | 40.1 39.95 | —0.151 —1.0 | 55.0 |54.86 | —0.14| —1.1 | 69.84 | 69.82 | —0.021 —1.3 | 79.8 | 79.89 
—4.8 | 39.96 | 39.79 | —0.17] —4.95 | 54.9 |54.88 | 0.02] —5.25| 69.78 69.70 | —0.08] —5.4 | 79.98, 79.86 
—5.0 | 39.97 | 39.88 | —0.09] —5.05| 54.9 | 54.92 —-0.02| —5.45| 69.94 | 69.74 | —0.20] —5.4 | 79.98 | 79.75 
редаее — 010 беднее — 009 —5.5 | 69.67 | 69.70 | --0.031 —5.4 | 79.98 | 79.79 

—5.4 | 69.83 | 69.70 | —0.13] —5.55, 80.0 | 79.76 

—5.4 | 69.93 | 69.70 | —0.23] —5.75' 79.8 | 79.80 

| —5.7 | 69.75 | 69.74 | —0.01| —5.8 | 79.74 | 79.82 

—6.9 | 69.76 | 69.68 | —0.08] —7.0 | 79.7 | 79.70 

—7.0 ! 69.80 | 69.63 | —0.17| —7.4 | 79.8 | 79.75 

—8.6 | 69.80 | 69.65 | —0.15] —7.7т5| 79.90 | 79.60 

—9.0 | 69.87 | 69.71 | —0.16] —8.8 | 79.9 | 79.76 

Среднее — 011 —9.1 | 79.8 | 79.64 

—9.2 | 79.86 | 79.68 


Спиниртьъ 90°4. 


Раз- | Темпе- | Стекл. МЕ. Раз- 


0.06°/о 
0.09 
—0.12 
—0.23 
—0.19 
—0.24 

0.00 
0.08 

0.00 
—0.05 
—0.30 
—0.14 
—0.16 
—0.18 
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ность. |ратура.| спирт. | спирт. 


| 
—1.3° 89.97"; 89.96”. 


—1.3! 89.88 
—5.5 °89.85 
—5.1 | 89.91 
—6.0 89.82 
—8.9°89.78 
—59.3 | 89.90 
—9.3 | 89.90 


89.96 
89.92 
89.96 
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89.78 
89.69 
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НОСТЬ. 


0.019 
+-0.0 
+ 0.07 
0.05 
+ 0.18 
0.0 
—0.21 
—0.21 


—0.01 
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равно какъ и нензб$жныя погр$шноети наблюдешй, должно признать ука- 
занныя выше разности вполнф незначительными. 

Объленительная записка, сущность которой выше приведена, и при- 
ложенныя къ ней таблицы всфхъ подготовительныхь и окончательныхь 
вычислений, были представлены на разсмотрьше Комитета. 

о Въ виду обширности представленнаго матерлала Комитетъ призналъ не- 
обходимымъ передать его для окончательнаго всесторонняго раземотрфн1я той 
же Коммисаи, которая занималась подготовительными работами по изыскан1ю 
способа и метода вычислетя требуемыхъ таблиць. 

Коммиея эта, въ состав Непремфвнаго Члена, членовь Комитета: 
В. С. Глухова, Л. Н. Шишкова, Н. И. Тавилдарова, В. Н. Андреева, Э. Ф. 
Ундрица, Е. Г. Котельникова и техпика Р. Г. Траутфеттера, въ томъ же 
1885 году представила Комитету, по предложенвой ей задачЪ, свое заклю- 
чен!е, въ которомъ единогласно признавала, что составленныя членомъ Ко- 
митета Э. Ф. Упдрицомъ и техникомъ Р. Г. Траутфеттеромъ таблицы вы- 
числены вфрно и согласно методу, ранфе утвержденному Техническимъ Ко- 
митетомъ. Вопросъ-же, поставленный самой ЦКоммиею о томъ, можно-ли 
эти таблицы рекомендовать для оффишальнаго употреблевня, признавая за 
ниии достаточную для практики точность, разрфшенъ Коммисеаею также въ 
утвердительномъ смыслЪ, за исключенехь члена Комитета Е. Г. Котельни- 
кова, который по данному вопросу представилъ отдфльное мнфин!е, въ коемъ 
полагалъ, что распубликоване вычисленныхъ таблиць не можеть быть при- 
знано своевременнымъ по нижеслЪдующимъ соображешлямъ: 

Луелане пользоваться исключительно металлическимъ спиртомЪромъ во 
всфхъ случаяхъ количественнаго опредфлен!я спирта вызвано стремлешемъ 
достигнуть большей точноети и возможно полнаго согласоватя въ подобныхъ 
опредфлешяхъ и тфмъ сиособствовать устранению мнпогихъ недоразум$шй. 
Ч$мъ меньше вфроятна погрфшноеть отдфльнаго наблюден!я, тфмъ точнЪе 
инструменть и ТЬмъ меньшая разница можеть имфть мЪето между отдЪль 
ными наблюден1ями одной и той-же величины. 

Понятно, что при составлени таблицъ для металлическаго сииртомЪра 
необходимо было имфть въ виду достижене возможно меньшей вБроятной 
ошибки, и, во всякомь случаЪ, не большей той, которая дЪлается при поль- 
зованши стекляннымъ спиртомЪромъ. Это, по мнзню Е. Г. Котельникова, 
существенно важная цфль всей работы составленя таблицъ. Но имепно въ 
сказанномъ смыслЪ Е. Г. Котельниковъ и считалъ работу Э. Ф. Увдрица и 
Р. Г. Траутфеттера ве вполнЪ законченною, такъ какъ, по его мнЪфн!ю, она 
не даетъ яенаго и опредфленнаго отвЪфта на вопросъ, достигнута-ли большая 
степень точности или нфтъ, и не внесетъ-ли эта работа новыхъ ошибокъ? 

Вопросъ этотъ, какъ далфе зам чаетъ Е. Г. Котельниковъ, тфмь боле 
умЪстепь и тфиъ болЪе настоятельно требуегь отвфта до распубликованя 
таблицъ, что самый методъ вычисленя ихъ не основанъ на непосредственно 
опредфленныхъ величинахъ удЪфльнаго вЪфеа спирта, и поэтому требуетъ прак- 
тической провфрки. Въ самомъ дЪлЪ, говорится въ особомъ мнЪн!и, удфль- 
ный вЪсъ спирта при температурахъ ниже нуля до сихъ поръ не былъ опре- 
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дфленъ непосредственно и, поэтому, таблицы къ стеклянному спиртом$ру, соот- 
вътетвующя визшимъ температурамъ, заключаютъ въ себЪ много гадательнаго 
и не лишены боле или менфе значительныхъ ошибокъ. Таблицы эти по- 
служили теперь исходнымъ пунктомъ вычисленй Гг. Ундрица и Траутфеттера. 
Какъ-бы хороши ни были эти вычисленя, но они не могли не внести свою, 
хотя бы и самую малую ошибку, которая можеть увеличить или уменьшить 
ошибку таблицъ къ стеклянному спиртомфру. Дать себЪ ченый отчетъ по этой 
части, опредфлить вфроятную погрфшноеть вычисленя, при помощи вновь 
вычисленныхъь таблицъ, Е. Г. Котельникову представляетея дЪломъ совер- 
шенно необходимымъ. Безъ такой работы, по его мнЪн!ю, нельзя считать 
вполнф удобнымъ введене таблиць для обязательнаго употреблешя ихъ ак- 
цизнымъ надзоромъ. Вотъ почему Е. Г. Котельниковъ полагаетъ существенно 
необходимымъ нынз же сдВлать опытную провфрку новыхъ таблицъ, съ 
цфлью опредфленя величины вфроятной погршности наблюденя металлн- 
ческимъ спиртомромъ при низкихъ температурахъ. 


Указанную въ концф объяснительной записки провфрку нельзя, какъ 
полагаеть Е. Г. Котельниковъ, признать достаточною по многимъ причинамъ, 
& именно: 


Приведенныя величины средняго уклонен!я ошибочны и не выражаютъ 
того, что имъ приписано. Наблюден!1я, послуживиия основашемъ этой про- 
вфрки, слишкомъ малочисленны и были обставлены условями, далеко не со- 
отвфтсетвующими зауряднымъ наблюден!ямъ. Сверхъ того, ваблюденя спирта 
опредзленной кр$пости производились однимъ и тТ$мъ-же инструментомъ и 
поэтому можно бы говорить лишь 0 погр$фшности, присущей прибору из- 
вЪстнаго нумера, а не металлическому спиртом$ру вообще. 


Тоже сл$дуеть сказать и о стевклянномъ спиртомЁрЪ, съ показанями 
котораго сравнивались показаня металлическаго, а затЗмъ опредЗлялась 
стенень точности таблицъ. Между тфмъ опытная провфрка тыблицъ не пред- 
ставляла бы никакихъ затруднен!й и не потребовала бы ни много труда, ни 
много времени. Поел$днее, впрочемъ, не должно имЪть особенно важнаго 
значен1я въ такомъ серьезномъ дфлЪ, какъ замфна однихъ таблицъ другими. 


ТЁмъ болЪе Е. Г. Котельниковъ считалъ необходлимымъ серьезную про- 
ВЪрку, что есть основане думать, что вфроятная ошибка металлическаго 
спиртом$ра при новыхъ таблицахъ будетъ больше ошибки стекляннаго. 


Пользуясь числами, полученными изъ наблюден!й въ 1884 году, произ- 
веденныхъ, по мнфню Е. Г. Котельникова, при исключительныхъ услоняхъ, 
не соотвфтствующихъ цзлямъ нровфрки, Е. Г. Котельниковъ указываеть, что, 
по его вычислению, погрёшность возрасла въ полтора раза, замЗчая при этомъ, 
однако, что онъ не можетъ настаивать на вфрности своего заключен!я, но 
ВЪ то же время не имфетъ данныхъ и для того, чтобы виолнф отказаться 
отъ него или изм$нить его. Въ виду всфхъ этихъ соображений, Е. Г. Котель- 
никовъ считаеть совершенно вневозможнымъ пустить въ обращеше таблицы 
безъ полной увфренности въ томъ, что ихъ впослфдетыи не придется изъять 
изъ обращения. 


НВ 


При обсуждени заключения Коммиси и вышеприведеннаго особаго 
мнфвя члена Комитета Е. Г. Котельникова, Комитетъ обратилъ вниман!е 
на то, что показан1я металлическаго спиртомЪра, полученныя при наблюде- 
шяхъ Коммиси, произведенныхъ въ концЪ 1884 года, посл приведен!я ихъ 
по вновь составленнымъ таблицаиъ въ нормальной температурЪ, дають от- 
клонен1я, не превышающая предЗла допускаемыхъ на практикЪ погршностей; 
почему, признавъ за вычисленными таблицами достаточную для практики 
точность, Комитетъ положилъ ввести эти таблицы въ оффищальное употребле- 
не. Въ виду сего Непремфнному Члену дано поручене приступить къ напе- 
чатан!ю таблицъ стереотипомъ, присоедлинивъ къ нимъ надлежащее предислове. 

При обсужден!и вопроса о напечатан?и таблиць, между прочимъ, вызсни- 
лось, что въ непродолжительномъ времеви необходимо будетъ приступить къ 
новому издан!ю находившихся уже въ обращени таблицъ къ металлическому 
спиртом ру для температуръ выше 0°, почему Комитетъ, независимо отъ по- 
становлен!я своего относительно печатания таблицъ ЕЪ металлическому спирто- 
мЪфру для температуръ ниже 0°, поручиль НепремЪфвному Члену приступить 
къ изданю полныхъ таблицъ къ мегаллическому спиртомфру, въ которое 
вошла бы и такъ называемая вторая таблица, пом$щавшаяся до тъхъ поръ 
только въ таблицахъ къ стеклянному спиртомфру Траллеса, съ яенымъ, по 
возможности, наставлешемъ къ употреблен!ю этой таблицы. 

Проектьъ предисловя къ новому изданю таблицъ къ металлическому 
спиртомЗру, составленный членомъ Комитета Е. Г. Котельниковымъ, въ 
1886 году внесенъ на обсужден!е Комитета, который, по разсмотр$нш ска- 
заннаго проекта, поручилъ Непремфнному Члену, при участи членовъ Ко- 
митета: В. С. Глухова, А. Д. Дмитрева, Л. Н. Шишкова и Е. Г. Котельникова 
и техника Р. Г. Траутфеттера, и принавъ во вниман!е всЪ сдфланныя въ Ко- 
митетф, на проектъ замВчан!я, выработать окончательную редакшю предисловия. 

Въ томъ же году, по предложеню Непремннаго Члена, Техничесый 
Комитетъь призналъ невозможнымъ допускать въ оффищальной практик упо- 
треблен!е таблиць къ спиртомрамъ частнаго издан!я, о чемъ предложилъ 
опубликовать въ ВЪстникЪ Финансовъ и, желая въ то же время распростра- 
нить Таблицы казеннаго издан!я, полагалъь испросить разрзшен!е Министра 
Финансовъ на издан!е таблицъ въ металлическому спиртомФру въ количеств 
10,000 экземпляровъ съ тфмъ, чтобы внигопродавцамъ была предоставлена 
уступка оть 30 до 405/0. 

Издавемъ этихъ таблицъ !) Комитетъ закончилъ тотъ рядъ работъ, по со- 
ставлен!ю таблицъ къ металлическому спиртомфру для температуръ ниже 00, 
который, какъ сказано выше, впервые былъ намЗченъ Комитетомъ въ 1884 году. 


1) Въ 1887 г. Департаментомъ Неокладныхъ Сборовъ объявзено во всеобщее 
свфдВше (ВЁстникъ Финансовъ, № 10), что имъ изданы таблицы къ металлическому 
съ 9-ю гирьками спиртомфру, съ описашемъ спиртом$ра и наставленемъ къ его упо- 
треблен1ю, что означенныя таблицы поступили въ продажу, по 50 коп. за экзехпляръ, 
и что акцизнымъ вфдомствомъ будуть принимаемы въ основан!е разсчетовъ лишь т% 
показан1я спиртомфровъ, которыя опредфлены при помощи таблицъ казеннаго издания. 


Заключеше Тех- 
ническаго Коми- 
тета. 


Издаве таблицъ 
къ металлическо- 
му спиртомБру. 
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Примфнене въ Изъ другихъ занят Комитета относительно опред$лев1я кр$пости спир- 
правтик$ виноку- товыхъ жидкостей, обращаютъ на себя вниман!е различныя м%роприятия, 
о и указанныя Комитетомъ по примфненю и допущен1ю въ практик винокурен- 
мБровь и термо- Ной промышленности того или другого типа спиртомфровъ и термометровъ, 
уетровъ различ- & равно о степени точности этихъ приборовъ, необходимой для практиче- 
ВЫХЪ ТИПОВЪ. скихъ цфлей. 

Какъ указано выше, первый вопросъ въ этомъ направлен!и возникъ въ 
1884 г. по поводу обязательнаго употреблен1я, во всЪхъ случаяхъ учета спирта, 
металлическаго спиртом$ра и допущения стекляннаго спиртомфра только при 
ревиз1и питейныхъ заведенй. Тогда же Комитетъ призналъь необходимымъ 
составить инструкщю для повфрки лицами акцизнаго надзора спиртомфровъ 
и термометровъ, находящихся въ употреблен!и въ винокуренной промышлеп- 
ности,— что и было исполнено въ томъ же 1884 году Непремфннымъ Членомъ, 
представившимъ въ Комитетъ проектъ таковой инструкщи. ь 

Издаше новыхъЪ По обсужден!и сего проекта, Комитетъ призналъ болфе цфлесообразвымъ 
править лял п0` назвать предположенную инструкщю: «Правилами для повфрки спиртом ровъ 
. о. и термометровъ лицами акцизнаго надзора», и, по исправлени и дополнеши 
ровълицамиакциз- Проекта, согласно сд$ланнымь замЪчашямъ, внести правила въ новой редакщи 
наго вадзора. снова на разсмотр$не Комитета. Принявъ, однако, при этомъ во вниман!е 

могущя встрЪтиться неудобства и затруднен!я при повсемЪетномъ примЪ- 
нен!и вводимыхъ правилъ, Комитетъ призналъ необходимымъ, до утвержден!я 
ихъ Г. Министромъ Финансовъ, просить члена Комитета А. Д. Дмигруева 
примфнить сказанныя правила во ввфренномъ ему С.-Петербургскомъ акциз- 
номъ Управлен1и, для опредфлен!я степени практической ихъ пригодности. 

Съ этою цфлью Технический Комитетъ, въ началЪ 1885 года, снабдилт, 
С.-Петербургское акцизное Управление, по числу округовъ, металлическими 
спиртомфрами и термометрами, которые и служили нормами для сличеня по- 
казан й находящихся въ обращен!и инструментовъ. 

По окончани этого сличешя, Непремфнный Членъ въ томъ же 1885 г. 
внесъ на обсуждене Комитета докладъ о результатахъ повЗрки спиртомфровъ 
и термометровъ въ С.-Петербургскомъ акцизномъ Управлен1и. Въ докладв 
этомъ, на основании данныхъ, доставленныхъ акцизнымъ Управленемтъ, укз- 
зано на то, что всего провЗрено 72 спиртомЗра (27 метал. и 45 стеклян.), 
причемъ оказалось безусловно вЪрныхъ 51 спиртомЪръ; спиртомфровъь же, 
имфвшихъ уклонен!я въ предЪлахъ, допускаемыхъ предложенными правилами 
для ировфрки, было 20, & превышавшихъ пред$льную погрфшноеть—-только 
ОДИНЪ. | 

Изъ числа 27 металлическихъ (казенныхъ 12, частныхъ 15) безусловно 
вЪрныхъ оказалось 24 спиртомЪра; два имфли предфльное уклопене въ 
0,2, а одинъ спиртомфръ оказался съ уклоненемъ въ 0,3 дЗленйя. 

Стеклянныхъ же спиртомфровъ провфрено 45 (частныхъ 41, казенныхт, 
4), изъ коихъ безусловно вфрныхъ оказалось 27, а остальные были ст укло- 
нен1ями отъ 0,1 до 0,3 д$левя. 

Запасные металлическе спиртом5ры акцизнаго Управленя, числомъ 9, 
всВ оказались безусловно в8рными. Что же касается термометровъ, то всего 


провфрено 30 штукъ (казенныхъ 14, частныхъ 16), изъ коихъ 28 оказались 
вЪрными, & два имЪли отклонен1я на 2,5 и на 3 градуса. 

Въ заключен!е докладчикъ указалъ, что, по его мнн!ю, предложенныя 
правила для повфрки спиртомфровъ и термометровъ вниолнф могутъ быть ири- 
мЪнены на практикЪ и что самая повфрка, испытане которой въ С.-Петербург- 
скомъ акцизномъ Управлеши продолжалось съ 6 Февраля по 31 Мая 1885 г., 
не должна представить затруднений для лицъ акцизнаго надзора. 

Управляюний акцизными сборами Петербургской губерши А. Д. Дмит- 
р1евъ, присутствовавший на засЪдани Комитета, при разсмотрЪши доклада 
НепремЪннаго Члена, также заявилъ, что проектированныя правила при при- 
мфнен1и ихъ на практик въ С.-Петербургскомъ Управлени ирепятствй не 
встрЪтили и для чиновъ акцизнаго надзора затруднешй пе представляли. 

Послф этого проектъ правилъь былъ внесенъ на окончательное обсуж- 
дене Комитета. 

Сущность сказанныхъ правиль заключается въ томъ, что спиртомЪры и 
термометры лицъ акцизпаго надзора должны быть повфряемы не менЪфе одного 
раза въ года, а ваходяниеся у винопромышенниковъ— ве менфе одного раза 
въ течени трехъ лЪтъ. Для производства такой повфрки губернекя и окруж- 
ныя акцизныя Управлен1я должны быть снабжены особыми образцовыми ме- 
таллическими спиртомфрами и термохетрами,— для сличеная съ ихъ показа- 
няхи показанй спиртомфровь и термометровь лиць акцизнаго надзора; 
приборы же, принадлежашие винонромышленникамъ, могутъ быть сличаемы, 
помимо образцовыхъ приборовъ, съ термометромъ и металлическимъ спирто- 
мЪромъ лицъ акцизнаго надзора. Результать каждой повфрки долженъ быть 
означаемъ на оборотВ свидЪтельства, приложеннаго къ данному спиртомфру 
и термометру. Затфмъ подробно изложены самые прйемы повфрки, орнчемъ 
предЪлъ погр$шности, допускаемой въ показаняхъ, установленъ для спирто- 
мЪровъ: металлическаго — не превышающий одного дфленя въ одву или 
другую сторону, для стеклявнаго— не превышаюний половины градуса противъ 
металличесваго спиртомфра, & для теруометра—при сравнени его показаний 
съ показанйями образцоваго термомерта и повЪфркЪ его пулевой точки въ таю- 
щемъ спЪгЪ или толченомъ льдЪ—погрфшность допускается не выше 1/29, 

По .разсмотрзни проекта «Правилъ для иповфрки спиртомЪровъ и тер- 
мометровъ лицами акцизнаго надзора», Комитетъ не сдЪлалъ въ немъ ни- 
какихъ существенныхъ изифненй, за исключенемъ нЪкоторыхъ редакцон- 
ныхъ поправокъ, и призпалъ возможнымъ представить означенныя правила 
на утверждеше Г. Министра Финансовъ '). 

По поводу составлешя сказанныхъ «Правилъ» въ руководство лицамъ 
акцизнаго надзора, Техническимъ Комитетомъ возбужденъ былъ также во- 
просъ относительно составлешя новыхъ правилъ для пов$рки спиртом$ровъ 
и термометровъ, представляемыхъ съ таковою цфлью въ Техничесый Ко- 
митеть. 

1) «Правила для повфрки спиртомфровъ и термометровъ лицами акцизпаго над- 


зора» утверждены Г. Министромъ Финансовъ 23 Января 1886 г. и напечатаны въ 
№ 6 ВЪстника Финансовъ, Промышденности и Торговли за 1886 г. 


Составлене и из- 
дан1е новыхъ пра- 
вилъ для повЪрки 
сииртомфровъ и 
термометровь въ 


Гехническомъ Ко- 


митетф. 
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Какъ извЪстно, всЪ приборы, предназначаемые для опредЪленя крЪ- 
пости спирта, изготовляются различными механиками; допускаться же къ ушо- 
требленню для акцизныхъ цфлей означенные приборы могутъ только поел по- 
вЪрки ихъ въ Техническомъ КомитетЪ и по получении отъ послФдняго уста- 
новленнаго свидЪтельства, удостов$ряющаго, что приборъ былъ пров$ренъ 
въ Комитет и признанъ послЗднимъ вфрнымъ. 

Въ виду возбужденнаго вопроса относительно составлен1я вовыхъ пра- 
вилъ для повфрки спиртомфровъ и термометровъ, представляемихъ въ Тех- 
ничесый ЁКомитеть для получешя надлежащаго свидфтельства, НеиремЪн- 
нымъ Членомъ былъ въ 1885 г. внесенъ на обсуждене Комитета проектъ 
упоманутыхьъ новыхъ правилъ. 

Въ этомъ проектЪ указывалось, во 1-хъ, что къ пов$рк$ принимаются 
только спиртомры, въ основаше которыхъ положены данныя Траллеса-Брикса, 
а термометры—по Реомюру; металличесвке же спиртомфры должны быть изго- 
товлены съ 9-ю гирьками по образцу, принятому Министерствомъ Финан- 
(ст. 205 прим. 2 Уст. о пит. сб. изд. 1876 г.); во 2-хъ — излагались общля 
положен1я, касавпйяся порядка представлешя приборовъ, записей произве- 
денныхъ повфрокъ, выдачи свид$тельствъ и т. п., и въ 3-хь—были приве- 
дены правила повЪрки металлическаго и стекляннаго епиртом$ровъ. Отвоеси- 
тельно повзрки металлическаго спиртомЪ$ра ставились сл$дуюция главнЪйия 
требован1я: а) показан1я волчка безъ гирьки и съ гирькою 80 не должвы 
отличаться оть показанй металлическихъ нормъ болЪе, чфмъ на 'Ло разстоя- 
ня между чертами и 6) вЪсъ волчка долженъ быть опредЗляемь съ точ- 
ностью до 1 миллиграмма, а вфсъ гирекъ 80, 70 и 60,—еъ точностью до 
0,5 миллиграмма, вЪеъ гирекъ 50, 40, 30 и 20—съ точностью до 1-го мил- 
лиграмма и вЪеъ 10-ой и 0-ой гирекъ—съ точностью до 2-хъ миллиграммовъ. 
При пов$рЕЪ же стекляннаго спиртомЪра требовалось сл$дующее: а) сличеше 
показан!й спиртомфра съ нормами должно производиться не менфе, какъ на 
двухъ точкахъ, а спиртомфры, шкала которыхъ обнимаеть болфе 35° — не 
мея$е, какъ на трехъ точкахъ; 6) предЗль погр$шности въ показайяхъ спир- 
томфра, при сравневши съ нормами, допускален въ спиртахъ кр3Зпостью отъ 
О град. до 10 град.—1 градусъ; въ спиртахъ крЪпостью отъ 10 до 40 град.— 
1/2 градуса и въ спиртахъ отъ 41 до 100 град. — 0,2 градуса и в) длина 
спиртомфра должна измЗряться съ точностью до 0,01 дюйма. Наконецъ, при 
повфркЪ термометровъ требовалось, чтобы показан1я ихъ опредфлялись не 
менфе, какъ на двухъ точкахъ, изъ коихъ одна должна быть температурою 
тающаго льда, & погрёшность въ показаняхъ этихъ приборовъ допускалась 
до 0,2 градуса; длина же прибора должна быть измф$ряема съ точностью 
до 0,01 дюйма. 

По раземотр$н!и означеннаго проекта правилъ, Комитеть призналъ не- 
обходимымъ, для обсуждешя главнфйшихъ пунктовъ его, передать проектъ 
въ Коммисю, которая въ то время занималась вопросомъ о вычиеслен!и таб- 
лицъ къ металлическому спиртомЗру для температуръ ниже 0°. 

Сказанная Коммися, въ состав$ Непремннаго Члена, членовь Коми- 
тета: В. С. Глухова, Л. Н. Шишкова, Н. И. Тавилдарова, Е. Г. Котельни- 
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вова и техника Р. Г. Траутфеттера, закончивъ возложенное на нее по сему 
предмету поручеше, представила въ началЪ 1886 года на обсуждеше Коми- 
тета новый проектъ правилъ, который, за исключешемъ вЪкоторыхъ пунктовъ, 
ничфуъ существеннымъ не отличался отъ первоначальнаго проекта. Новый 
проектъь требовалъь, напримЗръ, чтобы при представлени металлическихь 
спиртомфров, на узкомъ ребрф стержня волчка, при верхнемъ и нижнемъ 
его дфленяхъ, были наносимы двЪф вспомогательныя черточки такимъ обра- 
зомъ, чтобы разстояше между ними равнялось 0,6 мм. и чтобы онЪ находи- 
лись въ равномъ разстояни (0,3 мм.) отъ 0-го и 10-го дфлешй стержня 
волчка. Эти черточки должны были служить (пун. Г, $ 12) предЪломъ допу- 
скаемыхъ погрфшностей въ показаншяхъ спиртомфра при сличеши съ пока- 
занями уставовленныхъ для сего пормъ. Точность въ вЪеЪ до 0,5 мплли- 
грамма требовалась только при одной гирькЪ 80, для остальныхъ же гирекъ 
требовалась точность, предложенная первоназальнымъ проектомъ. 

ЗатЪмъ проектъ устанавливалъ, что стеклянные спиртом$ры и теруо- 
метры не должны быть провфряемы ранфе, какъ чрезъь 4 мфеяца послЪ 
представления ихъ въ Техническй Комитеть, въ виду значительпаго измЪ- 
нен!я объема стеклянныхъ приборовъ въ первое время по ихъ изготовлеши, 
а погрфшность при повфркЪ сказанныхъ снпиртомЪфровъ въ спиртахъ крФиостью 
оть 41 до 100 град. назначалась въ !/+ градуса, тогда какъ для крЪпостей отъ 
О до 10 град. и отъ 10 до 40 град. допускалась погрЪшность, установленная 
первоначальнымъ проектомъ; погрфшность же показаний термометровъ не 
должна была превышать '/4 градуса. Наконецъ, измЪреня длины стеклян- 
ныхъ спиртомфровъ и термометровъ новый проектъ правилъ не требовалъ. 
Во всемъ остальномъ представленный Коммисчею проектъ согласовалея съ 
первоначальнымъ проектомъ. Посему Комитетъ, исправивъ надлежащимъ об- 
разомъ редакщю представленпнаго проекта правилъ и ипринявъ всЪ указанныя 
въ немъ основныя положеня, призналъ возможнымъ исправленный такимъ 
образомъ проектъ «править для повфрки спиртомфровъ и термометровъ» пред- 
ставить на утверждене Г. Министра Финансовъ \). 


Въ виду состоявшагося въ 1884 г. заключен1я Комитета относительно 
допущеня на практикЪ, для испыташя крфиости вина въ питейныхъ заведе- 
няхЪ, двухъ стеклянныхъ спиртомфровъ особаго типа, Непрем$ннымъ Чле- 
номъ въ началЪ 1885 года представлены были Комитету два такихъ стек- 
лянныхЪ спиртомфра, изготовленные мехавикомъ Грейнеромъ. 

По раземотрфн!и этихъ сниртомЪровъ Комитетъ призпалъ необходимымъ 
сдфлать въ нихъ слфдуюния измЪфнешя: 1) шкалу спиртом$ра продолжить 
внизъ до 30°, соотвЪтственно погруженю инструмента въ винЪ крЪиостью 
ВЪ 40/0 при температурЪ, близкой къ 0°, и 2) шкалу термометра ограничить 
дЪлешями оть —5 до -- 20° Реом. 


*) Правила для пов$рки спиртомфровъ и термометровъ въ Техническомъ Комитет} 
утверждены Г. Министромъ Фипансовъ 1-го Мая 1886 года и напечатаны вт ВЪетникВ 
Финансовъ, Промышленности и Торговли за 1886 г. № 18. 
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Стеклянные 
сниртомфры осо- 
баго типа для ири- 
мЪфнен!я въ питей- 
ныхъ заведен1яхъ. 


Портативные 


сииртом$ры для наго состава корчемной стражи являлась необходимость снабдить лицъ этой 
лиць  корчемной 


стражи и 
смотрщиковъ. 


над- 
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Засимъ Комитетъ, вел дстые высказаннаго н$которыми изъ его членовъ 
желания придать спиртомфру возможно большую портативность, поручилъ 
Непрем$ нному Члену предложить различнымъ механикамъ изготовить для 
Техническаго Комитета образецъ спиртом$ра, который удовлетворяль бы сл$- 
дующимъ условямъ: 1) епиртом$ръ долженъ быть по возможности малыхь 
разм$ровъ, 2) шкала термометра должна быть съ д$лешями отъ —5 до 
20° Р., 3) шкала спиртомфра должна имфть дЪлен!я оть 30 до 46 град. и 
4) стоимость спиртомфра не должна превышать 3 руб. за экземпларъ. 


На основан этихъ указанй Комитета, НепремЁнный Членъ обратился 
къ нфкоторымъ механикамъ съ предложен1емъ изготовить требуемый спирто- 
мЪръ, а въ конц 1885 года представилась уже возможность внести ва раз- 
смотрзн!е Комитета 5-ть образцовъ таковаго спиртомЗра работы Гг. Рейн- 
гардта, Рейхеля, Грейнера и Фусса. 


Четыре изъ представленныхъ спиртомфровъ (Рейнгардта, Рейхеля, Грей- 
нера и Фусса) им$ли шкалу съ дфлен1ями отъ 30 до 45 градуосовъ по Трал- 
лесу, причемъ каждый градусъ былъ раздЗленъ на 5 частей, а термометръ съ 
дфлен!ями отъ —5 до -Г 20° Р. быль впаянъ внутри спиртом ра; пятый же 
спиртом$ръ, работы Грейнера, нзсколько отличался отъ типа вышеупомяну- 
тыхъ образцовъ. Этоть спиртомфръ имфлъ двойную шкалу, раздЪленную на 
Уз градуса; одна шкала шла оть 30 до 38°, а другая—отъ 38 до 458; спир- 
томЗръ быль снабженъ особымъ стекляннымъ колпачкомъ, который долженъ 
надзваться въ тъхъ случаяхъ, когда необходимо пользоваться шкалою съ 
дфлешями отъ 30 до 38°. 


ДалЪе, Непремннымъ Членомъ было замфчено, что при увеличен1и лич- 


стражи особыми портативными спиртомфрами, которые давали бы возможность 
испытывать спиртовыя жидкости всякихъ кр$постей. Для этой цзли имфются 
два спиртом$ра: одинъ, изготовленный по указамямъ н$которыхъ членовъ 
Комитета, а другой— механика Грейнера. Первый состоитъ изъ двухъ неболь- 
шихъ волчковъ, изъ воторыхъ одинъ —для спиртовъ кр$постью отъ 30 до 
65°, а другой—для спиртовъ отъ 65 до до 100°; шкалы волчковъ раздзлены 
на цфлые градусы; оба волчка съ отдфльнымъ термометромъ помфщаются въ 
одномъ общемъ футлярЪ, который, въ свою очередь, вставляется въ стаканъ, 
пом щающся въ кожаномъ футляр; послЗдьй при посредств8 ремня 
можетъ быть носимъ черезъ плечо. Спиртомръ механика Грейнера снабженъ 
двумя шкалами и волпачкомъ; одна шкала идетъ оть 30 до 75°, а другая— 
отъ 75 до 100%; часть первой шкалы отъ 30 до 55° раздфлева на цЗлые 
градусы, & остальная ея часть и вся вторая шкала раздЪлены на полу-гра- 
дусы. Внутри спиртомфра имЗется термометръ. 


Относительно представленныхъ пяти образцовъ спиртом$ра со шкалою 
оть 30 до 45°, Комитетъ нашелъ, что образцы эти, при всей своей портативности, 
представляютъ то существенное неудобство, что шкалы ихъ, разд$ленныя на 
пятыя части градуса, им$ютъ слишкомъ мелюмя дфленя, затрудняющя отечи- 
тываше показан!й; кромЪ того, отчеты, произведенные по спиртом®ру до 1/5 
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градуса, потребовали бы, при переводЪ ихъ къ нормальной температур\, ин- 
терполящи таблицъ къ спиртомфру Траллеса, которыя, какъ извфстно, состав- 
лены только для цфлыхъ градусовъ, 


Основываясь на этихъ соображешяхъ, Комитеть выразилъ желане пред- 
ложить механикамъ, удержавъ разуфръ спиртом$ра представленнаго образца, 
шкалу его раздЪфлить на 1/2 градуса. Что же касаетея спиртомфра для кор- 
чемной стражи, то Комитетъ призпалъ за 2-хъ волчковымъ спиртом ромъ 
преимущество предъ спиртомфромъ, изготовленнымъ для той же цфли меха- 
никомъ Грейнеромъ потому, что вЪсъ колиачка сего послЪдваго спиртомфра 
можетъ легко измЪфплтьея отъ подлфлки или загрязнешя; кромЪ того, вел$д- 
стве нахождешя на стержиВ спиртомфра двухъ шкалъ, легко могутъ проис- 
ходить ошибки отъ производства отчета не по надлежащей шкал. 


Согласно этимъ зам$чанямъ для чиновъ корчемной стражи и были изго- 
товлены вышеуказанные спиртомфры о двухъ волчкахъ. 


При окончательномъ обсуждени, въ томъ же 1885 году, вопроса о. 


снабжев!и спиртомрами чиновъ корчемной стражи, ПредсЪдатель Комитета 
сдфлалъ, между прочимъ, предложене спабдить таковыми же спиртом рами 
и надсмотрщиковъ винокуренныхъ заводовъ, въ чемъ являлась, по мнЪню 
Предсфдателя, необходимость, велфдстве того, что на надемотрщиковъ возла- 
гается наблюден1е не только за питейными заведен1ями, но и за винокурен- 
ными заводами, гдЪ имъ можетъ представиться необходимость измЪфрять спир- 
товую жидкость всякихъ крЪпостей. 


Это предложеше Предсфдателя Комитетомъ било принято и предложено 
снабдить надемотрщиковъ такими же двухъ-волчковыми спиртомФрами, каке 
предназначались для чиновъ корчемной стражи; при этомъ Комитетъ снова 
подтвердилъ, что сказанные спиртомфры не могуть быть употребляемы въ слу- 
чаяхь учета спирта для взиман1я акциза, для каковой цфли, какъ было уже 
упомянуто выше, принятъ металлический спиртомЪръ. 


Въ копцЪ 1886 года, членомъ Комитета Е. Г. Котельниковымъ быль 


Обт, изъятии изъ 


внесенъ на обсуждеше Комитета вопроеъ объ изъяти стекляннаго волчка съ употреблен1я стек- 


дфлен!ями 200—250, оставшагося оть пяти-волчковаго спиртомфра, который 
употреблялея въ то время въ таможняхъ для изуфревя высокоградусныхъ 
спиртовъ. По инфню Е. Г. Котельникова, съ издашемъ таблиць къ метал- 
лическому спиртомЪру для температуръ ниже 0, когда имЪется возможность 
охладить спиртъ до надлежащей температуры и опредфлить вр$пость спирта 
до 99°/,, вышеуказанный стеклянный волчекъ представляется совершенно 
излишнимъ, тфмъ болфе, что, согласно закону 3-го Гюня 1886 года, при учетЪ 
акциза допускается только металличесый спиртомЗръ. 


Съ своей сторовы Комитетъ, согласившись съ инфнемъ Е. Г. Котельни- 


ляннаго волчка съ 
дфлениями отъ 200 
до 250. 


кова относительно изъят1я изъ употребленя стекляннаго волчка съ дфле-_ 


тли 200—250 и имЪфя выфЪетЪ съ тфмъ въ виду, что при прим$нен!и издан- 
ныхъ таблицъ къ металлическому спиртомфру для температуръ виже 0 при- 
ходится спиртъ кр$постью выше 97°/о охлаждать до 0°, призналъ необходи- 
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мымъ таблицы къ металлическому спиртом$ру для температуръ выше 0° про- 
должить до соединевя съ цифрами таблицъ для температуръ ниже 0° \). 

Стеклянный спир- Совершенно новый типъ стекляннаго спиртомра былъ раземотрЪнт, 

томфръ механика Техническимъ ВКомитетомъ въ 1888 году. 

Грейнера. Оригинальность этого спиртомфра, изготовленнаго механикомъ Грейне- 
ромъ, заключалась въ двойной его шкалЪ и особой стеклянной гирькЪ, ко- 
торою снабженъ былъ каждый спиртомфръ. Одна изъ шкалъ спиртомфра 
имфеть дфлен!я отъ 30 до 15%/, а другая — отъ 75 до 100°/о Траллеса. 
Спиртом$ръ снабженъ термометромъ точно также, какъ снабженъ, напри- 
м$ръ, волчекъ Траллеса съ дфленями отъ 30 до 100°%/о. Вышеуказанная 
особая стеклянная гирька предназначается для наложен1я ва шарикъ тер- 
мометра спиртомфра въ тфхъ случаяхъ, когда опредфляется крЪпоеть спир- 
товъ отъ 30 до 759/. 

Ходатайствуя о допущен!и означеннато спиртомфра къ повфрк въ Тех- 
ническомъ КомитетЪ, механикъ Грейнеръ заявилъ, что вс стеклянныя гирьки 
будуть имть одинаковый вФеъ и могутъ снабжаться, по предложенному имъ 
способу, клеймомъ Техническаго Комитета. 

Разсемотрфвъ образець даннаго спиртомфра, Комитеть призналъ возмож- 
нымъ принимать къ повфркВ стеклянные спиртомфры подобнаго типа и 
ио возбужденному Непрем$ннымъь Членомъ вопросу о томъ, какую плату 
слфдуеть взимать за повфрку такого спиртомФра, т. е. установленную ли 
$ 18 существующихъ для сего правилъ въ размфр 30 коп. за спиртом ръ, 
или же двойную— въ сумм} 60 коп.,—по тому соображеню. что данный спир- 
том$ръ имфеть двойную шкалу, — Комитеть положилъ взимать плату, уста- 
новленную правилами, утвержденными Министромъ Финансовъ 1 Мая 1886 г., 
т. е. 30 коп. за повфрку спиртомфра и 15 коп. за пов$рку термометра °). 


ГлаВвА П. 
Опредвлен!е количества спирта, 


Занятя Комитета относительно опредфленя въ различныхъ случаяхъ 
количества спирта касались, главнымъ образомъ, изыскан!я способа, при по- 
средствЪ котораго можно было бы скоро и съ надлежащею точностью изм$- 
рять количество спирта, находящагося, напр., въ цистернахъ, въ бочкахъ 
(на таможняхъ) при отправк$ спирта заграницу, въ спиртопремномъ чанЪ 
и пр. Разсматривавииеся Комитетемъ по этому предмету вопросы и предло- 
жен!я раздфляются на двЗ группы: къ первой относятся приборы и приспо- 


1) Объ изъяти изъ употреблен1я стекляннаго волчка, согласно постановлен1ю 
Техническаго Комитета, посл$довали, со стороны Департамента Неокладныхъ Сбо- 
ровъ, 24 Марта 1886 г. предписаюмя Упразляющимъ акцизными сборами: Калишско- 
Петроковскому, Лифляндскому, С.-Петербургскому, Варшавскому, Курляндскому, Хер- 
сонскому, Ломжинскому и Эстляндскому, а Департаментомъ Таможенныхъ Сборовъ 
низданъ 27 Апр$ля 1887 г., по тому же предмету, циркуляръ за № 7769. 

3) Спешальные вопросы, касающеся повфрки этихъ спиртомфровъ, были раз- 
смотр5ны Техническимъ Комитетомъ въ засфдани 3-го Ноя)ря 1889 г. 
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соблен1я, предлагавпиеся для болфе совершеннаго отъема пробъ спирта, 
при пов$рЕ$ его наличности, а ко второй — пруемы изм$реня количества 
спирта, при отправкЪ его заграницу. 

Что касается приборовъ для отъема пробъ спирта, то въ конц 
1884 года, на разсмотрЪн!е Комитета представленъ былъ приборъ помощника 
акцизнаго надзирателя Волынской губерн!и г. Чечета. Этотъ приборъ, назван- 
ный изобрфтателемъ ‹барышовкою», состоялъ изъ полой трубы съ клапаномъ 
внизу и предназначалея для отъема спирта изъ стояновъ, цистернъ и бо- 
чекъ при пов$ркЗ наличности поелЪдняго. 

Приборъ этоть Комитеть призналь заслуживающимъ внимав!я, при- 
чемъ, имя въ виду неоднократныя заявлен1я Управляющихъ акцизными сбо- 
рами о затруднен1яхъ, встрфчаемыхъ на практикВ для удобнаго отъема пробъ 
спирта, при повфркЪ его наличности ва винокуренныхъ заводахъ и въ опто- 
выхъ складахъ, поручилъ членамъ Комитета 0. А. Ванлярскому и 9. Ф. 
Ундрицу представить Комитету докладъ о всЪхъ извфетныхъ сиособахъ отъема, 
пробь при повЗрк$ количества спирта. 

Согласно этому предложен!ю, названными лицами представленъ былъ въ 
началЪ 1885 года докладъ о способахъ отъема пробъ спирта изъ циестернъ 
и стояновъ, не допускающихъ веслен!я спирта. 

Въ докладЪ указывалось, что отъемъ спирта для пробы, какъ видно 
изъ дЪлъ Департамента Неокладныхъ Сборовъ и бывшей Повфрочной Экс- 
педиши, производилея почти повсемфетно при посредетвЪ ливера; въ нЪкоторыхъ 
же иЪстностяхъ употреблялась для этой цфли ‹барышовка», представлявшая 
собою стаканъ, который при отъемЪ пробы опускался на шнурахъ вверхъ 
дномъ, & когда его начинали поднимать, то онъ опрокидывалея и зачерпы- 
валъ спиртъ. 

Въ 1878 году представленъ былъ, для отъема пробы, приборъ Гг. Буха 
и Огризко, который, однако, не былъ рекомендованъ Департаментомъ для упо- 
требленя его при ревизяхъ складовъ. | 

Представленные засимъ въ 1884 году приборы: одинъ-—Г. Чечета, а 
другой изъ Харькова, по мнфн!ю докладчиковъ, даютъ весьма точные резуль- 
таты въ тфхъ случаяхъ, когда возможно вполиЪ удовлетворительное пере- 
мЁшиван!е (веслен!е) спирта, при каковыхъ условяхъ таке же результаты 
даетъ, впрочемъ, и ливеръ. 

При доклад былъ представленъ приборъ, предложенный профессоромъ 
Р. 9. Ленцомъ и служапий также для отъема пробы изъ цистернъ, въ коихъ 
веслене невозможно. Приборъ этотъ состоитъ изъ стакана, подобнаго тому, 
который находится при металлическомъ спиртомЪрЪ, и особой пробки. Озна- 
ченный стаканъ устанавливается на особой подставкЪ и опускается въ спиртъ 
на шнурк$ или металлической лентф съ дфленшями на вершки или дюймы. 
Пробка при посредствз того же шнурка или ленты открывается въ тотъ 
моментъ, когда стаканъ достигнетъ слоя опред$ленной глубины. 

Хотя приборъ проф. Р. 9. Ленца, по мнЪншю докладчиковъ, и позво- 
ляетъ брать пробу спирта на различной глубин цистерны, но средняя вр$- 
пость спирта, выведенная изъ крфпостей взятыхъ пробъ, далеко не можетъ 
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Докладъ Членовъ 
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быть достаточно точной для опредфлен!я средней крзпости болфе или менЪе 
значительныхъ количествъ спирта, вслЪдстне различныхъ причинъ и условй, 
при которыхъ приходится дЪФйствовать приборомъ; такъ, наир., неправильное 
разслоене спирта, а равно и разная степень ссадки спирта при см5шев!и 
слоевъ, не допускаютъь мысли о возможности вполнф точнаго опредЪлен!я 
глубины, съ которой должна быть взята проба, а равно и объемъ этой 
пробы. 

ЗатЪмъ докладчиками указано, что для опред$левя средней крЪпости 
спирта въ большихъ цистернахъ и стоянахъ можетъ быть съ усп$хомъ при- 
м няемъ способъ отъема, предложенный члепомъ Комитета Е. Г. Котельни- 
ковымъ, сущность котораго состоитъ, главнымъ образомъ, въ томъ, что ко 
дну цистерны придфлываетея особая труба въ 3—4 дюйма въ д1аметрЪ съ 
щелью или прорЪзомъ, по всей ея высотВ, каковая щель, при посредствЪ 
особаго приспособленмя, можеть открываться и закрываться. При открыти 
щели, труба наполняется такимъ же разслоившимея спиртомъ, какой находится 
въ данный моментъ во всей цистернЪ. Весь спиртъ, поступивпий такимъ об- 
разомъ въ трубу, или выливается изъ нея чрезъ особый кранъ, или выкачи- 
вается насосомъ и, посл тщательнаго перем$шиван1я, испытывается спир- 
томЗромъ. 


На основании всего сказаннаго, докладчики пришли въ слфдующему 
заключен!ю: въ случаяхъ, когда опредфляется небольшое количество спирта 
и, притомъ, когда спиртъ можетъ быть тщательно перемф шанъ-—ливеръ дол- 
женъ быть предпочтенъ всЗмъ другимъ приборамъ, предлагаемымъ для отъема 
спирта; при большихъ же количествахъ спирта и отсутстыи возможпости 
перем$шать этоть спиртъ, точное опред$леше средней его крфпости въ ци- 
стернЪ можетъ быть произведено единственно лишь способомъ, указаннымъ 
членомъ Комитета Е. Г. Котельниковымъ. 


Признавъ полезнымъ ознакомить Управляющихъ акцизными сборами съ 
данными представленнаго доклада, Комитеть поручиль Непремфнному Члену 
сообщить Управляющимъ собранныя и указанныя докладчиками свЪдЪн!я но 
отъему пробъ спирта; относительно же способа отъема пробы, предложеннаго 
Е. Г. Котельвиковымъ, обратилъ вниман!е на то, что этоть способъ разъ уже 
подвергался испытаню бывшею Коммисею для испытан!я контрольныхъ сна- 
рядовъ, и на практик встр$тилъ затрудневя. 


Въ концф 1887 года было представлено на разсмотре Комитета два 


зинга и Гелюран- новыхъ прибора, предназначавшихся также для отъема пробъ спирта. Одинъ 


скаго. 


изъ этихъ приборовъ, представленный старшимъ помощникомь надзирателя 
Костромскаго акцизнаго Управлен!я Дюзингомъ для отъема пробъ спирта 
изъ спиртопрлемнаго чана, оказался повторенемъ упомлнутаго выше прибора 
профессора Р. 9. Ленца (каковой для практическихъ цфлей признанъ былъ 
неудобнымъ), но только сдфланнымъ во вефхь своихъ частяхъ весьма несо- 
вершенно, всел$дств!е чего Комитеть не призналъ возможнымъ рекомендовать 
приборъ Дюзинга для повсемЪстнаго употреблеюмя на винокуренныхъ за- 
водахъ, какъ о томъ ходатайствовалъ изобрЪтатель. 
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Другой приборъ, представленный помощникомъ надзирателя Вятскаго 
акцизнаго Управления г. Гелюранскимъ, предвазначалея для отъема пробъ 
спирта изъ бочекъ при ревиз!и подваловъ и, по своему устройству, напоми- 
валъ обыкновенвый ливеръ. По поводу этого прибора Непремфнный Членъ 
разъяснилъ, что сходный съ нимъ приборъ былъ впервые представленъ еще въ 
семидесятыхъ годахъ Окружнымъ Надзирателемъ Уфимско-Оренбургскаго акциз- 
наго Управлен!я Э. 9. Траутфеттеромъ и, кромЪ того, подобные же приборы, 
называемые просто ливерами, примЪняютея уже въ вЪкоторыхъ акцизныхъ 
Управленяхъ. Основываясь на этихъ данныхъ, Комитетъ также не призналъ 
возможнымъ дать отъ себя рекомендащю вазванному прибору—ливеру. 


приона, 


Вопросъ о болЪе легкомъ и боле совершенномъ измфрен!и количества 
спирта, находящагося въ бочкахъ, при отправкВ его заграницу, возникъ 
внервые въ Техническомъ КомитетЪ въ концЪ 1884 года. 

Ставя на очередь данный вопросъ, ПредсЪдатель Комитета, между про- 
чимъ, заявилъ, что усиливающийся съ каждымъ годомъ вывозъ русскаго спирта 
за границу побуждаетъ Комитетъ заняться разработкою вопроса о приборахъ 
для изм$рев!я емкости бочекъ (рундштукахъ), дабы дать лицамъ акцизнаго 
надзора, завёдующимъ отпускомъ спирта за границу, средства къ геометри- 
ческому изм$реню емкости бочекъ съ выпускаемымъ чрезъ таможни спиртомъ, 
каковое измЪревне представляется тфмъ болфе необходимымъ, что по суще- 
ствующимъ правиламтъ, изъ всего количества вывозимаго за границу спирта, 
посредствомъ перекачиван1я на м$рникъ пров$ряется только 'Ло часть, 
остальные же 90°/о измфрен!ю вовсе не подвергаются. 

Технический Комитетъ, ознакомившись изъ доклада НепремЪннаго Члева 
со способами измЪфренйя бочекъ, примняемыми Гамбургскою торговою по- 
лищею и во Франши, призналъ поставленный Предс$дателемъ вопросъ весьма 
важвымъ и поручилъ членамъ Комитета В. С. Глухову, И. А. Недошививу и 
Е. Г. Котельникову, образовавъ Коммисю, выработать образецъ рундштука, 
примфнимаго къ измфревшю русскихъ бочекъ и составить особую инструкщю 
для лицъ, которымъ придется употреблять эти рундштуки ва правтиЕЗ. 

Коммисмя въ составз Непремфннаго Члена, членовъ Комитета В. С. 
Глухова, Н. И. Тавилдарова и Е. Г. Котельникова и техниковъ: Л. К. Бут- 
тлера и Р. Г. Траутфеттера представила Вомитету, въ начал 1885 года, 
особый докладъ своего члена Е. Г. Котельникова ‹о геометрическомъ измф- 
рен1и емкости бочекъ», а равно и свое, по поводу этого доклада, заключенте. 

Въ докладЪ Е. Г. Котельникова, между прочимъ, указано, что при су- 
ществующемъ разнообрази формъ русскихъ бочекъ, едва-ли возможно съ 
пользой примфнять способъ геометрическаго ихъ измЪфреня (кубатуры) для 
опред$лен!я ихъ емкости. При бочкахъ хорошаго устройства и не слишкомъ 
разнообразной формы, объемъ ихъ по извЪфстнымъ способамъ кубатуры бочекъ, 
сводящимся къ опредфлев!ю д!аметра 4 такого цилипдра, который имфетъ 
объемъ и высоту (длину), равные объему и высот бочекъ, можеть быть опре- 
дфленъ съ точностью до 0,01. Качество же выдЪлки русскихъ бочекъ, & 
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главное разнообразе ихъ фасоновъ, не даетъ основанйя надфяться, чтс по- 
грфшность таковаго изм$решя останется въ указанныхъ пред$лахъ. 

Кром$Ъ того, погрфшность измфреюшя въ 0,01, по мифв!ю докладчика, 
при громадномъ числЪ русекихъ бочекъ, отправляемыхъ заграницу, и при 
настоящемъ высокомъ акцизЪ, не можетъ быть допускаема, ибо подобное от- 
клонене составитъ разницу въ платежЪф въ 4 руб. на бочку. 

Главнымъ и существенно важнымъ недостаткомъ общепринятаго спо- 
соба кубатуры бочекъ слФдуетъ считать принятую въ основане группировку 
бочекъ въ весьма малое число сортовъ. Это-то обстоятельство и подало 
мысль Е. Г. Котельникову предложить новый методъ кубатуры, болЪе отв%- 
чающий требованямъ акцизнаго дЪла въ Росеи и евойствамъ русскихъ бочекъ. 

Сущность кубатуры, предлагаемой Е. Г. Котельниковымъ, заключается 
ВЪ томъ, что, по указаннымъ имъ же математическимъ разсчетамъ, должны 
быть составлены особыя таблицы объемовъ бочекъ; при посредствЪ этихъ таб- 
лицъЪ и, зная длину данной бочки, а также д!аметры дна и средней ея части, 
легко ` опред$лить объемъ этой бочки. Для нахожден1я же тЪхъ постоянныхъ 
величинЪ, по которымъ могутъ быть составлены вышеуказанныя необходимыя 
таблицы, Е. Г. Котельниковъ предлагаль произвести измЪрене возможно 
большаго числа русскихъ бочекъ, поступающихъ въ таможни. 

Коммися, въ составз вышеуказанныхь лицъ, въ своемъ заключени 
указала, что для осуществлен!я предлагаемаго Е. Г. Котельниковымъ метода 
измЗрен1я емкости русскихъ бочекъ было бы необходимо предварительно. 
испытать этотъ методъ, по меньшей мЪрЪ, въ 2-хъ таможняхъ надъ бочками 
извзетныхъ мЪетностей, съ тфмъ, чтобы опредфлить, насколько предлагаемый 
методъ окажется прим$нимымъ на практик$. 

Съ своей стороны Комитетъ призналъ предлагаемый Е. Г. Котельпи- 
вымъ методъ изифрен1я емкости бочекъ заслуживающимъ уважен!я, почему, 

‚ соглашаясь съ заключешемъ КоммиЦи, полагалъ необходимымъ произвести 
измфрен!е возможно большаго числа бочекъ на Либавской и Одесской тамож- 
няхъ, гдз можно встрфтить большое разнообразе фасоновъ и разм$ровъ бо- 
чекъ и поручить Е. Г. Котельникову какъ составленме ичструкщи для этихъ 
работъ, такъ и ближайшее на мЪфстЪ разъяснене м$фстнымъ чиновникамъ 
премовъ самаго измфрен1я, такъ какъ работа эта, требующая особой точ- 
ности, не можетъ быть поручена м$стному акцизному надзору, безъ ближай- 
шаго руководства кого-либо изъ членовъ Техническаго Комитета. 

Изм реше коли- По тому же вопросу объ изысками болфе рацюнальнаго способа измф- 
чества спирта по- реня количества отиравляемаго загравицу спирта, въ начал 1885 года Ко- 
средетвомъ в38$- митеть обсуждаль еще другой способъ измфрешя, а именно, посредствомъ 
иипранля. взв$шиван!я отправляемаго спирта. 

Вопросъ о взвзшивани сиирта возникъ вел$детвне заявленнаго спирто- 
отправителями неудовольствия на требован!е акцизныхь правилъ, чтобы 10% 
отправляемаго транспорта бочекъ были перекачены на м$фрюикъ, для опре- 
дЪфлен1я ихъ объема. По мнфнию отправителей спирта, эти правила и указан- 
ный въ нихъ способъ опред$лен1я объема представляются для отправителей 
неудобными въ томъ отношен!и, что провозимый спиртъ, отличающийся обык- 
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новенно высокою степенью очистки, побывавъ въ ифрникЪ, теряетъ значи- 
тельную часть своей доброкачественности, такъ какъ въ одномъ и томъ же 
мфрпикф измфряется спиртъ и невысокой очистки, а самое перекачиваше спо- 
собетвуетъ значительному улетучиван!ю алкоголя. 

Указанныя обстолтельства вызывали неоднократныя жалобы отирави- 
телей спирта, которые предлагали поэтому замфнить перекачку спирта на 
ифрникъ взвфшиванемъ его. Къ сему мнЪфн!ю присоединялись также и вф- 
которыя лица акцизнаго надзора. 

Съ цфлью ближайшаго разъяснен!н вопроса относительно измфреня от- 
правляемаго заграницу спирта посредетвомъ взв} шиван!я, Сгаршимъ Ревизоромъ 
Департамента Неокладныхъ Сборовъ И. К. Случевскимъ') представлены были 
въ Комитетъ, по поручешю Предефдателя, особыя соображен1я, въ коихъ 
И. К. Случевсый признавалъ виолнЪ возможнымъ примфвить способъ взвЪши- 
вавя спирта, при отиравкЪ его заграницу, безъ опасен1я при этомъ какого 
либо подрыва казенному интересу, такъ какъ, по мнЪн!ю г. Случевскаго, зло- 
употреблешя, возможныя при взвфшивани, могутъ имфть м$ето и при при- 
мЪняемомъ нынЪ снюсобф перекачивания на мфрпикъ, во за то при взв$ши- 
ван!и устраняется возможность злоупотреблять отправкою слабаго спирта 
вместо крфикаго; произведенные же И. К. Случевскимъ опыты взвЪшиван!я 
снирта въ Эстляндской губерви и ва Одесской таможнЪ дали, относительно, 
благопраятные результаты. 

Технический Комитетъ, обсудивъ, съ общей точки зр$в1я, предлагаемый 
способъ изифревмя спирта посредствомъ взвфшиван!я, призналъ, что самая 
провфрка объема спирта этимъ способомъ значительно затрудняется и услож- 
няется опредфленемъ тары каждой бочки, почему и нашель возможнымъ 
примфнить сказанный способъ, въ видЪ опыта, только лишь для очищеннаго 
спирта и притомъ провозимаго въ контрактовыхъ бочкахъ, тары которыхъ 
должны быть опредфлевы на заводахъ акцизными чиновниками, & самое взв$ф- 
шиван!е спирта непремфнно должно производиться въ таможняхъ на деся- 
тичныхъ вЪсахъ. 

При этомъ Комитетъ поручилъ И. К. Случевскому продолжать дальнЪй- 
шую разработку вопроса о взвфшиван!и спирта и заняться составлевемъ 
проекта правилъ относительно примфнения способа взвЪшиван1я къ учету 
вывозимаго заграницу очищеннаго спирта. 

Составленный, согласно сему поручен!ю, проектъ правилъ былъ внесенъ 
на обсуждеме Комитета въ томъ же 1885 году. Но, за отсутствемъ над- 
лежащихъ данныхъ, которыя могли бы указать насколько предлагаемыя 
И. К. Случевскимъ правила цЪлесообразны, Вомитетъ призналъ необходимымъ 
отложить окончательное обсужден!е представленнаго проекта, поручивъ при 
этомъ г. Случевскому собрать боле обетоятельныя свфдфшя о возможности 
примфнев!я способа взвфшиванмя къ опредБленю количества спирта, выво- 
зимаго заграницу. Вм$стф еъ тзмъ Комитетъ нашелъ полезнымъ ознакомиться 
съ примфнешемъ сего способа въ Германи, & равно съ узаконетями по 


') Ныи$ состоитъ Управляющимъ акцизными сборами Курляндекой губ. 
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тому же предмету, существующими въ Швещи, гдЪ при отправкЗ спирта 
заграницу примФняетея способъ взв$шивавя. | 

По вопросу, касавшемуся изм$реня бочекъ, въ начал 1887 г., на об- 
сужден!е Комитета были представлены таблицы, вычисленныя, по поручен!ю 
Г. ПредсЪдателя, членомъ Комитета Е. Г. Котельниковымъ и предназначав- 
ппяся для приблизительнаго опредфлев!я емкости бочекъ въ Закавказскомъ 
краф. Это опредфлеве предлагалось производить посредствомъ измЗреня 
обыкновенной, раздЗленной на дюймы, мВрной тесьмой (рулеткой), жаметра 
днища бочки, наружнаго (черезъ втулку) обода и длины клепки, за вычетомъ 
уторовъ, и на основави данныхъ этихъ изм$рен!, по составленнымъ таб- 
лицамъ, находить искомую емкость бочки. 

Въ подобныхъ таблицахъ въ Закавказскомъ кра являлась существен- 
ная необходимость, такъ какъ принятый въ мЪстностяхъ этого края способъ 
измфрен1я количества жидкости въ бочкахъ помощью 10 части ведра при- 
знавалея слишкомъ медленнымъ и обременительвымъ для лицъ акцизнаго 
надзора. Предложенныя же таблицы, не смотря на то, что давали, по ука- 
занямъ составителя ихъ, погрфшность въ вычисленныхъ объемахъ бочекъ 
оть 1 до 20/0, тфмъ не менфе, по зам чан!ямъ ПредсЗдателя и присутетво- 
вавшаго въ засдани Комитета Управляющаго акцизными сборами Закав- 
казскаго края, должны были представить значительныя выгоды и удобства, 
по сравненю съ изм$решемъ бочекъ при помощи 1 части ведра. 

Основываясь на этихъ соображешяхъ, Комитетъ предложилъ произвести 
практическую повЪрку таблицъ, съ цфлью опредфлен1я величины погрфш- 
ности ихъ и, если возможно, опредВлить практическую поправку. Вм$етз 
съ тБмъ Комитетъ призналь полезнымъ поручить технику акцизнаго управле- 
н1я Закавказскаго края произвести таковую же работу въ назвавномъ Управ- 
лени, въ виду именно того обстоятельства, что бочки Закавказскаго края, 
по своимъ размЗрамъ и форм3, представляютъ нзкоторыя особенности '). 


Кром всЪхъ вышеприведенныхъ вопросовъ относительно онредЪленй 
количества спирта, на разсмотрфни Комитета было еще н$Ъсколько вопросовъ, 
которые по существу своему касаются того же предмета. 

Такъ, въ начал$ 1885 года, на обсуждеме Комитета были представлены 
таблицы, составленвыя членомъ Комитета В. С. Глуховымъ, для приведен!я 
объемовъ спиртовыхъ жидкостей къ нормальной температур%. 

Предлагаемыя таблицы, вводя поправку неносредственно въ самыхъ 
объемахъ, а не въ крфпости (чтб иметь мЪсто во П-й таблиц, приложен- 
ной къ наставленю для употребленя спиртомфра Траллеса), могли служить 


1) Такъ какъ, согласно донесен!ю Управляющаго акцизными сборамъ Закавказ- 
скаго края, произведенные во ввфренномъ ему Управлен!и опыты примфнен!я вычис- 
ленныхъ Е. Г. Котельниковымъ таблицъ дали вполнф удовлетворительные результаты, 
то таблицы эти, по распоряжению Департамента Неокладныхъ Сборовъ, были отпеча- 
таны и указанный въ нихъ способъ опредфлешя емкости бочекъ при помощи выше- 
упомяпутой мфркой тесьмы (рулетки) разрзшенъ къ употреблен1ю въ Закавказскомъ 
акцизномъ Управлении. 
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какъ для замфны П-й таблицы, такъ и во всЪхь тБхъ случаяхъ, когда тре- 
буется знать, пасколько объемъ спиртовыхъ жидкостей при данной темпера- 
турЪ дЪлаетея больше или меньше объема той же жидкости, взятой при 
техпературф нормальной. Но для получен1я результатовъ ио таблицамъ В. С. 
Глухова необходимо произвести два умножешя и одно сложеше или вычи- 
тан1е, смотря по температур плюсъ или минусъ; тогда какъ для получен!я 
ТЪхъ же результатовъ, при помощи указанной П таблицы къ спиртомЗру 
'Граллеса, достаточно ограничиться однимъ только умножешемъ. 

При об‘уждени представленныхъ таблицъ, Комитетъ обратилъ вниманге, 
во-первыхъ— на сравнительную сложность вычислений, требуемыхъ таблицами 
В. С. Глухова, и во-вторыхъ — на продолжительность примфнен1я (болЪе 
20-ти лфтъ) П-й таблицы для спиртомфра Траллеса, съ которою свыклись 
какъ лица акцизнаго надзора, такъ и винопромышленники. 

Эти обстоятельства, какъ полагалъ Комитетъ, представляли извфетное 
неудобство для введен1я таблицъ В. С. Глухова къ оффищальному употреб- 
леншю. ТЪфуъ не мен\фе, признавая сказанныя таблицы вообще полезными 
для вфкоторыхъ цфлей, Комитетъ предложилъ напечатать ихъ на счеть Де- 
партамента Неокладвыхъ Сборовъ съ тфмъ, однако, чтобы издаше это не 
им$ло никакого оффищальнаго харахтера. При этомъ, необходимо было бы, 
по мнЪню Комитета, предъ напечатанемъ, согласовать вЪфкоторыя данпыя 
таблицъ В. С. Глухова съ данными П-й таблицы спиртомфра Траллеса, 
съ каковымЪ соображенемъ согласился и составитель таблицъ и принялъ эту 
работу на себя \). 


Въ кониЪ 18585 года членомъ Комитета Е. Г. Котельвиковымъ били 


Опредф ленте по- 


представлены на обсуждене Комитета результаты произведенныхъ, 00 пору- глотительной въ 
чен!1ю Председателя, имъ и Ревизоромъ Департамента К. Р. Адамовичемъ, отношении: спирта 


совмфстно съ техникомъ Л. К. Буттлеромъ, опытовъ опредфлен!я количества 
спирта, поглощаемаго и удерживаемаго углемъ, и объ отношении объема спирта 
и угля къ пространству, занимаемому послфднныъ въ очистительныхъ аппа- 
ратахъ. 

Членомъ Комитета Е. Г. Котельниковымъ опыты были произведены въ лабо- 
ратор!и Техническаго Комитета, а Ревизоромъ К. Р. Адамовичемъ и техникомъ 
Л. К. Буттлеромъ—на водочномъ заводЪ г. Петрова въ Петербург$. Одпако 
результаты, полученные какъ въ первомъ, такъ и во второмъ случаяхъ, были 
приблизительно одинаковы. Такъ, при опытахъ Е. Г. Котельникова, въ сосудЪ 
емкостью около 3-хъ литровъ, при полномъ пасыщени угля спиртомъ, по- 
слЪдний занималъ 80,5%/, а уголь— 19,5°/о общей емкости сосуда, а при вы- 
ливаши спирта изъ сосуда уголь удерживалъ спирта 37,5% также общей 
емкости сосуда. 

При опытахъ же К. Р. Адамовича и Л. К. Буттлера, производившихся 


>= ыы —ы=ы——_—о а -————-— 


1) Въ 1885 г. В. С. Глуховъ издалъ «Таблицы для приведешя ведернаго измф- 
ренйя спиртовь къ нормальной температур -+-12/: Р., если это изиБрене сдБлано 
ири другой какой-либо темиературЪ». 


способности угля 
въ очистительныхъ 
аппаратах ь. 


Автоматическай 
указатель уровня 
спирта въ спирто- 
пр1емномъ чанф. 
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въ очистительныхъ чанахъ емкостю въ 162 и 303 ведра, наблюдалось, что 
при полномъ насыщен!и угля спиртомъ, первый занималъ 20,67%/0, а послЪд- 
н1й—179,33°/о общей емкости пространства, наполневнаго углемъ; при выли- 
ван1и же спирта уголь въ отношен!и сказанной емкости удерживалъ 39,519/о 
спирта. 


При обсужден!и въ Комитет представленныхъ данныхъ было, между 
прочимъ, указано на то, что по разематриваемому вопросу, имфется тща- 
тельная работа г. Шульца, почему Комитетъь призпаль необходимымъ допол- 
нить вышеприведенные результаты произведенныхъ опытовъ наблюденями и 
выводами, указанными по этому же предмету Шульцомъ, что и поручено было 
исполнить члену Комитета Е. Г. Котельникову. 


Наконецъ, въ концф 1887 года на раземотрфе Комитета былъ предло- 
женъ автоматичесюй указатель уровня спирта въ спиртопремномъ чан%, 
изобрфтенный помощникомъ надзирателя Костромскаго акцизнаго Управлен1я 
Дюзичгомъ. 


При обозрЪв!и модели этого указателя вныясвилось, что по идеЪ устрой- 
ства указатель Дюзинга напоминаеть существующий уже приборъ Мюллера 
и Блюма, который принятъ на таможняхъ для измрен1я спирта; въ виду 
этого Комитетъ не призналъь возможнымъ рекомендовать указатель Дюзинга 
для повсемфстнаго употреблен1я на винокуренныхъ заводахъ, о чемъ хода- 
тайствовалъ изобрЗтатель. 


Опредфлен:е тем- Къ занятямъ Комитета по опредЪленю количества спирта слФдуетъ 


пературы спирта 
въ бочкахъ при 
отправк$ его за- 
границу. 


отнести вопросъ и по опредФленю температуры спирта въ бочкахъ при 
отправкВ спирта заграницу. 


По этому поводу въ 1886 г. членъ Комитета Е. Г. Котельниковъ пред- 
ставилъ на обсуждене Комитета изготовленный въ мастерскихъ Комитета 


приборъ для опредЗлевя на таможняхъ температуры спирта, находящагося 
ВвЪ бочкахъ, причемъ г. Котельниковъ указалъ, что данный приборъ, при 
испытан!и его на практик, оказался весьма удобнымъ, такъ какъ шарикъ 
термометра, оставаясь во все время наблюдешя въ сиирт$, зачерпнутомъ 
приборомъ, не подвергается вллявю окружающаго воздуха. 


Названный приборъ Комитетъ призналъ не безполезнымъ для прим$не- 
ня въ таможняхъ, чрезъ которыя спиртъ идеть заграницу, почему и по- 
ручиль Непремзнному Члену заказать необходимое число такихъ приборовъ 
для разелыки ихъ въ вышеуказанныя таможни. ВмЪестЪ съ симъ Комитетъ 
полагалъ не лишнимъ составить описане этого прибора и сообщить таковое 
всфмъ Управляющимъ акцизными сборами. Описаве это было составлено въ 
нижеслфдующей форм$. 


РЕ = 


Для опредЪлен!я, по такъ называемой второй таблицф, числа градусовъ  Описаше прибо- 
безводнаго алкоголя, содержащагося въ найденномъ объемЪ спирта, необходимо Ре Л7Я и 
знать температуру, при которой этотъ объемъ былъ измфрепъ. Если сниртъ нахо- ай : о 
дился въ бочкЪ, то температура спирта для сей цфли опредфлялась до сихъ 
порт обыкновенно слфдующимъ образомъ: термометръ, привязанный на шнурк$, 
опускали въ бочку, и по приняти имъ температуры спирта, вытянувъ и 
держа его на воздухЪ, отечитывали его показане. Нри семъ спо- 
собЪ не только температура воздуха, окружающаго термометръ при 
отчетЪ, но и испаревше спирта, смачивающаго шарикъ термометра, 
сопровождаемое всегда поглощенемъ теплоты, должны необходимо 
оказывать боле или менЪе вредное вл1ян!е на точность опред леша 
температуры спирта въ бочкЪ. Посему Техническй Комитеть не 
можетъ признать вышеизложенный способъ удовлетворительнымъ 
и считаетъ необходимымъ зам нить его другимъ, примфняя для опре- 
дфленя температуры спирта въ бочкахъ особый простой приборъ, 
изображенный на прилагаемомъ чертежЪ въ '/4 натуральной вели- 
чины. Этотъ приборъ состоитъ изъ мфднаго луженаго стакана а, 
къ которому припаяна также мфдная луженая проволока б 6. Къь 
петлЪ в, образуемой этой проволокой, можно привязать шнурокъ. 
Между обЪфими параллельными частями проволоки б б припаяны 
два кольца зи д, изъ которыхъ первое + столь велико, что черезъ 
него свободно можетъ пройти термометръ; второе же д поменьше, 
оно пропускаетъ только шарикъ и часть шейки термометра. Это 
посл днее кольцо припаяно ниже верхняго края стакана а такъ, 
что шарикъ термометра, вставленнаго въ оба кольца и упирающагося рас- 
ширенною частью шейки на кольцо 9, находится приблизительно по сере- 
дин стакана а. Для укрфилен1я термометра въ прибор достаточно между 
верхнимъ кольцомъ + и термометромъ вставить одинъ или нЪеколько влино- 
образныхъ кусковъ е е пробки, какъ это представлено на чертежЗ. 

При употреблев!и, приборъ со вставленнымъ въ него термометромъ по- 
гружаютъ черезъ верхнее отверсте бочки въ спиртъ, причемъ сей посл дн!й 
вольется въ стаканъ а. Зат$мъ опускають, помощью привязаннаго къ петлЪ 
в шнурка, приборъ до такой глубины, чтобы стаканъ а находился при- 
близительно на середин® высоты спирта въ бочкЪ. Давъ прибору н%которое 
время для принятя температуры спирта, его вытягиваютъ осторожно изъ 
бочки такъ, чтобы спиртъ, наполняющй стаканъ а, ве выливался. Спиртъ, 
находящийся въ стаканВ а, защитить во время отчета шарикъ термометра 
оть вмян!я температуры окружающаго воздуха и будетъ въ тоже время пре- 
пятствовать испареню спирта, непосредственно окружающаго шарикъ тер- 
мометра. ВелЪдстве сего показав!е термометра въ продолжен!и довольно дол- 
гаго времени не будеть измЪфияться и можно произвести не си$ша отчетъ 
по термометру. 


(4 
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Глава Ш. 


Опредлен!е чистоты спирта, 


Вопросъ объ опредЗленши чистоты спирта возникъ въ Техническомтъ 
Комитет впервые въ началЪ 1885 г. по поводу предложен1я Предс$дателл 
Комитета обсудить: 1) что слЪдуеть понимать подъ названемъ очищеннаго 
спирта и 2) какими способами можно отличить очищенный спиртъ отъ не- 
очищеннаго. Разршеше этихъ вопросовъ признавалось необходимымъ вслЪд- 
стве того, что, по заявлемю Управляющихъ акцизными сборами, при от- 
правкЪ спирта заграницу, представляется большимъ затруднешемъ отличить 
высокоградусный (не ниже 95°) очищенный спиртъ отъ таковаго же неочи- 
щеннаго, для разрзшен!я вопроса о выдачВ за вывозимый спиртъ 30/о доба- 
вочной прем!и '). 


Пергый докладъ По поводу указанныхъ вопросовъ членъ Комитета Л. Н. Шишковъ пред- 
члена ЁВомитета ставилъь на обсуждене Комитета докладъ: «объ испыташи спирта на чистоту», 


Л. Н. Шишкова. 


въ которомъ указалъ, что наука до сихъ поръ еще не выработала никакого 
практическаго способа для опредФленя не только количества, но даже и ка- 
чества обыкновенвыхъ примЪфсей, встр5чающихея въ сииртЪ, кромф извЪет- 
наго способа Савалля, основаннаго на томъ, что если совершенно чистый 
спиртъ см$шать съ равнымъ объемомъ сфрной кислоты и см$есь вагрфть до 
кипзшя (150% Ц.), то спиртъ останется безцв тнымъ; въ тЪхъ же случаяхъ, когда 
спиртъ не чистъь и содержить сивушныя масла, а равно друмя примФеи, то, 
при нагрЗвани съ сфрной кислотой, испытуемый спирть окрашивается и 
окрашиван!е появляется тфмъ сильнфе, чЪмъ больше въ спиртВ примЪсей, 
т. е. чЪмъ мевфе онъ чистъ. 

Для опред$лен1я степени чистоты спирта Савалль даетъ особую шкалу, 
состоящую изъ 10-ти стеколъ, окрашенныхъ въ различные отт$нки, изъ коихъ 
каждый соотв$фтствуеть той или другой степени чистоты спирта. 

Нагр$звъ испытуемый спиртъ съ сфрною киелотою, сравниваютЪъ явив- 
шееся въ спирт окрашиване съ оттфнкомъ стеколъ данной шкалы и по № 
найденнаго стекла опред$ляютъ степень чистоты испытуемаго спирта. 

ИзелЪдовавъ способъ Савалля съ цфлью выясневя его пригодности для 
опред$лешя чистоты русскихъ спиртовъ и произведя опредфлеве этимъ же 
способомъ чистоты 45 образцовъ вывезенныхъ заграницу спиртовъ, имфвшихъ 
крЪпость выше 95 градусовъ, Л. Н. Шишковъ пришелъ къ тому заключен!ю, 
что способъ Савалля примфнимъ только для опредФлен!я высокой степени 


1) Высочайше утвержденнымъ 27 Декабря 1883 г. мн$емъ Государственпаго 
СовЪта было, въ вид временной мфры, между прочимъ, постановлено: «при вывоз 
изъ заводскихъ подваловъ и оптовыхъ складовъ за границу очищеннаго спирта, от- 
числяется на очистку и перегонку шесть процентовъ съ того количества спирта, дЪи- 
ствительная крфпость коего, при освидфтельствован1и въ таможнЪ, окажется не ниже 
95 град.; со снирта же низшей кр$иости, какъ очищеннаго, такъ и неочищеннаго, 
отчиеляется на томъ же основаши три процента; за отчисляемое количество процеп- 
товъ акцизъ не взыскивается». 
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чистоты спирта съ незначительными отъ нея уклонен!ями, т.е. со слабымъ 
окрашивашемъ. Для отлич!я же спирта вторыхъ сортовъ, т. е. промежуточ- 
ныхь между чистымъ спиртомъ и викуда негоднымъ первогономъ (Уог1ацё) 
‘и погономъ (Масаий), оть высокоградусныхъ сырыхъ сииртовъ, способъ 
Савалля не можеть дать ршительныхъ показаний. 

По мнЪн!ю докладчика, при опредфлеви чистоты высокоградуснаго 
спирта, за предфльное окрашиване спирта, при которомъ добавочная 39/0 
прем1я можетъ быть выдаваема, долженъ быть принятъ оттфпокъ, соотвЗт- 
ствующи окрашиван!ю стекла № 3 шкалы Савалля, такъ какъ руссый спирть, 
дающй окрашиван!е до стекла № 3, вполнЪ подходить къ чистотЪ иностран- 
наго спирта. 

Затфмъ въ докладЪ указывалось, что предлагаемый Саваллемъ способъ 
нагрфван1я смЪси спирта съ с$рною кислотою въ колбочкВ на голомъ огнф, 
при постоянномъ побалтыван!и до начинающагося киц$н!1я, даетъ весьма не- 
постоянные результаты, въ особенности въ рукахъ неопытныхъ эксперимента- 
торовъ, почему, по мнЪн!ю докладчика, подобный способъ нагрфваня не мо- 
жетъ быть рекомендованъ. Лучшихъ результатовъ можно достигнуть, произ- 
водя нагрфван!е спирта съ сфрною кислотою не на голомъ огнз, а въ во- 
дяной банЪ, т. е. въ кипящей вод и давая пробЪ нагрФваться полтора 
часа. Для ускорен1я же производства испытан!я, Л. Н. Шишковъ предлагалъ 
устроить водяную баню такъ, чтобы можпо было сразу нагрфвать значитель- 
ное число пробъ. 

Въ виду простоты необходимыхъ при способЪ Савалля мавипулящй, 
Комитетъ призналъь этоть способъ наиболфе пригоднымъ для опредЪлен!я 
акцизнымъ надзоромъ качества вывозимаго заграницу спирта и предложилъ 
ввести его въ употреблене, поручивъ при этомъ Л. Н. Шишкову составить 
инструвщю чинамъ акцизнаго надзора, которые будутъ снабжены приборами 
Савалля. 

Въ отношев!и же вопросовъ, поставленныхъ ПредсЗдателемъ, Комитетъ 
призвалъ, что при употреблен!и способа Савалля, очищеннымъ спиртомъ дол- 
женъ считаться спирть, соотвфтствующй, по своей реакщи, тремъ первымъ 
номерамъ д1афанометра (шкалы) Савалля. | 

Затфмъ въ 1886 году (въ засфдани 31 Марта) Комитетъ обсуждалъ по Второй докладъ 
тому же вопросу новый докладъ Л. Н. Шишкова, въ которомъ указывалось, 1. Н. Шишкова. 
что при испытании, по способу Савалля, очищенныхъ спиртовъ, вывезенныхъ 
въ 1885 году заграницу съ выдачею 6°/о прем!и, оказалось, что спирты эти 
несравненно худшихъ качествъ, ч$мъ снирты, вывезенные на тфхъ же усло- 
Няхъ въ 1884 Г. 

Далфе, докладчикъ сообщалъ, что по испытани 7-ми пробъ спиртовъ, 
похлученныхъ безъ ректификаци, прямо изъ бражки на винокуренныхъ заво- 
дахъ, съ крЪпостью оть 95° и выше, качество этихъ сырыхъ спиртовъ оказа- 
лось не только не хуже, но даже лучше спиртовъ очищенныхъ, идущихъ за- 
границу съ 6°/о премею. 

Представленные результаты испытан!1я вывозимыхъ заграницу спиртовъ 
дали возможность Комитету признать, что для получен1я добавочной 3°/о 


Докладъ члепа 
Комитета Л. Н. 


Шишкова объ ис- 
нытани спирта на 
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преми (т. е. всего 6/о) недостаточно одного свидфтельства акцизнаго над- 
зора о томъ, что провозимый спиртъ дЪйствительно вышелъ изъ очистнаго 
завода, но Что необходимо, въ дополнен!е къ сказанному свидфтельству, про- 
изводить испытаве самой чистоты спирта, для чего рекомендовалея снова 
способъ Савалля, причемъ Комитеть нашелъ возможнымъ признавать очищен- 
нымъ спиртомъ вс$ спирты, подходяпие по проб къ 3-мъ первымъ №№ 
шкалы Савалля. ИмЪя, однако, въ виду, что проба Савалля можетъ быть за- 
трудвительна на таможняхъ, въ особенности при значительныхъ отправкахъ 
спирта, Комитетъ призналъь возможпымъ допускать испытан1е спирта на очи- 
стныхъ заводахъ, въ таможняхъ же пробу чистоты спирта дЪлать только въ 
случа$ какихъ либо недоразумЪ ний. 

Составлене необходимой для такого испытан1я инструкщи было пору- 
чено Комитетомъ члену его Л. Н. Шишкову, которымт, относительно произ- 
водства испытан1я чистоты спирта и представлепъ былъ въ 1888 г. на обсуж- 
ден!е Техническаго Комитета нижесл$дующий докладъ. 

Первоначально предполагалось обусловить выдачу 6°/о-й прем!и на очищен- 
ный спиртъ, кром требуемой отъ него на таможн$ 95-ти градусной крЪпости, 
еще пробою на его чистоту. Для этой цфли имЪлось въ виду примЪнить такь 
называемую пробу Савалля, состоящую въ томъ, что равные объемы спирта, 


средствомъ сЪрной и сЗрной кислоты самой кр$икой, въ 06° Боме, сливаются вмфстБ и смЪсь 
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нагр вается на лампочк$, до начинающагося кип ня, т.е. до появленя первыхъ 
двухъ или трехъ пузырьковъ. О чистотВ спирта судятъ по происходящей 
окраскЗ жидкости. Совершенно чистые спирты даютъ жидкость безцвЪтвую, 
причемъ 0,01°%/о примЪсей уже замЪтно окрашиваетъ жидкость. 

Когда пришлось писать инструкшю для примфнен1я этого способа въ 
акцизной практикЪ, посл подробнаго его изучен!я, представился цфлый рядъ 
затруднен1й и неудобствъ. 

Къ числу главнфйшихъ недостатковъ способа Савалля, въ первоначаль- 
ной его форм3, должно быть отнесено сл$дующее: 

1) Самая высокая проба (5 Бапс) еще не указываетъ на то, что спиртъ 
дЪйетвительно обладаетъ тфми качествами, вкоторыя требуются иностранными 
потребителями оть высшихъ его сортовъ, а составляетъ только нфкоторую 
условную степень чистоты. 

Для высшихъ сортовъ все-таки остается только одно испытане—на 
вкусъ и на запахъ. Заграницею способъ Савалля нигдЪ не употребляется, за 
исключен1емъ отдфльныхъ случаевъ, въ которыхъ дистилляторы имъ руковод- 
ствуются при отбиран!и продувтовъ перегонки. 

2) Признано въ настоящее время всфми учеными и практиками, что на 
основан!и оттфнковъ, получаемыхъ при проб$ Савалля, нельзя выводить заклю- 
чен!я о количественномъ, не только безусловномъ, но даже относительвомъ 
содержан!и примЪсей въ спиртахъ, а слдовательно признаки эти никакъ не 
могутъ служить пля назначен!я прем!и, соотв тствующей извЪстной чистот$. 

3) Манипулаящя доведен1я жидкости до кип$ня даетъ результаты очень 
неточные, зависящие отъ крЪпости кислоты, отъ продолжительности нагр?- 
ван1я, отъ способа взбалтываюя или приведеня жидкости въ движеше, отъ 
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врзпости спирта, отъ величины и свойства пламени, отъ невфрнаго отмЗри- 
ван!я жидкостей и т. п. 

При слабомъ нагр$ван!и, чувствительность оказывается вообще недостаточ- 
ною, а при н$сколько болЪе сильномъ, чистый совершенно спиртъ даетъ значи- 
тельное окрашиван!е, иногда совершенно неожиданное и вообще непостоянное. 

4) Не имЪя возможности пользоваться оттфнками, пришлось бы преми- 
ровать только ТВ спирты, которые давали бы пробу & Ыапе, бракуя веЪ 
низп!я степеви очистки, между ТЪмъ какъ и таве спирты могутъ имФть 
заграницею потреблене, какъ очищенные спирты, но для другихъ цЗлей. 
Такимъ образомъ, проба & ШМапс была бы для этихъ случаевь слишкомъ 
строга и сократила бы еще ва много количество вывозимаго заграницу очи- 
щеннаго спирта, которое и безъ того, съ каждымъ годомъ, сильно уменьша- 
лось, не смотря на отсутстне всякой провЪрки чистоты спирта и при един- 
ственномъ требован!и отъ снирта установленной крфпости въ 95° на таможнЗ. 

5) Хотя мног!я изъ недоразумфй, зависящихъ отъ нагрфвавн1я пробы 
на голомъ огнЪ, могутъ быть устранены нагр$ванемъ пробы въ водяной 
бан въ продолжен!и отъ 1 до 1'/4 часа, но затЪмъ остальныя приведенныя 
соображен!я остаются въ своей сил. 

Въ виду всего вышесказавнаго положено было пока пробу Савалля не вво- 
дить, а вмЪсто того примЗнить другой способъ, который безъ химической пробы 
даваль бы нЪфкоторую увфренность, что спиртъ подвергался повторенной 
ректификащи. 

ЦЪль эта, какъ показалъь И. А. Недошивинъ !), можетъ быть достигпута 
посредствомъ пропускан!я продуктовъ перегонки черезъ контрольный снарядъ, 
причемъ показан!я снаряда будутъ тфмъ выше, чфмъ большее число разъ 
одинъ и тоть же спиртъ подвергался новой перегонкЗ. Такимъ образомъ 
является возможность непосредственно путемъ опыта заключать о степени 
очистки спирта и вознаграждать за дЪйствительную потерю, не стЪсняя за- 
водчика требованемъ отъ него того или другого сорта спирта. 

КромЪ того, является возможность примЗнить этотъ способъ и для спир- 
товъ очищенныхъ, но предпазначаемыхъ для внутревняго употребленя. 

По всестороннемъ обсуждени, въ особомъ сов$щани при Техническомъ 
Комитетв, состоявшемъ изъ Гг. Недошивина, Тавилдарова, Андреева, Ко- 
тельвикова, Шишкова, Кучерова, Буттлера, Траутфеттера и др., способъ этотъ 
былъ признанъ вполнЪ рацюнальнымъ и ведущимъ къ цфли; что же касается 
до пробы Савалля, то признано было, что въ настоящее время хотя и су- 
ществують н$которыя реакши для открыт1я въ частности присутствя въ 
спиртВ того или другого тфла, но что хорошей пробы, которую можно было 
бы ввести въ акцизную практику, ифтъ, пробу же Савалля можно было бы 
попытаться измфнить, ослабивъ ея чувствительность. Рфшено было изучить, 
нельзя ли достигнуть этого, изм$нивъ отвошеше объемовъ спирта къ сВрной 
кислотЪ, а именно увеличить количество перваго. | 


1) См. ниже (Гл. У) записку НепремВнваго Члепа Техническаго Комитета 
«объ очисткЪ спирта на ректификацонныхъ заводахъ и объ учет происходящей при 
этомъ потери». 
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ЦЗлый радъ опытовъ, произведенныхъ докладчикомъ въ этомъ направлении, 
указалъ, что такой способъ уменьшения чувствительности не даетъ удовлетво- 
рительныхъ результатовъ, а что сл$дуетъ или брать нЪсколько разбавленную 
водою с$рную кислоту или же разбавлять слишкомъ кр$иве спирты водою. 
Можно избрать тотъ или другой способъ, т. е., понизивъ крЪипость сфрной 
кислоты, употреблять ее для спиртовъ различныхъ кр$постей (отъ 94 до 961/25), 
причемъ, какъ выше сказано, значительно уменьшится чувствительность пробы, 
или же, употребляя для спиртовъ средней крЪпости отъ 941/, до 951/29 крфп- 
кую с$рную кислоту, во избфжаше ошибки, понижать прибавкою воды (по 
табличк$) кр$пость спиртовь выше 951/29 и затфмъ пробовать ихъ тою же 
Ер$пкою кислотою. При употреблени крфикой сФрной кислоты и слабые 
спирты, между 94 и 95°, дадутъ болфе вфрные результаты, чЪфмъ со слабою 
киелотою. Для большаго разнообразя и для достижешя большей точности, 
эти слабые спирты можно разбавлять пополамъ крфпкимъ спиртомъ въ 96° 
или болфе, и затЪмъ безцв®тность пробы опредЪлять при вдвое большемъ (по 
толщинВ) сло жидкости. 

Чтобы сдЗлать вЗрность пробы независимой отъ умфнья нагрЪвать жид- 
кость на голомъ огнз, слЗдуетъ въ обоихъ случаяхъ производить ихъ нагрз- 
ван!е въ водяной банЪ, въ продолжени одного и того же времени (1/4 час. 
достаточно). Второй способъ есть только улучшенный первый, ибо въ немъ 
проба примЗнена къ среднимъ спиртамъ, наибол$е встрЗчающимся, а поиравка 
касается исключительно рздкихъ случаевъ, очень слабыхъ и очень крфокихъ 
спиртовъ, тогда какъ при разбавленной сЪрной кислотВ, для того, чтобы не 
едфлать ошибки съ очень крфпкимъ спиртомъ, приходится жертвовать чув- 
ствительностью и вфрностью для всЪ$хъ остальныхъ сииртовъ. Манипулящи, 
которыхъ требуеть второй способъ, такъ просты, что никого не могутъ за- 
труднить; что же касается до нагрфван1я на голомъ огнз, то, во всякомъ 
случа, для этого требуется нЪФкоторый навыкъ, безь чего могутъ происхо- 
дить недоразум я. 

Что касается до перваго способа, то докладчикомъ была испробована сЗрная 
кислота удфльнаго веса 1,836 при 12°, а для втораго—кислота уд. в. 1,8408 
при 15° Р. Какъ въ томъ, такъ и въ другомъ случаЪ, премю должны полу- 
чать только тв спирты, которые будутъ давать совершенно безцв$тную пробу, 
безъ всякаго желтаго оттфнка. | 

ОпредЪлять безцвЪтность надобно по совершенномъ охлаждени пробы, 
черезъь три часа, и переливъ ее въ стклянку бЪлаго стекла, & не въ кол- 
бочкВ, въ которой производилось нагр вание. 

Въ настоящее время, когда предполагается ввести контрольный снарядъ, 
для опред%лен!1я потери при ректификащи, проба Савалля & Ы]апс получаетъ 
совсЗмъ другое значение, ч$мъ прежде. 

Посредствомъ этой пробы будутъ премироваться только спирты высокой 
очистки и слфдовательно примфнеше ея будетъ несравненно боле ограни- 
чено, чВмъ прежде, отчего она дфлается болЗе возможною. Такъ какъ мо- 
жетъ случиться, что кислоты, им$ющя вышеозначенныя кр$пости, дадуть 
пробу слишкомъ строгую и не будетъ выгоды, при назначени преми и про- 
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цента на угаръ, доводить сиирты до такой чистоты, то слЗдовало бы пре- 
доставить Г. Министру Финансовъ право понижать эту крЪиость, а равно 
опредфлять и усломя производства пробы инструкщоннымъ порядкомъ. По- 
лезно было бы, прежде введен1я такихъ иробъ, испробовать ихъ чувствитель- 
ность и вообще показашя на ректификащонномъ заводф, на посл дователь- 
выхъ продуктахъ перегонки, какъ предшествующихъ примЪ (чистый спиртъ), 
такъ и слфдующихъ за нею. Для установлен1я пробы докладчикъ бралъ 
чистый спиртъ (приму) и прибавляль къ нему чистаго амиловаго алкоголя 
(наиболЪе характеристическая составная часть сивушныхъ маслъ). Такимъ 
образомъ, оказалось, что открывается еще оть 0,01 до 0,02%/% примЪси амило- 
ваго спирта. 

Этимъ путемъ явллется возможность сравнивать по пробф спирты раз- 
пыхъ происхождей и приводить ихъ къ одному и тому же точно опред\- 
ленному признаку—чфуъ вводится однообразе. 

Въ виду постановления совфщания касательно установленя преми на 
очищенные спирты по испытан!и ихъ на чистоту, докладчикъ счелъь долгомъ 
ознакомить Техническй Комитетъ съ настоящимъ положешемъ дЪла въ отно- 
шен!и химической пробы на чистоту спирта поередствомъ сЪрной кислоты. 

При обсуждени въ Комитет изложенпаго доклада, со стороны Пред- 
сФдателя, между прочимь, было указано, что бывшимъ въ Феврал мЪсяцЪ 
1888 года при ДепартаментЪ Неокладныхъ Сборовъ совъщаншемъ '!) по вопросу 
объ очисткВ спирта и вывозф его заграницу имфлась въ виду проба на чи- 
стоту спирта посредствомъ нагр$ван!я его съ разбавленпой сЪрной кислотой; 
но то, что предлагаеть Л. Н. Шишковъ въ своемъ докладЪ, а именно— до- 
водить испытуемый спиртъ до опредфленной крЪФиости и затфмъ нагрЪвать 
его съ крфикой сфрной киелотой, совфщаню не было известно, почему, если 
проба при помощи перваго способа признается возможной, то и слфдуетъ 
держаться ршешя, принятаго уже совфщанемъ; это представляется необхо- 
димымъ, по инфню ПредеФдателя, еще и потому, что вновь предлагаемая 
проба на практик едва ли выполнима, ибо она обставлена такими манипу- 
лящями, вкоторыя въ высшей степеви затруднительны для акцизнаго надзора. 

Далфе Предефдатель указалъ, что бывшимъ совфщанемъ признавалось 
также вполнЪ возможнымъ испытывать на завод спиртъ кр$иостью въ 95° 
посредствомъ разбавленной сЪрной кислоты и опред$лать степень его чистоты 
по полной безцвЪтности (& Мапс), почему совфщажме и устаповило, чтобы 
спиртъ, предназначаемый къ вывозу заграницу, имфлъ на завод крЪпость 
не ниже 95°. Въ виду же высказаннаго при обсуждени доклада Л. Н. Шиш- 
кова опасения, что принятая совфщанемъ проба не будетъ достаточно чувстви- 
тельною для сииртовъ слабфе 95°, Предсфдатель обратилъ внимане на то,— 
не признаетъ ли Комитеть необходимымъ установигь крфпость спирта на за- 


1) Совфщаше состояло, подъ предсфдательствомъ Директора Депзртамента Не- 
окладныхъ Сборовъ, Тайн. Сов. А. С. Ермолова, изъ представителей винокуренной и 
сииртоочистительной промышленности, чиновъ Децартамента Неокладныхъ Сборовъ, 
членовъ Техническаго Комитета, Управляющихъ акцизными сборами и техниковъ Ко- 
митета и губернскихъ акцизныхъ управлений. 


Обсуждене до- 
клада Л. Ч. Шиш- 
кова въ Техниче- 
скомъ Комитетф. 
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водЪ не въ 95°, т. е. какъ признало сов щан!е, а въ 95!/2°, присовокупивъ 
при этомъ, что установлен!е таковой крфпости вообще желательно, такъ какъ 
при ней спиртъ будетъ поступать въ таможню съ крфиостью пе пиже 95°, т. е. 
съ такою же крЪфпостью, съ какою онъ проходитъ и при существующихъ пра- 
вилахъ по вывозу спирта заграницу. Для ректификацонныхъ же заводчиковъ, 
какъ то было выяснено на совфщанши, нисколько не затруднительно для 
отправки загравицу приготовлать спиртъ въ 951/20. Сопоставивъ такимъ обра- 
зомъ принятыя совфщанемъ положеня относительно пробъ спирта и указан1я 
по тому же предмету въ докладЪ Л. Н. Шишкова, Председатель полагалъ, 
что для опред$леня чистоты спирта слЪдуетъ установить какую либо пробу, 
руководствуясь при этомъ тфмъ соображенемъ, чтобы проба эта, на первое 
время, ‚давала только приблизительно в$рные результаты, хотя бы она и не 
была такъ чувствительна, какъ желательно было бы съ чисто научной сто- 
роны, лишь бы съ этой пробой могъ безъ особыхъ затруднен!й ‚справиться 
акцизный надзоръ. 


Многе члены Комитета высказали соображеня въ томъ смысл, что 
предложенная въ доклад$ Л. Н. Шишковымъ проба на чистоту спирта съ 
непрем$ннымъ условемъ доведен!я испытуемаго спирта до 95° не представ- 
ляется на практикВ удобной, что вполн% возможно остановиться на пробЪ 
посредствомъ нагрЪфван1я спирта съ разбавленною сФ$рною кислотою и что 
представляется желательнымъ, чтобы указанная проба, еще до разр шен1я 
въ Государственномъ СовЪфтВ общаго вопроса объ очисткЪ спирта, была вве- 
дена, какь временная м%ра, циркуляромъ Министра Финансовъ, коимъ вмф- 
нялось бы въ обязанность акцизному надзору въ свидЗтельствахъ по отпуску 
спирта заграницу удобтов$рять не только, что спирть былъ подвергнутъ 
ректификащи, но также указывать— достаточно ли спиртъ чистъ для получен!я 
добавочной вывозной премии. 


Заключене Тех- По обсужден!и доклада Л. Н. Шишкова, Техничесай Комитетъ пришелъ 
ническаго Коми- къ заключеню, что предлагаемая докладчикомъ проба, по сложности манипу- 


тета. 


лящй и необходимости имЪть для доведешя испнтуемаго спирта дб извЪст- 
ной ЕрЪиости дистиллированную` воду и опредЪленной чистоты приму '), ве 
можетъ быть преподана въ руководство акцизному надзору, и, вмст$ съ тЪмЪ, 
указалъ, что для опредЗлен1я чистоты спирта, при ршев!и вопроса о выдач3 
добавочной вывозной преми, долженъ быть ипреподанъ акцизному надзору 
такой способъ, который прежде всего былъ бы простъ въ мавипулящяхъ; 
что же касается чувствительности требуемой пробы, то на первое время до- 
статочно, если она будетъ приблизительною. Согласно сему, Техничесый Ко- 
митеть призналъь возможнымъ опредфлять чистоту спирта посредствомъ на- 
грфван!я его съ разбавленной сФфрной кислотой, почему и поручилъ Непре- 
м$нному Члену, совмЪстно съ н$которыми члевами Комитета, выработать 
премы опредЗлен1я чистоты спирта при посредетвз указаннаго способа, 
а затЪмъ составить для руководства лицъ акцизнаго надзора особую 
инструкщю. При этомъ ЁВКомитетъ выразиль также желавше, чтобы проба на 


1) Высшй сортъ очищеннаго спирта. 
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чистоту спирта была введена, въ видЪ временной мфры, циркуляромъ Ми- 
нистра Финансовъ, не ожидая разрфшен!я въ Государственномъ СовЪтВ об- 
щаго вопроса объ очисткЪ спирта и вывоз его заграницу '). 

Что же касается вопроса, возбужденнаго Преде$дателемъ, относительно 
той кр$иости, какую долженъ имЪть на заводЪ очищенный спиртъ, предна- 
значаемый къ вывозу заграницу, то Комитетомъ было выражено желане, 
чтобы эта крфпость была установлена въ 95'!/а градусовъ, такъ какъ резуль- 
таты испытаня, по принятому Комитетомъ способу, чистоты спирта, имЪю- 
щаго кр$пость въ 95° и выше, будуть получаться болфе правильные, чЪуъ 
со спиртомъь кр$постью ниже 955. 

Въ виду такого поставовлен!я Комитета, членъ Комитета Н. И. Тавил- 
даровъ и техникъ Комитета М. Г. Кучеровъ, по приглашеню Неиремфннаго 
Члена, приняли на себя изел$доване чувствительности пробы чистоты спирта, 
взявъ въ основане способъ, признанный Комитетомъ, согласно вышеуказан- 
ному, пригоднымъ и достаточнымъ для практики, и, кромЪ того, занялись 
разработкой тфхъ премовъ испытан!я чистоты спирта, которыя, при семъ 
с10с0обЪ, могли бы быть преподаны лицамъ акцизнаго надзора. 

По окончан!и этихъ работъ, Н. И. Тавилдаровъ и М. Г. Кучеровъ со- 
ставили особый докладъ: «объ испытави чистоты спирта», который и былъ 
внесенъ на обсуждене Комитета въ МаЗ мЪсяц 1888 года. ВмЪетЪ съ этимъ 
докладомъ обсуждению Комитета подлежали также: ‹Наставлеше къ испыта- 
ню вывозимыхъ заграницу спиртовъ, имфющихъ Ерфпость 95° и выше» (со- 
ставленное на оспован!и изслЪдован1!й, приведенныхъ въ докладф Н. И. Та- 
вилдарова и М. Г. Кучерова), и записка члена Комитета Л. Н. Шишкова 
‹объ испыташи чистоты спирта посредетвомъ сЗрной кислоты». 


1) На основан отд. Ш Высочайше утвержденнаго, 2-го Тюня 1888 г., мнЪн1я 
Государственнаго Совфта о мфрахъ къ развит!ю спиртоочистительной промышленности 
и о н$ёкоторыхъ измфненяхъ и дополнен1яхъ дфйствующихъ правилъ о вывоз$ спирта 
заграницу, опредфленное Высочайше утвержденнымъ, 27-го Декабря 1883 г., инфиемъ 
Государственнаго Совфта отчислеше 6°о съ вывозимаго заграницу очищеннаго спирта 
крЪфпостью не ниже 95°/о отмфнено и взамфнъ того, съ 1-го Гюля 1888 года, установ- 
лены слфдующая правила: 1) при вывозВ заграницу очищеннаго сцирта, сверхъ уста- 
новленнаго общаго безакцизнаго отчисленя, отправителямъ отчисляется еще 11/з°/о 
на ведро безводнаго спирта; 2) для признан!я спирта очищеннымъ и им$ющимъ право 
на установленную въ предъидущей стать премю, онъ долженъ имфть при выпускЪ 
его съ завода или склада крфиость не менфе 95!/3°/о и удовлетворять установленнымъ 
Министромъ Финансовъ требован1ямъ относительно чистоты и доброкачественности; 
3) испытан!е качества спирта производится, согласно установленнымъ Министромъ 
Финансовъ правиламъ, на завод или въ складф должностными лнцами акцизчаго над- 
зора, причемт, въ случа возражен!й со стороны спиртоотправителей, производится 
повфрочное испытан!е въ Техническомъ при Департамент® Неокладныхъ Сборовъ Ко- 
митет$ и 4) если при досмотр$ спирта въ таможн$ окажется разница въ кр$пости, 
превышающая установленный Министромъ Финансовъ нормальный предфлъ, или если 
возникнетъ сомнфв!е относительно тождественности предъявляемаго къ вывозу спирта 
съ т$мъ, который былъ испытанъ акцизнымъ надзоромъ, то производится повЗрочное 
испытан1!е спирта состоящими при таможняхъ чиновниками Департамента Неоклад- 
ныхь Сборовъ для надзора за вывозомъ спирта заграницу. 
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Докладъ члена Ко- Изъ всЪхъ извЪетныхъ до настоящаго времени способовъ опредФлен!я 
митета Н. И. Та-чистоты спирта, въ смыслЪ разныхъ условй, требуемыхъ практикой, какъ-то: 
вилдарова и техни чу ветвительности, & также быстроты и простоты выполнения, наибольшаго 
та внимания заслуживаетъ безъ сомнфвая способъ, основываюцщИйся на употреб- 
стоты спирта. лени крфпкой сЗрной кислоты. 

Въ томъ видЪ, какъ онъ предложенъ Саваллемъ, способъ этоть извЪстенъ 
подъ назваемъ дафанометра и въ общихъ чертахъ состоитъ въ слЪдую- 
щемъ. Испытываемый спирть нагр%ваютъ съ равнымъ объемомъ английской 
сфрной кислоты (по 10 куб. сант.) до кипЪн!я и, по охлаждени смЪси, наблю- 
даютъ, произошло ли въ ней какое либо измЪфнеше въ окраскЪ: вполнВ чи- 
стый спиртъ долженъ оставаться безцвфтнымъ, нечистый же — принимать 
болфе или менфе значительное окрашиване желтоватыхъ или буроватыхъ 
оттфнковъ, по густотВ которыхъ судятъ и о самой степени нечистоты. Для 
этого имЪется особая скала цвфтныхъ стеколъ, различные номера которыхъ 
отв$чаютъ тому или иному, разъ навсегда опред$ленному содержаню при- 
мЪсей, присущихъ неочищеннымъ спиртамъ и называемыхъ собирательнымъ 
именемъ «сивушнаго масла». Смотря по тому, къ которому изъ номеровъ 
скалы подходитъ полученная смЪсь, причемъ, конечно, послфдняя берется 
всегда въ вид слоя опредФленной толщины— въ особыхъ плоскихъ флакончи- 
кахъ,—данный спирть признается содержащимътоили иное количество прим$сей, 
выражаемое относительно: либо простой дробью, либо въ доляхъ процента. 

Такимъ образомъ способъ Савалля претендуетъ на значене двоякаго 
рода: служить не только пробой качественной, т. е. средствомъ опредфлять 
лишь: чистъ или нечисть данный спиртъ, но и способомъ количественной 
оцфнки чистоты или нечистоты продукта. 

По многочисленнымъ и всестороннимъ испытанямъ въ лаборатории Тех- 
ническаго Комитета д1афанометръ Савалля оказался, однако, далеко не дости- 
тающимъ своей цфли: какъ способъ метричесый, на практик% онъ приводить 
къ весьма ложнымъ заключенямъ, что и можно было ожидать по слФдую- 
щимъ соображенямъ. Если бы примесь, обусловливающая нечистоту спирта, 
представляла собою вещество однородное или хотя бы и совокупность раз- 
ныхъ веществъ, но въ составЪ своемъ всегда постоянную, какъ въ качествен- 
номъ, такь и въ количественномъ отношеняхъ, тогда, конечно, окрашиванге, 
происходящее отъ такой примфеи, находилось бы въ прямой и исключитель- 
ной зависимости отъ ея количества, и образцовая цвфтная скала служила бы 
этому количеству точнымъ м$риломъ. 

ДЪйствительно, много разъ приходилось убЪждаться, съ какой замЪча- 
тельно пропорщональной постепенностью измфняется окраска отъ сЪрвой 
кислоты по мЪрЪ того, какъ къ вполнЪ чистому, т. е. неокрашивающемуся 
отъ кислоты спирту, прибавлять какую либо опред$ленную примЗеь въ ма- 
ленькихъ, но все болфе и болфе возрастающихъ дозахъ. Опыты этого рода 
произведены были какт съ нфкоторыми изъ составныхъ частей сивушнаго 
масла въ отдфльности, такъ и съ вфкоторыми смфсями въ томъ видЪ, какъ 
получаются онЪ, въ качествЪ отбросовъ при дистиллящи спирта, на 38- 
водахъ, а именно: Уог-, Мас амРомъ и сивушнымъ масломъ. (Гизе]6]) въ тс- 


— 203 — 


номъ смыелф слова '). Въ результатЪ всегда получались столь правильныя 
цвЪтовыя градащи, что при помощи каждой изъ нихъ можно было рфшать за- 
дачи на содержане въ спирт соотвфтетвующей примЪси съ большой точ- 
ностью. Но такая точность возможна именно только при услови, чтобы каж- 
дан изъ упомянутыхъ градащй примфнялась къ той лишь примфеи, по кото- 
рой она сама составлена, — невозможно донустить, чтобы различныя вещества 
вполн$ одинаково относились къ одному и тому же редктиву. Опытъ ве 
только вполнБ подтверждаетъ это соображение по отношеню къ окрашиван!ю 
разпыхъ составныхъ частей сивушнаго масла сфрной кислотой, во еще болфе 
того—показываетъ, что предъугад ываемое различе идетъ гораздо далЪе, чфиъ 
это представляется возможнымъ съ перваго взгляда. 

Вотъ порядокъ, которому на самомъ дЪфлЪ слфдуютъь испытанныя веще- 
ства по степенямь вызываемаго въ нихъ сЪрной кислотой окрашиван!я. 
Самая сильная окраска отв$чаетъ самом у летучему изъ этихъ веществъ — уксус- 
ному альдегиду; затЪмъ идутъ: фузель, чистый амиловый спиртъ съ точкой кииф- 
н1я 132°, бутиловый спиртъ съ т. к. 109°, Уоац{ и накопецъ ХасШач{. Что ка- 
сается численнаго отношеня между степенями окраски, то оно можетъ бить 
постоянно лишь для химически опредфленныхъ тфлъ, каковы: альдегидъ, бу- 
тиловый и амиловый спирты, и приблизительно, принявъ окраску отъ альде- 
гида за единицу, выражается слфдующими числами: 


альдегилъ. . .. . . . 1 
амиловый спиртъ. . . . 0,5 
бутиловый › . . . . 0,13 


Остальвыя сифшанныя примфси, при одномъ и томъ же процентномъ 
содержани, даютъ окраску вообще различную— въ зависимости отъ происхож- 
дешя спирта, нри дистиллящи котораго онф получены, условй, которыми со- 
провождалось ихъ получене, и т. п. Для опытовъ употреблялись Уог-, Мас ау 
и фузель изъ Ревельскаго очистительнаго завода, переработывающаго спиртъ 
картофельный, и для нихъ начатая выше таблица продолжается приблизи- 
тельно въ такомъ видф: 


фузель ...... . 0,4 
Уогаё...... . 0,5 
Ма аф. ..... . 0,15 


Приготовлене цвЪфтныхъ скалъ и выводъ отношенй между степенями 
окраски для всфхъ этихъ веществъ производились слФдующимъ образомъ. Къ 
чистому неокрашивающемуся сФфрной кислотой спирту, каковымъ оказался 
изъ имфвшихся въ данное время образчиковъ только спиртъ Пфафа (95°,2) 
и Кошелева (955,5), прибавлялись, посредствомъ пипетки, раздленной ва 
Лоо-ыя доли куб. сант., тая порщи заранфе приготовленныхъ однопроцевт- 
выхъ (по объему) смЪсей того же спирта съ альдегидомъ, бутиловымъ спир- 
томъ и т. д., чтобы для каждаго изъ этихъ веществъ образовались растворы 


1) Для краткости будемъ называть его виредь фузеземъ. 
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въ 0,001°%/о, 0,0025%, 0,005°/, 0,0075°/о, 0,01°/0 и т. д. Затфмъ смЪси эти 
вагрЗвались съ сВрной кислотой и, по охлаждени, переливались въ плосв1е 
безцвзтнаго стекла флакончики одинаковой формы и разм$ровъ. Такимъ об- 
разомъ для примфси каждаго сорта составлялись, одна за другой, цвЗтовыя 
скалы, которыя оставалось только сопоставить между собой въ такомъ по- 
рядЕЪ, чтобы №№ одинаковаго оттЗнка находились на одной и той же пря- 
мой лини, согласно, вапр., слфдующей схемф: 
при содержании: 0,001%/5 0,0025°%/ 0,005%/ 0,0075°/ 0,01%/ 0,0259/ 


1) Длябутилов. спир, › > 0 0 0 0, 0. 0. 
› › › 0,001%/ 0,0025%/ 0,005%/о 0,0075%/о 0,01°/о 
2) › амилов. спир. › › › 0 0 0, 0, 0. 
› > `» › › 0,001%/о 0,0025% 0,005°/о 
3) › альдегида › › > › › 0, 0, 0; 
ит. д. 
гд$ 0,, 0,, 0, ... означаютъ силу отт$нковъ въ возрастающемъ порядкЗ, 


а О—безцвЪтность. Такъ какъ въ каждой изъ этихъ градащшй сила оттЗн- 
ковъ пропорщювальна количеству прим$си, то различе въ окрашивани для 
примЗсей разнаго качества опредЗлитея изъ тБхъ отношенй, въ которыхъ 
находятся между собою величины, выражающия содержан!е примЪсей въ см$- 
сяхъ одного и того же любого оттЗцка. Такъ, напримфръ, если для альде- 
гида, при содержан!и его 0,001%/о, получился такой оттфнокъ 0,, какой для 
бутиловаго спирта образуется только при содержани 0,0075°/о, то, очевидно, 
альдегидъ окрашивается оть сЪрной кислоты сильнфе бутиловаго спирта въ 
отношении: 
0,0075 : 0,001 = 7,5 
и если окрашиване альдегида принять за единицу, то окрашиване бутило- 
ваго спирта выразится дробью: 
15 = 0,13 

Число это и пом$щено въ вышеприведенной таблиц. Она, „разумЗется, 
никакого практическаго значеня имЪть не можетъ; но приведена какъ на- 
глядное доказательство того, какъ немаловажна вообще разница, въ отно- 
шен1яхъ къ с$рной кислотВ (въ смысл окраски), между составными частями 
сивушнаго масла. | 

Но въ числ$ постороннихь примесей въ спирт весьма часто встр?- 
чаются вещества, отличаюпнея чрезвычайной чувствительностью къ сЗрной 
кислоть; таковъ, напр., фурфуролъ. Изелдован1я, произведенныя въ лабора- 
тори Техничесваго Комитета, показали, что присутстве этого вещества въ 
спирт (95%) въ такой ничтожной доз, какъ 0,0001°/0, можеть быть еще 
вполнЪ ясно (окрашивате значительное) обнаружено. Сила окрашиваня его 
сЪрной кислотой превосходитъ, слФдовательно, окрашиваемость альдегида 
боле, чЗмъ въ 10 разъ. 

Итакъ, различ!е въ окраскВ отд$льныхъ составныхъ частей всей по- 
сторонней, составляющей нечистоту спирта, примси оказывается завися- 
щимъ еще болфе отъ качества, чЗмъ оть количества ихъ въ данномъ спиртф. 
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Если теперь принять во вниман!е, что въ неочищенныхь спиртахъ число 
отд$льныхЪъ постороннихъ веществъ гораздо болЪе, чмъ сколько избрано для 
упомянутыхъ опытовъ, & именно: кромф альдегида и амиловаго спирта въ 
настоящее время ихъ насчитывается болфе 20; что въ разныхъ спиртахъ онЪ 
м$фняются какъ по качеству, такъ и по количественнымъ между собою отно- 
шен:ямъ, въ зависимости: оть происхожден!я сиирта, которое часто бываеть 
неизвфстно, т. е.— имфютъ ли дДФло съ картофельнымъ, хлфбпымъ, паточ- 
НЫМЪ и Т. Д. СПИртомъ,—отъ способовъ и степени очистки спирта и, нако- 
вецъ, оть крфпости его, —то становится совершенно ясным, что на показан1яхЪ 
дафанометра Савалля отнюдь нельзя основывать какихъ бы то ни было опре- 
дЪлевныхъ сужденй о чистотВ испытуемаго спирта. ЦвЪтная скала стеколъ, 
составляющая существенную принадлежность д1афанометра, теряетъ такимъ 
образомъ всякое значеше. Если и можно извлечь изъ нея н%Ъкоторую долю 
практической пользы, то лишь въ слфдующей форм: оставивъ одно самое 
слабое по оттфнку стекло, употреблять его какъ условный образчикъ пре- 
ДЪльной, допустимой еще для очищенныхъ спиртовъ, окраски при испыта- 
шяхъ ихъ посредствомъ сфрной кислоты. 

Въ истори способа Савалля, какъ протекала она въ Техническомъ Ко- 
митетф, былъ моментъ, когда введен!е д1афанометра въ практику готово было 
осуществиться именно въ подобной формз. Скоро, однако, по мЪр3 нако- 
пления матерала самыхъ разнообразныхъ качествъ, позволявшаго изучить 
степень практичности пробы Савалля, съ употреблешемъ образцоваго стекла, 
съ большею подробностью, пришлось отказаться и отъ стекла. Причина въ томъ, 
что получаемые при испытаняхъ оттфнки часто различаются, какъ между 
собой, такъ и сравнительно съ образцовымъ оттфнкомъ стекла не только по 
густотз, но и но самому характеру, велфдстве чего не всегда легко правильно 
р®8шить: гуще или слабЗе данный оттзнокъ сравнительно съ образцовымъ, 
да и при сличени однфхъ степеней густоты является немалый произволъ, 
въ особенности для недостаточно изотщренваго глаза. 

Оставалось, сл довательно, попытаться только найти услов1я для прим%- 
нен!я реакщи Савалля & ]апс. Подобная попытка казалась тЪмъ боле за- 
манчивой, что обфщала достаточныя гаранти противъ ошибокъ въ оцфик$ 
результатовъ каждаго отдЗльнаго иснытан!я, такъ какъ, говоря вообще, от- 
личать полную безцвЪтность легче, чЁЗмъ различать оттЗнки боле или ме- 
нЪе товме. Выше было сказано, что вполнф чистый спиртъ при нагрЁван!и 
съ равнымъ объемомъ крЗпкой сЗрной кислоты по Саваллю, т. е. на голомъ 
огнЪ$ до векипав!я, остается безцвЪтнымъ, & нечистый окрашивается. Теперь 
разберемъ подробнфе т3 условя, при которыхъ проба такая можетъ счи- 
таться экспертизой вполнЪ надежной и практически примФнимой. 

Для изслдованй въ этомъ направлен!и наиболБе пригоднымъ материа- 
ломъ оказались два номера изъ цЪлой коллекщи фабрикатовъ Гамбургскаго 
дистиллящоннаго завода Фридлендера. №№ эти подъ этикетами «Н-гесИй- 
ат и ‹ехиает-гесийс>, кр$постю въ 96° и 96°,1, по испытани на за- 
пахъ (обыкновеннымъ способомъ и по Нагегу) и вкусъ, а также разными хи- 
мическими реакщями: Фдкимъ кали, ляписомъ (по Толленсу), марганцовока- 


— 206 — 


левой солью (по ВоИсег’у), анилиномъ (по Гог5$епт’у) и т. д., оказались та- 
кими превосходными образчиками спиртоочистительнаго искусства, равныхъ 
которымъ едва ли можетъ представитъ напта отечественная промышленность, 
не исключая и наиболЪе искусно ведущихъ свое дЪло дистиллящонныхъ заво- 
довъ Остзейскаго края. Если такой спиртъ (10 куб. сант.) нагрЪвать съ обыкно- 
венной английской сЗрной кислотой (10 куб. сант.) въ небольшой, тонкостЁнной 
длинногорлой колбозкЗ на пламени спиртовой лампочки, умфренно побал- 
тывая, но такъ, чтобы пламя не зализывало выше уровня жидкости и колба 
по возможности не выходила изъ пламени, до перваго яснаго вскипаня жид- 
кости, не давая, однако, ей, какъ говорится, бить ключемъ, и зат$мъ, по 
охлажден!и, сличить ее противъ свЪта или на листЪ бЪлой бумаги съ какой 
либо безцвЪтной жидкостью, всего лучше съ тфмъ же спиртомъ или съ тою же 
кислотою, съ которыми экспериментируютъ, то безусловно никакой разницы 
по цвфту не замфчается. Сколько разъ ни повторялись опыты, съ соблюде- 
немъ указанныхъ услов!й, результаты получались одни и ТЁ же. Вся мани- 
пулящя, равно какъ и улавливан!е окончательнаго момента нагрЪван!я, до 
такой степени просты, что доступны рфшительно всякому, кто только умЗетъ 
правильно держать перо въ рукЪ и знакомъ уже изъ обыкновенной житей- 
ской практики съ тфмъ явленемъ, которое носитъ назване кипфня. Всяюй 
видфлЪ кипящую жидкость и наблюдалъ, какъ обыкновенно начинается за- 
кипане: когда температура нагр$ваемой жидкости уже близка къ точкВ ки- 
пфн!я, со дна сосуда начинаютъ подныматься, одинъ за другимъ, пузырьки 
пара, которые сначала до поверхности жидкости не доходятъ, поглощаясь 
въ верхнихъ, менфе нагрфтыхъ слояхъ ея, велфдетве чего всегда и слышится 
вначалВ особенный, характерный и вполнЪ явственный трескъ — надежный 
признакъ близости полнаго кипФн!я; дЪйствительно, очень скоро затЪмъ, 
велЪдстве дальнфишаго нагр$фван1я жидкости, отчасти непосредственно внЪш- 
нимъ нагрфвателемъ, & отчасти велфдстые поглощеня все болфе и боле 
развивающагося пара,— температура ея возвышается на столько, что пузырьки 
пара уже перестаютъ поглощаться; прежнй довольно р3зв&й, звенящий 
трескъ стихаетъ, смфняясь легкимъ глухимъ шумомъ пфнящейся жидкости. 
Это и есть первый моментъ полнаго кип$н!я, чрезвычайно легко уловимый 
не только при большихъ массахъ жидкости, во и при незначительвыхъ ея 
количествахъ, каковы порщи, требуемыя пробой Савалля. Для этого надобно 
только лампочку помфщать на высотз глаза, чтобы можно было наблюдать 
вагр$ваемую жидкость несколько снизу и кружить колбочкой надъ пламевемъ 
спокойно, безъ торопливости, чтобы жидкость не вспфнивалась механически. 
На практик$ вЪть ничего проще какъ манипулировать такъ: взявъ горлышко 
колбы тремя пальцами, какъ держатъ перо, ввести ее наклонно въ пламя и 
такимъ движенемъ, какъ бы описывая букву о, вращать сосудъ вправо и 
влЪво съ такой быстротой, чтобы жидкость не пфнилась, по крайней м8рЪ 
сильно. Прямые опыты показываютъ, что при такомъ способЪ нагрфвав!я ни- 
как1я опасныя случайности м$Ъста не имЪютъ: жидкость перем шивается хо- 
рошо — перегр$ван1я не бываетъ, легко слЪдить за тфмъ, чтобы колбочка 
все время находилась въ пламени, & это посл5днее не зализывало стекла, 
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не покрытаго жидкостью, отъ несоблюден1я чего могъ бы ‹пригорать» спиртъ 
и т. п. Рекомендуемый премъ, помимо своихъ чисто теоретическихъ пре- 
имуществу, потому имевно и заслуживаетъ рекомевдащи, что имфются въ 
виду руки неопытныя, ибо только при его усломяхъ и возможно достаточно 
точное указане признаковъ, когда слфдуетъь нагрфваше прекращать. Если къ 
вышеуказаннымъ признакамъ прибавитъ, что отъ начала нагрфвашя до конца 
его требуется отъ 30 до 35 секундъ '), то получимь вс% услошя для увф- 
ревности въ проб даже въ рукахъ совершенно неопытныхъ. Посл вЪсколь- 
кихъ предварительныхъ пробъ всяк!й можетъ уже вполнЪ удовлетворительно 
освоиться со всфми тонкостями манипулирования. 

Термометръ показываетъ, что въ моменть появленя признака, когда 
нагрфван1е должно быть остановлено, температура жидкости достигаетъ по- 
стоянно 142—145°. На первый взглядъ можетъ казаться поэтому, что на- 
дежнЪе всего было бы и всегда руководиться термометромъ, принявъ за при- 
знакъ конца нагрЪфваня ваступлеше указанной температуры. На самомъ же 
дЪлЪ проба отъ этого не только ничего существеннаго ве выигрываетъ, но 
напротивъ — теряетъ. ДФло въ томъ, что температура жидкости растель все 
время и притомъ довольно быстро; уловить требуемый моментъ, да еще при 
условии, что внихан!е неизбЪжно раздфляется между наблюденемъ за жид- 
костью — съ одной стороны, и термометромъ — съ другой, — вовсе не легко. 
Кром того въ высшей степени затрудняется самая манипуляц!я: не такъ 
легко обращаться съ колбочкою, когда въ нее вставлена столь громоздекая 
сравнительно вещь, какъ термометръ; затфмъ всегда есть рискъ, при малЪй- 
шей неосторожности, разбить либо колбочку, либо термометръ, и, сл дова- 
тельно, пришлось бы имфть всегда большой запасъ какъ того, такъ и дру- 
гого, что значительно удорожило бы пробу. 

При болфе продолжительномъ и сильномъ нагр%ван!и, а имевпо, когда 
жидкость, напр., бьеть ключемъ въ течене 12 минуты, окраска появляется и 
въ самыхъ чистыхъ спиртахъ. 

Кром способа нагрЪван!я, примЗнимость пробы зависить еще отъ кр%- 
пости спирта, хотя въ предфлахъ обыкновенно встрфчающейся кр$пости— 
отъ 95 до 979— вмяне это, повидимому, ничтожно, но далЪе оно быстро воз- 
растаетъ. Одинъ изъ упомянутыхъ образчиковъ гамбургскаго спирта, имФв- 
пий 96°,1, по обезвожеви его вегашеной известью и многократной перегонкой, 
съ отбрасыванемъ каждый разъ первыхъ и посл$днихъ порщй диетиллята, 
превращенъ былъ въ 99°-ный спиртъ (точнЪе 99°,1) и этотъ посл$де!йй под- 
вергнутъ пробф <Фрной кислотой; окрашиване получилось довольно звази- 
тельное; разбавленный затфмъ до 98°,2 также окрасился; доведенный же до 
96°,9 окраски ужъ не далъ. Испытав!я, какъ и всегда, повторялись по вз- 
скольку разЪъ. | 

Что касается чувствительности пробы Савалля & Ыапс при описанныхт, 
условяхъ нагрЪван!я, то она вообще весьма значительна, а именно: 


') На самомъ дфл$ промежутокъ между тфмъ моментомъ, когда колбочка ввс- 
дена въ пламя, и первымъ векипан1емъ отличается замфчательнымь постоянствомъ во 
всевозможныхъ случаяхъ, & именно: 32—35 секундъ. 
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для альдегида ........ . 0,001 %4 
» бутиловаго спирта. ... . . 0,0075 » 
› амиловаго спирта. ... . . 0,005 » 
› УоаиРа ........ . 0,005 » 
› фузеля (..-.... . . 0,0025» 
› МасШацРа........ . 0,0075» 


› фурфурола........ . 0,0001 » 


КромЪ фурфурола, самая большая чувствительность оказывается, сл%- 
довательно, для наиболЪе летучей прим$си—альдегида, главнаго представителя 
той группы веществъ, которая при дистилляШи спирта переходитъ въ видЪ 
УогаиРа. Число, приведенное для этого послЪдняго въ таблицЪ, болЪе 0,0019; 
‚но надобно принять во вниман!е, что преобладающую составную часть УогапРа 
представляеть обыкновенный спиртъ; дфлая соотвфтствующую поправку, при- 
близительно и получимъ ту же чувствительность, которая найдена для альде- 
гида. Менфе летуч1я т$ла, говоря вообще, и къ сФрной кислотЪ мен%е чув- 
ствительны, но для сииртовъ: бутиловаго, амиловаго и т. д. чувствительность 
возрастаетъ въ обратномъ порядкЪ: такъ называемые высше спирты бол%е, 
низше менфе чувствительны; амиловый спиртъ, составляющий главную массу 
сивушнаго масла, занимаетъ между ними среднее положеше. Сырое сивушное 
масло, какимъ именно и быль испытанный фузель Ревельскаго завода, ока- 
зывается, однако, болЪе чувствительнымъ, ч$мъ амиловый спиртъ, что, впро- 
чемъ, и понятно, такъ какъ оно представляетъ обыкновенно такую сложную 
см$сь, въ которую входятъ вещества вефхъ степеней летучести, не исключая 
и альдегида, а главное—въ немъ-то и заключается въ наибольшемъ, сравни- 
тельно съ другими отбросами, количествЪ самая чувствительная изъ веВхъ 
нечистотьъ—фурфуролъ. 


Наблюдаемая зависимость между летучестью и чувствительностью раз- 
наго качества примфсей, разсматриваемыхъ въ общей ихъ совокупности — 
обстоятельство очень важное. Оно указываетъ на особенную пригодность пробы 
сЪрной кислотой для испытан!я спиртовъ именпо высокой вр$фоости, такъ какъ 
нечистоту этихъ посл$днихъ главнымъ образомъ и составляють вещества 
наиболзе летучая и прежде всего альдегидъ. Амиловвый спиртъ отд$ляется 
сравнительно легко; присутстве его въ высокоградусномъ спирт$, по крайней 
иЗр3 въ значительныхь количествахъ, не составляетъ поэтому случая обык- 
новеннаго; но даже и по отношеню къ прим$сямъ этого рода проба Савалля 
& Ыапе не теряетъ своего значеня. ДЪло въ томъ, что—какъ уже сказано— 
еще большей чувствительностью, ЧФмъ альдегидъ, отличается фурфуролъ; & 
этоть послВднй, какъ о томъ также упомянуто, находится преимущественно . 
въ фузел$, неразлучнымъ спутникомъ котораго, вслФдстве близости его то- 
чекъ кипЪв1я съ амиловымъ спиртомъ, онъ всегда и долженъ оставаться при 
перегонкахъ. Если теперь принять во вниман!е, что онъ является почти 
столь же постоянной составной частью сивушнаго масла, какого бы проис- 
хожден!я оно ни было, какъ и амиловый спиртъ (по крайней мЪфрЪ къ такому 
заключев!ю приводять вс сдфланныя въ лаборатори Техническаго Комитета 
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наблюден!я), то во всЪЖхъ случаяхъ, когда проба даетъ полную безцвтность, 
можно быть увфреннымъ въ чистотз спирта и по отношен!ю къ сивушному 
маслу точно такъ же, какъ относительно фурфурола, альдегида и всЪхъ дру- 
гихъ, болЪе чувствительныхъ примЪсей. - 

Изученная и выработанная такимъ образомъ на лучшемъ Гамбургскомъ 
спирт проба Савалля & Ыапс была примфнена затВмъ къ испытан!ю чистоты 
спирта нашихъ русскихъ дистиллящюнныхъ заводовъ: Кошелева, Атрыганьева, 
Сутйскаго завода, Вольфшмидта, Бертельса и Пфафа. Въ результат — изъ 
всфхъ испытанвыхЪ образчиковъ виолнф удовлетворили проб только спирть 
Пфафа и отчасти Вольфшмидта; спиртъ же Сутйскаго завода оказался наихуд- 
ШИМЪ. 

Обращаясь къ условямъ, отъ которыхъ зависить чувствительность, & 
слФдовательно и практическая примфнимость пробы Савалля & Мапс, нахо- 
димъ, что главная въ этомъ отношен!и роль принадлежить той температурЗ, 
до какой доводится смЪсь спирта и кислоты при нагр$ван!и, и той скорости, 
съ которой эта температура достигается. Нагр$фть смЪсь возможно быстр$е 
до 142—145°, по крайней мЗрф для примф$сей наиболЪе летучихъ, — услов!е 
необходимое и достигается оно всего лучше на голомъ огнЪ; при низшей 
температурЪ энерг1я реакц!и сильно падаетъ; возм$щене же этого недостатка 
въ энерми продолжительностью дЪфйствя сопраягается съ рискомъ потерять 
знатительную часть вещества, вслЗдстве улетучиван1я. Для примЪсей менЪе 
летучихъ, какъ амиловый спиртъ, соединев1е пониженной температуры съ 
надлежащей продолжительностью ея, хотя, быть можетъ, приводило бы къ 
тЪмъ же результатамъ, какъ и кратковременное нагр$ване до 142—145°, но 
во 1-хъ—главную примЪеь высокоградуснаго, очищеннаго дистиллящей, спирта, 
какъ уже было сказано, составляютъ не эти, а именно боле летучая веще- 
ства, во 9-хъ — необходимая для того продолжительность можетъ оказаться 
столь значительной, что проба сдЪлалась бы неудобной для практики. Вотъ 
почему зам$на спиртовой лампочки, напр., водяной баней, какъ ни соблазни- 
теленъ этотъ посл$дв!Й сиособъ нагрЪван!я, въ смысл безусловной незави- 
симости его отъ произвола экспериментатора, не можетъ быть признана цзле- 
сообразной съ точки зря теоретической, и произведенные въ лаборатори 
Техническаго Комитета опыты это заключене вполнз подтверждаютъ. 

По обсуждении всЗхъ описанныхъ до сихъ поръ изыскан!й въ спещаль- 
ной, подъ предс$дательствомъ Непремфннаго Члена Техническаго Комитета, 
Коммиси, проба Савалля & Мапс принцишально признава годной для при- 
мЪфнен1я ея въ акцизной практик; но въ виду той чрезмЁрной строгости, 
въ силу которой эта проба можеть выдержаться лишь немногими нашими 
спиртами, найдено было необходимымъ, тзиъ или инымъ путемъ, ослабить 
ея чувствительность на столько, чтобы, по возможности, вс признаваемые въ 
торговл лучшими сорта очищеннаго спирта имЗли возможность пользоваться 
установленной прешей. Въ такомъ вид вопросъ быль представленъ въ Тех- 
вичесюй Комитетъ, который, согласившись съ заключентемъ Коммици, пору- 
чиль Непрем$нному Члену распорядиться о дальнфйшей разработкЪ вопроса 
въ намЗченномь Коммисей направлеши. ВелЪдстве этого въ лаборатори 
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Техническаго Комитета предпринятъ былъ новый рядъ изел$дованй, резуль- 
таты которыхъ составляютъ предметь нижесл6дующаго изложешя. 

Ослаблене чувствительности пробы Савалля, при оставлени способа 
нагр%ван1я на голомъ огн%, мыслимо двумя путями: либо пониженемъ кр$- 
пости (уд. вфса) сЗрной кислоты, либо уменьшешемъ ея пропорщи, не изм$- 
няя крфпости. Первый изъ этихъ способовъ казался менфе удобнымъ, потому 
что приходилось бы заготовлять большия массы реактива, въ торговл въ 
готовомъ вид несуществующаго, что для Техническаго Комитета было бы 
довольно обременительно, а изготовлеше на заводЪ, по всей вЪфроятности, 
повело бы къ увеличеню стоимости, такъ какъ реактивъ этотъ не состав- 
лялъ бы для завода продукта обычнаго. Предпочтен!е поэтому отдано второму 
способу, т. е. уменьшеню пропорщи кислоты. 

Самыя условя задачи ясно уже указываютъ, каковъ долженъ быть ме- 
тодъ ея рфшен1я по этому способу. Требуется вайти для сФрной кислоты 
такую пропорщю, при которой проба & Мапе могла бы отличать по возмож- 
ности весь производимый нашими дистиллящюнными заводами спиртъ, удо- 
влетворяющ!й рыночному понято о хорошей очисткЪ, и браковать, точно 
также цЪликомъ, фабрикатъ низшаго достоинства, хотя бы по кр$Зиости онъ и 
подражалъ спиртамъ предъидущей категори. Самымъ простымъ и цЗлесооб- 
разниме для этого премомъ является, слфдовательно, такой: собрать съ раз- 
личныхь заводовъ возможно большее количество образчиковъ спирта разныхъ 
качествъ; испытать каждый изъ этихъ образчиковъ посредствомъ сфрной ки- 
слоты, постепенно и правильно уменьшая ея пропорщю, а затфмъ, сопоста- 
вивъ образующяся такимъ образомъ цвФтныя скалы такъ, чтобы окрашиванйя 
однфхъ и тфхъ же степеней образовали параллельные между собою ряды, 
разсмотр$ть, при какой пропорщи кислоты лучше образчики остаются без- 
цвзтными, а худи!е даютъ окраску. Эта пропоршя и можетъ быть принята. 
Такъ именно и было поступлено со спиртами, отчасти нарочно для того вы- 
писанными, отчасти имфвшимися на лицо въ лаборатори Комитета изъ до- 
ставленныхъ для обычной экспертизы, — а именно: отъ Келлера, Петрова, 
Кн. Оболенскаго,Ломжинскаго завода, Дрейера, Бертельса, Вольфшмидта, Ревель- 
скаго завода и Кошелева. ВеЪ эти спирты имфли кр$оость отъ 94°,7 до 96%6. 
Кислота употреблялась авглйская продажная (отъ Штоля и Шмидта) уд$ль- 
наго в$са 1,840. Результаты сведевы въ слфдующую таблицу, представляю- 
щую собой точную схему градашй окрашиван1я, полученныхъ для каждаго 
испытаннаго спирта при дЪйстии кислоты—въ слЗдующихъ пропорщяхъ: 
10:10, 9:10, 81/2:10, 8:10 и т. д. до 5:10 по объему. Степеви окраши- 
ван!я, начиная съ самаго слабаго явственнаго оттфнка, въ порядк$ ихъ воз- 
растан1я, отмЪфчены знаками 0,, 0,, 0.,.... 0,о; оттфнки еще боле слабые, 
близке къ безпвЪтности — знакомъ 0,; полная безцвЪФтность — 0, сомнитель- 
ная— 0? Въ случаяхъ, допускавшихъ какое либо сомнфе въ правильности 
испытан1я, одни и ТЪ же испытан!я повторялись по н%скольку разъ, и такъ 
какъ при этомъ всегда результаты получались достаточно однообразние, то 
приводимая таблица должна быть признаваема совершенно свободною отъ ка- 
кихъ бы то ни было случайностей. 
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На 10 к. с. спирта 
Кр$пость Сортъ сфрной кислоты въ к. с. 
Фирма завода. | СВЕ: —— 
спирта. спирта. 10 | 9 | 81/.| 8 а 
[3 | | 
| | | 
о а Е 
Келлеръ въ Петербург. . 95°,3 прима м а и 
Петровъ въ Петербург® .. 96°,2 прима ме ||. |= — 
выкур, цнепосред- | | 
. * с ъ ро = „ 1’ ъ г зе у ЗЪ | 
Скепскй № 1 винокуренный 95°.9 Роль В 0 |0 бе |= 
заводъ Ломжинской губ. {альнфЙшей 
ректификации. 
| | 
м м выкур. непосред- 
Винокуренный заводъ Кн. фиат | 
Оболенскаго въ Саратов- 95°,8 бражки безъ Об |0. | 03 | 9 | — 
ской губерши ..... далъезанен | 
° ректификац!и. 
рей я РИ | 95° прима 010 |0 : не В 
дреиеръ въ г. Ригь : | | 
95°, 3 1 сортъ 0. | (| 0210 —|— | — 
| 
| № Ш (знач. | 
95°,3 (знака неизв.) | |9 |9 а к: о 
Бертельсъ въ г. РигЪ : : | 
947 |№ П (знач. 0. |0 |0 |- " 9 
№ неизвЪст.) | | 
: | 966 | Мари 1% 0 |9 |= -—=|->- 
Кошелевъ въ г. МосквЪ 
| 96°,4 прима 001010 |— | — — 
96°, 5 прима 021010 ——|— | 
0 с ь +1 ‘ ) | | 7 Е рено 
Вольфимидтъ въ г. Риг% \ 96°, 2 секунда 0:10 |0 
95°.]1 тершя Ото 09 ()8 и Е | 0; 03 
: 2 96° им: 0.10151 =|= 
Ревельскй спиртоочи- | 6,1 она | | 
стительный заводъ 95°.4 секунда 0 | в | — 6-9 || ды 
| 
| | 
96°,1 прима ОК: № бо - — | — 
Ревельск1Й спиртоочи- | | | | 
м ЦО ‹ ЕР . _— г. 
стительный заводъ | 95',3 | секунда |0 | 0 ГО: | 9 | 


При разсмотр®нш этой а прежде всего еда въ глаза новое 
подтверждене тому, на что выше уже разъ было обращено вниман!е, а именно: 
что при пропорщи 10:10 весьма немноге спирты выдерживаютъ пробу. Въ 
данномъ случа изъ многихъ испытанныхь образчиковъ дали безусловную 
безцвЪзтность лишь спирты: Келлера, Петрова и Ревельсый (прима 96°,1). 
Съ уменьшетемъ пропорщи кислоты число выдерживающихъ пробу образчи- 
ковъ быстро возростаетъ, причемъ самой благопр!ятной оказывается такая про- 
порщя: на 10 к. с. спирта 9 к. с. кислоты. ДЪйствительно, разсматривая соотвЗт- 
ствующую графу окрашиван!й, наблюдаемъ зам чательно р$зкую разницу между 
результатами пробы для лучшихъ сортовъ спирта—съ одной стороны, и худ- 
шихъ— съ другой: вс примы, оказываюцщияся также и по инымъ испытан!ямъ 
продуктами хорошей очистки, пробу выдерживаютъ безусловно; вс секунды, 
терци, а также таве спирты, какъ Ломжинсвй и Кн. Оболенскаго, хотя и имВютъ 
высокую крфиость, но несомнфнно нечистые, какъ въ томъ убзждаютъ испы- 
таня ихъ и многими другими реакщями, и проб съ 9 к. с. кислоты далеко 
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не удовлетворяютъ. Единственное исключене представляетъ секунда (96°,2) 
Вольфшмидта, но она и по запаху, и по вкусу, и по различнымъ химиче- 
скимъ испытанямъ, разв немногимъ уступаеть прим того же и разныхъ 
другихъ заводовъ. 

Такъ какъ всВ испытанные образчики имЪли хотя и близкую между 
собой, но все же не одинаковую Евр$пость, то интересно было еще разъ, 
сверхъ опытовъ, произведенныхъ надъ гамбургскимъ спиртомъ съ подобной же 
Ц%лью, убфдиться, въ какой мфрз вмяетъ на окраску кр$иость спирта. Для 
этого взять былъ спиртъ Вольфшмидта и Кошелева, дававпий съ 10 к. с. 
кислоты окраску, близкую къ безцвЪтности. По разбавлети его водою и 
испытан!и разными кволичествами СсЪФрной кислоты, результаты получились 


слВдующе: 
_ Посл разбавления. | 
На 10 к. с. спирта, | 


До разбавленя. 


Крь- | На 10 к. с. спирта, 


Фирма завода. кислоты: 


кислоты. 


`|10к. с.|9 Б. с.18 к. с. “10. с. 9 к. < 8*/зк.с. 


Вольфшмидтъ р 96°,5 | 0? о | 0 1 95°3 | 0? 0 0 

° секунда | 96°,2| 0? 0 0 | 95°,7 | 0? 0 0 

Кошелевъ | \етергй | 96°,6% 0% О | — | 9541 0? 0 | — 
”. прима 96°,4 | 05 
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Оказывается, слЗдовательно, что по крайней мЪрЪ въ предВлахъ встр%- 
чающихея въ практик врЗпостей разсматриваемое вляне ничтожно, что 
вполнз согласуется съ заключен!емъ, высказаннымъ выше на основан!и опы- 
товъ надъ гамбургскимъ спиртомъ. 

Для составленя поняття о степени чувствительности пробы съ 9 в. с. 
кислоты, полученвыя для разныхъ сортовъ спирта окрашиваю!я (таблица на 
стр. 209), сравнивались съ подобными же окрашиван!ями для альдегида и ами- 
ловаго спирта— двухъ веществъ, характеризующихъ двЪ главныя группы при- 
мЪсей, составляющихъ нечистоту спирта. Для составлев1я см$сей съ этими 
веществами служили: спиртъ Келлера въ 95°,2, химически чиетый эльдегидъ съ 
т. к. 210, и амиловый спиртъ, очищенный оть фурфурола, съ т. к. 131—132°. 
Результаты выражаются сл5дующей таблицей: 


м — озивахенузираинемииене?, 
——> —————— 


—————б——дди д ———ж— 


На 10 к. с. спирта кислоты. 


оо 10 к.с. | 9ке. | 8л кс. | 8ке. 
Альдегида: 
0,01 об. %....... 06 0? 04 0; 
0,005 > %....... 05 05 00 02 


0,0025 > %....... 03 03 0 0 
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На 10 к. с. спирта кислоты, 


На 1 вси. 
а а 10 к. с. | 9 к. с. 81 /з к. с. 8 к. с. | 
Амиловаго спирта: 
0.01 06.%...... 0—4 02 0 0 
0,0075 2%...... 0. 0. 0 - 
0,005 ъ%...... 02 0 0 =? 


Табличка эта показываетъ, что проба & Мапе съ 9 к. с. сВрной кислоты 
ручается за чистоту, соотвЪтствующую содержан!ю около 0,0025%/о для альде- 
гида и 0,0015%/о для амиловаго спирта. 

Вс описанныя до сихъ поръ изыскавя производились съ кислотой 
одного и того же удЪфльнаго веса 1,840; во встрёчающаяся въ торговлЪ 
англ!йская сфрная кислота представляетъь въ этомъ отношени довольно зна- 
чительныя колебан!я; такъ, напр., полученные одинъ вскорЪ за другимъ изъ 
аптекарекаго склада Штоля и Шмидта образчики имфли удЪфльные вЪса: одинъ— 
1,8365, другой — 1,840. Лвилась поэтому надобность испытать еще вл1ян!е 
крфпости кислоты, хотя зарапфе можно было уже предвидфть, что разница 
въ нфеколькихъ единицахъ третьяго знака не должна оказывать особенно 
вреднаго вмяня на результатъ пробы—ни съ нормальной, ни съ пониженной 
до 9 в. с. пропорщей сЪрной кислоты. Въ самомъ дЪлф, никогда при испыта- 
шяхъ вь реакщи не участвуетъ все отм5ренное количество сЪрной кислоты, — 
нЪкоторая часть его всегда остается на стфикахъ мЪрнаго сосуда—въ одномъ 
случа бол$е, въ другомъ—менЪе, вообще всегда различное. На это неболь- 
шое различие никто и никогда не обращаетъ вниман1я, считая его совершенно 
справедливо малозначущимъ; а между тфмъ, принявъ остающееся количество 
кислоты—что вполн$ согласво съ дЪйствительностью—въ 1—2 капли, результатъ 
выходитъ подобный тому, какъ если бы вмЪсто кислоты данной крЪиости взята 
была кислота съ меньшимъ удфльнымъ вЪсомъ на | или 2 единицы въ третьемъ 
десятичномъ знакЪ. ДЪиствительно, такъ какъ 3 капли составляють 0,1 куб. 
сант., то ошибка отъ каждой остающейся капли, составляющей разницу между 
двумя опытами, равняется 0,033 к. с. или, при 10 куб. сант. кислоты, 0,33%/о, 
что по таблицЪ уд$льныхъ вфеовь (Кольбе) отвфчаетъ разниц$ въ удЪльныхъ 
вЪсахъ, при 15° Ц. приблизительно (по интерполящи) въ 0,00073; другими 
словами, каждая неучаствующая въ реакши капля отражается на результатЪ 
такъ же, какъ если бы вмЪето нормальной киелоты съ уд$льнымъь вфсомъ 
1,842 взята была кислота съ удЪльнымъ вЪсомъ 1,8413, а для двухъ капель, 
слЪдовательно,—какъ кислота удфльнаго вЪса 1,8405. Такимъ образомъ, одно 
уже то обстоятельство, что въ разныхъ случаяхъ количество участвующей въ 
реакщи кислоты неизбЪжно колеблется и это не оказываетъ никакого замЪт- 
наго влян]я на результатъ испытан, заставляетъь полагать, что и колебане 
вЪ удфльныхъ вфсахъ сФрной кислоты, если только оно ограничивается нЪ- 
сколькими единицами третьяго знака, вреднаго вл1ян1я на пробу не окажетъ. 
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Прямой опытъ это вполн подтверждаетъ; такъ, спиртъ съ завода Кн. Оболен- 
скаго въ 95°,8, нагр$тый съ кислотой удЪЗльныхъ вЪсовъ 1,840 и 1,8365, далъ 
слВдующия цвЗтныя скалы: 


___ На 10 к. с. спирта, кислоты. 
10 к. с. | 9 к. с. | 8 к. е. | 8 к. с. 


уд$льнаго вЪса 1,840..... 0 0. 03 | 02 
› > 18365 ....| 0 0. 0 |! 0 


Можно, сл$довательно, смфло не обращать вниман!я на н%которыя разли- 
ч1я въ удфльныхъ вфсовъ продажной кислоты; но, конечно, не представлялось бы 
затруднен и въ томъ, если бы для вящшаго единообраз1я признано было 
необходимымъ подбирать изъ наличнаго въ торговл запаса матералъ, наи- 
боле подходящий по удЪльному в$су къ тому, при помощи котораго проба 
вырабатывалась. 

Итакъ, способъ Савалля приводится окончательно къ слфдующей форм\: 
10 вуб. сант. испытуемаго спирта нагр ваются до вскинан1я съ 9 к. ©. англй- 
ской сфрной кислоты удФльнаго вЪфса, по возможности, близкаго къ 1,840. 
Спиртъ, безусловно удерживающий свою безцвЪтность при этихъ услов!яхт, 
считается чистымъ; спиртъ, окрашивающиея въ какихъ бы то ни было от- 
т$нкахъ, признается нечистымъ. 

Съ понижешемъ пропорщи сЪрной кислоты съ 10 к. с. ва 9 к. с. проба 
не только въ желательной м8рЪ ослабляется, оставаясь все-таки достаточно 
строгой, но позволяеть въ значительной степени пренебрегать даже тЪми 
небольшими и легко выполнимыми предосторожностями, которыя требуются 
отъ экспериментатора, примфняющаго неослабленную пробу — съ равными 
объемами кислоты и спирта. Если, при отношен!и 10:10, уловить первне мо- 
менты закипан1я представляеть еще н$которую важность и можетъ быть 
признано затруднительнымъ, то при 9:10 и этого условмя не требуется, по 
крайней мзр3Ъ въ той же степени. НагрЗван!е можетъ продолжаться до тзхъ 
порт, пока наступитъ вполн ясное, знакомое всякому глазу кипфн!е; пусть 
даже жидкость забъетъ ключемъ и въ этомъ вид кипить въ течен1и нфсколь- 
кихъ секундъ, не надобно только въ подобномъ состоян1и оставлять ее дольше. 
Такъ какъ и здесь, подобно тому, какъ при пропорши 10: 10, продолжитель- 
ность нагрЪван!я, оть его начала до полнаго вскипан1я, ограничивается 
32—35 секувдами, то, положивъ какъ наибольший предфлъ допускаемой про- 
должительности 40 секундъ, можно быть вполнЪ увфреннымъ, что за нф- 
сколько еще секундъ до истечен1я этого срока наступить явлене, назвать 
которое кип шемъ никто не затруднится; а такимъ образомъ, въ емыслВ прак- 
тичности, проба при 9:10 не оставляетъ, конечно, ничего болфе желать. Въ 
нижеслЪдлующей таблицф приведены данныя, свидфтельствующия о томъ, на 
сколько въ самомъ дЪлЪ даваемые этою посл$ днею пробою результаты не зависятъ 
отъ индивидуальности экспериментатора, сравнительно съ пробой 10:10. 
НагрЪвав!е продолжалось: 35 секундъ (до вскипан!я),' 60 секундъ и 90 секундт. 


Ы————щ—_- ——— ирисы, —= 


Сорть Крёпость Продолжительность нагрЪфвавя. | 
Фирма завода. р. 
с: т 35 сек. | 60 сек. | 90 сек. | 
| 
На 10 к. с. спирта 10 к. с. кислоты. | 
| 
Келлер. ....... прима 95°,3 0 03 | а 
| Петровъ. ее, прима 96°,2 0 03 — 
| 
На 10 к. с. спирта 9 к. с. кислоты. 
3 | 
Келлеръ. ....... прима 95°. 3 0 0 ыы | 
Петровъ. ....... прима 96°,2 0 0 — 
Бертельсъ....... № Ш 95",3 0 03 | 05—6в 
Кошелевъ....... Уешзрги 96", 6 0 | 03 0 
Вольфшимидтъ. ..... секунда 96°,2 0 


Прежде, ч$мъ приступить къ выводу заключен!й изъ этой таблицы, 
надобно замЪфтить слЪдующее: въ случаяхъ, когда нагрВваше продолжалось долЪе 
нормальнаго (35 сек.) срока, кипфше было настолько сильно, что колбочку 
приходилось обвертывать полотенцемъ, такъ какъ иначе обжигались пальцы, 
и по временамъ отнимать отъ пламени во избЪфжанше выбрасыван!я жидкости, 
велЪдетве чрезвычайно энергичнаго выдфлемя паровъ; при этомъ жидкость 
замЪтно выкипала. Между тЪмъ, какъ видно изъ таблицы, при пропорщи 
10:10 такой, можно сказать, идеальный спиртъ, какъ Келлера и Петрова, 
хотя и далъ окраску, но сравнительно очень слабую, а при 9 к. с. ва 10и 
вовсе никакой окраски не далъ. Это значить, что если дЪйствительно спиртъ 
чистъ, то онъ не долженъ окрашиваться 9-ю куб. с. кислоты на 10 к. с. 
спирта, какъ бы небрежно вагрфваше ни велось, въ смысл его продолжи- 
тельности. Подобная устойчивость чистаго епирта, безъ сомвфшя, всего 
краснор$чивЪе говоритъ въ пользу надежности пробы—еъ одной стороны, и 
доступности ея для всякихъ рукъ и глазъ, какимъ бы незначительнымь на- 
выкомъ они не отличались—©съ другой. Спиртъ Бертельса, Кошелева и Вольф- 
шмидта замЪтно уступаеть спирту Келлера и ЦШетрова, но и онъ, хотя при 
менфе продолжительномъ, но столь же бурномъ, кипячени выдерживаетъ 
испытавн1е благополучно; ихъ можно нагрфвать безъ риска вызвать замЪтное 
окрашиване до тъхъ поръ, пока голые пальцы могутъ вытери$ть прикосно- 
вен!е все боле и болЪе разогрфвающейся шейки колбочки, т. е. въ течеши, 
напр., 40 секундъ. 

Подводя итогъ всему сказанному о способ испыташя чистоты спирта 
посредствомъ крЗпкой сЪрной кислоты въ пропорши 9 куб. с. кислоты на 
10 в. с. спирта, получаемъ сл5дующ!е главнЪйше выводы: 

1) Чувствительность этого способа слабЪе пробы съ равными объемами 
кислоты и спирта, но настолько велика, что лишь товаръ несомнфнно высо- 
кой очистки можеть выдержать испыташе. 
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2) Онъ чрезвычайно простъ по манипулящямъ и требуетъ весьма мало вре- 
мени: въ часъ можно сдФлать, даже при небольшей привычкЪ, не менЪе 6 пробъ. 

3) Результаты его не зависятъ отъ индивидуальности экспериментатора 
и вполпЪ надежны. 

4) Онъ исключаеть всякую необходимость въ термометрахъ и ванпнахъ, 
а потому чрезвычайно дешевъ. 

5) Онъ можетъ быть примфняемъ при всякой обстановкЪ. 

Прилагаемое при семъ «Наеставлеше къ испытан!ю чистоты вывозимыхъ 
заграницу спиртовъ, иифющихъ крфпость 95%/ и выше», составлено согласно 
указашямъ настоящаго доклада. 


Наставлен!е къ испытан!ю вывозимыхъ за границу спиртовъ, имзющихъ кр%пость 
959 и выше. 


Принятый для акцизныхъ цфлей способъ испытаня чистоты высоко- 
градусвыхъ спиртовъ основывается на томъ, весьма ощутительномъ для глаза, 
различ1и, которое наблюдается между чистымъ и недостаточно очищеннымъ 
спиртами при дЪйстыи на нихъ крЬикой сЪрной кислоты; такъ, спиртъ хоро- 
шей очистки, при нагрЪвав1и его съ названной кислотой (въ пропорщи: на 
10 куб. сант. епирта—9 куб. сант. кислоты), остается безцвЪгнымъ; между 
тъмъ какъ нечистый, при тЪхъ же самыхъ услошяхъ, принимаетъ болЪе или 
менфе значительную — въ зависимости отъ качества и количества содержа- 
щихся въ немъ примфеей— окраску желтоватаго или буроватаго оттфнковъ. 

Для выполнен!я вефхь требуемыхъ этимъ способомъ премовъ служить 
особый наборъ принадлежностей, состоящий изъ ящика, въ которомъ пом}- 
щаются: 1) стклянка съ сфрной кислотой удЪфльнаго вЪеа 1,840; 2) узюе, 
высок1е стаканчики съ отмЪтками емкости (на одвихъ—въ 10 куб. сант., на 
другихь — въ 9 куб. сант.) для отмфриван1я спирта и кислоты; 3) длинно- 
горлыя колбочки для смшивашя отмфренныхъ порщй той и другой жид- 
костей; 4) спиртовая лампочка; 5) нЪеколько стеклянныхъ флаконовъ для 
сливашя въ нихъ смЪсей послЪ нагрЪван!я; 6) небольшая перегонная кол- 
бочка и къ ней 7) деревянная держалка, вставляемая въ отверсте одной 
изъ боковыхъ стфнокъ ящика. Двф послЪдня принадлежности имфютея на 
случай, если бы потребовалось нЪкоторую порщшю даннаго спирта пере- 
гнать, прежде чЪфмъ приступить къ испытан!ю его сЁрной кислотой. 

Порядокъ испыташя, равно какь и предосторожности, которыя необхо- 
димо при этомъ соблюдать, состоятъ въ сл$дующемъ: 

1) Подбютовленае посуды. Прежде всего надлежитъ озаботиться подго- 
товленемъ посуды. Для этого, веполоснувъ каждую вещь нфеколько разъ 
водою, потомъ чистымъ спиртомъ, или же—тфмъ самымъ, къ испытан!ю кото- 
раго готовятся, оставляютъ ее, въ опрокинутомъ положеши, въ тепломь и 
защищенномъ оть пыли мЪетЪ, сушиться. Вытираюме ся внутри съ помощью 
полотенца, бумаги и т. и. ередствъ не допускается, такъ вкакъ отъ этого на 
внугреннихъ стфикахъ сосуда могли бы оставаться слЪды, въ видЪ обрыв- 
ковъ, волоконъ и другихъ не легко устранимыхъ частичекъ, могущихъ по- 
вллять на результатъ испытания. 
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Примъчане. Приступая къ самому испытантю, полезно располагать всЪ 
необходимыя принадлежности, какъ-то: стклянку съ сфрной кислотой, мфрные 
стаканчики, колбочки и флаконы не прямо на столЪ, ана какой либо чистой, 
стекляной или глиняной, подетавкВ, напр., на блюдЪ, тарелкахъ, или просто 
на достаточно большомъ кускф обыкновеннаго оконнаго стекла. Это простое 
приепособлене удобно и очень полезно въ видахъ опрятности, составляющей, 
при выполнени вефхъ требуемыхъ даннымъ епособомъ испытавя операций, — 
одно изъ самыхъ необходимыхъ условй надежности результатовъ, по кото- 
рымъ окончательно судятъ о качеств исцытуемаго спирта. 

2) Отмъриване спирта и кислоты. Первая изъ операщй, которою 
начинается испытанте, состоитъ въ томъ. что берутъ стаканчикъ въ 10 к. с. 
и, держа его на высотЪ глазъ, осторожно, по стЪикЪ, вливаютъ въ него изъ 
какого либо маленькаго сосуда иснытуемый спиртъ, до тфхъ поръ, пока 
уровень его въ стаканчик, т. е. средвяя часть нижпей поверхпости мениска, 
совпадеть съ чертой. Точно такъ же отмфриваютъ и сфрную кислоту, для 
чего служитъ другой стаканчикъ—съ чертой, отвЪчающей 9 куб. сант. 

Примъчане. Не слфдуетъ забывать о необходимости закрывать стклянку 
еъ кислотой тотчасъ по миповави въ ней надобности; въ противномъ случа\Ъ 
кислота, въ силу своей соособности жадно поглощать изъ воздуха влагу, 
можеть измфниться съ течешемъ времени въ крфиости и даже отчасти по- 
терять безцвфтность, велФдестне попаданя пыли и т. 0., что дЪлаетъ кислоту 
уже негодною къ употреблентю. 

3) Смъшиване спирта съ кислотой. Когда такимъ образомъ спиртъ и 
с«Ърная кислота отуЪрены, беруть колбочку и вливаютъ въ нее, по возмож- 
ности вполн%, находянйся въ мфрномъ стаканчикВ спиртъ. Это достигается 
тЪуъ, что, выливъ главную массу жидкости, стаканчикъ опрокидываютъ 
вертикально надъ колбочкои и въ течене нЪеколькихъ секундъ притрогиваются 
его краями къ впутренней стЪикЪ горлышка колбы. При такомъ пруемЪ 
послфдная капли жидкости стекаютъ безъ затруднешй, послЪ чего бистро 
сливаютъ въ ту же колбочку и заготовленную поршю сФрной кислоты, однако — 
не всю заразъ, а вебольшими частями, према въ 4, и при постоянном 
взбалтываши образующейся емфеи, которая при этомъ сама собою разогрз- 
ваетея— все сильнТе и сильнЪе по мЪрф прибавлевя кислоты. Этой предо- 
сторожностью, равно какъ и указаниымъ порядкомъ сливаня киелоты со 
спиртомъ, причемъ именно кислота приливаетея къ спирту, а не обратно, 
пренебрегать отнюдь не сл$дуетъ; въ противномъ случаЪ и хорошо очищен- 
ный спиртъ можеть дать замфтную окраску; кромЪ того, значительная часть 
жидкости, велЪдетв1е энергичнаго ея вскииашя, можетъ выброситься изъ колбы. 

4) Науфтване смъси. По стечеми въ колбочку послфднихъ капель 
кислоты (иремъ здЪфеь тотъ же, какъ и при сливаши епирта), приступаютъь 
къ нагрЪвавтю смфси посредствомъ спиртовой лампочки. Фитиль этой лам- 
почки должепъ быть обрфзанъ ровно и выдвинутъ на столько, чтобы пламя 
имфло длину около одного вершка и ширину, въ нижней, самой широкой 
своей части, — около '/4 вершка. При такихъ размфрахъ оно будеть имЪть 
форму небольшаго узкаго конуса, что дасгь возможность съ удобствомь на- 
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блюдать за жидкостью во время ея нагрЗваншя и вести этотъ послЪдн!й 
процессъ правильно и однообразно во вс$хъ случаяхъ. Нагрфваше см$си 
производится слфдующимъ образомъ: взявъ тремя пальцами колбочку, въ 
верхней трети ея высоты, на подобе того, какъ держатъ ручку пера во время 
писан!я, наклонно вводятъ колбочку въ верхнюю часть пламени и немед- 
ленно, такимъ движешемъ пальцевъ, какъ бы набрасывая букву 0, застав- 
ляютъ жидкость безпрерывно вращаться то вправо, то влЪво, вслЪдстве чего 
она достаточно хорошо перем шивается, что необходимо во избЪжане вред- 
ныхЪ перегрфван1й въ тЪхъ или другихъ ея частяхъ. Надо стараться при 
этомъ не выводить колбочку изъ пламени по возможности во все время на- 
гр%ван!я. Не слБдуеть также кружить колбочкой слишкомъ медленно, но 
нЪтъ нужды и въ большой торопливости. Наивыгоднфйшая быстрота будетъ 
въ томъ случаЪ, когда жидкость вспфнивается по всей своей массЪ только 
при перем нЪ ея вращен!я изъ одного направлен1я въ другое. При такой 
быстротЪ см3сь звзбалтывается и моментъ вскипан!я улавливается вполнЪ 
хорошо. Весьма важная предосторожность состоитъ также въ томъ, чтобы 
язычекъ пламени не облизывалъ колбочку выше краевъ уровня нагр%ваемой 
жидкости, что, при неслишкомъ торопливомъ взбалтыван!и, достигается безъ 
труда; иначе же ст$нки колбочки могутъ перегр$Фваться и спиртъ, какъ гово- 
рится, подгорать. Такимъ образомъ нагр$ване продолжается до тфхъ поръ, 
пока явятся признаки настоящаго кип%н1я. Часто за долго еще до такого 
кип н!я, прежде ч$мъ смЪсь введена даже въ пламя, въ ней зам чается 
выдфлен!е мелкихъ, какъ бисеръ величиной, пузырьковъ, беззвучно, малень- 
кими струйками подымающихея къ поверхности. Подобное явлене не должно 
быть принимаемо за признакъ кипфвя. Настоящее закипане начинается 
лишь съ того момента, когда со дна сосуда, съ легкимъ, довольно р$зкимъ 
трескомъ и ровными маленькими толчками, заставляющими колбочку слегка 
вздрагивать — для глаза незамЪтно, но ощутительно въ пальцахъ,— начинаютъ 
выдфляться пузырьки болфе крупные, большая часть которыхъ въ первое 
время снова поглощается жидкостью, велфдстые чего и слышится этотъ ха- 
рактерный трескъ; но затЪмъ, когда температура достаточно уже поднялась 
во всзхъ слояхъ жидкости, пузырьки пара развиваются обильнЪе и выходятъ 
на поверхность свободнЪе, велЪдстне чего прежний рЪфзюй трескъ становится 
глуше, а поверхность жидкости покрывается иной. Этотъ, то моментъ пер- 
ваго вскипан1я и требуется уловить. Нагр$ван!е прекращаютъ, не дожидаясь, 
пока жидкость начнетъ бить ключемъ, или по крайней-мЪрЪ надо избЗгать 
того, чтобы жидкость находилась въ этомъ нослЪднемъ состояни не долЪе 
одной—двухъ секундъ. 

Случается, что смЗеь закипаетъ неспокойно, а боле или менЪе чув- 
ствительными толчками, не часто слфдующими другъ за другомъ. Это не- 
удобство въ большинетвЪ случаевъ происходитъ оть неравном$рности нагр$- 
ван1я и можетъ быть предупреждено боле внимательнымъ соблюдешемъ 
указанныхъ въ этомъ параграф правилъ. Въ рЪдкихъ случаяхъ, когда оно 
зависитъ отъ другихъ причинъ и устранено быть не можеть, нагр%ване 
смфси останавливаютъ послЪ перваго или втораго толчка. 
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Весь процессъ нагрфваня длится отъ 30 до 40 секундъ. Для боле 
удобнаго наблюден!я за нимъ, полезно помфщать спиртовую лампочку немного 
выше глаза, такъ, чтобы во время нагрфван!я можно было видЪть колбочку 
нЪсколько снизу. 

5) Охюаждене смъси. Нагрфтую смЪеь, не выливая изъ колбочки, 
оставляютъ остыть. ПрибЪфгать къ какимъ либо искусственнымъ средствамь 
для ускорен1я охлажден1я, какъ-то: помфщать горячую жидкость въ холодное 
мЪето, погружать ее въ сифгъ и т. п., отнюдь ве слфдуеть. Часто смЪсь, 
остававшаяся во все врехя нагрфван!я и вскорЪ послЪ того, внолнЪ без- 
цвфтной, при дальнфйшемъ стоян!и, пока происходить ея охлажден!е, усп$- 
ваетъ довольно замфтно окраситься. Ускоряя, сл$довательно, процессъ охлаж- 
ден1я, не позволяя такимъ образомъ жидкости дойти до окраски, къ которой 
она способна, рискуютъ сдфлать неправильное суждене о качеств испытуе- 
маго спирта, а именно: принять вечистый спиртъ за очищенный, 

6) Переливане смъси во флакончикь и наблюденле цвтъзта ея. Когда 
суЪеь на столько остынетъ, что шарикъ колбы можно свободно держать въ 
рукЪ, ее переливаютъ во флакончикъ. ЗатЪмъ берутъ два другихъ флакон- 
чика, наливаютъ въ одинъ изъ вихъ испытываемаго спирта, въ другой—сЗр- 
ной кислоты, ставять между ними флаконъ съ полученной смЪеью и смотрятъ 
на нихъ противъ св$та. Если жидкость средняго флакончика не представ- 
ляетъ яспо, на первый взглядъ, уловимаго оттфика, которымъ бы она отли- 
чалась отъ сосфднихъ двухъ жидкостей, спиртъ признается чистымъ. Если 
же, напротивъ, она болЪе или менЪе рЪзко отличается, то рЬшительно за- 
ключаютъ, что испытанный спиртъ не чистъ. Въ промежуточномъ случа», 
когда различ1е въ цв$тЪ наблюдается, но довольно слабое, исиытане повто- 
ряютъ еще два раза и окончательную опЪнку даннаго спирта основываютъ 
на сличен!и съ образчиками самой безцвЪтной изъ всфхъ полученныхъ въ ре- 
зультатЪ смЪсей; такъ, напр., если для одного и того же спирта двЪ сиЪси 
оказываются слегка окрашенными, а одна не можеть быть ясно отличена по 
цвфту отъ образцовыхъ жидкостей, то вопросъ рЪшается этой послфдней, 
т. е. спиртъ признается чистымъ. Если же самая свфтлая изъ всфхъ симЪсей 
все-таки проявляеть нЪфкоторую окраску, то спиртъ окончательно признается 
невыдержавшимъ испытан1я— нечистымъ. 

7) Предварительная переонка спирта. Въ случаяхъ, когда въ подле- 
жащемъ испытаню спиртф можно подозр$вать присутстне какихъ либо слу- 
чайныхъ, нелетучихъ примфсей, каковы, напр., вытяжка изъ бочки, частички 
сургуча оть неосторожнаго опечатыванмя и раскупоривавая посуды, содер- 
жавшей въ себЪ этотъ спиртъ, и т. д., — слфдуетъ предварительно такой 
спиртъ подвергнуть перегонкЪ. Для этого достаточно взять порщю около 
20 куб. сант., т. е. двойную сравнительно съ тою, какая идетъ на смёшен!е 
съ сфрной кислотой. Самая же перегонка производится такимъ образомъ: 
наливъ спиртъ въ перегонную колбочку, закупориваютъ ее обыкновенной, но 
чистой, хорошо подобранной пробкой, и зажимаютъ въ держалку, вставляемую 
въ боковое отверсте ящика, на нфкоторой высот, достаточной, чтобы можно 
было подставить лампочку. Въ качеств прИемника приспособляютъ одну изъ 
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длинногорлыхъ колбочекъ, надвигаемую почти до самаго дна на трубку, 
служащую для отвода спиртвыхъ паровъ. Нагрфвав!е ведутъ осторожно, на 
самомъ небольшомъ пламени, чтобы жидкость не перебрасывалась и стЪнки 
перегонной колбочки ве перегрЪвались. Прлемникъ при этомъ стараются 
охлаждать возможно лучше, помфщая его въ сн$гъ или безпрерывно обливая 
холодной водой. Перегонка ведется по возможности до конца, но не досуха, 
такъ какъ въ противномъ случаЪф могутъ нерейти вмЪетЪ со спиртомъ про- 
дукты подгоран1я нелетучихъ примфсей, содержавшихея въ спиртЪ. Вся опе- 
рашя длится около 5 минутъ. Перегнанная поршя спирта, прежде чЗмъ 
идти на испытан!е посредствомъ сфрной кислоты вышеописаннымъ порядкомъ, 
должна принять комнатную температуру. 

8) Генеральная проба. При значительномъ накоплении пробъ, взятыхъ 
отъ разныхъ бочекъ, въ видахъ сбережен!я труда и времени при испытан1яхъ 
на чистоту, можно составлять изъ нЪеколькихъ пробъ одну общую, смфшивая 
ихъ между собою въ равныхъ объемахъ, числомъ однако не болЪе какъ изъ 
10 бочевъ, 

Въ тзхъ же случаяхъ, когда спирть не разлить еще въ бочки и на- 
ходится въ цистернахъ, проба отъ каждой цистерны испытывается отдфльно. 

Одновременно съ изложеннымъ докладомъ члена Комитета Н. И. Та- 
вилдарова и техника М. Г. Кучерова, обсужденю Комитета подвергнута была 
нижеел$дующая записка члена Комитета Л. Н. Шишкова «объ испытани 
чистоты спирта посредствомъ сЗрной кислоты». 

Главный недостатокъ въ способЪ Савалля состоитъ въ томъ, что при- 
знакомъ. для прекращен!я нагрЪван1я пробы служитъ моменть начинающагося 
вскипан!я, т. е. ипоявлен1е первыхъ пузирьковъ пара, не поглощающагося 
ЖИДКОСТЬЮ. 

Уловить этотъ моментъ, при необходимости все время приводить колбу 
въ движен!е, для человзка, неимфющаго навыка, довольно затруднительно, 
во веякомъ случаЪ требуется много вниман1я. При слишкомъ осторожномъ 
нагр$ван!и и недостаточномъ или неумфломъ приведен!и колбы въ движене, 
очень разогрЪвается стекло, жидкость перегрЪ вается, происходятъ подскоки 
и даже выбросы. При болЪфе быстромъ дви жен!и колбы, мене методичномъ, 
отъ образующейся ифны труднЪе наблюдать первое появлене пузырьковъ и 
приходится доводить жидкость до яснаго кипфшия, которое узнается потому, что 
если на мгновен!е остановить движене колбы, не вынимая ея изъ пламени, 
то пзна пе должна исчезать. Эта операщя требуеть нфкотораго навыка, хотя 
и меньшаго, и возможна только при достаточно разбавленной кислотЪ, не 
выше 1,836 уд$льнаго вЪса, что и составляевь приблизительно 65'/2° Боме 
(1,83). Отъ начала появленля пузырьковъ до наступлен!я сильнаго вскипан!я, 
температура очень быстро повышается, а наступлене перваго момента много 
зависить отъ Ерфпости спирта. Ве эти обстоятельства при употребления 
кр$пкой кислоты и въ случаЪ крфикихъ спиртовъ дфлаютъ обыкновенпую 
пробу Савалля въ практикЪ совершенно невозможною. Разбавленная кислота 
уже въ значительной степени устраняетъ этотъ недостатокъ, а потому можетъ 
быть употреблена съ большимъ усиЪхомъ, но и при этомъ, въ нфкоторой 
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степени остаются т же неудобства, оть необходимости улавливать моментъ 
вскипан!я, безъ чего будутъ получаться неточные и разнообразные результаты. 

ВмЪсто нагрфван!я ва голомъ огнф до вскинашя, можно употреблять 
водяную баню, но выдерживать пробу болЪе долгое время, а именно: 11/4 часа, 
причемъ получаются тЪ же результаты и даже иногда съ большею чувстви- 
тельностью; и при этомъ такой способъ даетъ возможность взять кислоту 
болфе крЪпкую. Сравнительвые опыты по обоимъ сиособамъ, однако же, по- 
казываютъ, что спещшально для открытя альдеида первый способъ болфе 
чувствителенъ, т. е. нужна хотя и кратковременная, но болфе высокая тем- 
пература, ч$мъ 1009. Хотя альдегида въ спиртахъ содержится весьма мало 
и разница, отъ этого происходящая, будетъ незначительная, тёмъ не менФе, 
для большей увфренности и точности, сл$довало бы комбинировать оба спо- 
соба, но только замфиить признакъ вскипан!я другимъ, болфе точнымъ. 

Оказывается, что виолнф достаточно во вефхъ случаяхъ нагрЪть до 
140° Ц., причемъ еще никакого вскипан!1 не происходить, и затфмъ для 
окончання дфистия вужно пробы нагр$фть въ водяной банЪ, но тие уже 
достаточно получаса, вмЪфсто 11/4 часа, какъ прежде. 

Для доведеня жидкости до 140°, можно бы было употреблять особыя 
ванны, во всЪ онЪ въ практикЪ очень неудобны и гораздо легче это сдФлать, 
просто вставивъ въ колбу термометръ, разд$ленный до 2009, съ хорошо ви- 
димыми дфленями. Онеращя съ термометромъ производится весьма легко, 
никакихь особыхъ предосторожностей не требуетъ, кончается менфе, чЪуъ 
вь минуту времени, и температура для вефхъ возможныхъ случаевъ будетъ 
всегда одна и таже, такъ что получается полное однообразе и виолнЪ устра- 
няется индивидуальность наблюдателя. 

Чувствительность при этомъ способф такъ велика, что можно съ полною 
достовЪрностью открыть менЪе чфмъ 0.005°/5 альдегида и 0,019/0 сивушныхъ 
маслъ. Главное же удобетво этого способа состоитъ въ томъ, что нВтъ вадоб- 
ности брать разбавленную кислоту и слфдовательно, не говоря уже о неудоб- 
ствахъ приготовлять такую кислоту, получаетея большая чувствительность. 

Что касается до водяной бани, то всякая кострюля, съ опрокинутою 
крышкою и поставленная на плиту, можеть для этого служить. Баня можетъ 
быть устроена для нагр$ваня сразу многихъ пробъ, напр., 16-ти и боле, 
съ употребленшемъ для горфн!я спирта. Такая баня съ лаипою обойдется при 
большомъ заказЪ менфе 25 руб. На заводахъ, гдЪ есть всегда паръ, нагрЪ- 
ван1!е на спирту не потребуется и время нагрфва можетъ быть еще сокра- 
щено при болЪе горячемъ парЪ. Чтобы предохранить пробы отъ засорфия 
пылью, ихъ слЪдуетъ закрывать колпачками изъ стекла. 

Тавъ какъ при способЪ вагрЪваня до вскипан1я, проба не тотчасъ же 
готова, & требуетъ, по крайней мЪр$, часъ времени для того, чтобы дЪйстве 
произошло вполнЪф, и это будетъ еще зависить отъ того, какъ быстро будетъ 
охлаждаться проба, то изъ этого видно, что вагрфване въ водяной банЪ ни- 
сколько не займетъ болЗе времени, а напротивъ меньше, но получается бо- 
лфе однообразия. 

Если будетъ принято д$Злать средвюю пробу для каждыхъ пяти бочекъ, 
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то съ ванною для 16 колбочекъ можно свободно въ часъ времи окончить 
всю операщю съ 80-ю бочками. Еще надобно замЪтить, что вс пробы съ 
значительнымъ содержавн!емъ примфсей, болфе 0,02%, не потребуютъ ванны, 
а прямо посл нагр$ван1я въ колбочкЪ уже проявится явственпый желтый 
цвЪтъ и спиртъ долженъ быть забракованъ для получев!я прем!и. 

Выгоды, предлагаемыя изм$ненемъ пробы, состоять окончательно въ 
слЗдующемъ: 

1) Употреблене крЪфикой кислоты, имфющейся въ торговлЪ, и для са- 
мыхъ кр$фпкихъ спиртовъ даже до 97°. 

2) Полная увфренность въ пробЪ и однообразе результатовъ. 

3) Всякое исключене индивидуальности и искусства экспериментатора. 

Что касается до инструкщи для производства пробы '), то составитель 
заниски на всЪ пувкты согласенъ, за исключенемъ пункта о признакЪ, по 
которому слфдуетъ судить о концЪ нагрЪван!я; кром того, онъ полагалъ бы 
полезнымъ употреблен!е колпачковъ во время охлаждения пробн. 

Въ случа сомнфв!я въ существовании окраски пробы, слЪфдовало бы 
имЪфть два цилиндрика одинаковой длины, съ обыкновенною шириною внут- 
ренней пустоты и сливать въ эти цилиндры исиытуемую пробу и вполиЪ 
безцв$тную жидкость, а затфмъ, поставивъ ихъ на бфлую бумагу, сравнивать 
цвЪтъ въ обоихъ. Если и тутъ при опредфленномъ сло, наир., въ 32 верш., 
не окажется разницы, то пробу сл$дуетъ считать безспорно безцвЪтною. 

При обсуждени въ Техническомъ Комитегь всфхъ вышеприведенныхь 
матераловъ, противъ предложеннаго въ докладВ Н. И. Тавилдарова и М. Г. 
Кучерова способа испытан!я чистоты спирта, изъ числа всВхъ присутство- 
вавшихьъ въ засфдаши лицъ было сдЪлано возражене только членомъ Коми- 
тета В. С. Глуховымъ, который признавалъ, что нагрфване сиирта съ 
сЪрной кислотой на голомъ огнЪ, какъ то предлагалось въ докладЪ, пред- 
ставлляеть большое затрудпене въ томъ отношени, что безъ надлежащаго 
навыка, при подобномъ нагрЪвЪ, колбочки будутъ весьма часто лопаться; 
разогр$тая же см$сь будетъ при семъ разбрасываться и несомвЪ$нно причи- 
нить вредъ окружающимъ предметамъ и лицамъ, производящимъ испытавше. 
Предложен!е же Л. Н. Шишкова—нагр$вать смесь кислоты со спиртомъ на 
водяной банф-—-имфетъ, по мнЪню В. С. Глухова, также большое неудобство, 
заключающееся въ значительной медленности испытан!я. Поэтому, съ своей сто- 
роны В. С. Глуховъ предложилъ нагр®вать колбочку со смЪфсью сфрной кислоты 
и спирта въ расплавленяомъ стеаринз или въ м$Флныхъ опилкахъ, гдё испы- 
туемая смЪсь будетъ покойно и равномЗрно нагр$ваться до требуемой тем- 
пературы, т. е. 140°. 

Относительно этого предложен!я нфкоторые члены Комитета замфтили, 
что нагрзвать колбочку въ средЪ веществъ, подобныхъ упомянутымъ, какъ 
показываютъ опыты, неудобно, велФдстве невозможности слЗдить за состоя- 
н1емъ нагрфваемой жидкости и по неимЪн!ю достаточной увзренности въ 
томъ, что пагрЪван1е см$си происходитъ всегда при одной и той же темпе- 


1) Т. е. вышеизложеннаго «наставлен!я», стр. 216. 


ратурф. Предсфдатель же, по поводу замфчавшй В. С. Глухова, провелъ ту 
мысль, что вагр$ван!е смфси спирта съ сфрною кислотою на голомъ огнЪ 
требуетъ, безъ сомпЪн!я, извЪстнаго навыка, извЪетной осторожности, но 
едва ли можно опасаться, что лица акцизнаго падзора не въ состояни бу- 
дутъ, послЪ непродолжительной практики, вести требуемое нагрЪване съ 
надлежащимъ успЪхомъ и что, слЪдовательно, нельзя основывать возраженя 
противъ предлагаемаго способа нагрЪван1я на одномъ лишь опасеши за 
трудность его. 

Затфмъ, переходя къ самому докладу Н. И. Тавилдарова и М. Г. Ку- 
черова, Предсфдатель указалъ, что данныя доклада показываютъ, насколько 
подробно и обстоятельно изученъ тотъь премъ испыташя чистотн спирта, 
который предлагается вЪ ‹наставлен!и», а потому казалось бы, по мнфн!ю 
Председателя, возможнымъ предлагаемый способъ принять полностью безъ 
всякихъ измЪнен!й, а самое наставлене предложить въ руководство лицамъ 
акцизнаго надзора. 

ВполнЪ разд$ляя мнЪфн!е Г. Предсфдателя, Технический Комитетъ призналъ 
способъ испытавя чистоты спирта, предложенный въ доклад» Н. И. Тавилдарова 
и М. Г. Кучерова, вполнз цфлесообразнымъ и отв$чающимъ требованшямъ ипрак- 
тики, высказавъ при этомъ мнЪв!е, что сказанный способъ будетъ чувстви- 
теленъ и достаточно то4енъ не только для испытаня спиртовъ крФпостью 
въ 959 и выше, но и для спиртовъ крфпостью въ 949. Въ силу сего послд- 
няго положеня, Комитетъ призналъ возможнымъ разницу между крЪпостью, 
прмы какой спиртъ испытывалея на заводЪ, и тою, какую онъ будетъ имфть 
по прибытми въ таможню, допускать въ одинъ градусъ. Въ видахъ же сбере- 
женя труда и времени при значительномъ накоплени пробъ, Комитетъ по- 
лагалъ вполпЪ возможвымъ, въ случа нахождешя спирта въ цистернахъ, 
брать для испытан1я пробу прямо изъ цистернъ, при перевозкЪ же спирта 
въ бочкахъ, для получешя общей пробы—составлять таковую изъ равныхъ 
частей пробъ, взятыхъ въ отдфльности не болЪе, какъ изъ 10 бочекъ. 

На основани всего вышеизложеннаго Техническй Комитетъ призналъ 
необходимымъ, чтобы испытанте чистоты спирта ири вывозЪ его заграницу произ- 
водилось согласно составленному Гг. Тавилдаровымъ и Кучеровымъ ‹«наставле- 
н!ю> и чтобы «‹наставлене» это !) предложено было для руководства акциз- 
ному надзору при особомъ циркуляр Департамента Неокладныхъ Сборовъ съ 
нижеслЪдующими указан!ями: а) разница между крфпостью спирта, подвер- 
гнутаго испнтаню его чистоты на завод, и тою, какая можетъ оказаться въ 
спирт на таможнЪ, допускается не свыше одного градуса; 6) если разница эта 
булеть превышать одинъ градусъ и крЪфпость спирта, пришедшаго на таможню, 
будетъ не ниже 941/2° градусовъ, а равно, если цвЪть спирта окажется не 
чистымъ, то чиновникомъ Департамента Неокладныхъ Сборовъ, состоящимъ 
при таможнВ для надзора за вывозомъ спирта заграницу, должно быть 
произведено повфрочное испытав!е чистоты спирта на таможнЗ, причемъ, въ 
случа возражев:й со стороны спиртоотиравителей, отъ таковаго спирта от- 
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бирается проба и отправляется въ Техничесюй Комитетъ, для изслЪ дования; 
в) если разница въ крЪпостяхъ спирта будетъ болЪфе одного градуса, но при 
этомъ крфпость пришедшаго на таможню окажется ниже 941/з градусовъ, то 
отъ таковаго спирта должна быть отобрана проба и отправлена въ Техниче- 
сый Комитетъ, для изслфдован!я; г) въ случаяхъ, указанныхъ въ пунктахъ б 
и в, спиртъ, проба котораго отправлена въ Техническй Комитетъ для изел%- 
дован!я, пропускается заграницу, но премя за него, какъ за чистый спирть, 
можетъ быть выдана только тогда, когда данный спиртъ Техническимъ Ко- 
митетомъ будетъ признанъ чистымъ; д) объ испыташи чистоты спирта 
долженъ быть составленъ актъ, съ указанемъ въ вемъ количества вывози- 
маго спирта по объему, его крЪиости и общаго числа градусовъ, а также 
какой пробой спиртъ иснытывался, т. е. простой или теперальной и, нако- 
недъь, признается ли данный спиртъ чистымъ, и е) при вывозвыхъ свидЪтель- 
ствахъ должна прилагаться кошя съ акта объ испытании чистоты спирта \). 
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Очистка спирта, 


Занятия Комитета въ разсматриваемомь перюдЪ его дфятельности по 
вопросу объ очисткВ спирта относились, главнымъ образомъ, до ректификащи 
посл$дняго и состояли собственно въ выясненми тЪхь мЪръ, которыя должны 
бы быть предприпяты въ отношени обыкновенной ректификащи спирта, въ 


‚видахЪ вакъ увеличен1я отпуска за границу хорошо очищеннаго спирта, такъ 


и боле широкаго распространеня его на пнутреннемъ рынкЪ. Одинъ же 
изъ разсматривавшихся Комитетомъ вопросовъ касался очистки спирта химиче- 
скимъ способомъ, сущность котораго, однако, не смотря на предложене Коми- 
тета, изобрЪтателемъ его не была выяснена, и даже самый способъ не былъ 
описанъ, почему ходатайство изобрЪтателя— назначить конкурсъ на изыска- 
не лучшаго способа очистки спирта—Комитетомъ не было уважено. 
Вопросъ о необходимости м$роприятй относительно обыкновенной рек- 
тификащи спирта, въ видахъ увеличен1я отпуска за гравицу хорошо очищен- 
наго спирта и болфе широкаго распространентя его на внутреннемъ рыпкФ, 
возникъ впервые въ 1885 г., благодаря члену Комитета Л. Н. Шишкову, ко- 
торый, въ своемъ докладЪ Комитету ‹объ испытан!и чистоты спирта», за- 
тронулъ вопросъ о сивушномъ маслЪ, остающемея на ректификащонныхъ за- 
водахъ. По этому поводу въ унпомянутомъ доклад, между ипрочимъ, указано, 
что ращонально устроенный ректификацюнный заводъ, работая методически, 
т. е. перерабатывая вторые и третьи сорта спирта на первый сортъ, слЪдова- 
тельно приводя все окончательно къ одному высшему сорту и къ никуда не- 


`) Указан1я эти получили надлежащее осуществлен1е издашемъ циркуляра Ми- 
нистерства Финансовъ отъ 4 Августа 1388 г., за № 2,113. 
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годному отбросу, получаетъ: 1-го сорта спирта — 85/0, 2-го сорта — 69/9, 
первогона и погона 31/>°/о, сивушнаго масла—2°/о и потери—81/20/о. 

Далфе докладчикъ обращалъ внимаше на то, что на ректификац!оп- 
пыхЪ заводахъ накопляются въ значительномъ количеств сивушныя масла, 
неимюпия никакого употреблен!я. Между тЪуъ эти масла обходятся за- 
водчику очень дорого, ибо заводчикъ, покупая сырой спиртъ, платить и за 
нихь полную стоимость спирта и причитающийся акцизъ. Для возвращен!я 
затраты па акцизъ дфлаются во многихъ м$стахъ злоупотреблен!я, состоящ!я 
въ томъ, что сивушныя масла разбавляются слабымъ спиртомъ и вывозятся 
заграницу вмЪфсто дЪфйствительнаго спирта и тотчасъ же выливаются вонъ 
въ море или просто ва землю, а соотвфтственное количество спирта про- 
дается въ Росаи какъ перекуръ, или же просто прибавляютъ по ведру сивуш- 
наго масла на бочку сыраго спирта, отправляемаго заграницу. 


Для избЪжашя веего этого, слЪдовало бы, по мнфн!ю докладчика, дать 
заводчикамъ законное право на возврать акциза за представленное ими си- 
вушное масло, полученное при ректификащи спирта. При этомъ докладчикъ 
полагалъ, что представленное къ сложешю акциза сивушное масло, въ количе- 
ствЪ, напр., ве бол\е 2%/о ректификованнаго спирта, должно быть или уничто- 
жаемо въ присутетыи акцизнваго надзора, или подвергаемо денатурализащи 
посредетвомъ прибавленя къ неху сырой нефти, скипидара, животнаго масла 
и другихъ веществъ, несвойственныхъ спирту. 

Хотя составлене необходимой инетрукщи какъ относительно способа 
денатурализащи сивушнаго маела, такъ и относительно опредЪленя подмЪси 
к нему постороннихъ веществъ, представляется, по мнфню Л. Н. Шишкова, 
задачею довольно трудпою, тфмъ не менЪе, при нфкоторомъ навык и руко- 
водствЪ инструкщею, главнЪйпия примфси къ сивушному маслу могутъ быть 
узнаны. Въ заключеше докладчикъ замЪчалъ, что вино, полученное очисткой 
на уголь, безъ предварительной перегонки, не даетъ, какъ показываютъ опыты, 
чистаго продукта, & содержитъ значительное количество сивушнаго масла, 
весьма вредно дЪйствующаго на народное здоровье. 


Къ изложенному предложешю Л. Н. Шишкова 'Техническй Комитетъ 
отнесся весьма сочувственно и призналъ необходимымъ возвращать акцизъ 
за остающееся ири очисткЪ спирта на епиртоочиствыхъ заводахъ сивушное 
масло въ количествЪ не болфе 2%/о весго прошедшаго чрезъ очистительный 
аипаратъ сыраго спирта, съ услошемъ, чтобы сивушное масло было подвер- 
гаемо денатурализащи въ присутствии акцизнаго надзора, & равно указать 
признаки, могущие служить для опредфлен1я на заводахъ того вещества, ко- 
торое слфдуетъ признавать за сивушное масло. 


Къ вопросу о чистотВ спирта и примфеи къ нему сивушнаго масла 
относится также представлевный Комитету въ началЪ 1887 г. докладъ Не- 
премфннаго Члена о производств въ лаборатори Комитета испытав1я нЪ- 
которыхъ спиртовъ, предназвачавшихея къ отнравкЪ заграницу чрезъ Одес- 
скую таможню, причемъ оказалось, что эти спирты содержали до 45/0 си- 
вушнаго масла. 
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Это обстоятельство дало поводъ поставить на обсуждене Комитета во- 
просъ о томъ, слЗдуетъь ли возвращать акцизъ при вывозз заграницу спирт- 
ныхъ жидкостей, богатыхъ содержанемъ сивушныхъ маслъ,—каковой вопросъ 
разъясненъ Комитетомъ въ отрицательномъ смысл® по слЗдующимъ сообра- 
жен!ямъ: такъ какъ въ существующихь законоположеняхь по возврату 
акциза при вывоз заграницу спиртовыхъ жидкостей, вс таковыя жидкости 
поименованы, о сивушномъ же маслЪ ничего не упоминается, то, по мнзн!ю 
Комитета, представлялось цлесообразнымъь не возвращать акциза съ выво- 
зимыхъ заграницу спиртовыхъ жидкостей, богатыхъ содержаемъ сивушныхъ 
маслъ. ВмЗстВ съ симъ Комитетъь считаль необходимымъ, при вывоз» 
спиртныхъ жидкостей заграницу, когда представляется затруднительнымъ 
опредЗлить, къ какому разряду провозимая спиртовая жидкость должна быть 
отнесена, высылать пробу таковой жидкости въ Техничесвй Комитетъ для 
опред$лен1я—ел$дуеть ли пробную жидкость признавать за сырой спиртъ 
или нфтъ. Для надлежащаго же руководства въ подобныхъ сомнительныхъь 
случаяхъь Комитетъ поручиль Ненрем$нному Члену И. А. Недошивину, члену 
Комитета Л. Н. Шишкову и технику Комитета М. Г. Кучерову установить 
простЪйшие признаки богатыхъ содержавнемъ сивушнаго масла спиртовыхъ 
жидкостей, для нагляднаго отлифя ихъ отъ сыраго спирта. 

О сложенИи акци- Вопросъ о сложен!и акциза съ сивушнаго масла, возбужденный, какъ 

За СЪ ПОлучаеМато | азано выше, членомъ Комитета Л. Н. Шишковымъ, снова поставленъ былъ 

при ректификащи 

спирта, въ вад® В обсужден1е Комитета въ концЪ 1887 г. При этомъ ПредсФдатель Комитета, 

отброса — сивуш- Между прочимъ, указалъ, что со времени установленя добавочной 3°!0 преми 

наго масла. при вывозЪ спирта заграницу, отпускъ очищеннаго спирта далеко не такъ 
увеличился, какъ того можно было ожидать; это обстоятельство, по миЪшю 
Предсфдателя, до нфкоторой степени, показываетъ, что добавочная 3°/о премя 
не волн достигаеть своей пфли. По вопросу же о потер спирта при его 
очисткф, какъ замфтиль ПредеЪдатель, въ 1886 г. командированъ былъ на 
спиртоочистительные заводы Непрем$вный Члеяъ, предетавивпий записку объ 
очистк$ спирта и объ учет$ происходящей при этомъ потери, въ которой 
затронуть уже вопросъ объ измфневм добавочной 3°/о преми. Не касаясь 
пока этого вопроса, Председатель Комитета предложиль обсудить исключи- 
тельно вопросъ о сложен!и акциза съ сивушнаго масла, получаемаго при 
очисткз спирта; при этомъ ПредсЪдатель, съ своей стороны, полагалъ, что 
сивушное масло составляеть для заводчика весьма тяжелое бремя, такъ какъ 
въ маслВ этомъ теряется уплаченный за него, какъ бы за спиртъ, акцизт,— 
что вызываеть со стороны заводчика нодмфшиван!е названнаго масла къ спирту, 
идущему въ продажу простому народу, а также отправляемому за границу. 
Для устранен!я подобныхъ злоупотреблений, слфдовало бы, по мнзвю Пред- 
сЪздателя, слагать съ сивушнаго масла акцизъ,—что дастъ возможность завод- 
чикамъ, съ выгодой для себя, хорошо очищать спирть и отправлять загра- 
ницу только спиртъ высокой очистки. 

При дальн йшемъ обсуждевши поставленнаго вопроса, Непремфнный Член, 
сообщилъ, что между нимъ и членами Комитета: Л. Н. Шишковымъ, 0. А. 
Ванлярскимъ, Н. И. Тавилдаровымъ и В. Н. Андрсевымъ и нЪфкоторыми тех- 
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никами происходило совфщане, въ которомъ обсуждался вопросъ о сложении 
акциза съ сивушнаго масла, причемъ было выяснено, что вопросъ этотъ мо- 
жеть быть р%фшенъ въ положительномъ смыслЪ, но при соблюден!и ниже- 
сл$дующихъ главныхъ условий: а) представлене сивушнаго масла для упи- 
чтожен1я и сложен!я съ него акциза можеть быть предоставлено только за- 
водамъ ректификащоннымь и водочнымъ; 6) сивушное масло должно быть 
тщательно промыто и отвфчать извЪстнымъ требован!ямъ; в) сивушное масло 
требуемаго качества уничтожается и освобождается отъ акциза въ полномъ 
представленномъ количествЪ; г) измЪреше количества сивушнаго масла должно 
производиться по объему, а опредфлеше его кр$пости— по свиртом$ру Трал- 
леса, и д) уничтожене сивушнаго масла должно быть обставлено извЗстными 
формальностями и производиться въ присутств!и лицъ акцизнаго надзора. Для 
ближайшаго опред$лен!я содержаня сивушныхъ маслъ въ сырыхъ спиртахъ, въ 
лаборатор!и Техническаго Комитета, согласно заявлен!ю одного изъ членовъ 
Комитета, было произведено нЪеколько испытан! сырыхъ спиртовъ различ- 
ныхъ кр$ёпостей, причемъ выяснилось, что въ крфикихъ спиртахъ выше 90° 
ихъ содержится весьма мало, обыкновенно не болЪе 0,3%, и только въ спир- 
тахъ болЪфе слабыхъ, напр., въ 70° и ниже, пайдено было сивушныхъ маслъ 
до 0,69%. 

Въ отношен!и же ректификащи спирта, тфмъ же членомъ Комитета 
было обращено внимаше на примЪнене для горячей очистки спирта раз- 
личныхь методовъ работы, причемъ было указано, что нфкоторые заводы по- 
лучаютъ, при ректификащи снирта, только два продукта: совершенно чистый 
спиртъ и сивушное масло въ количествЪ 1/4°/о, (отъ 0,1 до 0,4°/о), —отмытое 
водою и содержащее лишь ничтожную примфсь воды и спирта. Поэтому, въ 
виду разнообразя методовъ ректификащи спирта, необходимо при разрЪше- 
ни вопроса о процент сивушнаго масла, которое должно быть представляемо 
ЕЪ уничтожешю, точно условитьея относительно того, что слфдуетъ называть 
сивушнымь масломъ. Если представлять къ уничтожению чистое сивушное 
масло, отмытое водою, то, при маломъ его количествЪ, остающемел послз рек- 
тификащи, сложене съ вего акциза выразится очень малой величиной; такъ, 
напр., при получевми оть '/4 до 1/20/% такого сивушнаго масла, сложеше 
акциза выразится отъ одной до двухъ копфекъ на ведро 40° вина. Впрочемъ, 
при большомъ производствЪ и эти величины имфють уже значене, такъ какъ 
въ общемъ могутъ составить довольно большую сумму. 

ДалЪе, тотъ же членъ Комитета указалъ, что отмытое сивушное масло 
составляеть продуктъ довольно опред$леннаго характера, такъ что подыЪеь 
въ нему постороннихъ веществъ, какъ напр. жировъ или нефтяныхъ про- 
дуктовъ, легко можеть быть открыта, и хотя получене сивушнаго масяа въ 
отмытомъ вид требуетъ особаго приспособлен1я, но, такъ какъ приспособ- 
лен!е это стоить весьма недорого, то оно доступно всякому заводу. Въ виду 
же того, что отмытаго сивушнаго масла получается мало, можно было бы 
слагать съ него акцизъ въ увеличенномъ размЪр$. 

Если бы предиоложено было слагать акцизъ съ сивушнаго масла, не 
вполнз отдЗленнаго отъ спирта и воды, т. е. съ такъ называемыхъ четвер- 
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тыхъ продуктовъ, то, по мн®н!ю того же члена Комитета, трудно было бы 
указать на какой либо опредфленный процентъ для сложен1я акциза, такъ 
какъ количество сказанныхъ продуктовъ бываеть весьма различно и дохо- 
дить до 4-хъ и боле процентовъ; кромЪ того весьма трудно опредФлить и 
отличительные признаки такой жидкости, тЪмъ болфе, что къ ней легко мо- 
гуть быть примфшаны различныя вещества, для открытя которыхъ необхо- 
димо изслдован!е жидкости въ лаборатории. 


КромЪ указанныхь неудобствъ, являющихся при сложени акциза 38 
четвертые продукты, такое сложеше нец$лесообразно еще и потому, что 
при немъ вмЪет$ съ сивушнымъ масломъ придется уничтожать огромную 
массу спирта, смфшанпаго съ масломъ, и этимъ какъ бы поощрять заводчи- 
ковъ не доводить ректификацю до конца, т. е. работать плохо. Между тмъ 
получен!е отмытаго сивушнаго масла никакихъ особыхъ затрудненй пред- 
ставлять не можетъ, такъ какъ на всякомъ завод, кромЪ аппарата Савалля. 
для чистыхъ продуктовъ, имфется еще вспомогательный аппаратъ для раздЗ- 
леня низшихъ сортовъ спирта, спещальное же приспособлене для отмыван!я 
сивушваго масла стоитъ весьма недорого. 


Въ виду всфхъ изложенныхъ соображенй представлялось бы всего 
удобнфе и ращональнфе остановиться на сложени акциза съ сивушныхъ 
маслъ, по возможности, отдфлевныхъ отъ спирта и воды; но въ такомъ случаЪ 
необходимо было бы установить возможно опредфленные, отличительные при- 
знаки названваго отброса, & равно и способы для открыпя въ немъ подмЪ- 
сей. Для этой цфли, по зам$ Чан того же члена Комитета, кое-что уже 
отчасти сдфлано, а именно— предлагалось, чтобы къ сложен!ю акциза допуска- 
лось лишь такое сивушное масло, въ которомъ металлическй спиртомфръ по- 
казывалъ бы около 88° и которое при смЪфшен!м съ насыщеннымъ воднымъ 
растворомъ поваренной соли, въ равныхъ объемахъ, давало бы уменьшен!е 
въ своемъ объемЪ не боле, какъ на 15%/. КромЪ того, при смфшен!и такого 
сивушнаго масла со см№сью, состоящею изъ равныхъ объемовъ сфрной кислоты 
и воды, должна получаться однообразная жидкость и никакого нераствори- 
маго въ ней слоя выдфляться не должно; отсутстые же однородности смЪеи 
служитъ указатемъ на примЪсь къ сивушному маслу жировъ или нефтяныхъ 
продуктовъ. Что касается денатурализащи сивушнаго масла, то таковая мо- 
жетьъ быть производима скипидаромъ, нефтью или нефтянымъ эфиромъ, смотря 
по тому, для какого употребленя сивушное масло будетъ предназначаться. 


По поводу вышеприведенныхъ указавй н%Ъкоторые члены Комитета 
замфтили, что отбросъ ректификацонныхъ заводовъ обыкновенно состоитъ, 
кром$ воды, изъ большаго процента сивушныхъ маеслъ и вебольшаго коли- 
чества спирта; слфдовательно, если производить ректификацю спирта такимъ 
образомъ, чтобы получалось чистое сивушное масло въ количеств 1/10/о еы- 
раго спирта, то придется нести большую трату на самую перегонку— что 
не можетъ быть особенно выгоднымъ, принявъ во внимане ту, сравнительно 
незначительную, сумму, которую, въ данномъ случаВ, можно было бы полу- 
чить въ возвратъ акциза; въ виду этого, тфми же членами Комитета признано 
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желательнымъ слагать акцизъ со всего количества обыкновеннаго отброса, 
богатаго сивушпымъ масломъ, получаемаго на ректификацонныхь заводахъ. 

Но, такъ какъ къ отбросу такого рода могутъ быть, съ корыстною 
цЪфлью, примфшаны каюмя либо постороння вещества, ранфе акцизомъ не 
оплаченпыя, То, въ видахъ огражден!я казеннаго интереса, тфже члены 
Комитета полагали необходимимъ ограничить количество богатаго сивушнымъ 
маслохъ отброса, предъявляемаго къ сложеню съ него акциза, извЪетнымъ 
процентомъ общаго количества переработаннаго спирта, размфръ каковаго 
процента долженъ быть устанавливаемь Министерствомъ Фивансовъ ва 
извЪетный срокъ. 

По обсуждеши всфхъ приведенныхъ замфчашй и предложешй, Коми- 
тетъ пришелъ къ заключению, что поставленный вопросъ о сложеши акциза 
съ сивушныхъ маслъ, въ виду важности его для экономическихъ цфлей и 
интересовъ народнаго здравя, можетъ быть разрфшенъ независимо оть ка- 
кихъ либо измфнен! установленной, при вывозф спирта заграницу, доба- 
вочной 3“°/,-ной преми, причемъ въ основане его разрЪшеня необходимо 
должна быть положена извЪетная льгота для производства очищеннаго спирта. 
Посему Комитетомъ, большинствомъ голосовъ, постановлено: 1) сложентю акциза 
можеть подлежать богатый сивушвымъ масломъ отбросъ, получаемый только 
при горячей очисткЪ спирта; 2) для учета количества отброса, подлежащаго 
сложеню акциза, долженъ быть установленъ извфстный максимальный про- 
центъ со всего сыраго спирта, прошедшаго чрезъ очистной аппаратъ; 3) все 
количество богатаго сивушнымъ масломъ отброса, подлежащаго сложен!ю 
акциза, лолжно быть въ присутсти акцизнаго чиновника уничтожено или 
денатурализировапо и 4) Непремфвному члену поручается, по совфщавн!ю съ 
нфкоторыми заводчиками и лицами, имъ приглашенными, выработать правила 
о сложеши акциза сь сивушнаго масла. 

Во исполнеше сего поручен!я, въ концЪ 1887 г. Непремфннымъ Чле- 
помъ образована была совфщательная Коммися '!), которая по вопросу о 
сложени акциза съ сивушнаго масла, получаемаго при ректификащи спирта, 
имфла два засфданшя и въ первомъ изъ нихъ пришла къ вижеслЪдующимъ 
заключешямъ: 

а) отбросъ, богатый сивушнымъ масломъ, съ котораго предположено 
слагать акцизъ, не имфетъ точныхъ опредфленныхъ признаковъ, которые 
безошибочно указывали бы, что предъявленный продуктъ дЪйствительно иод- 
лежитъ сложешю акциза; 

6) слагать акцизъ съ подобнаго неопредЗленнаго продукта пе пред- 
ставляется желательнымъ, такъ какъ, полагая на сложене акциза незначи- 
тельный процентъ его, нельзя ожидать никакихъ благопрятныхъ результа- 
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') Въ комис, подъ предсфдательствомъ Непремфннаго Члена Техническаго 
Комитета И. А. Педошивина, участвовали члены Комитета: Л. Н. Шишковъ, Н. И. 
Тавилдаровъ, В. Н. Андреевъ; приглашенные заводчики: И. Н. Щербаковъ, И. А. 
Хрущевъ, В. Е. Петровъ и М. А. Коробковъ и техники: Л. К. Буттдеръ, Р.Г. Траут- 
феттеръ, М. Г. Вучеровъ и Н. Н. Кувшинниковъ. 
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Совфёщаше осо- 
бой Коммиси по 
вопросу о сложе- 
ши акциза съ си- 
вушнаго масла и 
ея заключения. 
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товъ; если же установить боле льготный °/о, т. е. сравнительно большой, 
хотя бы 40/0, то нельзя ручаться за правильный учетъ и сл$дуетъ опасаться 
злоупотребленй, посредствомъ подм$шиван1я къ данному отбросу веществъ, 
вовсе не составляющихъ продуктовъ ректификащи; 

в) чистое, промытое сивушное масло имфеть опредфленные признаки, 
по которымъ оно легко можетъ быть узнано; выдфлен1е его составляеть само 
по себф шагъ къ усовершенствованю ректификащи спирта—чтб въ настоя- 
щее время и желательно, а потому представлялось бы виолнЪз справедливымъ 
возвращать акцизъ за подобный негодный для завода продуктъ; но, такъ 
какъ чистаго сивушнаго масла, при ректификащи спирта, получается не- 
большое количество, то одно сложеше акциза съ него еще не можеть со- 
ставить той льготы, которую признано желательнымъ оказать ректификащон- 
нымъ заводамъ; 

г) при всякой ректификащи спирта является неизбЪжная потеря отъ 
перегонки; эта потеря для каждаго ректификатора весьма ощутительна, ибо 
въ ней онъ безвозвратно теряетъ уплаченный раньше акцизъ, велЗдетве чего 
эта потеря въ больлинствЪ случаевъ и представляеть ту преграду, которая 
затрудняетъ развите ректификащи спирта; посему главнфйшая и болфе всего 
желательная льгота, которую предполагается дать ректификащоннымъ заво- 
дамъ, должна заключаться въ отчислен!и извЪфстнаго процента на потерю, 
являющуюся при перегонкЪ, съ каковой потери и долженъ быть слагаемъ 
Акцизъ, И 

д) сложене акциза съ чистаго, промытаго, сивушнаго масла и отчис- 
лен1е на потерю перегонки извЪстнаго процента, акцизъ съ котораго также 
долженъ подлежать сложен!ю, и составляетъ ту желательную и справедливую 
льготу, которую Правительство легко могло бы дать ректификацоннымъ за- 
водчикамъ, нисколько не нарушая своихъ интересовъ. 

Такъ какъ сущность веБхъ этихъ заключений совершенно противопо- 
ложна той мЪрф, которую полагалъ установить Техничесюй Комитеть по сло- 
жешю акциза съ сивушнаго масла, то Непремфнный Членъ предложилъ Ком- 
мис1и окончательное р$шене по данному предмету отложить до слфдующаго 
засфдан1я съ тьмъ, чтобы прежде всего выяснить—что, собственно, сл$дуетъ 
признать наиболфе полезнымъ и цфлесообразнымъ для поошрешя спирто- 
очистительной промышленности: сложен1е ли акциза съ извЪстнаго процента 
отброса, богатаго сивушнымъ масломъ— согласно тому, какъ это принциш- 
ально рЪшено Техническимъ Комитетомъ,--или же сложене акциза съ чистаго 
сивушнаго масла и вмЗетВ съ тфмъ установлене процента на потерю для 
сложеня акциза, & затЪмъ уже приступить къ болфе подробной разработкЪ 
того именно положения, которое будеть Коммисмею принято. 

Въ виду сего, во второмъ своемъ засЁфдани, Коммиця !), обсудивъ по- 
ставленный ей вопросъ съ принцишальной стороны, признала, что сложеню 
акциза должно подлежать только чистое, промытое водой, сивушное масло; 
но рядомъ съ этой м$рой необходимо, по мн$шю Коммими, установить 


1) Члень Комитета В. Н. Андреевъ отсутствовалъ. 
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извЪетный процентъ на потерю спирта и съ таковаго процента также слагать 
авцизъ. Сообразно симъ общимъ положешямъ Коммис1я обсуждала нижеслЪ- 
дуюпие детальные вопросы: 1) какъ велика потеря при ректификащи спирта 
и какой процентъ возможно принять на потерю по сложен!ю акциза, 2) каве 
признаки должно имЪфть сивушное масло, могущее подлежать сложешю акциза, 
и 3) съ какого количества чистаго сивушнаго масла, удовлетворяющаго уста- 
новленнымъ требованямъ, можетъ быть слагаемъ акцизъ. 

По первому изъ сихъ вопросовъ, Коммис1я, за исключешемъ М. А. Ко- 
робкова, пришла къ слБдующимъ заключен!ямъ: а) при ректификащи спирта 
возможно установить на потерю для каждой перегонки 11/.°/о ректификован- 
наго спирта; 6) отчислене потери возможно производить посредствомъ учета 
спирта перегнаннаго и прошедшаго чрезъ контрольный снарядъ и в) наз- 
начен!е размфра потери должно быть предоставлено Министру Финансовъ. 

По второму воиросу всЪ члены Коммиси, за исключеншемъ также М. А. 

Коробкова, вашли возможнымъ установить такое положене: сивушное масло, 
съ коего возможно слагать акцизъ, посл промывки его водой, должно пред- 
ставлять чистую, прозрачную маслянистую жидкость, которая, при исиытани 
волчкомъ (спиртомфромъ) и соотвЪфтствующими реактивами, должна удовлетво- 
рять слфдующимъ условямъ, указаннымъ Л. Н. Шишковымъ: а) волчекъ спир- 
томфра въ таковомъ масл должепъ показывать отъ 80 до 85°; 6) смЪеь рав- 
ныхЪ объемовъ сФрной кислоты и воды, при смфшев!и съ даннымъ масломъ, 
должна виолн% съ нимъ смЪшиваться и образовать однородную жидкость, и 
в) при смЪшен!и насыщевнаго раствора поваренной соли съ равнымъ объемомъ 
чистаго сивушнаго масла объемъ сивушнаго масла не долженъ уменьшаться 
болЪе, какъ на 159/0. 

Наконецъ, по третьему вопросу—всЪф члевы Коммици, опять за исклю- 
чен!емъ М. А. Коробкова, пришли къ заключению, что количество чистаго 
сивушнаго масла, могущее подлежать сложен1ю акциза, должно быть ограни- 
чено максимальнымъ процентомъ, для каковой цфли признано возможнымъ 
принять 0,75°/0, считая на сырой спиртъ, и 0,5%/—на продукты ректифи- 
каши; при этомъ Коммная полагала, что вопросъ о томъ, какъ сл$дуетъ 
поступать съ сивушнымъ масломъ для сложешя съ него акциза, т. е. должно 
ли оно быть подвергаемо денатурализащи или же просто уничтожаемо, под- 
лежитъ разрфшен!ю сообразно тфмъ указаншямъ, которыя будутъ выяснены 
на практик$. 

По поводу изложенныхъ результатовъ совфщаюй Коммифи по вопросу объ Записка Непре- 
очисткЪ спирта представляется умфстнымъ привести содержан!е записки Не- МФинаго Члена 
прем$ннаго Члена Техническаго Комитета И. А. Недошивива «объ очисткЪ В 
спирта на ректификащонныхъь заводахъ и 0бъ учетв происходящей при та на ректифика- 
этомъ потери».. щонныхъ заводахъ 

Записка эта составляетъ результатъ командировки Непремннаго Члена и объ учетБ про- 
въ 1886 году на спиртоочистные заводы для разработки вопроса о потер Исходящей при 
спирта при его ректификащи. Въ ней заключается не мало интересныхъ дан- °ТОМ? Потери». 
ныхЪ по означенному вопросу, которыя имЪфлись въ виду при совфщаняхъ 


упомянутой Коммийи и послужили основанемъ къ заключенямъ ея по во- 
% 
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просу о сложен!и акциза съ сивушныхъ маслъ и объ учет® потери спирта при 
его ректификащи. 

Непремфнный Членъ сообщаетъ въ своей запиек®, что кромф собрав1я 
данныхъ, осмотра и наблюдемй за ректификащею спирта на заводахъ 
ректификащонныхъ и водочныхъ въ губерн1яхъ: Петербургской, Московской, 
Тамбовской, Клевской, Подольской и Прибалтийскихъ, подъ его руководством 
и по составленной имъ программ были произведены па трехъ заводахъ 
болфе или менфе продолжительныя наблюдешя вадъ ректификашею спирта 
и надъ учетомъ посредетвомъ контрольнаго снаряда какъ перегоняемаго 
сыраго спирта, такъ и спирта ректификованваго. Для наблюдеюй выбраны 
были заводы, расположенные въ различныхъ м$стностяхь Импери и произ- 
водяпие ректификащшю хлЪбнаго, картофельнаго -и паточнаго спирта различ- 
ными способами !). Затфмъ указывается, что выкуриваемый вообще ва вино- 
куренныхъ заводахъ спиртъ, смотря по систем перегоннаго аппарата и 
качеству первоначальнаго матерала, получается съ большимъ или меньшимъ 
количествомъь примфсеей самыхъ разнообразныхъь продуктовъ, носящихъ въ 
практикЪ общее назван1е сивушвыхъ маслъ, и придающихъ спирту особаго 
рода вкусъ и свойства, присушя сырому спирту. Для удаленя сивушныхъ 
маслъ и очистки спирта сырой продуктъ подвергается ректификащи, ка- 
ковая производится уже на особыхъ, такъ называемыхъ ректификащов- 
ныхъ заводахъ или на заводахъ водочныхъ. На заводахъ первой категори 
готовымъ продажнымъ товаромъ является первый сортъ (прима) и рЪдко 
второй и трет сорта (секунда и тершя), такъ какъ оба эти послфдне сорта 
обыкновенно подвергаются дальнфйшей перегонк на первый сортъ, от- 
дфльно или въ смфеи съ сырымъ спиртомъ. На водочныхъ же заводахъ сырой 
спиртъ ректификуется съ цзлью получен!я матер!ала для выдфлки водокъ, 
при чемъ сырой спиртъ подвергается ректификащи одинъ только разъ; полу- 
чаемые же при этомъ различные продукты находятъ непосредственное при- 
мфнен!е для выдЪлки различныхъ водокъ, сообразно своимъ качествамъ. Кром 
того, мноме ректификацонные заводы получаемый ими первый сортъ спирта 
подвергаютъ холодной очисткЪ черезъ уголь и пускаютъ его въ продажу въ 
вид очищеннаго вина. Сырой спиртъ, предназначаемый для ректификащи, 
разбавляется водою до крфпости оть 36 до 50 градусовъ. На нЪкоторыхъ 
же заводахъ разбавленный водою сырой спиртъ предварительно подвергается 
холодной очисткЪ черезъ уголь и лишь послф таковой поступаетъ въ ректи- 
фикащю. 

Перегонные аппараты, служашие для ректификащ!и спирта, устроены по 
систем Савалля и представляютъ изъ себя кубъ вмЪстимостю, дости- 
гающею иногда до 2000 ведеръ, съ дефлегмацонною колонною. Самая пере- 
гонка на такихъ аппаратахъ идетъ довольно медленно, продолжаясь, смотря 
по величинЪ куба, отъ 15 до 36 часовъ. Полное освобожден!е сыраго спирта 


1) Наблюден1я производились на слфдующихъ заводахъ: 1) г. Кошелева въ 
МосквЪ (хлЪбный и картофельный спиртъ); 2) Сутйскаго Товарищества въ Подоль- 
ской губ. (паточный спиртъ); 3) Степанецкомъ заводБ Ш№евекой губ. (паточный 
спиртъ, и 4) Михайловскомъ Тульской губ. (наточный спяртъ). 
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отъ всего количества сивушныхъ маслъ можеть быть достигнуто только посхз 
цЦФлаго ряда повторительныхъ перегонокъ. 

Температура перегоняемой въ кубЪф жидкости, по мЁ8рЪ выдфлен!1я изъ 
нея боле летучихъ веществъ, постепенно возвышается, сообразно съ чЪмъ 
м$няется и качество продуктовъ дистиллящи. Наблюдеше за температурою 
жидкости въ куб, по инЁн!ю Непремфннаго Члена, могло бы служить ука- 
занвемъ для раздЪ$левя продуктовъ по сортамъ. 

Для поясненя сказаннаго въ запискЪ приведены нижеслздующия двъЪ 
таблицы: 


' Температура паровъ спирта въ ректификащонномъ куб въ на- 
ча2$ сгонки по сортамъ, до спуска и при спуск$ сивушныхъ масзъ. 


й т --—= === | 


При спуск 
3-Й сортъ. | 2-Й сортъ.| 1-й сортъ.| 2-й сортъ. | 3-й сортъ. |снвушныхъ, 
маслъ. 


| Наблю- 
дене. 


1. 101 103 
2. 86,5 87,4 87,75 98 101 103 
3. 86, 5 89 90 99,75 101,4 103 
4. 86,75 88 88,5 100 101,5 103 
5. | 86,5 87 87,5 100 102 103 
6. 87 87,5 88 99,25 101,75 103 
7. 86,75 87,25 87,75 98,25 | 101” 103 
8. 86,5 87,25 871,75 99 101,75 103 
9. | 86,25 86.5 87 97,5 


| 88.02 | 98,97 


а атеныНИИ 


Время продолжительности сгонокъ различныхъ сортовъ спирта при 
ректификащи. 


2-й сортъ. 1-Й сортъ. 2-Й сортъ. 3-Й сортъ. 


1 ] ч. 10и.| 13. 55 м.| 1Юч. 20и.| 1ч. 15и.| 1ч. 20и 
2 1» —»|1 2» —» 9» 55»| 1» 20» ]|—ь --» 
3 —» 55»]|] 2» 15»| ПИ» 30»]|—-›» 40» | 1ь 5» 
4 —» 55»| 2» —х. 12» 10» |—» 40» 1» —» 
5 |1» —»| 1» 50» | 18» 10 »|— »› 55» 1» 10» 
6 1 ь — » |1» 45» | 11» 55 ›]|— » 40»|—» 655» 
7 ре 45| 1» 46112» 5Б»| 1» б»| 1» 9» 


Затмъ указывается, что при ректификащи сыраго паточнаго спирта 
получается по однимъ наблюден!ямъ: 
71%/о спирта 1-го сорта крЗпоетью въ 95,6% 
12%/о 95,59 


69/о уе © - 92,20 
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69/ 
40/0 
0,2%/, сивушнаго масла > 29,10, 


та 3-го сорта крВпостью въ |. 
спир р р 72 90 


а по другимъ: 
74,66°/о спирта 1-го сорта 
14,469/% › 2-го › 
9.26% › 3-го › 
1,62°/о составляють потерю ректификащи. 


При ректификаци же картофельнаго спирта получается: 
14,480, спирта 1-го сорта 
13,10% › 2-го » 
9,279/% › 3-го › 
1,80% › 4-го » 
1,35°/о составляютъ потерю спирта. 


Что касается вопроса объ установлен!и °/о потери при ректификаши спирта, 
то НепремЗнный Членъ, основываясь на весьма обширныхъ цифровыхъ данныхъ, 
полученныхь при произведенныхъь имъ наблюден1яхь и приведенныхъ въ 
разсматриваемой запискЪ, полагаетъ, что общая потеря при ректификащи 
спирта, добытаго изъ крахмалистыхъ веществъ, составляетъ 1,8%/о на вс3 про- 
дукты перегонки или 2,89%/о на сырой спирть, подвергнутый ректификащи. 
Въ отношен!и же величины потери при перегонкЪ различныхъ продуктовъ 
ректификащи въ отдфльности, данныя записки указываютъ, что при пере- 
гонкЪ сыраго спирта втораго и третьяго сортовъ потеря оказывается одина- 
ковой, составляя въ среднемъ 1,34°/о (1,35°/о, 1,30%, 1,36%); между тфмъ 
при ректификац!и четвертаго сорта она доходитъ, въ среднемъ, до 6,52%. 

Что касается потери при ректификащши паточнаго спирта, то Непре- 
м$нный Членъ, основываясь также на произведенныхъь наблюдешяхъ, опре- 
дФляетъ таковую, считая на всф продукты ректификащи, въ 2,3 до 2,59, 
а считая на сырой спиртъ, подвергнутый ректификащи,—втъ 3,5 до 3,6%]. 

Сл$дуеть замЪтить, что вс наблюден1я для опред$лен!я процента про- 
исходящей потери спирта, давпия Непрем$нному Члену вышеувазанныя циф- 
ровыя данныя, произведены при учет$ контрольными снарядами Бр. Сименсъ 
и К° какъ спирта, поступавшаго на ректификацю, такъ и всфхъ продуктовъ 
ректификаци. Для того, чтобы опред$лить, на сколько учеты снарядами 
правильны, сырому спирту и полученнымъ продуктамъ ректификащи произво- 
дились еще и непосредственные учеты—прямымъ измфренемъ объемовъ сихъ 
продуктовъ. 

По поводу же той разницы, которая являлась при наблюденяхъ между 
показан1ями контрольныхъ снарядовь и прямымъ учетомъ, Непремфнный 
Членъ въ своей запискЪ замфчаетъ, что въ общемъ итогЪ, при учетЪ веЪхъ 
продуктовъ ректификащи, разница между показавями контрольнаго снаряда 
и непосредственнымъ учетомъ составляла -—- 0,26%/о. | 

Кром вышеупомянутыхъ данныхъ о размврахъ происходящихъ потерь 
спирта, въ записк$ приведены, въ видЗ нижеслфдующей таблицы, данныя по 


ро 


55-ти заводамъ о потерЪ спирта при его ректификащи, выражепной въ про- 


центахъ на сырой спиртъ. 
Потеря въ про- 


Назван1я заводовъ. центахъ на сы- 
рой спиртъ. 


а) Заводы, ректификующ!е спиртъ 
картофельный и хлЪбный. 
Ревельсый спиртоочистительный 
ЗАВОДЕ, хора ее в 2.6 


С д аа 2.5 
Юргенсбергь ........ 2,6 п 
ы 0 ЗАаводскимъЪ книгамъ. 
Каарманъ. ......... 1.5 
| 0,5 
Поафь ооо 2,1 


Ревельск!й дрожжевой заводъ . 6, 


———< —— о щ———— 


Среднее. ... 2,6 
На 18 винокуренныхъ заводахъ, 
имфющихь очистные перегон- 


ные аппараты ..... . . 0тъ0,5 до2 
На 14 водочныхъ заводахъ . .ооть0,5 до2 
Вольфшмидта ....... 2 : 
По показатямъ заводчиковъ. 
На 3-хъ водочныхъ заводахъ . . отъ1,6д02,5 
Нейертголеньъ........ 2,5. 
Томпетеръ. (........ 1,5 
Когенгаузенъ. ........ 4,3 
Шенекъ. .......... 3,5 
Потеря въ про- 
Назван1я заводовъ. центахъ на сы- 
рой спиртъ. 
На 6 заводахъ. ..... . .оть 9 до 4 
Водочный заводъ Келлера. .. ро По книгамъ 1 Окр.СПБ. Ак. Упр. 
Московскй заводъ Кошелева . 1,9 По заводскимъ книгамъ. 
Отормещй . ......... 3 По заводск. книг., ведущимся 
Маршневй „......... 1,5 \ подъконтролемъ акциз. надзора. 
6) Заводы, ректификующ!е спиртъ 
паточный. 
Сутйевй 2,9 
Михайловемй ........ 1,75 
Немировсмй ......... 3,1 
Тростянецкй. ........ 6,7 
Уладовсюй. (........ 6,3 По сравнен!ю показан! конт- 
Нещеровенй. ........ 4,5 рольн. снарядовъ. Заводы учи- 
Трилвеюй. (........ 3,6 тываются контродьн. снарядомъ 
Хильнянсый. ........ 1,3 по ректификованному спирту. 
Сарновскй ......... 6,1 
Зазовеций. (........ 3 
Софевеюй. ......... 3,5 
Городищенсй. ....... 1,7 


Среднее. ... 3,75 
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На основан! приведенныхъ цифровыхъ данныхъ, едва ли ошибочно, по 
мнЪн1ю Непремфннаго Члена, принять за средний процентъ потери при рек- 
тификащи спирта тотъ процептъ, какой былъ принятъ имъ согласно указан- 
ному выше. Процентъ этотъ представляется различнымь для спирта изъ 
крахмалистыхъ матераловъ и для спирта паточнаго, а потому самъ собою 
является вопросъ: который же проценть слфдуеть принать за нормальный? 
Для правильнаго разрЪшен1я этого вопроса необходимо припомнить, что 
въ объяснительной запискЪ Министра Финансовъ Государственному СовЪту 
объ установлени нормъ выхода спирта изъ патоки, норма эта, по сравнен1ю 
съ нормою для хлЪбныхъ матераловъ, принималась на пудъ патоки: высшая 
въ 26,9], а низшая—въ 23,30, но, при окончательномъ установлен паточ- 
ныхъ нормъ, онЪ были уменьшены: первая—до 25%/о и вторая— до 229/, въ 
т$хъ видахъ, что паточный спиртъ при ректификащи даетъ больший процентъ 
потери, сравнительно со свиртомъ хлЪбнымъ. 

Т$ми же, главнфАшимъ образомъ, соображениями руководствовался и 
Департаменть Неокладныхъ Сборовъ при оставлеши за паточнымъ спир- 
томъ большаго процента перекура по отношен1ю къ спирту хлЪбному и кар- 
тофельному. 

Сказанное приводитъ НепремЁннаго Члена къ заключен!ю, что при на- 
значен!и процента потери, получаемой при ректификаши спирта, слЪ довало бы 
руководствоваться потерею, причитающеюся на спиртъ хлЪбный и картофель- 
ный, & не на паточный. Назначен1е же разнаго процента потери, сообразно 
первоначальнымъ матераламъ, употребленнымъ для выкурки спирта, было бы 
равносильно двойной прем!и на спиртъ паточный. 

Въ виду сего Непрем$нный Членъ полагалъ справедливымъ за средний 
нормальный размЪръ потери при ректификащи принять 1,5"/о, считая на все 
количество продуктовъ ректификащи. Наблюденая на ректифиващюонвыхъ за- 
водахъ показываютъ, что общая потеря на всЪф продукты ректификащи рав- 
няется суммВ потери, происходящей при каждой отдФльной перегонк® спирта, 
причемъ процентъ потери при перегонкахъ каждаго изъ сортовъ спирта почти 
одинаковъ; исключеше оказывается только для посл$дняго сорта, богатаго 
сивушными маслами, но процентное отношене этого сорта къ общему коли- 
честву продуктовъ перегонки весьма не велико. Т$мъ не менфе на это обстоя - 
тельство, какъ указано въ записк$, необходимо обратить внимание и разд$лить 
процентъ потери на процентъ, получаемый собственно при перегонк$, и на 
процентъ, причитающ!йся на потерю въ сивушномъ маслЪ; иначе—тЪмъ за- 
водамъ, которые ограничиваются одною только ректификащею сыраго спирта, 
безъ перегонки вторичныхъ и третичныхъ продуктовъ и безь выдфлен!я изъ 
нихь сивушныхъ маслъ, предоставлено будетъ большое преимущество. На 
основан1и сего соображения Непрем$нный Члепъ предлагаетъ: изъ 1,8% об- 
щей потери отнести 1,5°/о на потерю при перегонк$, а остальные 0,3%/ —на, 
потерю при выдфлевни сивушнаго масла; имфя, однако, въ виду, что сивуш- 
ныя масла трудно и невыгодно отдфлять отъ н$котораго количества слабаго 
спирта, Непрем$нный Членъ считаетъ возможнымъ потерю на сивушное масло 
принять въ нфеколько высшемъ разм рЗ, а именно—до 0,5/. При этомъ, въ 
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отношеши сивушныхъ маслъ, въ запискЪ обращается внимане: во 1-хъ на 
то, что сивушныя маела, проходяшия черезъ контрольный спварядъ, могутъ 
болЪе всего вредить качеству лучшихъ продуктовъ ректификащи, во 9-хъ на 
то, что масла эти оказываютъ до извфетной степени неблагоприятное влян!е 
на правильный учетъ коптрольнымъ снарядомъ, и въ 3-хъ на то, что завод- 
чики, получая известный безакцизный процевтъ на сивушныя масла, могутъ 
подуфшивать сивушное масло къ сырому спирту или къ продуктамъ ректи- 
фикащи; посему НепремЪнный Членъ полагаетъ полезнымъ безакцизное отчи- 
слеше на сивушпыя масла производить по дЪйствительному ихъ количеству, въ 
размф}]”Б, не превышающемъ вышеприведеннаго полупроцента. Въ такомъ слу- 
чаЪ представляется необходимымъ предоставить заводчикамъ право отводить 
сивушное масло до контрольнаго снаряда въ особый обезиеченный резервуаръ 
и, по накоплени масла въ достаточномъ количеств, опредЪфлять послЪднее 
въ присутстыи акцизнаго надзора, а затЪхъ приводить масло въ негодный 
видъ подмЪеью какихъ либо веществъ, или же подвергать его уничтожению. 
Указавъ такимъ образомъ величину происходящей при ректификащи потери 
и необходимость раздЪленя этой потери, при сложенши съ нея акциза, на 
потерю отъ ректификащи и на потерю, относящуюся къ сивушному маслу, 
Непрем$нный Членъ переходитъ затфмъ къ разсмотрфиию тЪхъ способовъ, 
которые могутъ быть привяты для учета происходящихъ при ректификащи 
потерь, съ цфлью сложения съ нихъ акциза, и ио этому поводу замфчаетъ, 
что непосредственное опредфлене потери спирта при ректификащи казалось 
бы возможнымъ производить посредствомъ учета двумя отдфльными контроль- 
ными снарядами какъ спирта, поступающаго на ректификацюнный апиа- 
ратъ, такъ равно и спирта, идущаго съ того же аипарата, Но для практиче- 
скаго примфпенмя подобнаго учета представляется необходимымъ предвари- 
тельно разр$шить слфдуюпие три вопроса: 

1) На сколько примЪнеше контрольныхъ снарядовъ для учета спирта, 
идущаго съ ректификацюннаго аппарата, можетъ стфенить и вызвать раз- 
личныя неудобства для ректификацонныхъ заводовъ !). 

2) На сколько пропускъ черезъ контрольные снаряды различныхъ сортовъ 
ректификованнаго спирта, т. е. спирта, идущаго съ ректификацюннаго апиа- 
рата, будетъ оказывать вйян!е на качество и количество спирта нерваго сорта. 

и 3) На сколько вообще возможенъ учетъ контрольнымъ снарядомъ 
всфхъ сортовъ спирта, получаемыхъ при ректификащши. 

По поводу перваго вопроса въ занискВ приводятся слфдуюцщия сообра- 
женя: для ректификащи спирта обыкновенно въ одинъ разъ берутъ значи- 
тельное количество (не менфе 500 ведеръ) спирта, разбавленнаго водою; про- 
пускъ такого количества спирта черезъ контрольный снарядъ потребуетъ не 
менфе 10 часовъ, считая наибольшую скорость пропуска 50 ведеръ въ част. 
При такихъ условяхъ ректификацию спирта, оканчивающуюся нын$ въ пре- 


') Вопросъ о правильности учета сыраго спирта контрольными снарядами здЪсь 
не разсматривается, такъ какъ нынЪ контрольный снарядъ ипримфняется съ этою 
цфаью на всЪхъ винокуренныхъ заводахъ. 
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дЪлахъ до 36 часовъ, придется удлинить еще, по мевьшей мЪрЪ, на 12 
часовъ. Хотя постановка на ‘завод двухъ большихъ баковъ: одного—служа- 
щаго премникомъ спирта, поступающаго на ректификацюнный аппаратъ, & 
другаго—служащаго пр1емникомъ спирта, выходящаго изъ ректификацоннаго 
аппарата, могла бы, вфроятно, сократить работу на означенные 12 часовъ, 
но баки эти, цо своимъ громаднымъ размфрамъ, на многихъ ректификацон- 
ныхъ заводахъ не могутъ быть помфщены безъ капитальныхъ перед$локъ заво- 
довъ. КромЪ того, при учетЪ контрольнымъ снарядомъ спирта, поступающаго 
на ректификащю, пришлось бы обезпечить баки, кубъ и весь ректификацон- 
ный аппаратъ; на практик же послЪднее положительно невозможно—глав- 
нымъ образомъ потому, что въ распоряжении заводчика всегда долженъ оста- 
ваться кранъ, служащй для выпуска изъ куба отгона, остающагося послЪ 
ректификащи спирта. Вс эти обстоятельства приводять Непрем$ннаго Члена 
КЪ тому завлючен!1ю, что примнев!е контрольнаго снаряда для учета спирта, 
поступающаго ва ректификацюонный аппаратъ, по крайней мфр$ для суще- 
ствующихъ заводовъ, представляетъ извЪстное стЪснене. 

Что касается втораго вопроса, то опыты и наблюден1я, произведенные 
Непрем$ннымъ Членомъ, указываютъ, по его мн%фню, на положительную 
возможность примф$неня контрольнаго снаряда для учета выходящаго съ 
аппарата ректификованнаго спирта, такъ какъ пропускаемые черезъ контроль- 
ный снарядъ продукты визшихъ сортовъ ректификащи нисколько не портять 
продуктовъ высшихъ сортовъ. Вся разница состоитъ только въ томъ, что изъ 
перваго сорта до 4-хъь ведеръ спирта должно быть переведено въ низпий 
сорть, или, говоря другими словами, эти 4 ведра снирта должвы быть уно- 
треблены для промывки контрольнаго снаряда, но такъ какъ низшие сорта 
поступаютъ снова въ перегонку, То слФдовательно количество спирта, взятое 
для промывки снаряда, не составитъ абсолютной потери для заводчика. При учет$ 
контрольнымъ снарядомъ одного только ректификованнаго спирта, обезпечен!я 
могуть быть ограничены лишь контрольнымъ снарядомъ, холодильникомъ и 
фильтромъ, причемъ посл$дв!й долженъ быть обезпеченъ такъ, чтобы въ 
фильтръ и контрольный снарядъ протекалъ спиртъ только изъ холодильника 
перегоннаго аппарата. 

Наконець, относительно третьяго вопроса—записка указываетъ на то, 
что возможность примЗнен!я контрольнаго снаряда Бр.Сименсъ и К” для учета вы- 
сокоградусныхъ сортовъ ректификованнаго спирта не возбуждаетъ никакого со- 
мнЪн!я, такъ какъь снарядъ этотъ примфняется и нын% для учета такихъ 
спиртовъ; что же касается учета продуктовъ низшихъ, богатыхъ содержашемъ 
сивушныхъ маслъ, то н$которая неточность въ ихъ учет не можетъ слу-. 
жить пом$хою къ примЗненю контрольнаго снаряда для учета веЪхъ про- 
дуктовъ ректификащши уже потому, что проценть этихъ низшихъ продук- 
товъ весьма незначителенъ въ общемъ количествЪ всего ректификованнаго 
спирта. 

Въ виду всфхъ приведенныхъ соображешй Непремфнный Членъ при- 
знаетъ, что учетъ ректификацюнныхъ заводовъ по двумъ контрольнымъ сна- 
радамъ оказывается на практикЪ непримфнимымъ; учеть же по одному кон- 
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трольному снаряду всего количества ректификованнаго спирта могъ бы быть 
примфненъ безъ особыхъ стфенен!й заводчиковъ и съ полною возможностью 
обезпечен!я интересовъ казны. 

Въ концЪ своей записки Непрем$вный Членъ указываетъ, что всфмЪъ 
ректификащоннымъ заводамъ слФдовало бы предоставить право возм$щать 
происходящая при ректификащи спирта утраты, каковая льгота должна бы 
быть установлена на сл$дующихъ основан1яхъ: 

1) Учеть продуктовъ ректификащи долженъ быть производимъ кон- 
трольнымъ снарядомъ. 

2) На покрыте утраты при ректификащи спирта отчисляется безакцизно 
полтора процента со всего количества продуктовъ ректификащи, учтенныхъ 
контрольнымъ снарядомъ. 

3) За отд$ляемыя при ректификаши сивушныя масла отчисляется &к- 
цизъ въ количествЪ дЪйствительнаго ихъ получен!я, но въ размЪрзЗ, не пре- 
вышающемъ полупроцента на продукты ректификащи, учтенные контроль- 
нымъ снаряхомъ, и 

` 4) Сивушныя масла должны быть уничтожаемы или приводимы въ видъ, 
негодный для подмфшиван!я ихъ въ спирту. 

Дальнйшее развите вопроса не только о сложени акциза съ отбросовъ, ПРедставлеше на 
богатыхъ сивушнымъ масломъ, но вообще объ очисткВ спирта и о вывоз Я 
его за границу, вызвало, по предложеню Министра Финансовъ, созване при а. 
Департамент Неокладныхъ Сборовъ въ ФевралЪ 1888 г. особаго, подъ пред- рахъ къ развит!ю 
сфдательствомъ Директора сего Департамента, Тайн. Сов. А. С. Ермолова, со- спиртоочиститель- 
вЪщан!я изъ представителей винокуренной и спиртоочистительной промыш- Ной промышленно- 
ленностей, членовъ Техническаго Комитета, чиновъ Департамента Неокладныхъ ны и обсуждешс 
Сборовъ, управляющихъ акзцизными сборами и техниковь Комитета и гу- а 
бернскихъ акцизныхъ управлений. учета освобождае- 

На основании выработанныхъ совфщашемъ положений относительно мыхъ отъ акциза 
льготъ по очисткЪ спирта и вывозу его заграницу, Департаментомъ Неоклад- потери н отбро- 
ныхь Сборовъ составленъ былъ законопроектъь о м8рахъ къ развитю спирто- 08, получаемых 
очистительной промышленности и о нзкоторыхъ измфнешяхъ и дополненяхъ вы 
дЪйствующихъ правилъ по вывозу спирта заграницу, — каковой проектъ 
тогда же представленъ былъ на разсмотр5 ве Государственнаго Сов$та. Такъ 
какъ ожидавийся законъ ') требовалъь установленя н$которыхъ правилъ по 


1) ВысочаАЙШЕЕ утверждене мнфн1я Государственнаго Совфта по сему предмету 
послфдовало 2-го [юня 1888 года. Мнфтемъ этимъ, между прочимъ, поставовлено 
(Отд. Г): ст. 3) при очисткЪ вина и спирта перегонкою акцизъ слагается за утрачи- 
ваемое при перегонк$ количество спирта по норм, опредфляемой Министромъ Фи- 
нансовъ (п. а ст. 5). Заводчики, желающие воспользоваться этою льготою, обязаны 
установить на свонхъ заводахъ контрольный снарядъ, съ возмфщен1емъ казн$ его стои- 
мости и съ обезпеченемъ его согласно указанямъ акцизнаго надзора; ст. 4) остаю- 
шеся при очистк$ вина и сиирта перегонкою или холоднымъ способомъ богатые си- 
вушнымъ масломъ отбросы могутъ быть предъявляемы акцизному надзору къ уни- 
чтожен!ю со сложевшемъ за нихъ акциза; ст. 5) Министру Финансовъ предоставляется 
установлять, соображаясь съ указан1ями опыта: а) предВльное количество утраты 
спирта при очисткБ его перегонкою (ст. 3), но не свыше 11/з%/о на количество спирта, 
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прим$нен!ю на практик проектированныхъ льготъ по сииртоочистительной 
промышленности и но вывозу спирта заграницу, то въ конц$ Мая 1888 года 
обсужденю Комитета быль предложенъ проектъ «временныхъ правилъ для 
учета освобождаемыхъ отъ акциза потери и отбросовъ, получаемыхъ при рек- 
тификащи спирта». 

При обсужден!и сихъ правилъ Предсфдателемъ было обращено вниман!е 
на необходимость исправлен!я ипредставленнаго проекта въ редакцонномъ 
отношен!и, а главнымъ образомъ —дополнен!я его указаншями и разъясненями 
нъ отношении, между прочимъ, того: а) какъ должно поступать съ контрольнымъ 
снарядомъ, предназначаемимъ для учета ректификованнаго спирта, въ слу- 
чаЪ закрыт!я завода; 6) въ какомъ разм рф долженъ быть возвращаемъ акцизъ 
за утраченный при перегонкЪ спиртъ,—что, по мнфн!ю Предсфдателя, требо- 
вало согласованя соотвфтственнаго пункта правилъ съ ожидавпгимся зако- 
номъ, коимъ разм ръ возвращаемаго акциза предполагалось установить въ 8 кон. 
за градуеъ, наконецъ в) какими способами и прлемами должны опред$ляться 
кр$иость и объемъ каждаго слоя отбросовъ, предъявленпыхъ къ учету. 


Ве эти зам5чаня ПредсЪдателя признаны были Комитетомъ весьма 
существенными и согласно имъ была выработана новая, нижеприводимая ре- 
дакщя ‹временныхъ правилъ....., въ каковой Техничесый Комитетъ и при- 
зналъ возможнымъ принять эти ‹правила» для руководства. 


Временныя правила для учета освобождаемыхъ отъ акциза потери и отбросовъ при 
очистЕВ спирта '). 


1. Заводчики, производяне очистку спирта перегонкою и желающие 
пользоваться льготами, установленными, по ректификащи спирта, ВысочАйЙшЕ 
утвержденнымъ, 2 Шюня 1888 г., мн шемъ Государственнаго Совфта, должны 
заблаговременно подать въ Окружное Акцизное Управлеше о семъ заявление, 


прошедшее чрезъ контрольный снарядъ, и 2'/4°/о на продуктъ ректификаци; 0) наи- 
больший процентъ отбросовъ, которые могутъ быть предъявляемы къ уничтожешю 
(ст. 4), но не свыше 11/2'/о на количество спирта, учтенное контрольнымъ снарядомъ 
при очисткЪ перегонкою, и на все количество очищеннаго спирта при очисткЪ холод- 
нымЪъ способомъ; в) способы собирая отбросовъ и м$ры, необходимыя для преду- 
прежденя возможности предъявлен1я, въ качествЪ отбросовъ отъ очистки, продуктовъ 
постороннихъ, акцизомъ не обложепныхъ; г) способы испытаня качества отбросовъ и 
опредзленя количества заключающихся въ нихъ градусовъ для сложеюя акциза, и 
д) порядокъ уничтожен!я отбросовъ и необходимыя при этомъ формальности. Издавае- 
мыя по симъ предметамъ постановлен!я представляютея Министромъ Финанеовъ Пра- 
вительствующему Сенату для распубликовашя во всеобщее свЪдБне; ст. 6) сложеше 
акциза за утрату спирта при очисткф его перегонкою (ст. 3) и за уничтоженные от- 
бросы (ст. 4), а если акцизъ уплаченъ, то возвратъ его зачетными въ уплату акциза 
квитанцялмии производится но разсчету восьми копъекъ за градусъ; ст. 7) о вефхъ из- 
мфнешяхъ вь правилахъ, изложенныхъ въ ст. 1—6, а также и въ издаваемыхъь Ми- 
нистромъ Финансовъ, на основанйи ст. 5, постановлеяхъ относительно предЪльнаго 
количества утраты спирта при очистк$ его перегонкою и процента отбросовъ, предъ- 
являемыхъ къ уничтожен!ю со сложенемъ акциза, публикуется ие менфе, какъ за 
годъ до приведен1я означенныхъ измфнешй въ дЪйстве. 
1) Утверждены Мнинистромъ Финансовъ 3 Августа 1888 года. 


— 241 — 


съ просьбою объ установкЪ ва принадлежащихь имъ заводахъ контрольныхъ 
снарядовъ для учета ректификуемаго спирта. Передъ началомъ ректификащи 
спирта заводчикъ подаетъ о томъ объявлеве акцизному надзору, согласно 
24 и 25 $5 инструкщи 17 Января 1886 года. По засвидЪтельствован!и Над- 
зирателемъ или его помощникомъ подапваго объявленя, оное записывается, 
какъ свидЪтельетво, иъ книгу спиртоозистительнаго завода. 


2. Контрольный снарядъ, по желанию заводчика, можеть быть одинтъ 
для всфхъ переговвыхъ аппаратовъ или отдфльный для каждаго аппарата, 
нии же при однемъ перегонномъ аппарат можетъ быть нЪеколько коп- 
трольныхъ спарядонъ для каждаго сорта спирта. 


3. Стоимость контрольныхъ снарядовъ должна быть возм$щена казнЪ 
заводчиками, согласно расцфвочнымъ вЪдомостямъ, приложенвымъ къ пирку- 
лярамъ Министерства Фипансовъ за №№ 1150 и 1643; равнымъ образомт, 
расходы по доставкЪ, уставовиЪ и обезпеченю снарядовъ относятся на счетъ 
заводчиковъ. Въ случаЪ же закрыт1я завода, контрольные спаряды возвра- 
щаются казнф, съ возмъщешемъ заводчикамъ стоимости снарядовъ по оцфнкЪ 
Техпвическаго Комитета. 


4. Обезиечеше, по иравиламъ инструкщи 6 Марта 1874 г. и дополнешй 
къ ней, должно начинаться оть соединеня ректификацюнной колонны пере- 
гопнаго аппарата съ трубою, идущею къ холодильнику, и копчаться кон- 
трольнымъ снарядомъ включительно. 


5. Ири постановкЪ контрольнаго енаряда Сименса, взамЪпъ фильтра, 
ио желанию заводчика, можеть быть установленъ фоварь, служаший для на- 
блюденл за токомъ и крфиостю спирта. Фоварь этотъ долженъ быть обез- 
печенъ подобно фильтру. 

6. Заводчики, пользующеся контрольными снарядами, установленными 
па ихъ заводахъ, согласно 1 пункту сихъ правилъ, обязаны вести особыя 
шнуровыя книги, засвидЪтельствованныя Контрольной Палатой. По истечеши 
указаннаго въ свидфтельств (п. 1) срока, въ книгь дфлается разсчетъ, въ 
которомъ должно быть показано: количество спирта, учтеннаго контрольными 
снарядами, количество взятаго для перегопки сыраго спирта, количество по- 
лученнаго Заводчикомъ очищеннаго спирта и то количество градусовъ, за 
которое акцизъ подлежитъ сложен!ю. ЗасвидЪтельствованная кошя такого раз- 
счета, въ 3-хъ экземплярахъ, представляется въ Акдизное Управлене того 
Округа, въ завфдиваши котораго находится заводъ. 

7. На покрыте потери спирта при очисткЪ его перегонкой отчисляется 
одинъ ипроцентъ со всего количества спирта, учтеннаго контрольнымъ сна- 
рядомъ, и во всякомъ случаЪ не болфе 11/25/о на количество очищеннаго 
спирта. 

8. Получаемые при горячей и холодной очисткВ спирта отбросы, бога- 
тые соде»ржашехлъ сивушнаго масла, могутъ быть предъявляемы заводчикахи 
или складчиками къ унпичтоженю для сложешя съ вихъ акциза. Отбросы, 
для сложения или возврата съ нихъ акциза, опредфляются по дЪйетвительному 
ихъ количеству, но въ разифрЪ, не превышающемъ 1!/20/о на спиртъ, учтен- 
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ный контрольнымъ снарядомъ при очисткЪ его перегонкою, и въ разм рз 
11/25/о на спиртъь, взятый для очистки холоднымъ способомъ. 

9. Заводчикъ, желающий пользоваться, при очисткВ спирта перегонкою, 
сложенемъ акциза за отбросы, обязанъ уставовить между холодильникомъ и 
контрольнымъ снарядомъ особый металлическый чанокъ, приспобленный къ 
обезпеченю и снабженный кранами для отобрантя пробъ, а равно и стеклами 
со шкалами, при посредств$ которыхъ было бы возможно опредфлять по 
слоямъ количество заключающихся въ немъ отбросовъ. Означенный чанокъ 
долженъ быть измфренъ акцизнымъ надзоромъ, съ соблюдешемъ правилъ 
измфреня спиртопремныхъ чановъ (Циркул. М. Ф. 1868 г. № 908). 

10. На трубЪ холодильника въ контрольному снаряду и на развЗтвлен!и 
этой грубы въ чанокъ для отбросовъ могутъ быть устроены краны, обезпе- 
ченные такимъ образомъ, чтобы этими кранами нельзя было снаружи впу- 
скать жидкости въ чанокъ. 

11. При холодной очисткВ заводчики или складчики, желающ!е пользо- 
ваться правомъ сложен1я или возврата акциза съ отбросовъ, обязаны, по ука- 
зан1ю акцизнаго надзора, устроить всЪ необходимыя приспособления для со- 
биран1я отбросовъ. 

12. Чанки, трубы, а равно и самыя приспособлен1я, предназначенныя 
для раздфлевмя отбросовъ отъ спирта, должны быть такъ обезпечены, чтобы 
не было возможности приливать въ чанки извн® какую либо жидкость. 

13. Заводчики и складчики, пользующ!еся сложенемъ или возвратомъ 
акциза за отбросы при холодной очистЕЪ спирта, обязаны вести особыя 
шнуровыя книги, засвид$тельствованныя Контрольной Палатой. 

14. Отбросы, получаемые въ чанкахъ какъ при горячей, такъ и при 
холодной очисткВ спирта, для сложен!я съ нихъ акциза, должны быть учтены 
и уничтожены въ присутсти двухъ штатныхъ лицъ акцизнаго надзора, а 
также заводчика или его повфреннаго. 

15. Учетъ отбросовъ, подлежащихъ къ сложеню акциза, производится 
для каждаго изъ обозначившихся въ чанкВ слоевъ отдВльно и затФмъ вы- 
ражается общимъ числомъ градусовъ спирта, причемъ объемъ каждаго слоя 
опред$ляется по шкал чанка, & вр$пость—металлическимъ спиртомфромъ, 
по правиламъ, устаповленнымъ для испытан1я спирта. 

16. Отъ предъявленныхъ къ уничтожен!ю отбросовъ отбирается проба, 
которая, будучи оцечатана пезатью акцизваго надзора, сдается заводчикамъ 
и должна быть хранима ими въ течении 6 м$сячнаго срока. Въ случа же 
сомнЪн1я въ качествЪ отбросовъ, отъ нихъ отбирается, въ 2-хъ экземпля- 
рахъ, проба, каковая отсылается Управляющему акцизными сборами, который 
передаетъ ее губернскому технику или отправляетъ въ Техничесый Комитетъ 
при Департамент Неокладныхъ Сборовъ. 

17. Уничтожевше отбросовъ производится, въ присутстви помянутыхъ 
въ 14 пунктЪ лицъ, путемъ сожигаюмя или выливавя отбросовъ въ такое 
мЪсто, откуда невозможно обратное ихъ получен!е. 

18. Объ учет отбросовъ и ихъ уничтожении составляется особый, въ 
3-хъ экземплярахъ, акть, за подписью всЁхъ присутствующихь лицъ, въ Ка- 
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ковомъ актф должно быть обозначено количество подвергнутыхъ уничтожен!ю 
отбросовъ, сумма причитающагося къ сложен!ю или возврату акциза, & также 
число сортовъ отобранной пробы. 

19. Сложеше или возвратъь акциза за потерю при перегонкЪ и за уни- 
чтоженные отбросы, на основан!и составленнаго ‘акта или равсчета, произво- 
дится Акцизными Управленями, по разсчету 8 кои. за каждый градусъ спирта, 
подлежащй къ сложению акциза. 

20. Сложене акциза производится надписью въ заводскихъ книгахъ, по 
увфдомлен1ямъ Окружныхъ Акцизныхъ Управленй, на основан!и пров$ренныхъ 
разечетовъ ($ 7) и актовъ объ учет и уничтожен!и отбросовъ ($ 18). Воз- 
врать же акциза производится зачегными квитанщями, выдаваемыми также 
Окружными Акцизными Управлен1ями. 

21. Эти квитанщи принимаются къ зачету платежа акциза на оспопа- 
вяхъ, указанныхъ въ циркуляр Министерства Фивнансовъ оть 8 Декабря 
1887 г. за № 2047. 

По разсмотр5ши вышеизложеннаго вопроса объ освобождети отъ акциза 


Отчисленше 


На 


потери и отбросовъ, получаемыхъ при ректификащи спирта, Техническимъ Утрату спирта при 


Комитетомъ обсужденъ былъ, по предложеню ПредсЪдателя, еще вопрос 
относительно отчислен1я на утрату спирта въ тЪхъ случаяхъ, когда будетъ 
подвергаться ректификащи перекуръ. 

Заключене Комитета по сему предмету состоялось въ томъ смыслф, 
что никакихъ исключен! въ этомъ отношени не должно быть допускаемо 
и что отчислене сл$дуетъ производить по правиламъ, установленным во- 
обще для ректификащи всякаго спирта, какъ нормальной выкурки, такъ и 
перекура. 


И ректификащи ис- 
рекура. 


Въ концЪ 1888 г. обеужден1ю Комитета подлежало ходатайство владфльца Примфнеше для 
очистнаго завода Ломжинской губ. о разръшен!и постановки на его заводЪ"олУЧешя высшихъ 


аппарата, называемаго «эпюраторомъ», для полученя высешихъ сортовъ спирта 


2-го юня 1888 года. Названный аипаратъ, судя но чертежу и указатямъ 
ходатайства, представлялъ собою обыкновенную колонву непрерывнодй- 
ствующаго перегонпаго аппарата, въ которую вм$сто бражки долженъ посту- 
пать спирть крЪфиостью въ 40—50° и нагрфваться паромъ. При небольшомь 
нагр$в%, легке продукты, какъ-то: альдегиды и эфиры должны отдфлаться и 
собираться въ особомь премникЪ; главная же масса спирта, лишенная этихъ 
продуктовъ, должна уже поступать изъ колонны чрезъ контрольный снарядъ 
въ распоряжене заводчика. 

Разематривая данный вопросъ, Непремфнный Членъ указалъ на то, что 
при такомъ сиособЪф очистки спирта, посл$дий ректификащи не подвергается 
и что весьма трудно быть увфреннымъ, что одинъ и тотъ же спирть яе бу- 
деть пропущенъ нЪсколько разъ чрезъ контрольный снарядъ для учета по- 
тери, а между тЪмъ пока еще неизвфстно, какая въ дЪфйствительности при 
этомъ способ происходитъ потеря въ спирт$. 


сортовъ спирта 


^^" особаго аипара- 
съ правомъ пользоваться льготами по очисткЪ спирта, согласно узаконешямъ та—энюратора. 
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Основываясь на этихъ соображеняхъ, Непрем$нный Членъ полагалъ, 
что льготы, установленныя закономъ 2-го Гюня 1888 г. для ректификащи 
спирта, не могутъ быть распространены на очистку спирта посредствомъ спо- 
соба и анпарата, составляющихъ въ данномъ случаЪ предметъ обсужден1я Ко- 
митета. МиЪн!е это вполнЪ раздфлялъь и Предсфдатель, обративций съ своей 
стороны внимане на то, что проектированный способъ очистки спирта едва-ли 
можетъ быть признанъ цфлесообразнымъ въ видахъ удаленя изъ спирта всЪхъ 
вредныхъ для здоровья продуктовъ, т. е. въ видахъ достиженя той цфли, къ 
которой главнымъ образомъ и направлена ректификащя спирта, такъ какъ въ 
данномъ случаЪ болфе летуче продукты—альдегиды и эфиры— дЪйствительно 
могутъ быть удалены, но менфе летуче и самые вредные—сивушныя масла— 
останутся въ спирт. Тфмъ не меп$е данный способъ очистки спирта н%- 
которыми членами Комитета былъ признанъ заслуживающимъ вниман!я, по- 
чему ими и высказана была необходимость заняться опредЪлешемъ потерь 
въ спирт$, происходящихъ при этомъ способф, и условй его дЪфйстия— въ 
т$хъ видахъ, чтобы впослЪдстыи и ему предоставить возможныя льготы. 

Основываясь на чертежБ вышеупомянутаго аппарата и па приведен- 
ныхъ соображеняхъ, Техничесай Комитетъ призналъ, что въ способЪ очистки 
спирта, о которомъ ходатайствуетъ заводчикъ, отеутствуетъ главное осно- 
ван!е для пользованя льготами, установленными для очистки спирта, именно 
ректификащя послЪфдняго, почему данпый способъ, по мнфню Комитета, ве 
можетъ пользоваться льготами, предоставленными закономъ 2 [юпя 1888 года, 
по сложеню акциза на потери при ректификаци спирта; но, къ сему спо- 
собу можетъ быть примфненъ вышеуказанный законъ въ отношени льготъ 
по сложеню акциза съ отбросовъ, богатыхъ сивушнымъ масломъ. Поэтому 
Техничесюй Комитеть пришелъ къ заключеню, чтобы при очисткВ спирта 
по способу, указанному въ ходатайств заводчика, предоставлено было право 
собирать эфиры и альдегиды, отдфляющ!еся въ данномъ случа, въ особый 
обезнеченный чанокъ, для предъявлешя ихъ къ сложеню акциза наравнЪ 
съ отбросами, богатыми сивушнымъ масломъ, съ соблюдешемь при этомъ 
всЪхъ требований, установленныхь въ семъ отношении закономь 2 Тюня 
1388 года. ВмЪетЪ съ симъ, Комитетомъ признано желательнымъ собрать, 
при первой возможности, свЪдЪн1я объ услови дЪйствя перегоннаго аппа- 
рата, называемаго «эпюраторомъ», и о потеряхъ, могущихъ имфть м%ето 
при очисткВ на немъ спирта. 

Ближайшее опре- Приведенными соображенями и заключен!емъ Техническаго Комитета 

дфлене понят!я о разъяененъ вопросъ о томъ, что елЗдуетъ разумЪть подъ ректификованнымъ 

ректификованномъспиртомъ для того, чтобы къ сему спирту или, вЪриЪе, къ снособу полу- 

И чен1я его, можно было примЪнить льготы по сложеню акциза за. потери, 
происходящая при перегонкЪ спирта. 

Подобный изложенному вопросъ, а именно о томъ — какимъ усло- 
в1ямъ получен1я и качествамъ долженъ удовлетворять спиртъ для того, чтобы 
при вывозЪ его за границу могла быть выдаваема добавочная вывозная 39/о 
прем!я (установленная запономъ 27-го Декабря 1883 года и отмфненная 
впосл$дстви вышеприведеннымъь на стран. 201 закономъ 2-го Шюня 
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1888 года !), обсуждался Комитетомъ въ начал 1888 года по поводу 
ходатайства одного винокуреннаго заводзика Саратовской губерн!и, обстоя- 
тельства каковаго ходатайства заключались въ слфдующемт: на винокурен- 
номъ заводВ при посредствЪ двойнаго перегоннаго аппарата спиртъ, подвер- 
гаясь вторичной перегонкЪ, получался совершенно чистымъ и въ 971/,° кр$- 
пости; поэтому, въ виду высокаго качества продукта, владфлецъ завода 
холатайствоваль, чтобы при вывоз за границу получаемаго такимъ образомъ 
спирта выдавалась добавочная 3°/о прем!я, установленная для очищеннаго 
спирта. 

Въ доклад своемъ по этому предмету, Непрем$нный Членъ пояснилъ 
устройство указаннаго аппарата, согласно приложенному къ ходатайству чер- 
тежу, изъ коего, между прочимъ, видно, что аппаратъ этотъ состоитъ изъ двухъ 
колоннЪъ, соединенныхъ вифстф одной трубой; при дЪйстви аппарата спирт- 
ные пары изъ первой колонны переходятъ во вторую, которая, въ данномъ 
случа, мсжетъ быть разсматриваема, какъ ректификаторъ. Судя по чертежу, 
вторая колонна можетъ быть прогрфваема прямымъ паромъ; изъ этой ко- 
лонны спиртные пары, пройдя дефлегматоръ и холодильникъ, прямо уже, въ 
вид спиртной жидкости, поступаютъ въ контрольный снарядъ. 

Проба спирта, полученнаго съ этого аппарата и доставленная владЪль- 
цемъ завода, была изслЗдована въ лаборатории Техническаго Комитета, при 
чемъ оказалось, что спиртъ этоть очень высокоградусный (95,9°), почти 
безъ сивушныхъ маслъ, но съ н$фкоторымъ содержашемъ альдегидовъ и 
эфировъ. 

Признавая, что сказанный спиртъ, по вр$пости, подходитъ къ тфмъ 
условямъ, которыя требуются отъ спирта при выдачЪ добавочной 3°/о пре- 
ми, Непремфнный Членъ ваходилъ, однако, что въ данномъ случаЪ выдача 
этой прем!и произведена быть не можетъ по сл5дующимъ соображешямъ: доба- 
вочная 3%/о премя выдается собственно ва потери при вторичной перегонк3 
оплаченнаго уже акцизомъ спирта; спирть же, получаемый на данномъ за- 
водз, ректификащи посл учета его контрольнымъ снарядомъ не подвер- 
гается, такъ какъ спиртъ съ указанною выше крЪФфпостью выходитъ прямо 
изъ контрольнаго снаряда и безъь дальнфйшей очистки предназначается къ 
вывозу за границу, подъ видомъ очищеннаго спирта. На основани этихъ 
соображенй Непремфнный Членъ призналъ, что по способу своего получен1я 
ланный спиртъ представляетъ собою лишь сырой высокоградусный продуктъ, 
могущ1й, слФдовательно, пользоваться только премей, предоставленной сы- 
рымъ спиртамъ при вывоз ихъ за границу. 

Въ виду того, что получене спирта, подобнаго представленному, под- 
ходящему по своей кр$пости и относительной чистотВ къ спирту очищен- 


1) Закономъ 2 Гюня 1838 г. было, между прочимъ, постановлено (отд. П): уста- 
новленное ст. 1 од. Г Высочайше утвержденнаго 27 Декабря 1883 г. мня Государ. 
Совфта безакцизное отчислен1е съ вывозимаго за границу спирта всякой кр$пости, 
какъ очищеннаго, такъ и неочищеннаго, производить съ 1 [юля 1888 г. по 30 ювя 
1889 г. въ разм рВ 5'/2‘/о за спиртъ, выкуренный цослВ 1 [юня 1888 г. 


16 


Хранеше низко- 
пробнаго вина въ 
м$стахъ очистки 
епирта холодиымъ 
енособомъ. 
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ному вторичной перегонкою, требуеть неизбЪжныхъь расходовъь на поста- 
новку усовершенствованныхь перегонныхъь аппаратовъ, нЪкоторые члены 
Комитета выразили мысль, не представится-ли в зможнымъ, въ видВ возм}- 
щен!я указанныхъ расходовъ, сдфлать для такихъ заводовъ исключене н 
выдавать за ихъ спиртъ высшую вывозную премю. По этому поводу Пред- 
сфдатель обратилъ вниманше на ясную мотивировку закона по выдачВ вывоз- 
ныхъ премй, указывающую, что добавочная 3°%/о премя дается въ возна- 
гражден!е потери при вторичной очистк® (посредствомъ перегонки) оплачен- 
наго уже акцизомъ спирта, а потому предложенное исключен1е могло бы 
имЪть м%фето только послЪ Высочайшаго разрфшен1я, испрошеннаго чрезъ 
Комитеть Министровъ; но входить, по сему предмету, съ представленемъ въ 
Комитетъь Мивистровъ Предсздатель считахлъь преждевременнымъ. При окон- 
чательномъ обсужден!и поставленнаго ходатайства, Техничесый Комитетъ, 
въ виду того, что перегонный аппарать на данномъ винокуренномъ заводЪ 
прямо соединенъ съ контрольнымъ снарядомъ, учитывающимъ спиртъ, непо- 
средетвенно отгоннемый изъ бражки, нризналъь получаемый такимъ путемъ 
спирть, несмотря на его высокую крфпость, спиртомъ сырымъ, почему и не 
считалъ возможнымъ удовлетворить разсматривавшееся ходатайство. 

Въ отношен!и очистки спирта холоднымъ способомъ, предметомъ обсуж- 
ден1я въ Техническомъ Комитет® былъ только вопросъ, возбужденный Пред- 
сЪдателемъ въ 1885 году, объ усломяхъ хранен1я въ заводскихъ подвалахъ 
и складахъ получаемаго при промывкЗ угля въ очистительныхъ чанахъ слабо- 
градуснаго вина, или, собственно, промывныхъ спиртныхъ водъ,—вЪ видахъ 
устранен!я выпуска въ продажу вина ниже установленной вр%пости. 

При обсуждени этого вопроса, Комитетомъ было; между прочимъ, разъяс- 
нено, что при очисткВ вина холоднымъ способомъ кр$пость его уменьшается 
оть 1'/з до 2 градусовъ и что прим$няемое при семъ сдабриван!е очищен- 
наго вина сырымъ спиртомъ нельзя признать рацональнымъ; посему Коми- 
теть полагалъ, что слабоградусное вино не должно находиться въ очисти- 
тельныхъ аппаратахъ и сортировочныхъ чанахъ. Но такъ какъ при промывкЪ 
водою угля, служившаго для очистки и потому содержащаго въ себЪ значи- 
тельное количество алкоголя, непремЪнно должна получаться слабоградусная 
жидкость, то Комитетъ находилъ возможнымъ допустить въ оптовыхъ скла- 
дахъ и заводекихъ подвалахъ, для хранен1я промывныхъ водъ, особый чанъ, 
снабженный крупною надписью «промывныя воды», который не долженъ им ть 
крановъ. 

На основанши этихъ разъяснений Комитета и согласно требовашямъ за- 
кона 3 ня 1886 г., Департаментомъ Неокладныхъ Сборовъ составленъ былъ 
проектъь циркуляра ‹объ услошяхъ хранен!я низкопробнаго вина въ мЪстахъ 
очистки спирта>», въ которомъ указанъ порядокъ хранен!я въ заводскихъ под- 
валахъ и складахъ готоваго вина и промывныхъ водъ. Проектъ сего цир- 
куляра былъ обсужденъ Комитетомъ и признанъ имъ вполнз цфлесообраз- 
нымъ, согласно каковому заключен!ю самый циркуляръ, за № 1941, преподанъ 
Министерствомъ Финансовъ въ руководство чинамъ акцизнаго надзора 3 {юля 
1886 г. ВекорВ, однако, по издав!и сказаннаго циркуляра, при примЗнен1и 
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его на практикЪ встрЪфтились нЪфкоторыя недоразум$н1я относительно допу- 
щения въ подвалахъ винокуренныхъ заводовъ и въ оптовыхъ складахъ нф- 
сколькихъ чановъ для промывки угля водою и перепускамя промывныхъ 
водъ въ сортировочные чаны. По поводу сихъ недоразумЪй Техническимъ 
Комитетомъ было разъяснено, что въ видахъ удобства перепусканя промыв- 
пыхъ водъ въ сортировочные чаны представляется вполнЪ возможнымъ соеди- 
нять промывные чаны съ сортировочными посредствомъ наглухо вдЗланныхъ 
трубъ и невыемныхъ крановъ, такъ какъ при подобномъ устройств цфль 
означеннаго циркуляра внолнф достигается. 


Гллдвлд \. 


Отпускъ безакцизнаго спирта на химическ1я производства. 


Вопросъ объ отпуск безакцизнаго спирта на химическя производства 
впервые возникъ въ Техническомъ КомитетЪ въ началВ 1886 г., велЪдетве 
ходатайства купца Сегаля о разрфшени ему ежегоднаго отпуска 10,000 ве- 
деръ безакцизнаго спирта для выдфлки эфира, таннина и хлороформа на за- 
водф, который купецъ Сегаль предполагалъ устроить близь города Вильно. 

На это ходатайство Комитетъ далъ заключен!е въ отрицательномъ смысл», 
основывая таковое на томъ соображен1и, что городъ Вильно вовсе не нахо- 
дится въ центр% фабричной промышленности, могущей обусловливать значи- 
тельный спросъ на эфиръ и друпе химическе продукты. 

`Въ томъ же году Тентелевсый химичесый заводъ, находяпийея въ 
С.-Петербург, также ходатайствовалъ объ отпускф безакцизнаго спирта на 
выдфлку эфира, таннина, хлороформа, сантонина и другихъ алкалоидовъ. 

Правлен!е сказаннаго завода, между прочимъ, заявляло, что сииртъ, 
предвазначенный на выдЪфлку эфира и высшаго сорта таннина, можетъ быть 
приводимъ въ негодное для питья состоян!е, въ присутетв!и акцизнаго над- 
зора, примЪсью животнаго масла и затфмъ уже онъ изъ обезпеченныхъ ре- 
зервуаровъ будетъ поступать, въ смфси съ с$рною кислотою, на выд$лку 
эфира. Спиртъ же, предназначаемый на выдфлку тапвнина втораго сорта, 
будетъ сифшиваться съ водою и незначительнымъ количествомъ древеснаго 
спирта, а по окончан!и выд$лки втораго сорта таннина, сказанный спиртъ будетъ 
перегоняться и получаемый погонъ снова употребляться для дальнфйшаго 
извлечен1я свЪжаго таннина. Комитетъ, съ своей стороны, призналъ, что от- 
пускъ безакцизнаго спирта на выд$лку эфира и высшаго сорта таннина мэ- 
жетъ быть’ разршенъ на общихъ для всфхъ химическихъ заводовъь основа- 
н1яхъ. Что же касается до отпуска спирта на выдЪфлку втораго сорта тан- 
нина, то Комитеть не нашелъ возможнымъ удовлетворить ходатайство завода 
ВЪ виду того, что подобный отпускъ на предположенныхъ заводомъ осно- 
ваняхъ не представляетъ никакихъ гарантий противъ употребленя спирта для 
другихъ цфлей. 

Въ копцВ 1887 г. Комитеть обсуждалъ новое ходатайство Тентелев- 


скаго завода, въ которомъ заводъ испрашивалъ разрфшене на отпускъ 6ез- 
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акцизнаго спирта для производства таннина, коллод1я, хлороформа, 1одоформа 
и хлорала, при услови, чтобы спиртъ, смотря по приготовляемому веществу, 
подвергался порчЪ или животнымъ масломъ, или обыкновеннымъ эфиромъ и 
чтобы испорченный такимъ способомъ спиртъ дальнфйшему контролю болфе 
уже не подлежалъ. 

При обсуждени въ КомитетЪ сего ходатайства, Непрем$нный Членъ 
указалъ, что денатурализащя спирта, хотя и затрудняетъ сбытъ испорчен- 
наго спирта, но не гарантируетъь еще употреблен1я его именно для тЪхъ цф- 
лей, для которыхъ спиртъ предназначается, и что, вообще, при отпускЗ за- 
водамъ для техническихъ цфлей безакцизнаго спирта, правильный контроль и 
учетъ его довольно затруднительны. При отпускЪ безакцизнаго спирта, по мнф- 
ню НепремЪннаго Члена, казенный интересъ можетъ гарантироваться солид- 
ностью фирмы завода, а главнымъ образомъ— личнымъ надзоромъ со стороны 
акцизнаго вЪдомства за расходуемымъ спиртомъ и тфмъ производетвомъ, для 
котораго спиртъ употребляется, По тому же предмету многе члены Комитета 
высказались въ пользу сложения акциза со спирта, употребляемаго на производ- 
ство различныхъ химическихъ веществъ, вакъ въ видахъ поднятия этого произ- 
водства, такъ и получен!я, въ данныхъ случаяхъ, новыхъ м$сть расходован1я 
спирта; но вмфст® съ тЬмъ обращено было внимаше и на большое затрудне- 
не въ правильномъ контрол за отпускаемымъ безакцизнымъ спиртомъ. Денату- 
рализашя спирта и учетъ его контрольнымъ снарядомъ, смотря по характеру 
производства, признавались мФрами или вовсе невозможными, или недоста- 
точно благонадежными для интересовъ казны. Изъ числа различныхъ спосо- 
бовъ контроля за безакцизнымъ спиртомъ, при всфхъ вообще химическихъ 
производствахъ, единственнымъ надежнымъ считался только личный вадзоръ, 
со стороны акцизнаго вЪдомства, на самомъ заводз, за расходуемымъ спиртомъ. 

Указавъ, въ своихъ разъясненяхъ поставленнаго вопроса, что при лич- 
номъ надзорЪ за расходуемымъ спиртомъ, необходима должна быть установ- 
лена извЪфстная норма числа градусовъ спирта на приготовлеше того или 
другаго вещества, съ каковой нормы акцизъ можетъ быть слагаемъ, Технический 
Комитеть призналъ, что Тентелевскому заводу отпускъ безакцизнаго спирта 
можеть быть разрфшенъ съ тфмъ, чтобы количество спирта, подлежащее 
сложен!ю акциза, было ограничено извфетнымъ числомъ градусовъ спирта 
на пудъ готоваго танвина, коллодя, хлороформа, 1одоформа и хлорала, и 
чтобы не только отпускъ спирта, но и самое производство сказаннныхъ ве- 
ществъ находились подъ личнымъ надзоромъ акцизнаго вфдомства, съ отне- 
сенемъ расхода на этотъ надзоръ на счеть заводчика въ размЗрЪ, соотвфт- 
ствующемъ количеству употребляемаго заводомъ спирта или размЪру самаго 
производства. 

По подобному вышеупомянутому вопросу объ отпуск безакцизнаго 
спирта для приготовлен1я хлороформа и эфира, Техничесюй Комитетъ, въ 
начал» 1888 года, обсуждалъ ходатайство одного провизора, который пред- 
полагалъь приготовлять названныя вещества въ своей аптекЪ. Въ данномъ 
случа$ Технический Комитеть призналь весьма затруднительнымъ примнить 
въ лаборатор!и аптеки т основан1я надлежащаго надзора за расходуемымъ 
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спиртомъ, которыя указаны имъ въ огражден1е казеннаго интереса при от- 
пускЪ безакцизнаго спирта на хихическя производства. Въ виду сего ска- 
занное ходатайство было Техническимъ Комитетомъ отклонено. 

Въ начал 1887 г. обсуждалея вонросъ объ отнускЪ безакцизнаго спирта 
на приготовлен!е гремучей ртути, о чемъ ходатайствовала пистонная и па- 
тронная фабрика бывшая Селье и Белло, находящался въ Риг$. Такъ какъ въ то 
время Комитетъ не располагалъ, относительно производства гремучей ртути, 
необходимыми данными, то возбужденный вопросъ оставленъ былъ безъ раз- 
рфшен1я впредь до представлен1я требовавшихся свЪдЪнйй. 

Къ концу того же 1887 года эти свфдЪшя были собраны и внесены 
на обсуждене Комитета. СвЪфдфв!я указывали, между прочимъ, что ввозъ 
гремучей ртути въ Росею воспрещенъ, на приготовление же одного пуда гре- 
мучей ртути расходуется до 1,600° безводнаго спирта, а стоимость пуда ея 
доходить до 250 руб. При этомъ на обсуждеше Комитета было представлено 
также заключеше Управляющаго акцизными сборами Лифляндской губернии 
по вышеуказанному ходатайству фабрики бывшей Селье и Белло, въ которомъ 
Управляюний полагалъь вполнЪф возможнымъ разрф шить названной фабрикЪ 
отпускъ безакцизнаго спирта на извЪфствыхъ правилахъ, которыя и были имъ 
весьма подробно разработаны и указаны въ его заключеши. 

Обсуждая проектированныя Управляющимъ акцизвыми сборами пра- 
вила, Комитеть не признавалъ возможнымъ, какъ предлагалъь Управляюний, 
производить учетъ расходуемаго спирта ковтрольнымъ снарядомъ, считая при- 
мфнен!е этого снаряда въ данпомъ случаЪ нецфлесообразнымъ, а потому по- 
лагалъ учредить личный контроль со сторовы акцизнаго надзора за всзмъ 
производствомъ гремучей ртути и установить для учета спирта, подлежа- 
щаго сложеню акциза, извЪстное максимальное число градусовь безводнаго 
спирта, разсчитывая его или на одинъ пудъ готовой гремучей ртути, или 
на одинъ пудъ металлической ртути, поступившей въ производетво. 

На осповав!и этихъ соображешй Комитетъ полагалъ, что отпускъ без- 
акцизнаго спирта фабрикЪ бывшей Селье и Белло для приготовления гремучей 
ртути можетъ быть разрЪшенъ, въ вид опыта на 3 года, согласно правиламт, 
предложеннымъ Управляющимъ акцизными сборами Лифляндской губерн!и, съ 
тъмъ, однако, чтобы нЪкоторые пункты сихъ правилъ были замЪфнены новыми, 
сущность которыхъ, по инфню Комитета, должна заключаться въ сл$дую- 
щемъ: а) употребляемый на приготовлен!е гремучей ртути спиртъ, а равно 
и все производство ея, должны находиться подъ личнымъ контролемъ акциз- 
наго надзора; 6) процессъ см$шен1я снирта съ азотнокислою ртутью дол- 
женъ всяюй разъ производиться въ присутстви акцизнаго чиновника; в) о 
происшедшемъ сифшен!и, а равно и 0 количеств употребленнаго при семъ 
спирта, должны быть сд$ланы акцизнымЪ чиновникомъ записи въ особой тнуровой 
книгф; г) акцизнымъ чниновникомъ, въ той же кпигЪ, должны вестись записи: 
суточнаго выхода готовой гремучей ртути, количества металлической ртути, 
израсходованной въ данныя сутки, и числа градусовъ безводнаго спирта, 
подлежащихъ сложен!ю акциза въ эти-же сутки; д) сложен!ю акциза должно 
подлежать только то количество спирта, которое въ дЪйствительности из- 
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расходовано при производств$, причемъ, однако, число это не можетъ быть 
боле 1600° безводнаго спирта, по разсчету на одинъ пудъ готовой гремучей 
ртути, или не болЪе 2000°.—но разсчету на одинъ пудъ металлической ртути, 
и ж) за все количество спирта, израсходованнаго свыше указанныхъ макси- 
мальныхъ нормъ, фабрика обязана внести акцизъ на общемъ основаши !). 


Отдъвлъ Ш. 


Въ настоящемъ отдфлВ излагается дЪФятельность Комитета по вопро- 
самъ, требовавшимъ для ихъ разрЪшен!я химическихъ изслфдован!й тЪхъ 
веществъ, которыя собственно и составляли предметь обсужден1я, или же 
такихъ веществъ, результаты анализовъ которыхъ могли уяснить поставлен- 
ный на разрфшене вопросъ. 

Въ первомъ случа аналитичесыя изслздованя вызывались обыкновенно 
требован1ями судебной власти, при возбуждени Акцизными Управлевями 
судебныхъ преслЗдовав!й противъ винокуренныхъ заводчиковъ или складчи- 
ковъ спирта, а во второмъ — тёми вопросами, которые сами по себ со- 
ставляли предметь занят1й Комитета и подлежали его обсуждея!ю. 

Веф анализы, которые требовались въ обоихъ указанныхъ случаяхъ, 
производились въ лаборатор!и Техническаго Комитета. Одна часть анализовъ, 
произведенныхъь по требованямъ судебной власти, внесена на разсмотр ие 
Комитета и обсуждена имъ; другая часть, притомъ наибольшая, на обсуж- 
ден1е Комитета не представлялась, вслЪдетые сдфланнаго въ началЪ 1885 г. 
Комитетомъ же постановленя относительно порядка производства требуемой 
судебною властью экспертизы. 

Этимъ постановленемъ, въ виду желавя, съ одной стороны, удовле- 
творать требован1ямъ судебной власти безь замедлевшя, & съ другой — за- 
труднительности иногда своевременно назначить зас дан!е Комитета, признано 
было возможнымъ поручать НепремЗнному Члену, съ участемъ двухъ членовъ 
Коуитета, и, въ случаяхъ необходимости, постороннихъ спещалистовъ. про- 
изводить всЪ требуемыя экспертизы; автъ экспертизы отъ имени Предс$да- 
теля Комитета допускалось препровождать по принадлежности, безъ внесен\л 
онаго на обсуждене Комитета, —въ тЪхъ случаяхъ, когда лица, производиви!я 
экспертизу, по вс$мъ вопросамъ ея придуть къ единогласному заключен!ю; 
ВЪ случа же несогламя между ними, Комитетъ призналъ необходимымъ 


') Согласно просьб представителя пистонной и патронной фабрики бывшей 
Селье и Белло, Г. Брокмейера, окопчательное рёшене вопроса объ отпускЪ безакциз- 
наго спирта на приготовлен1е гремучей ртути пр1остановлено впредь до выяснен1я 
этого вопроса въ Главномъ Артнллерйскомъ Управлен!и, куда Г. Брокмейеръ въ Маф 
1888 г. представилъ дополнительныя данный. 
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акть экспертизы. до отправленя его по принадлежности, вносить ва обсуж- 
дете Комитета, съ тёмъ, чтобы по производств новой экснертизы, соот- 
вЪтственное постановлеше Комитета было сообщаемо по принадлежности. При. 
этомъ слфдуетъ замЪтить, что съ указанною цфлью, въ разсматриваемомъ 
пер1одВ дфятельности Комитета, ни одинъ актъ экспертизы ни разу не вно- 
сился на обсуждеше Комитета; но нЪкоторые акты, помнимо этого, обсуждались 
Комитетомъ, въ вилу интереса того вопроса, который въ нихъ разрЪшался. 

Такимъ образомъ, вслфдстве установлен!я означеннаго порядка произ- 
водетва эксиертизы, въ дфлахъ лаборатори Техническаго Комитета имЪются 
работы по химической экспертизЪ двоякаго рода: однЪ изъ нихъ, по разнымъ 
соображен1ямъ, обсуждались Техническимъ Комитетомъ, вслФдетые чего ре- 
зультаты ихъ изложены въ журналахъ засфдавнй Комитета; друмя же, какъ 
не бывиия на разсмотрни Комитета, вь журналахъ засфданй не упомина- 
ются; между тфиъ изъ большаго числа работъ послдняго рода, нзкоторыя 
представляютъ интересъ, какъ по сущности затронутыхъ ими вопросовъ, 
такъ и по премамъ произведенныхъ въ данныхъ случаяхъ изслВдован!й; 
почему, хотя подобныя работы и не занесены въ журналы засЗдан!й Коми- 
тета, тфмъ не менфе, въ виду указаннаго интереса вЪкоторыхъ изъ этихъ 
работъ, полезно въ настоящемъ отдЁлЪ сообщить и о нихъ. 

На основан!и сего, въ изложен!и занятй Комитета по предметамъ хи- 
мическихъ изслЪдован!Й принять нижеслфдующий порядокъ: 1) сначала из- 
лагаются химическая изслФдован!я, вызванныя требованями судебной власти 
и Комитетомъ разсмотрЪнныя, затЪмъ 2) — таковыя же изслЪдовавн!я, на об- 
суждене Комитета не представленныя, и, наконецъ, 3) излагаются анализы, 
вызванные тзми или другими вопросами, обсуждавшимися въ Комитет$. 


Глдвля [. 


Химическя изолвдован!я, произведенныя по требован1ямъ судебной власти, 
разсматривавиияся въ засзданяхъ Техническаго Комитета. 


Въ 1885 году судебный слфдователь Каменецъ-Подольскаго Окружнаго Изслфдован!я надъ 
Суда 1-го участка Могилевскаго уфзда, препроводивъ въ Техничесый Коми- вытравленями . 
тетъ 15 провозныхъ на спиртъ свидЪтельствъ, просилъ произвести химическое — Е Е 
изслфдованте названпыхъ свидзтельствъ, съ цфлью установить «не было ЛИ „траха, г 
что либо прежде написано на этихъ свидфтельствахъ и прежде написанное 
не было ли вытравлено химическимъ составомъ, и, такимъ образомъ, вы- 
травивши старый текстъ, написали на томъ мЪстф новый». 

Въ виду сего, въ лаборатори Комитета была произведена техникомъ 

Комитета М. Г. Кучеровымъ, въ присутствии Непремфннаго Члена Комитета 
Й. А. Недошивина, членовъ Комитета: 0. А. Ванлярскаго, Л. Н. Шишкова, 
Е. Г. Котельникова и техвиковъ: Р. Г. Траутфеттера и Л. К. Буттлера, 
химическая экспертиза названныхъ свидЪтельствъ и результаты ея пред- 
ставлены на обсужден!е Техническаго Комитета въ томъ же 1885 году. 

По отзыву экспертовъ наружный осмотръ всфхъ 15-ти провозныхъ 
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свидЪтельствъь указываль на то, что названныя свидфтельства написаны 
флолетовыми чернилами на бланкахъ изъ розовой бумаги; нЪкоторыя свидз- 
тельства носили слабые слфды какихъ-то, очевидно прежде написанныхъ словъ, 
которыя легко можно было принять за остатки ранфе писаннаго текста. 

Съ цфлью возстановлен1я вытравленнаго текста нредпринятъ быль рядъ 
химическихь опытовъ двоякаго рода: одни были направлены къ разъискан!ю 
наибол$е пригодныхъ къ данному случаю методовъ проявлен1я подозрЪвае- 
маго текста, & друе заключались въ примфнени выработанныхъ методовь 
изслЪдован!я къ каждому свидЪтгельству въ отдфльности. 

Основанемь къ предварительнымь опытамъ перваго рода послужили 
два предположен!я: по первому изъ нихъ принималось, что черпила, коими 
написанъ былъ вытравленный текстъ, были приготовлены изъ какой нибудь 
органической краски (напр. анилиновой), или изъ какого либо красящаго 
вещества растительнаго происхожден!я, безъ всякой при этомъ прим$си 
желЪфзной или другой подобной соли, но содержали какое либо органическое 
вещество, которое при вытравлен!и подобныхъ чернилъ весьма трудно уда- 
ляется съ бумаги; по второму же предположеню допускалось, что чернила 
вытравленнаго текста были обыкновенныя, часто встрзчающяся въ продажТ, 
и обычно употребляемыя въ практикЪ, а чернила эти, какъ извЪетно, всегда 
содержатъ минеральныя соли,—главнымъ образомъ соли желЪза. 

Основываясь на первомъ предположен!и, экспертиза допускала, что 
вещество, трудно удаляемое при вытравлени органическихъ составныхъ частей 
чернилъ, могло быть въ данномъ случа гумми-арабикъ, составляюш!й до- 
вольно обыкновенную примфсь употребляемыхъ длл писатя чернилъ. На 
основании такого предположеншя было произведено много предварительныхъ 
опытовъ возстановлен!я нарочно вытравленнаго текста, писаннаго обыкно- 
венными ф1олетовыми чернилами (изъ анилиновой краски), къ коимъ была 
прибавлена незначительная доля гумми-арабика; результаты этихъ опытовъ 
убЪждали вполнЪ, что, если вытравленный текетъ, предъ возстановленемъ, 
смочить слабымъ растворомтъ основнаго уксусно-кислаго свинца, избытокъ ко- 
тораго затЗмъ удалить тщательной промывкой, то достаточно остаться самому 
ничтожному количеству гумми-арабика на мЪстЪ вытравленнаго текста, чтобы 
посл$дй отьъ дЪйстыя сЗрнистыхъ водорода или аммовя проявлялся 
вполн%. Между тфмъ испытавшя самыхъ свидЪтельствъь въ указанномъ на- 
правлении не дали благопрятныхъ результатовъ, показавъ тфмъ, что первое 
предположене, сдфланное экспертизою о составф чернилъ, коими могь быть 
написанъ вытравленный текстъ свидЪтельствъ, должно быть оставлено безъ 
дальнфйшей разработки. Поэтому экспертиза обратилась къ изслфдованямъ, 
вызывавшимся вторымъ предположенемъ, допускавшимъ, что вытравленный 
текстъ свидЪтельствъ былъ написанъ обыкновенными чернилами, содержащими 
въ себЪ желЪзную соль. Въ данномъ случаЪ задача сводилась къ приискан!ю 
наиболЪе удобнаго способа проявить желЪзо, оставшееся на бумагЪ свидф- 
тельствъ по удалеши самыхъ чернилъ текста. 

Тщательный осмотръ свидфтельствь убФдиль, однако, экспертовъ, что 
выведенныя Чернила стараго текста не требовали энергическихъ вытравляю- 
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щихъ средствъ; достаточно было ограпичиться, для вытравлешя, подкиелен- 
ною водою или слабымъ спиртомъ. Эти соображешя дали экспертамъ воз- 
можность предположить, что чернила, подвергийяся вытравленю, не были 
обыкновенныя канцелярскя или имъ подобныя, т. е. содержашия звачительное 
количество желЪза; напротивъ того, экспертиза полагала, что въ составЪ чер- 
нилъ выведеннаго текста должно было преобладать красящее вещество орга- 
ническаго происхожден!я и что, если эти чернила и могли содержать въ себТ, 
желЪзо, благодаря, съ одной стороны, самому способу приготовлея!я ихъ, а 
съ другой— вел дстве случайныхъ примЗсей (приливкою другихъ чернилъ, 
содержащихъ много желЪза, отд5ленемъ частицъ ржавчины стальнаго пера 
и т. п.), то, во всякомъ случаЪ, содержан!е въ нихъ желЪза должно было быть 
весьма незначительно. СлЪдовательно, въ данномъ случаЪ, приходилось им ть 
ДЪло со слФдами желфза и при томъ очень малыми, а`потому экспертиз$ при- 
шлось изъ всфхъ реактивовъ на желфзо, выбрать наибол$е чувствительный для 
даннаго случая и при томъ выработать цЪлесообразный премъ изелЪфдовашя. 

Для разрЪшен1я данной задачи производились предварительные опыты съ 
танниномъ, сфрнистымъ аммонемъ, роданистымъ калемъ и желтою синильною 
солью по нижеслЪдующему методу: на отдЗльвыхъ листкахъ бумаги, окрашенной 
фуксиномъ въ тонъ, близко подходящий къ цвфту бумаги изелфлуемыхъ свидЗ- 
тельствъ, дВлались надниси различными чернилами, какъ продажными, такъ 
и собственнаго приготовлен1я; затЪмъ сдЪланныя надписи вытравлялись, смотря 
по сорту чернилъ, щавелевой кислотой, или хлорной водой, или же хлорной 
известью. Вытравленныя такимъ способомъ надписи подвергались возстанов- 
лен!ю посредствомъ всВхъ вышеуказанныхъ веществъ. При соблюдени обыч- 
ныхъ условй реакшй, наиболфе пригоднымъ, для сей цфли, проявителемъ 
оказалась одна только желтая синильная соль. Таннинъ давалъ удовлетво- 
рительные результаты лишь при весьма неполной промывкВ вытравленныхъ 
хЪетъ. Сфрнистый аммовий, хотя и былъ боле чувствительнымъ реактивомъ не- 
жели таннинъ, но представлялъ то существенное неудобство, что производимое 
имъ черное окрашиван!е внытравленнаго текста очень скоро исчезаетъ, бла- 
годаря быстрому окислев!ю кислородомъ воздуха чернаго срнистаго желЗза, 
которое въ данномъ случаЪ составляло возстановлевную надпись. Наконець, 
роданистый кал1й давалъ окрашиван!е розоватаго оттфика, которое чрезвы- 
чайно` слабо замЁтно на розовомъ же фон бумаги; желтая же соль прояв- 
ляла тексть и довольно интензивно, и довольно прочно. 

Изъ дальнфйшихъ опытовъ съ желтой синильной солью, экспертиза вы- 
вела то заключене, что для возстановлен1я вытравленной надписи растворъ 
сказанной соли надобно брать по возможности болФе слабый, никакъ не 
выше однопроцентваго; при подкислеви же этого раствора не слЪдуетъь 
примЪнять минеральной кислоты, а лучше всего употреблять кислоту 
органическую, напримфръ, уксусную, но не щавелевую, которая состав- 
лнетъ довольно хороший растворитель берлинской лазури. Зат$мъ, важнымъ 
условемъ отчетливаго возстановлен!я признавалась немедленная, послЪ сма- 
чиван!я, просушка бумаги, что всего лучше достигалось прямымъ нагрЪва- 
емъ вадъ пламенемь газовой лампы. 


Остановка ба- 
рабана контроль- 
наго спаряда по- 
средствомъ  вве- 
ден1я въ корыто 
раствора  сфрно- 
кислыхъ солей. 
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По выяенени, такимъ образомъ, способа изсл$дован!я свидфтельствъ, 
испытан1ю было подвергнуто каждое свидЪтельство въ отдфльности ниже- 
слфдующимъ премомъ: бланкъ свидЪтельства протягивался возможно бы- 
стрЗе по поверхности реактива (на 25 куб. сант. воды: 4—5 капель уксусной 
кислоты и 2—3 капли 20%/-наго раствора желтой синильной соли), нали- 
таго на тарелку, затфмъ слегка встряхивался и осторожно просушивался 
надъ пламенемъ газовой лампы; посл просушиван1я — свидЗтельство раз- 
сматривалось съ цфлью открытия на немъ возстановившихся сл$довъ вытрав- 
леннаго текста. 

Благодаря вышеуказаннымъ изсл$дованямъ, экспертиза въ своемъ про- 
токол$, препровожденномъ къ судебному слЪдователю, приславшему свидф- 
тельства, указала, что на двухъ свидфтельствахъ весь подозр$ваемый текстъ 
выступилъь съ такою ясностью, что легко было прочитать, большею частью 
простымъ глазомъ, цфлыя фразы, слова и цифры одно,-двухъ,-трехъ и четы- 
рехъзначныя. При этомъ все прочитанное было въ протокол подробно 
оговорено и указано. Зат$мъ ва 5-ти свидЪтельствахъ, по замЗчаню экспер- 
тизы, возстановить текстъ съ такой же полнотой и ясностью, какъ это 
было достигнуто на двухъ вышеупомянутыхъ свидЪтельствахъ, не удалось; въ 
данномЪ случаф проявлялись только отдфльныя буквы и цифры. На вс$хъ же 
остальныхъ свидЗтельствахь какихъ либо слЪдовъ стараго текста названная 
реакщя не возстановила. | 

Результаты экспертизы, при разсмотр$н1и ихъ въ Комитет, возбудили 
вопросъ относительно степени прочности надписей, сд$ланныхъ различными 
чернилами, и Техничесый Комитетъ, съ своей стороны, считалъ небезно- 
лезнымъ, чтобы текстъ провозныхъ свидфтельствъ писался черными кавцеляр- 
скими чернилами, а не цвЪтными, такъ какъ, по его мнфн!ю, черныя чер- 
нила, при вытравлени, обыкновенно оставляютъ вЪфкоторый сл$дъ, облегчаю- 
Пий открыт!е злоупотреблевй. 


Въ 1886 г. въ Техничесюй Комитетъ поступило отношене судебнаго 
слЪдователя Кишиневскаго Окружнаго Суда, ОргЪевскаго у%зда, по д$лу о 
злоупотреблен1и на Крлулянскомъ винокуренномъ заводз, состоявшемъ въ оста- 
новкЪ$ барабана контрольнаго снаряда посредствомъ введен1я въ корыто 
снаряда чрезъ выходное его отверст!е раствора сфрнокислыхъ солей. 

Судебный слЗдователь, предлагая на разрЪшене Техническаго Коми- 
тета различные вопросы, относяпеся къ данному сл$дственному дфлу, про- 
силъ также произвести анализъ присланнаго при упомянутомъ отношев!и 
бфлаго порошка, найденнаго внутри контрольнаго снаряда на Ерулянскомт 
завод. 

Анализъ названнаго порошка былъ произведенъ членомь Техническаго Ко- 
митета Л. Н. Шишковымъ, который въ конц® 1886 г. сообщиль Комитету 
нижесл дующие полученные имъ результаты: 

Доставленный для анализа порошокъ, въ количеств 0,6135 грам.,— 
бЪлаго цвта съ желтоватымЪъ оттВнкомь, неясно кристаллическаго сложения. 
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При нагрЗван!и порошокъ плавится и вспучивается, отдЪляя воду, ии ющую 
сильно кислую реакщю. Въ вод порошокъ только частью растворяется, при- 
чемъ растворъ иметь среднюю реакщю; нерастворимая же въ вод часть 
порошка легко растворяется въ соляной кислот, при чемъ отдфлнется, съ 
шип вемъ, углекислый газъ. По недостаточности доставленнаго количества 
порошка невозможно было сдВлать количественнаго анализа и пришлось 
ограничиться качественнымъ анализомъ. Анализъ этотъ обнаружилъ присут- 
сте въ данномъ порошк сФрнокислаго натра, сфрнокислой магнези и 
сЗрнокислаго цинка, причемъ часть магнези и цинка находились въ видЪ 
углекислыхъ солей, составляя часть нерастворимую въ водЗ. 

Для дальнфйшей экспертизы, особая Коммис1я, въ состав$ НепремЗннаго 
Члена И. А. Недошивина, членовъ комитета: Л. Н. Шишкова, А. И. Базиль- 
скаго, В. Н. Андреева и ревизора Департамента Неокладныхъ Сборовъ Я. П. 
Колосова, предприняла цфлый радъ опытовъ въ такомъ направленш: сд$лана 
была смЪсь изъ 15 вЪеовыхъ частей сЪрнокиелаго натра, 10-ти част. сфрно- 
кислой магнези и 3-хъ частей сЗрнокислаго цинка. ВсЗ эти соли были взяты 
въ окристаллизованвомъ состояни—слфдовательно съ содержашемъ кристал- 
лизащонной воды, & для полнаго ихъ растворенйя потребовалось 28 частей воды. 
При см$шен!и полученнаго раствора со спиртомъ, послЬднй трудно смВши- 
валея съ растворомъ и изъ него даже въ продолжен!и нЪсколькихъ часовъ 
не выкристаллизовывалось солей, по за то потомъ низший слой (растворныхъ 
солей) застывалъ въ силошную массу. Если же приготовить смесь съ большимъ 
содержанемъ сфрнокислой магнези или сфрнокислаго цинка, и съ меньшимъ 
количествомъ сфрвокислаго натра, то водный растворъ подобной смеси отъ 
прибавки спирта разлагается легче и застываеть въ одну кристаллическую 
массу, а при совершенномъ отсутстви въ см$си сфрнокислаго натра обра- 
зован!е кристалловъ идеть еще быстр$е. 

Химическое изслфдоване порошка и вышеуказанные опыты надъ рас- 
творами сфрнокислыхъ солей натра, магнези и цинка привели Коммисю 
къ тому заключен!ю, что ве три упомянутыя соли, взятыя отдЪльно, могутъ 
быть, съ большимъ или меньшимъ удобствомъ, употребляемы для остановки 
барабана контрольнаго снаряда; менфе всего для этого пригоденъ сЗрноки- 
слый натръ, какъ мало растворимый въ вод при обыкновенный температурф, 
хотя и содержап!Ий много кристаллизащонной воды. Присутстые же въ из- 
сл дованномъ порошк$ сфрнокислаго цинка и сЗрнокислой магнези даетъ 
возможность утверждать, что на Крулянскомъ завод$ были сдЗланы попытки 
произвести остановку барабана съ помощью названныхъ солей. 


Въ томъ же 1886 г. Техничесый Комитетъ обсуждалъь жалобы двухъ 
винокуреннихъ заводчиковъ Минской губерн!и на требоваше Управляющаго 
акцизными сборами этой губернии о томъ, чтобы хранящаяся въ завод- 
ских ихъ подвалахъ и складахъ, такъ называемая, старая водка имЗла 
установленную закономъ крфпость въ 40 градусовъ, или же, какъ водочное 
издЗле, подвергалась оплат дополнительнымъ акцизомъ. 


= 


ИзслБдованте во- 

дочныхь издфлй 
подъ назван1емъ 
«старой водки». 
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На это Комитетъ разъяснилъ, что по существующимъ узаконенямт 
спиртные напитки раздфляются на таве, въ коихъ, при обязательной крф- 
пости не ниже 40°, не должно быть какихъ либо веществъ, кромЪ спирта и 
воды, и таке, которые, заключая въ себВ разныя посторони!я примЪси, мо- 
гутъ быть произвольной крфпости и должны оплачиваться особымъ дополни- 
тельнымъ рублевымъ акцизомъ, какъ водочныя издфмя. Основываясь на семъ, 
Комитеть призналъ, что такъ называемая старая водка должна быть при- 
числена или къ первому разряду спиртвыхъ напитковъ, если въ ней со- 
держится только спиртъ и вода, а самый цвЪфтъ, свойственный старой вод, 
явился отъ долговременнаго хранен!я ея въ бочкахъ, или же старая водка 
должна быть относима ко второму разряду спиртныхь напитковъ, если ха- 
рактерные, указанные выше, признаки ея достигнуты прибавкою посторон- 
нихъ веществъ. 


Въ томъ же 1886 году Техвическому Комитету представилась необхо- 
димость подвергнуть химическому изслЪдован!ю старую водку, принадлежав- 
шую одному изъ вышеупомявутыхъ випокуренныхъ заводчиковъ, въ виду именно 
просьбы Управляющаго акцизными сборами Минской губернии произвести 
анализъ 4-хъ иробъ названной водки, взятыхъ мЪфетнымъ акцизнымъ надзо- 
ромъ изъ подвала одного изъ упомянутыхъ винокуренныхъ заводовъ. 


ВеЪ четыре означенныя пробы, какъь показали произведенные техникомъ 
Комитета М. Г. Кучеровымъ въ лаборатори Комитета анализы, представляли 
собою желтую съ буроватымъ оттЗвкомъ жидкость, близко подходящую къ 
цвзту чайнаго настоя средней крЗипости, съ виннымъ, слегка сивушнымъ 
запахомъ и довольно крзикимъ спиртовымъ вкусомъ. 


ДЪйствительная крЪиость этихъ пробъ оказалась, по металли ческому 
спиртом$ру, въ 36,85; 38,6°; 38,6° и 39,8°. 


Въ виду той цфли, для которой предназначались анализы, на разр$- 
шене былъ поставленъ слЪдующий вопросъ: не заключается ли въ упомяну- 
тыхъ образцахъ водки какихъ либо веществъ, вообще не свойственныхъ вину, 
ни въ томъ его составЪ, съ какимъ оно получается на винокуренныхъ заво- 
дахъ изъ обыкновенныхъ принасовъ, ни въ томъ, какой оно можетъ прю- 
бр$сти вся$дстве многол$тняго хранен!я въ обыкновенно употребляемой для 
этого деревянной (преимущественно дубовой) посудЪ — въ силу ли химиче- 
скаго взаимодЪйствя между составными частями самой спиртовой жидкости, 
или вслЪдстые извлеченшя растворимыхъ составныхъ частей матерлала по- 
суды, т. е. дерева. | 


Для разршеня этого вопроса, при испытан!и водки, билъь примненъ 
слЪдуюпий ходъ анализа: около 200 куб. сант. водки выпарипвалось на водяной 
банф досуха; твердый камедевидный, краснобураго цв$та, остатокъ обрабо- 
тывалея водою, причемъ почти весь онъ легко переходилъ въ растворъ. Рас- 
творъ этотъ, имфвп!й желтый цвЪтъ, по отдфлени отъ него небольшаго ко- 
личества нерастворившихея темнобурыхъ хлопьевъ, смфшивалея со свинцо- 
вымъ сахаромъ, взятымъ въ небольшомъ избыткф, при чемъ получался до- 
вольно обильный грязноватаго цвфта осадокъ (А), который отфильтровывался 
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оть жидкости (Б) и промывалея, промывныя же воды присоединялись къ жид- 
кости (Б). 

ПослБ цфлаго ряда химическихъ манипулящи, изъ жидкости (Б} выд$ли- 
лись шелковистые, игольчатые кристаллы, которые по изел$дованию оказались 
теиномъ. Примфненная къ этимъ кристалламъ характерная для теина цвЪтная 
реакция Рохледера и Шварценбаха удалась весьма отчетливо. Кром теина, въ 
жидкости (Б)были открыты и различных сахаристыя вещества, въ числЪ кото- 
рыхъ можно было съ большою вфроятностью признать: отчасти сахаръ малоиз- 
мЪненный, аглавнымъ образомъ тф окрашенные продукты, которые получаются 
при дфйстви на сахаръ боле или менЪе высокой температуры, а быть мо- 
жетъ еще и нфкоторые изъ подобныхъ имъ продуктовъ, образующихся, при 
указанныхь условяхъ, изъ хлфба, крахмала, камеди и т. п. 

Для открытйя сахаристыхъ веществъ были примТнены: 1) реакщя съ Фе- 
линговой жндчостью; 2) реакщя на карамель съ наральдегидомъ и реакщя для 
той же цфли Ампора в 3) реакшя Фишера съ февильгидразиномъ. 

Въ вышеупомянутомъ же осадкВ (А) открыты, посредствомъ реаещи 
съ хлорнымъ желЪзомь, дубильныя вещества. 

Указанному ходу анализа была подвергнута каждая проба водкн въ 
отд$льности, и для всЪхъ пробъ результаты получились одинаковые. 

Такимъ образомъ анализъ выяснилъ, что нелетуч!й остатокъ или экс- 
трактъ анализированной водки содержалъ дубильныя и сахаристыя вещества 
и теинъ. 

Количественное опредЪфлене всЪхъ этихъ веществъ, при посредствЪ 
точнаго количественнаго анализа, не было сдфлано потому, что объемъ при- 
сланпыхъ пробъ былъ весьма невеликъ (около двухъ обыкновенныхъ бу- 
тылокъ); между тЪмъ количество нелетучихъ веществъ въ водкЪ оказалось 
весьма незначительнымъ и составляло около 0,27°/о (по испарени 45,4854 
граммовъ водки нелетучихъь веществъ оставалось 0,121 грам.). 

уКелая, однако, во вслкомъ случаЪ указать, хотя приблизительно, ко- 
личество теина и сахаристыхъ веществъ въ изсл$дованной водкВ, техникъ 
М. Г. Кучеровъ привелъ для опредфлен1я количества теина сл$дующий разечетъ: 
изъ 200 куб. сант. водки получается, согласно даннымъ анализа, около 0,0035 
грам. теина, слЪдовательно, на одно ведро это составитъ 0,2152 грам., а на 
40-ведерную бочку — 8,608 грамм. Такъ какъ чай содержитъ, въ среднемъ, 
11/20 теина, то, по мнфв!ю техника М. Г. Кучерова, надобно на 40-ведерную 
бочку взять не менфе 12/5 фунта чая, чтобы ввести въ водку найденное въ 
ней количество теина. Количество же сахаристыхъ веществъ въ водкЪ, по его же 
мнфн!ю, можеть быть принято не менфе какъ въ 1 фунтъ на 40-ведерную 
бочку на томъ основани, что при анализзЗ—200 куб. сантим. водки даютъ 
около 0,2 грамма этихъ веществъ. 

На вышеупомянутое отношеше Управляющаго акцизными сборами Мин- 
ской губерши, приславшаго анализированную указаннымъ путемъ водку, не- 
обходимо было дать заключеше о томъ, къ какому разряду спиртныхъ нз- 
питковъ лолжна быть отнесена эта водка: къ старымъ ли водкамъ, т. е. содер- 
жащимъ одинъ только спиртъ, спиртовые продукты и воду, или къ водочнымъ 
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издфмямъ, т. е. къ напиткамъ, содержащимъ постороння примфси, несвой- 
ственныя спирту. 

До сихъ поръ, какъ известно, не существуеть еще сколько нибуль 
точно установленныхъ признаковъ «старости» спиртныхъ напитковъ; поэтому, 
имя въ виду вышеуказанное, представлялось небезполезнымъ сравнить ре- 
зультаты, полученные при анализахъ водки, присланной Управляющимъ ак- 
цизными сборами Минской губ., съ анализами несомвфнно старой водки, т. е. 
водки натуральной, безъ всякой нарочно приданной ей примфси и притомъ 
выдержанной въ течев!и долгаго времени. Лаборатори Техническаго Коми- 
тета удалось получить отъ одного частнаго лица, живущаго въ Петербург$ 
и извЪетнаго должностнымъ лицамъ Техническаго Комитета, небольшое, правда, 
количество подобной водки. Водка эта была взята назвавнымъ лицомъ въ 
1862 г. изъ Попорекаго монастыря Виленской губерни; сколько же лЗтъ 
водка стояла въ монастырф—выяеснить ве представилось возможнымъ. 


ИзелЗдован!е сказанной водки, произведенное также техникомъ М. Г. Ку- 
черовымъ, показало, что по цвфту и кр$пости она сходна съ водкою, при- 
сланною Управляющимъ акцизными сборами Минской губ., но во всемъ 
остальномт— значительно отличается отъ послЗдней; водка Попорскаго мона- 
стыря, обладая мягкимъ пратвымъ вкусомъ, была очень ароматична, безъ 
малфЪйшаго сивушнаго запаха, но съ какимъ-то тонкимъ виннымъ букетомъ. 
При стоян!и въ открытомъ или заврытомъ сосуд, эта водка оставалась все 
время чистою и прозрачною; водка же, присланная для изслЗдован1я, при 
тфхъ же условшяхъ мутилась и даже давала грязный, клочковатый значитель- 
вый осадокъ. Подобное сему различе въ этихъ водкахъ наблюдалась и при 
разбавлени ихъ водою: первая— становилась далеко не столь мутною, какъ 
вторая. 

Далфе, хотя водка Попорскаго монастыря содержитъ велетучихъ ве- 
ществъ почти вдвое болфе того, что даетъ водка, присланная Управляющимъ 
акцизными сборами Минской губ., но въ качественномъ отношен!и эти ве- 
щества существенно отличаются отъ экстракта послЗдней. 


Анализъ велетучихъ веществъ водки Попорскаго монастыря, произве- 
денный точно такимъ же путемъ, какимъ анализировалась присланная для 
изслЗдован1я водка, дала вполн% отрицательные результаты относительно присут- 
ствя теина и сахаристыхъ веществъ, указавъ, что главную часть нелетучаго. 
остатка составляютъ дубильныя вещества, которыхъ, какъ показалъ анализъ, 
несравненно меньше въ водкЗ, присланной изъ Минской губ. 


Основываясь на давныхъ произведенной работы, техникъ М. Г. Куче- 
ровъ полагалъ, что водка, присланная Управляющимъ акцизвыми сборами 
Минской губ., есть продуктъ, въ извЗетномъ смыелВ, искусственный, приго- 
товленвый путемъ примфси къ обыкновенной, хотя бы и старой, водкЪ 
различныхъь постороннихь веществъ. Поэтому, съ акцизной точки зр%- 
н1я, его должно разсматривать какъ водочное издВле, подъ каковымъ на- 
званемъ разумфются обыкновенно: всякаго рода вастойки, искусственныя 
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Въ виду результатовъь анализа и высказанныхъ соображений, Непре- 
мфнпый Членъ Техническаго Комитета сообщилъ Управляющему акцизными 
сборами Минской губерни, что водка всЪхъ присланныхъ имъ пробъ содер- 
житъ, во-первыхъ, въ весьма замфтныхъ количествахь теинъ, который со- 
ставляеть характерную часть чая и кофе, и во-вторыхъ—различныя тзла, 
ихЪющия свойства такъ называемыхъ карамеля и ассамара, т. е. пригорЗлыхъ 
веществъ разложеня сахара, крахмала и т. п. продуктовъ. Поэтому, такъ 
какъ всЪ найденння вещества несвойственны обыкновенной водки или вину 
ни ВЪ ТОМЪ его составЪ, съ какимъ оно получается при выкуркЪ употреби- 
тельными при винокуренми пр!емами и способами, ни въ томъ, какой вино 
можетъ пр!обр$тать при хранен!и его въ обыкновенно употребляемой посуд,— 
то присланная для изслЪдован!я водка, по мнЪню Непрем$ннаго Члена, 
должна быть признана не простой водкой, хотя бы и старой, но настойкой 
или вообще водочнымъ изд$лемъ. 

Велфдъ за симъ, въ томъ же 1886 г., Управляющий акцизными сборами 
Минской губерв!и препроводилъ въ Техничесый Комитетъ 87 новыхъ пробъ 
старой водки изъ подвала того же винокуреннаго завода, изъ коего были 
взяты вышеозначенныя, прежде изслфдовавныя пробы, прося Комитетъ, на 
основав!и уже ходатайства судебнаго слЗдователя Минскаго Окружнаго Суда 
1-го участка Слуцкаго узла, произвести означеннымъ пробамъ химический 
анализъ съ цфлью рЪшев!я вопроса: не заключаетея-ли въ высланвыхъ про- 
бахъ водки какихъ-либо постороннихъ примЪсей, присутствие которыхъ при- 
давало бы ей значен!е водочныхъ издфлй. Но, прежде изложен1я хода изсл$- 
дован!й названныхъ пробъ, необходимо указать, что по окончани анализовъ 
первыхъ четырехъ пробъ водки, присланныхъ Управляющимъ акцизными сбо- 
рами Минской губ., и водки изъ Попорскаго монастыря, о чемъ сказано уже 
выше, лабораторля Техническаго Комитета имфла возможность получить пробу 
завъдомо сорокал$тней водки, анализъ которой представлялъ большой инте- 
ресъ, при разр$шевни поставленнаго выше вопроса. 

Изел$дован!е этой пробы, произведенное техникомъ М. Г. Вучеровымъ, 
показало, что означенная водка по наружному своему виду представляетъ 
буровато-желтую жидкость съ виннымъ запахомъ; на вкусъ она была не осо- 
бенно пр!ятна,—быть можетъ потому, что крФфпость ея (по металлическому 
спиртомфру) достигала всего только 22,99. Нелетучаго остатка она содержала 
0,33°/о своего вЪса. 

При изслЪдован!и этого остатка тЪмъ же способомъ, какой былъ при- 
мЗненъ при изсллован!и двухъ предшествовавшихъ образцовъ старой водки, 
оказалось, что вь немъ нЪтъ и сл$довъ теина; точно также отсутствовали и 
тая вещества, которыя можно было бы признать за пригор$лые продукты 
сахара или хлЪфба; но за то остатокъ былъ весьма богатъ дубильными ве- 
ществами. 

Въ отношев!и новыхъ 87 пробъ водки, присланныхъ Управляющимъ 
акцизными сборами Минской губ., изслЗдован!е которыхъ было поручено Ко- 
митетомъ также технику М. Г. ВКучерову, слЗдуетъ прежде всего замЪтить, 
что по вскрыти жестяныхъь ящиковъ, въ коихъ пробы были присланы, двз 
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бутылки, велЪдстве плохой ихъ закупорки, оказались пустыми, почему ана- 
лизу подлежала водка, заключавшаяся только въ 85 бутылкахъ. 

КрЪфпость водки была опред$лева отдЪльно для каждой бутылки, при- 
чемъ найдено, что она колебалась (по металлическому спиртом$ру) отъ 
37,39 до 40,99. 

Такъ какъ предетоявш!я изел$дован!я данныхъ пробъ имфли значен!е 
экспертизы, затребованной судебною властью, то, по постановлен!ю Техниче- 
скаго Комитета, таковая экспертиза и была произведена техникомъ М. Г. 
Кучеровымъ, при участи Непремфннаго Члена Комитета И. А. Недошивина 
и членовъ Комитета 0. А. Ванлярскаго и Е. Г. Котельникова; на основан!и 
произведенвыхъ техникомъ М. Г. Кучеровымъ изелЪдованй,  составленъ 
быль требуемый актъ, который въ началЪ 1887 г. былъ представленъ на 
разсмотрфе Комитета и, не возбудивъ со стороны послФдняго викакихъ за- 
мфчан!й, препровожденъ по принадлежности. 

Обращаясь къ акту экспертизы, въ коемъ весьма подробно изложенъ 
весь ходъ анализовъ и полученныхъ при этомъ результатовъ, необходимо 
сначала замфтить нижеслфдующее: приступая къ изслЗдованямъ, означенная 
Коммися признала затруднительнымъ подвергать полному химическому изслз- 
дованю каждую пробу (бутылку) въ отдфльности, въ виду именно продолжи- 
тельности потребнаго для этого времени, почему признано было возможнымъ, 
изъ всфхъ 85 пробъ приготовить для изслЪдован!я нЪсколько отдфльныхъ порщй 
(смЪсей), анализъ которыхъ, по мнфню Коммиси, вполнВ могь дать возмож- 
ность сдфлать вфрное заключене о состав веЗхъ 85 пробъ водки. Съ этою 
цзлью требуемыя порщи были составлены нижесл$дующимъ образомъ: всф 85 бу- 
тылокъ (пробъ) названРой водки, имфвшей буровато-желтый цвЪтъ различ- 
пыхъЪ оттфнковъ, были раздфлены, по степенямъ оттфнковъ, на три группы: съ 
водкой густо окрашенной, съ водкой средняго оттфнка и съ водкой наибол$е 
слабой окраски. Изъ каждой группы выбирались 15 бутылокъ и для состав- 
ления требуемой смеси (порщши) отъ каждой бутылки отбиралось по 25 куб. 
сант. жидкости. 

Такимъ образомъ изъ каждой указанной выше группы была составлена 
особая смЪеь, а всего, слЗдовательно, составлено было 3 такихъ смеси. ТалЪе, 
совершенно произвольно, заботясь только о томъ, чтобы брать пробы по воз- 
можности различныхъ оттзнковъ и не брать бутылокъ, жидкости коихъ 
вошли уже въ составъ указанныхъ выше трехъ см$сей, экспертиза взяла 
10 бутылокъь для самостоятельнаго изслЪдован1я водки каждой бутылки въ 
отдЪфльности. | 

Наконецъ, изъ всфхъ 85 бутылокъ была составлена еще особая проба, 
названная «генеральною см$сью» и завлючавшая въ себф 10 вуб. сант. жид- 
кости изъ каждой бутылки. | 

ОпредЪливъ и указавъ такимъ образомъ то, что должно быть подверг- 
нуто химическому изслЪфдовантю, экспертиза обратилась къ выясненю необ- 
ходимыхъ премовъ самого изсл$доватя, и по этому новоду въ актЪ своемъ 
замфтила, что, въ данномъ случаЪ, нЪфтъ необходимости изелЪдовать всЪ 
могупия найтись въ водкЁ примЪси, & совершенно достаточно произвести 
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испытан!я на дубильныя вещества и на теинъ, такъ какъ, по мнЪа1ю экс- 
пертовъ, присутстве этихъ веществъ весомнфнно будетъ доказывать, что из- 
сл$дуемая водка настаивалась на такомъ матералЪ, какъ чайные листья, 
т. е. заключала въ себЪ прим$си, несвойственныя вообще спиртовымъ жид- 
костямъ, получаемымъ перегонкою,—ни въ томъ ихъ составЪ, съ какимъ он% 
добываются на винокуренныхъ заводахъ, ни въ томъ, какой онЪ могутъ прю- 
бр$тать велфдетые хранен1я ихъ въ обыкновенно употребляемой для этого 
деревянной или стеклянной посудФ. 

Въ этомъ направлени и было произведено химическое изслЪ дован!е: во 
1-хъ,—трехъ составленныхъ семфсей, каждой въ отдфльности, во 2-хъ, — водки 
каждой изъ 10 0с0бо отобранныхъ бутылокъ и, въ 3-хъ,—такъ названной «ге- 
неральной см$си>. 

Для открыт!я дубильныхъ веществъ примфнялась реакщя слабаго рас- 
твора хлорнаго жел$за; вс$ испытывавиияся пробы прямо, безъ всякой иредвари- 
тельной обработки, давали съ этимъ реактивомъ характерное для дубильныхЪъ 
веществъ темное съ зеленоватымъ отливомъ окрашиване, которое, какъ ука- 
зывали данныя анализа, особенно р$зко наступало посл обработки испы- 
туемой жидкости предварительно небольшимъ избыткомъ свинцоваго уксуса. 

Испытан!е на теинъ произволилось слфдующимъ образомъ: испытуемая 
порщя водки, въ 200 куб. сант., съ нЪфкоторымъ избыткомъ известковаго 
молока, выпаривалась ва водяной бан досуха; остатокъ выщелачивалея не- 
большимъ количествомъ горячей воды и вытяжка, по охлажден!и, взбалты- 
валась въ раздфлительной воропкЪ съ чистымъ (приготовленнымъ изъ хло- 
рала) хлороформомъ, который затФмъ спускался въ выпарительную чашку и 
оставлялся, для выпариван!я, въ тепломъ м$стф. Во всфхъ случаяхь получался 
при этомъ весьма замфтный остатокъ въ вид очень характерныхъ лучисто— 
изъ одного центра расходящихся—игольчатыхъ кристалловъ блестящаго шел- 
ковистаго цвфта. Эти кристаллы, обработанные вЪеколькими каплями соля- 
ной кислоты, съ вебольшой дозой бертоллетовой соли, послЪ нагрФван!н 
на водяной банЪф досуха, и по смачивани затфмъ нЪеколькимй каплями 
амм!ака, давали прекрасное, весьма характерное для теива, пурпуровое окра- 
шиван!е, вслфдстве образован1я такъ называемаго мурексида. 

При осторожномъ нагрфвани этихъ кристалловъ въ пробирномъ цилин- 
дрикЪ на` песчаной банЪ, они возгонялись безъ разложен!я, осаждаясь на 
холодныхь стфникахъ сосуда въ видЪ легкаго пушистаго игольчатаго налета, 
что также характерно для теина. Выдфленные вышеуказаннымъ способомъ 
кристаллы получались столь чисумми, что количество ихъ могло быть опре-` 
дфлено непосредственнымъ взвфшиван1емъ. 

Съ этою цЗлью брались новыя порщи изсл$дуемой водки, также по 
200 куб. сант., и для полнаго извлеченя теина подвергались нижеслЪдую- 
щей обработкЪ: взятая порщя водки, смЪшанная съ известковымъ молокомъ, 
подвергалась выпариваню на водяной бан досуха. Остатокъ, безъ обра- 
ботки его водою, какъ дфлаемо было раньше, прямо растиралея съ хлоро- 
формомъ, который затфмъ сливался черезъ фильтръ въ предварительно взвф- 
шенный флаконъ; послз н%зсколькихъ такихъ операщй, причемъ каждый разъ 
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бралась свЪфжая порщя хлороформа, флаконъ оставался въ тепломъ м$етЪ 
для испареня изъ него хлороформа и, по испарени посл$дняго, взвЪшивался. 
Приращене въ вЪсЪ флакона опредФляло количество теина во взятыхъ для 
анализа 200 куб. сант. водки. 

Результаты такихъ количественныхь опредфленшй видны изъ нижесл®- 
лующей таблицы: 


Въ 100 куб. сант. первой ') смфси найдено .... 


› 100 › › второй *) › › 
› 100 »› ›  третьейЗ) › › 
Среднее. 


Въ 100 куб. сант. генеральной смЪси. 


0,0025 гр. теива. 


.. 0,0019 › > 
.. . 0,0013 »› > 
... . 0,0019 гр. теина. 


. 0,0019 гр. теина. 


Въ 100 куб. сант. водки, взятой 


изъ отдфльныхъ бутылокъ: 


а) высшей окраски найдено . 


: 0,0030 гр. теива. 
6) › » › » и 


0,0024 › › 
в) › » › г: 0,0020 » › 
г) средней окраски › ьа 0,0019 » › 
д) › › › .... 0,0018 » >» 
е) › > Хх ® ва . 0,0017 › › 
ж) › › > .. 0,0016 › › 
3) › › › 0,0015 » › 
и) слабой окраски › и 0,0014 › › 
к) › › › : 0,0008 » › 


Среднее изъ данныхъ 10 опред.. 0,0018 гр. теина. 


ОпредЗлен!е въ водкф количества сухаго остатка, хотя и не входило 
въ кругь необходимыхъ изслфдовашй, во сдфлано было въ четырехъ про- 
бахъ, взятыхъ изъ различныхъ бутылокъ, причемъ найдено, по разечету на 
100 куб. сант. водки: 


‚ Въ первой проб... .. 0,2488 гр. сухаго остатка. 


Во второй ао 0,1988 › > 
Вь третьей › .... . 0,1924 > » 
Въ четвертой › .... 0,1544 > > 


Среднее... 0,1986 гр. сухаго остатка. 


Вс$ полученные результаты анализовъ несомн%вно, по мнзн!ю экспертизы, 
устанавливаютъ присутстве въ ислфдованной водк$ теина и притомъ въ такихъ 
количествахъ, которыя исключаютъ всякую возможность объяснить присутствие 
этого вещества въ названной водЕЗ какой либо случайностью и заставляютъ, 
напротивъ, разсматривать подобное явлеве, какъ слБдъ умышленно совер- 
шенныхъ надъ упомянутой водкой операцй, имфвшихъ очевидную цфль при- 
дать ей характерный цвфтъ, свойствевный старымъ водкамъ. 


1) НаиболЪе сильно окрашенной. 
2) Средней степени окраски. 
*) Напболфе слабо окрашенной. 
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Въ виду веЪхъ изложенныхъ обстоятельствъ экспертиза пришла къ тому 
заключеню, что изслЪдованное вино, присланное Управляющимъ акцизными 
сборами Минской губ., должно быть признано, на точномъ основан!и Устава 
о пит. сб., ве простой, хотя бы и старой водкой, но чайной или кофейной 
(на жженомъ кофе) настойкой, т. е. водочнымъ издЪмемъ. 


Главлщ П. 


Химическ1я изслдован1я, произведенныя по требован1ямъ судебной власти, 
не разсматривавияся въ засфдаюмяхъ Техническаго Комитета, 


Изъ другихъ работъ лаборатори Техническаго Комитета, вызванныхъ 
также необходимостью экспертизы, но на разсмотрфне Комитета не вносив- 
шихся, вниман!я заслуживаютъ слфдуюния: а) изелЪдоване старой водки 
изъ подваловъ нфкоторыхъ винокуревныхъ заводовъ Минской губ.; 6) изелЪ- 
дован!е старой водки съ водочнаго завода въ Калиш$; в) изелЪдоваше спирт- 
ныхт, жидкостей подъ назвав1ями: гофманскихъ капель и киндеръ-бальзама, 
и г) изслЪдоваше ромовой эссенщи изъ Черниговской губернии. 

Въ 1886 г. Управляющий акцизвыми сборами Минской губерв!и доста- 
вилъ въ Комитеть 7 пробъ старой водки, взятыхъ изъ подваловъ четырехъ 
винокуренныхъ заводовъ, находившихся во ввфренномъ ему Управлени, и 
просилъ произвести этимъ пробамъ химический анализъ, съ цфлью разъяснить, — 
не заключается ли въ упомянутой водкЪ какихъ либо постороннихъ прим$сей, 
которыя давали бы ей значене водочнаго издЪля. Произведенное техникомъ 
М. Г. Кучеровымъ изслфдоваше показало, что водка присланныхъ пробъ пред- 
ставляетъ желтую разныхъ оттЪфнковъ жидкость сильно спиртоваго вкуса и 
съ явственнымъ сивушнымъ запахомъ. При разбавлени означенныхъ пробъ 
водою (3-мя объемами) появляется легкая опализащя, указывающая на при- 
сутстые въ нихъ сивушнаго масла. Эфирныя и хлороформныя вытяжки, по 
испарен!и на воздух при обыкновенной температур$, оставляютъ, для всфхъЪ 
пробъ, жидюй остатокъ съ характернымъ запахомъ сивушнаго масла безъ 
всякой примЗси вакого либо другаго запаха. Эти и друя испытаюя, им$в- 
ия цфлью обнаружить примЪеь летучихъ веществъ, несвойственныхъ вину, 
дали отрицательные результаты. 

ИзлФдован1е экстракта названныхъ пробъ, для опредЪлен1я составныхъ 
его частей, производились тфми же самыми способами и при помощи тЪхъ же 
реакций, которыя примфнялись при вышеприведенномъ изел$доваюи первыхъ 
четырехъ пробъ старой водки присланной Управляющимъ акцизными сборами 
Минской губ. 1). 

ВеЪ полученные въ данномъ случа результаты сведены въ нижесл$- 


дующую таблицу: 


1) Ходъ анализовъ пробъ этой водки указанъ па страниц 256 и слёд. 
* 


ИзелЪ доваше 
старой водки изъ 
подваловъ пЪкого- 
рыхъ винокурен- 

НЫХЪ Заводовъ 
Минской губ. 
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+ а У АИ ь ; | Фея а - 
: ара  |щеяе в илгидразивъ въ раство 
- =>. 25. а = Ри ме За а Е ы р экстракта, по отдфлени 
а] он > 5ЕЯНЕ =: ЕЁ век ' : 
сн ена а 93 Е: ЕВЕ: даетъ осадокъ: < 
РЕ] а мых © Е 5 ЕВЕ 
ЗННЕР ЕЕЕЕ- РЕБЕ Е Е При нагр$ва- | Е“ 
эм : к Е в 
Е ЗЕ | 2226 & ав. Е : ЭМ -ЗЕМ- р к” 
‚ 1. | Желтый. | 41,8%] 0,17 | Ясное окр. | Замфтный. | Едва замфт- | Едва замёт- | Едва замфт- 
| . ный. вый. чый. 
2. | Темнсжел-| 44,9 0,06 | Довольно яс- | Осадка нЪтъ.| ЗамЪтный. | Осадка вфтъ. | Осадка иЪтЪ. 
тый. ное. : 
Г 
3 Темножел-| 48,6 0,07 Ясное. Ничтожный. | Замфтный. | Осадка нфтъ. | Осадка иЪтъ. 
тый. 
= 
4. | Желтый. | 54,0 | 0,04 | Довольно ас- | Ничтожный. | Ехва замфт- | Осадка нЪтъ. | Осадка нЪтъ. 
ное. НЫЙ, що ` 
5. | Бурожел- | 41,0 | 0,11 | Довольно ас- | Ничтожный. | Едва замфт- | Едва заифт- | Едва зам$т- 
тый. ное. вый. вый, ный. Е: 


6. | Темножел-| 427 | 0,10 | Довольно яс- Весьма замфти. Осадка нфтъ. | Осадка нфтъ. | Осадка н®тъ. 
тый. ное. 


7. | Св%тло- |587 | 0,04 | Едва замЪт- | Ничтожный. | Осадка нзтъ. | Осадка нфтъ. ‚ Осадка ифтЪ. 


желтый. ное. 


Осадки отъ паральдегида не представляютъ свойствъ, характеризую- 
щихъ соединев!я его съ карамелемъ: различ1е оказывается въ цвЪтВ и фи- 
зическомъ строении. 

Изъ приведенной таблицы видно, что ни въ одной изъ изслЗдованныхъь 
пробъ водки ни дубильныхъ, ни сахаристыхъ веществъ, въ сколько нибудь 
значительныхъ количествахъ, не содержалось; также не оказалось и теина— 
характерной составной части чая. 

Эти обстоятельства, въ связи съ ничтожнымъ общимъ содержанемъ су- 
хихъ веществъ въ каждой проб, показываютъ, по мнфню М. Г. Кучерова, 
во первыхъ, что предположен!е о прибавлени къ водкамъ изслёдованныхъ 
образцовъ какихъ либо твердыхъ примфсей въ настоящемъ случа не имЗло 
мфста и, во вторыхъ, что самыя водки не могутъ быть вазваны «старыми»›, 
потому именно, что въ водкВ, долго хранившейся въ бочкахъ, должно бы 
быть гораздо боле твердыхъ (экстрактивныхъ) веществъ, чВмъ сколько ихъ 
оказалось въ изслВдованныхъь водкахъ. 

На основан!и полученвыхъ при анализВ результатовьъ Управляющему 
акцизными сборами Минской губерви было сообщено, что вс пробы прислав- 
ныхъ имъ водокъ представляютъ, по своимъ свойствамъ обыкновенное (нату- 
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ральное) хлЪбвое вино и что въ нихъ нфтъ такихъ постороннихъь примЪсей, 
которыя придавали бы имъ значене водочныхъ издЪлий. 


Въ концЪ 1886 г. судебный слфдователь Калишскаго Окружнаго Суда 
по городу Калишу препроводилъ въ Техничесюй Комитетъ 11 пробъ «старки» 
(старой водки), взятыхъ изъ водочнаго завода въ г. КалишЪ, прося при этомъ 
Комитеть произвести химическое изелфдоване названныхъ пробъ съ цфлью 
опред$лен1я— имфетъ ли «старка» каюя либо примфеи, велЪдетв!е которыхъ 
она приняла желтоватый цвфтъ и составляетъь ли «старка» водочное изд ле 
или нЪтъ? 

Ве3 одиннаднать пробъ «старки», какъ показали произведенныя техникомъ 
М. Г. Кучеровымъ изелфдован!я ихъ, представляли собою спиртныя желтаго 
цвфта жидкости, содержавиия, кромЪф разныхъ несвойственныхъ очищенному 
вину летучихъ примфсей, еще весьма зам$тныя количества веществъь неле- 
тучихъ, присутстые которыхъ собственно и объясняетъ цвЪфтъ пробъ. Каж- 
дая изъ этихъ пробъ апализировалась отдфльно, причемъ въ ней опредЗля- 
лось количество и качество сухаго остатка, полузавшагоеа при выпариван1и 
изслфдуехой жидкости на водяной бан$. . 

Въ отношен!и качественнаго анализа сухаго остатка изслфдовашя были 
направлены къ открытю нижесл$дующихъ веществъ: 1) кристаллическаго са- 
хара, для чего примфпялась поляризащя съ инвераею; 2) дубильныхъ ве- 
ществъ, —по реакщи хлорнаго жел$за; 3) винограднаго сахара, —ио реакщи съ 
Фелинговой жидкостью и такъ называемой реакщи Нешг!ср’а; 4) карамелл 
(ХисКег-СошШеиг)—для чего предиринималось нЪсколько сравнительныхъь исны- 
тан!й, а именно: сравнивался сухой остатокъ данныхъ пробъ съ настоящимъ, 
спещально для этого приготовленнымъ 7аскег-Сошеиг’омъ въ отношени рас- 
творимоети ихъ въ водф и сииртЪ разной крфиости, & равно и по отношеню 
ихъ къ паральдегиду и фенильгидразину, причемъ опыты производились какъ съ 
сухимъ остаткомъ. такъ и съ первоначальной жидкостью, и 5) теина—длл 
чего порщя (200 куб. сант.) пробы съ нЪкоторымъ избытвкомъ известковаго мо- 
лока выпаривалась на водяной банф до суха; по выщелачиван!и твердаго 
остатка горячей водой, вытяжка обработывалась хлороформомъ, для излече- 
ня теина. КромЪ испытамя на указанныя вещества дЗлались опред$левя: 
винно-каменной кислоты, эфирныхъ маслъ, фурфурола и смолистыхъ веществъ. 

Для нагляднаго сравнен!я, вс полученные при анализахъ результаты 
приведены въ нпижесл$дующей таблиц: 


` 


Изелфдован1е ста- 
рой водки съ во- 
дочнаго завода в\, 
Калиш В. 
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| 
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м. че! Е в ие | ^ = 
а , ра | 2 |Показаше по- | 2 г. и = = ы 
< = [ЧЕ - = ляриметра !) Е - = Я 5 ы =к Ее 
‚ Е. = неа =: риметра | = ‚5 о $ а ая ; < 
ГЕ . . ож Е | я н 3 — ы 5 зы = Е 
ыы = а 2 ЛВ = = = — = а < Е: с 1 <а 3 з 
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Е = 25| = = а Е <. = Е 5 а 
'’ <> Е-а- | ъ ы 2 8 = з 3 — = ==. [= 
#3 :2 -2 > 4 я = = - > 
, } | 
1. | Довольно  Горькова- 0.135 | 43.8°/ + 0.3° |-+0.3° |\ | а } } = \ е |\ 
сильный. |  тый. | = $ 3 ) ы 
= = Е” = 5 ыы 
П. Сильный. | Горькова-' [ 0.163 150.9 |-0.2 |--0.2 = оо 2 Е 5 у - 
= г ь--) - в <> 
тый. 5 ы в: = и 
| Е Е $8 {| > | ав Е: 
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*) Поляризовалея растворъ, полученный сгущенехъ (послф осажденя основнымъ уксусно-кислымъ свинцомъ) 200 куб. сант. пробы до 30 куб. сант. Въ 
этому раствору относятся числа, помфщенныя въ графахъ ‹«показане полярихетра». 
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Дал$е техникъ М. Г. Кучеровъ приводить слфдующее соображене: если 
спиртъ (крфивй или разбавленный) имфетъ какую либо окраску и не под- 
крашенъ искусственно, то окраску свою онъ могъ пруобр$ети только отъ той 
посуды, въ которой онъ содержался въ течеше болфе или менфе продолжи- 
тельнаго времени, т. е. обыкновенно на счетъ красящихъ составныхъ частей 
дерева. По испарени такого спирта нолучается экстрактъ, который вм$ет® 
съ красящими веществами содержитъ въ себЪ еще нфкоторыя друмя: ду- 
бильныя, смолистыя и иныя вещества (въ боле или менфе постолнномь 
количественномъ отношени къ прочимъ составнымъ частямъ экстракта), при- 
сутстне которыхъ служить для вина (спирта) ватуральнаго, т. е. искус- 
ственно неподкрашеннаго, признакомъ характернымъ. 

Основываясь затфуъ на данныхъ приведенной выше таблицы, техникъ 
М. Г. Кучеровъ замфчаетъ, что только четыре пробы, & именно 1, П, Ши 
Г, и отчасти У и Х[Г даютъ экстрактъ, представляющий по свойствамъ 
своимъ и составу существенное сходство съ экстрактомъ натуральнымъ (изЪ 
дерева); остальныя пять пробъ (УГ УП, УШ, [Х и Х), какъ содержания, 
по сравненю съ предъидущими, при одинаковой и даже нЪсколько боле 
сильной степени окраски, болЪфе сахаристыхъ веществъ и нисколько несодер- 
жащя веществъ дубильныхъ и смолистыхъ, должны бить разсматриваемы 
какъ вино, получившее свой цвЪтъ не отъ дерева (дубов. посуды), а путемъ 
искусственной подкраски. Что касается веществъ, употребленныхъ для сооб- 
щев!я этимъ пробамъ желтаго цвЪта, то сравнительные наблюдения и оцыты 
надъ сухимъ остаткомъ отъ выпариван1я упомянутыхъ 5 пробъ—съ одной 
стороны —и нарочно приготовленнымъ Дискеиг-Сошеиг’омъ— съ другой, —застав- 
ляютъ техника М. Г. Кучерова съ большой вЪфроятностью заключить, что 
искомое красящее вещество принадлежитъ къ той же категори, къ какой 
относится и ДаесКег-Сощецг, т.е. вообще къ категори такъ называемыхъ при- 
горзлыхъ продуктовъ сахара, крахмала и т. п. однородныхъ съсахаромъ веществъ; 
весьма вфроятно поэтому, что въ данномъ случа красящимъ веществомъ 
служили: жженый сахаръ, жженый хлЪбъ или просто жженыя хлЪбныя зерна. 

На основан! изложенныхъ результатовъ техникъ М. Г. Кучеровъ пола- 
галъ, что пять пробъ «етарки» УГ, УП, УП, [Х и Х должны быть признаны 
не натуральнымъ хлЪфбнымъ виномъ, & водочнымъ издфлемъ, въ каковомъ 
смысл$ Непрем$пный Членъ Техническаго Комитета и представилъ въ Депар- 
таментъ Неокладныхъ Сборовъ свое заключение по указавнымъ выше вопросамъ. 


Въ томъ же году лаборатория Техническаго Комитета, въ лип техника 
М. Г. Вучерова, исполнила весьма сложную и интересную работу, состояв- 
шую въ химическомъ изслЪдован!и двухъ спиртныхъ жидкостей: одной—но- 
сивтей назван1е «Гофманскихъ капель», и другой—«‹киндеръ-бальзама». 

Об эти жидкости были присланы въ Комитеть изъ Вятскаго Акциз- 
наго Управленя, велЪдстне предписаня Департамента Неокладныхъ Сборовъ, 
который въ свою очередь поручилъ Комитету произвести химическй анализъ 
назвавныхъь жидкостей, сообщивъ при этомъ, что об онЪ въ большомъ коли- 
чествЪ появились въ продажВ въ городскихъ и сельскихъ магазинахъ и лав- 


Изелфдоваше 


двухъ спиртныхъ 
жидкостей подъ на- 
званемъ «Гофман- 


скихъ капель» и 
«киндеръ - баль- 
зама». 
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кахъ Вятской губерн!и и что, по изсл$дованямъ Вятскаго Врачебнаго Отдз- 
леня, напитокъ подъ именемъ «Гофманскихъ капель» похожъ на аптечныя 
капли съ такимъ же назван1емъ, но содержитъ боле спирта и потому удЪль- 
ный вЪсъ его превышаетъ уд. в. аптечныхъ капель; напитокъ же подъ име- 
немъ ‹киндеръ-бальзама» содержитъ въ себф такое эфирное масло (анге- 
лики), которое не входить въ составъ аптечнаго киндеръ-бальзама, & служитъ 
составною частью такъ называемаго Рижскаго бальзама. 

«Гофманскя капли», подлежавпия изслфдованю, представлены были въ 
трехъ отдЗльныхь пробахъ и состояли изъ однообразной, по вн шнему виду, 
безцвЗтной, спиртуозваго вкуса жидкости, съ преобладающимъ запахомъ эфира. 

УдЪльный вЪсъ первой пробы, опредЗленный съ помощью взсовъ Вест- 


фаля, быль равенъ 0,8807 при Е Г); вторая проба имЗла удфльный вЪсъ 


0,8661, а третья—0,9387 также при в 

Приступая къ химическому изслЬдован!ю данныхъ пробъ, техникъ М. Г. Ку- 
черовъ призналъ необходимымъ опредФлить, главнымъ образомъ, количества, 
заключавшихся въ этихъ жидкостяхъ эфира и спирта, т. е. составныхъ ч&- 
стей настоящихъ Гофманскихь капель, которыя, какъ извфетно, по фарма- 
копеф должны содержать 1 часть (по вЗсу) эфира и 3 части 90 градуснаго спирта, 
что въ процентахъ составитъ: 331/30/о эфира и 66?/з°/о спирта. Удзльный 
взсъ такой смеси долженъ быть около 0,8000. При ислЗдовани названныхъ 
жидкостей на содержане въ вихъ эфира были испробованы весьма многе ме- 
тоды, какъ-то: примфвялась фракцонированная переговка, дФфлались опыты 
извлеченя эфира масломъ 2), жидкости обработывались металлическимъ на- 
тремъ и, наконецъ, перегонялись вадъ сплавленнымъ хлористымъ кальшемъ. 
Изъ вефхъ этихъ методовъ паиболВе простымъ и точнымъ, по крайней мЪрЪ 
для цфли изелфдован!я, по замЗчаню техника М. Г. Кучерова, оказалась пере- 
гонка Ннадъ сплавленнымъ хлористымъ кальшемъ. ПослЪ этой перегонки 
названных пробъ, съ соблюдешемъ, конечно, надлежащихъ условй и пре- 
досторожностей, преграждавшихъ, насколько возможно, излишнее испареве 
эфира, найдено, что первая проба содержала 9°/о эфира, вторая — 11°/о, а 
третья—5°/о по вЪсу. 

Для исчислен1я степени точности, которую могла давать произведенная 
перегонка надъ сплавленнымъ хлористымъ кальшемъ, былъ предпринатъ рядъ 
повзрочныхъь опытовъ надъ перегонкою точно составленныхъь смЪсей изъ 
эфира и спирта; эти опыты, обставленные такими же усломями, кая были 
соблюдены при перегонкахъ анализированныхъ жидкостей, показали, что, не 
смотря на вс предосторожности, потеря эфира (въ испарен!и) все-таки про- 
исходить; результаты этихъ опытовъ, однако, дали возможность опредфлить 
поправку на дЪйствительное количество эфира, которая и вошла уже въ ука- 
занныя выше цифры, выражающ/я, такимъ образомъ, дЪйствительное коли- 


р . 20Ц > . 

) Выражеше 1; п: означаетъ, что удфльный вфсъ опредфлялея ири температур? 
20° Ц., причемъ за 1 привятъ вфсъ воды при 15° Ц. 

*) Въ этомъ случа употреблялось подсолнечное масло, какъ имфющее нанболхе 
жидкую консистенщю, удобную для встряхиваний. 
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чество эфира въ данныхъ жидкостяхъ. Что касается опредЪфленй крЪфиости 
спирта анализированныхь пробъ, то таковыя опредфленя были сдфланы не 
прямымъ путемъ, какъ это сдфлано для эфира, а по разсчету удфльвыхъ 
ВЪСОВЪ. 

Съ цлью опредЪЗленя поправки на сжат!е, являющееся, какъ извфетно, 
при см$шени эфира со спиртомъ, было произведено пять опытовъ опред}- 
лен1я указаннымъ ипутемъ крфпости спирта въ см$сяхъ эфира со спиртомтъ, 
составленныхъ въ произвольныхъ, но точно извЪстныхъ (процентныхъ) пропор- 
щяхъ; полученные при семъ результаты и послужили основан!емъ къ опред$- 
лен!ю величины поправки на сжат!е. 

Такимъ образомъ, основываясь на удфльныхъ вЪфеахъ присланныхъ пробъ 
‹«Гофманскихъ капель» и введя поправку на сжате, найдено, что дЪйстви- 
тельная крфиость спирта въ первой пробВ равна 65,78%, во второй—71,719/о 
и въ третьей—41,069/о. 

Для провЁ8рки полученныхъ результатовъ были составлены смЪси изъ 
эфира и спирта, которыя содержали въ себЪ эфиръ въ томъ именно количе- 
ствЪ, а спиртъ такой (близкой) крЪпости, каюя были найдены, для крЗоости 
спирта вышеуказанными разсчетами по удфльнымъ вфсамъ этихъ же пробъ, а 
для количества эфира — непосредственно перегонкою самыхъ пробъ. 

ВЪсами Вестфаля опредЗлялись удфльные вЪса составленныхъ Такимъ 
образомъ см$сей и сравнивались съ удфльными вЪфсами анализированныхъ 
пробъ,—что и служило какъ бы пов$ркою сд$ланныхъ изслдован!й по отно- 
шев!ю кр$фпости спирта, заключавшагося во взятыхъ для анализа пробахъ. 

Изъ приводимой ниже таблицы видны полученные результаты: 


ИзслЬдованемъ найдено. Составленная смЪсь содержала. | 
‚Въ какой проб - | Удфльный вЪфеъ 
изелфдованныхъ | | Крфпость | Удфльный Кр+пость нь пробы болфе (--) 
«Гофианскихь ка- ' спирта (по вфеъ при спирта ВЪСЪ Смеси | или менфе (—) | 
пель» относятся | Эфира вычисло- | 20° : Эфира (дЪйстви- при удвльнаго вфса | 
цифровыя данныя. ню). ‚“° Ц. тельная). + Ц. ‘). сиси на 
| 


Къ первой 


проб$. 9/о 65.78°/, | 0.8803 9% | 67.207/ 0.8774 +-0.0029 

Ко второй 

проб$. 11% 71.71% | 0.8654 11% | 72.00% 0.8648 ++ 0.0006 

Къ третьей 

проб. 65/о 41.06% ' 0.9379 | 6% | 40.30% 0.9390 —0.0011 
| 


Согласно приведеннымъ результатамъ техникомъ М. Г. Кучеровымъ 
установленъ нижесл5дующий составъ вышеуказанныхъ пробъ: 

Первая проба содержала: эфира 9%/ъ, а спирта 91°/о крёпостью въ 66° 

Вторая › › ›» 11% › 89% › » 120 

Третья › › › 05 › 95% › › 410 


1) За 1 принять вфеъ воды при 4° Ц. 
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Такимъ образомъ оказывается, что въ двухъ первыхъ пробахъ эфира 
почти втрое меньше, а кр$фпость спирта на 24° — 18% ниже, чфмъ въ на- 
стозщихъ Гофманскихъ каиляхъ; третья же проба представляетъ по своему 
составу, по мн$н!ю техника М. Г. Кучерова, просто обыкновенную водку съ не- 
большою примЪсью эфира. 

На основан!и изложенныхъ результатовъ, техникъ М. Г. Кучеровъ, 
въ виду очевиднаго назначен!я всЪхъ изелфдованныхт жидкостей служить не 
простыми медикаментами, но именно напитками, полагалъь что не только 
такя смеси, какъ третья проба, но и жидкости съ большемъ содержашемъ 
эфира и съ бол$е крфпкимъ спиртомъ, каковы пробы первая и вторая (ибо 
этимъ послфднимъ всегда можетъ быть легко, безъ всякаго нарушен1я одно- 
родности см$еи, сообщена какая угодно низшая крЪфпость простымъ разбав- 
лен!емъ водою) могли бы быть отнесены къ разряду водочныхъ издЪмй, съ 
подчиненемъ производства ихъ и торговли ими правиламъ, установленнымъ 
для сказавныхъ издфлй. При этомъ, однако, необходимо, по мн$н!ю техника 
Кучерова, обратить особенное вниман!е на слфдующее обстоятельство: эфиръ 
представляетъ собою почти столь же сильное наркотическое вещество, какъ 
и хлороформъ, велЪдстве чего постоянное употреблене его въ формЪ какого 
либо напитка должно разрушительно дфйствовать на организмъ; поэтому, въ 
интересахъ народнаго здоровья, слфдовало бы вовсе запретить торговлю та- 
кими напитками, въ составъ которыхъ входитъ эфиръ, даже еслибы содер- 
жан!е его въ нихъ было гораздо меньше, сравнительно съ т$мъ, какое ока- 
залось въ изсл$дованныхъ ‹Гофианскихъ капляхъ>. 

Переходя затфмъ къ изложен!ю изел$довай другой жидкости, носив- 
шей, какъ сказано выше, назван1е «‹киндеръ-бальзама», надобно замфтить, 
что приступая къ этому изслЪдован!ю, техвикъ М. Г. Кучеровъ призналъ пе- 
обходимымъ опредфлить, что разумФетея подъ назвашемъ ‹киндеръ-бальзама» 
въ фармакопез; по этому поводу имъ указывалось, что въ русской фарма- 
копе$ ни этого, ни соотвфтствующаго ему русскаго назван!я (дЪтсюй бальзамъ) 
не встрфчается вовсе, всл$дстые чего пришлось обратиться къ нЪмецкимъ 
источникамъ. Въ «Напаиев 4ег Рвагтасецизевеп Ргах!з, уоп Насег», изд. 
1878 г., указанъ медикаментъ съ назвашемъ Адиа аготайса или Зри и$ 
агота{сиз, и тамъ же приведены два соотв$тетвующе имъ нфхеце!е синонима: 
Мийег-ра]зат и Кшдег-а]5ат. Такимъ образомъ, замфчаетъ техникъ ЁВхуче- 
ровъ, подъ этимъ посл$днимъ вазвашемъ слЪдуетъ разум$ть тотъ медикаментъ, 
который въ фармакопе$з извфетенъ подъ именемъ Адиа аготайса или ЗригИи$ 
аготайсиз. По русской формакопез Адца агошайса или, что тоже, —Адиа серва] са 
или эргиз ешогуогит—состоитъ изъ смЗси 99,44°/о семидесятицятиградуснаго 
спирта и 0,56%/о слЗдующихъ эфирныхъ маслъ: мускатнаго, лавандуловаго, 
лимоннаго, гвоздичнаго, укропнаго, мятнаго, коричнаго и мелиссоваго. 

Присланныя изъ Вятской губерши шесть пробъ «киндеръ-бальзама», 
какъ показали лабораторныя изелфдовав!я, представляли собою безцвЪтныя, 
ароматичесмя, съ разными оттфнками: матнаго, гвоздичнаго, мелиссоваго и 
т. п. запаховъ, жидкости удфльныхъ вфсовъ, колебавшихся въ предЗлахъ 
между 0,8875 и 0,8920. 
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Значительное разнообразе эфирныхъ маслъ, при ничтожномъ общемь 
ихъ содержани, каковое можно было ожидать въ подлежащихъ анализу жид- 
костяхъ, заставили техника М. Г. Кучерова вести изслдован1я данныхъ жид- 
костей сравнительнымъ путемъ, т. е. анализируя эти жидкости, рядомъ анали- 
зировать и таня жидкости, составъ которыхъ былъ извфстенъ и близко под- 
ходилЪ ЕЪ нормальному составу киндеръ-бальзама. 

Для сравнен1я были взяты: во первыхъ—растворъ указанныхъ выше 
эфирныхъ маслъ въ спиртЁ, приготовленный по рецепту, данному въ фарма- 
копе$ для Адиа аготайса (киндеръ-бальзамъ) и во вторыхъ,—два образца 
этого медикамента, взятые изъ двухъ лучшихъ Петербургскихъ аитекъ. 

Весьма подробныя данныя настоящаго аназитическаго изслЪдованйя, 
приведенныя въ письменныхъ матералахъ лаборатории, указываютъ, что веЪ 
изслфдован!я велись такимъ образомъ, что рядомъ съ анализомъ приелан- 
выхь образцовь дЪлались повфрочные анализы какъ указаннаго выше 
раствора эфирныхъ маслъ въ спиртЪ,—такъ сказать «нормальнаго» киндеръ- 
бальзама, — такъ и двухъ образцовъ этого же медикамента, взятыхъ изъ 
аптекъ, причемъ вс изслфдованя были направлевы къ двумъ цЪлямЪ: къ 
опред$лен!ю количества эфирныхъ маслъ и къ опредЪлению крфиости спирта. 

При изслЪдоваши эфирныхь масль прим$нялся способъ, подобный тому, 
какой употребляется для количественнаго опредЗленя эфирныхъ маслъ въ 
различныхъ частяхъ растенй. Основанемъ къ принят!ю этого способа послу- 
жили: легкая растворимость эфирныхъ маслъ въ нефтяномъ (петролейномъ) 
эфирЪ и нерастворимость этого послФдняго въ очень разведенномъ спиртф. 
При соблюден!и выработанныхъ для анализа условй, сиособъ этотъ, какъ по- 
казали данвыя прямыхъ опытовъ, даетъ достаточно точные результаты. 

Такъ, анализируя этимъ способомъ приготовленный растворъ ‹нормаль- 
наго› киндеръ-бальзама, содержавшаго 0,56°/о эфирныхъ маслъ, въ конеч- 
номъ результатф получено таковыхъ маслъ 0,58°/, а при анализ раствора, 
содержавшаго 1°/о маслъ, найдено ихъ 0,96°/о. Эти данныя показываютъ, что 
принятый способъ для опред$левя содержан1я эфирныхъ маслъ достаточно 
точенъ, по крайней мзрЪ для той цфли, съ каковою производились изслф- 
дован!я присланныхъ пробъ. 

ДальнЪйш!я данныя указываютъ, что при сравнительномь изслЗдован!и 
принятымъ способомъ жидкостей присланныхъ пробъ и киндеръ-бальзама, взя- 
таго изъ аптекъ, найдены слфдующия количества эфирныхъ маслъ: 


въ первой проб ........ 0.19% 
во второй › пес а, в в 09690 
въ третьей › де в. 20:1 0.02000 
» четвертой › бр 2.6 ое 08000 
› ПЯТОЙ › 2. ро 2. мега 2. 021000 
› шестой › ге ев а в -ь. 002000 


въ киндеръ-бальзамЗ: 
изъ первой аптеки. ....... 0.609 
› второй хх дороже 04900 


ата = 


Обращаясь затёмъ къ даннымъ по опредЗлен!ю кр$пости спирта, нахо- 
дившагося въ анализированныхъ жидкостяхъ, необходимо замфтить, что въ 
виду незначительнаго количества каждой присланной пробы, не позволившаго 
примфнить металличесый спиртомфръ !), и кр$пости этихъ пробъ были вы- 
ведены изъ ихъ удфльныхъ вЪфеовъ, опред$лявшихся вфсами Вестфаля; най- 
денные такимъ образомъ удфльные вЪфса пробъ приводились къ нормальной 
температур -—-12*/э0 Р. и къ плотности воды той же температуры и затЪмъ, по 
таблицамъ Траллеса, выражались въ объемныхъ процентахъ. 


Полученные при этомъ результаты показали, что: 
первая проба содержала спиртъ крфпостью 67.9°/, по Траллесу. 


вторая › > › х 67.7 › › 
третья › » » > 67.9 › > 
четвертая › > › › 68.5 › > 
пятая > > > > 69.5 › › 
шестая › › > > 68.1 > › 
Киндеръ-бальзамъ изъ аптекъ: 

первой— содержалъ спиртъ › 71.5 › › 
второй— › › › 15.3 › » 


ВеЪ приведенные результаты, & равно и давныя по опредЗлен1ю въ 
каждой пробф преобладающаго (по запаху) эфирнаго масла и количества воды, 
коимъ вызывается муть въ изслВдовавшихея жидкостяхъ, сведены, для на- 
гляднаго сравнев!я, въ нижесл$дующей таблиц (стр. 273). 

Данныя этой таблицы указываютъ, что все шесть жидкостей, прислан- 
ныхъ изъ Вятскаго Акцизнаго Управленя, ни количествомъ содержащихся въ 
нихъ эфирныхъ маслъ, ни Ер$фпостью спирта, особенно сильно не отличаются 
оть нормальнаго состава киндеръ-бальзама; затфмъ, какъ показалъ анализъ, 
въ нихъ н$Ьтъ никакихъ пругихъ веществъ, кромВ указанныхъ эфирныхъ 
маслъ и спирта. 

На этомъ основани техникъ Кучеровъ полагаль, что ни одна изъ при- 
сланныхь жидкостей не могла быть признана продуктомъ какой-либо фаль- 
сификащи и что разсматривать ихъ слЗдуеть просто какъ парфюмерныя издВля, 
подобно разнымъ сортамъ одеколона, съ которыми он на самомъ дЪлЪ имЪють 
иного общаго, какъ по крзпости спирта, такъ и по содержанию и качеству 
эфирныхъ маслъ. Поэтому, если преслЁдован!ю и должна подлежать торговля 
ими, какъ напитками, то производство и продажа ихъ, какъ продуктовъ пар- 
фюмерныхъ, могутъ быть разр шены съ примфненемъ къ нимъ т%хъ самыхъ 
правилъ, которыя установлены для одеколона и т. п. издВий парфюмерии. 
Признаками же для отличя одеколона отъ водочныхъ издфл1Й могутъ слу- 
жить, какъ будеть указано ниже: кр8пость жидкости не менЪе 60° и обра- 


1) Незначительное содержан1е въ данныхъ жидкостяхъ эфирныхъ маслъ, по мнф- 
ню г. Кучерова, вяло бы на показан1я спиртомфра весьма незначительно: такъ, прямые 
опыты показали, что прибавка къ 72.3°-ному спирту 0.6%/ (по вфсу) эфирныхъ маслъ 
измфняла показан1е спиртомфра всего на 0.2°, а именно спиртомфръ показывалъ 72.1°. 
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- ' | Ба 
м, ска = 
18 В. | 28. | 12 
Е | Е > = 
' Названя изслфдован- | Удфльный вЪеъ Е ы и = [2 == Е ы | Е ь- ы ЕЯ 
СНЕ | ЗЕЕ | ВЕ. Е = 
ныхъ жидкостей, [аз Е аз СЕ ая 
г ое 
дем |8 ма 
1-2 2“ в ЕВ &з 
Киндеръ-бальзамъ. | 
Нормальнаго состава. 0.8742 4.6 75.3 0.56 
Изъ первой аптеки 0.8667 5.8 17.5 0.60 Сходны. 
Изъ второй аптеки 0.8730 4.8 75.3 0.43 
Прислаииыя пробы. 
Первая....... 0.8914 1.3 67.9 0,79 Мятное и ук- 
ропное. | 
Вторая. ...... 0.8920 1.0 67.7 0.96 Мятное, укроп. 
и мелиссовое, 
Третья. ...... 0.8913 2.0 67.9 0.72 Мятное. 
Четвертая... .. 0.8900 2.1 68.5 0.80 Укропное. 
| 
| Патая....... 0.8875 4.0 69.5 0.27 Мятное и ук- 
| ропное. 
| Шестая ...... 0.8910 1.6 68.1 0.82 Матное и ме- 


лиссовое. 


зован1е мути молочнаго цвфта при разбавлени водою, каковые признаки 
вполн* примЗнимы и къ кивдеръ-бальзаму. 

Кр$пость спирта, входящаго въ составъ настоящаго аптечнаго киндеръ- 
бальзама, —пе ниже 60°; для появлев!я же мути потребуется прибавлене воды 
въ гораздо меньшемъ объем%, нежели объемъ киндеръ-бальзама. Тоже самое 
относится и ко вефмъ изслфдованнымъ пробамъ киндеръ-бальзама изъ Вятской 
губернии. 


Кром приведенныхъ выше анализовъ, изъ этого же ряда работь лабо- Изслфдован!е ро- 
ратори Комитета слфдуетъ еще указать на изелфдован!е ромовой эссенщи, ко- мовой эсссищИи из, 
торая была прислана (въ колич. 70 куб. сант.) въ 1887 году Управляющимъ РО НтООВОИ НН: 
акцизными сборами Червиговской губ., съ цфлью разрЗшен!я авалитическимъ 
путемъ вопроса, къ какому разрялу напитковъ должна быть отнесена данная 
эссенщя. | 

'Требовавшееся изелфдоване, произведенное техникомъ М. Г. Кучеровымъ, 
показало, что названная эссенщя, по внфшнимъ своимъ свойствамъ, пред- 
ставляетъ бурокрасно-желтую жидкость съ жгуче-спиртовымъ вкусомъ и съ 
запахомъ рома; на лакмусовую бумажку эссенщшя давала кислую реакшю; при 
разбавлени ея водою, эфирнаго слоя не выдЪлялось. При перегонк$ эссенщи 
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въ хлорокальшевой ванн досуха, остается довольно значительный оран- 
жевобурый остатокъ съ легкимъ запахомъ чернослива. 

Изел$дован1е нелетучаго остатка, получаемаго при непосредственномъ 
испарен!и эссенщши до суха, привело техника М. Г. Кучерова къ заклю- 
чен!ю, что сказанный остатокъ ‹можетъ быть признанъ за смЪеь такихъ ве- 
ществъ, какъ растительная слизь и т средне, неопред$ленные раститель- 
ные продукты, которые обыкновенно переходятъ въ растворъ при настаиван!и 
на вод или слабомъ спиртЪ различныхъ видовъ растительной массы, съ 
нфкоторою примфсью такъ называемаго «сахарпаго кулёра» (ГасКег-Сошеиг)». 

При дальнЪйшемъ изелфдовавн!и ромовой эссенщи было обращено вни- 
ман!е на опредЪЖлен!е въ ней спирта и свободныхъ кислотъ. Въ виду того, 
что въ эссенши нахолились экстрактивныя вещества и должны были нахо- 
диться различные эфиры, для опредЪЗлешя въ ней спирта былъ примЗневъ 
нЪеколько сложный способъ, представлявш!й собою соединене чисто физи- 
ческаго способа (опред$лене по удЪльному взсу) съ такими химическими опе- 
ращями, которыя служили для разложен1я находившихся въ эссевщи эфи- 
ровъ, а именно—опред$леше спирта велось слфдующимъ образомъ: къ порщи 
50 куб. сант. эссенши прибавлялась сода для нейтрализаци свободныхъ ки- 
слотъ, затВмъ */5 объема взятой порщи отгонялись въ градуированный прем- 
никъ, въ коемъ совершенно прозрачный и безцв$тный дистиллатъ доводился 
водою до 100 куб. сант., и затфмъ раздфлялея на двЪ части по 50 куб. савт. 
ОбЪ полученныя такимъ образомъ порщи запаивались съ кристаллическимъ 
Ждкимъ баритомъ (по 7 грам. на каждые 50 куб. сант.) въ стеклянныя 
трубки, которыя и оставлялись въ кипящей водяной бан въ течени 30 чз- 
совъ. По истечеши этого времени слегка пожелтЗвшая жидкость вмЗстВ съ 
кристаллами Фдкаго барита тщательно переводилась въ колбу и отгонялась 
на */5 своего объема; полученный при этомъ дистиллатъ (безъ всякаго эфирнаго 
запаха) вновь доводился чистою водою до 50 куб. сант. УдФльный вЪеъ по- 
лученнаго такимъ образомъ дистиллата въ одномъ случаЪ равнялея 0,9564, 
что соотвЗтствуетъ 37,2°/о алкоголя, а въ другомъ—0,9566, что соотв$т- 
стпуетъ 37,0°/0; въ среднемъь же—37,1% при температур® 12,5°Р. При этомъ 
слфдуетъ имфлть въ виду, зто, по зам чан!ю техника М. Г. Кучерова, вышеуказан- 
ное число выражаеть содержане спирта въ жидкости, разведенной сравнительно 
съ первоначальной вдвое, а потому въ этой послфдней— содержан!е спирта 
должно выражаться 37,1Ж2, т. е. 74,2%/о. ОпредФленное, однако, такимъ обра- 
зомъ количество спирта въ эссенщи, по словамъ того же техника, на самомъ 
дфлЪ превышаетъ дЪйствительное его содержане потому, Что указанное выше 
число представляетъ сумму двухъ количествъ: свободвнаго спирта и того, ко- 
торый находился въ эссенщи въ вид сложныхъ эфировъ, но сдфлался сво- 
боднымъ при нагрЪвани эссенши съ Фдкимъ баритомъ; поэтому для опре- 
дълен1я дЪйствительнаго содержамя алкоголя въ изслфдованной эссенщи, 
необходимо изъ 74,2°/о вайденнаго спирта вычесть нфкоторое количество его, 
отв$чающее той части спирта, которое явилось въ эссенши вел дствге разло- 
женя баритомъ эфировъ. Это послФднее, соотвЪтствующее эфирамъ, количе- 
ство спирта, какъ видно изъ дальнфйшихъ дачныхЪ анализа, опредЗлялось 
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приблизительнымъ разсчетомъ, на основаши количественнаго опредфленил 
кислотъ, образовавшихъ сначала эфиры, а затЪмъ превращевныхъ въ бари- 
товыя соли. Для данной цЪфли изелЪдовалея надлежащимъ образомъ оста- 
токъ отъ перегонки содержимаго трубки посл перваго вагрфвашя жидкости 
съ Фдкимъ баритомъ. Анализъ этого остатка показалъ, что главную его часть со- 
ставляла изомаселяная соль бар!я, по вЪеу которой и опредфлено количество 
спирта, веобходихое для образовашя эфира съ тфмъ количествомъ масляной 
кислоты, какое заключалось въ названной соли. Вычисленное такимъ образомъ 
количество спирта выразилось 3,4°/о абсолютнаго алкоголя. 

Основываясь на указанныхъ выше цифрахъ и соображеняхъ, техникъ 
М. Г. Кучзеровъ опредфлилъ дфйствительное содержане спирта въ изсл$до- 
ванной имъ эссенши въ 70,8%/ (74,2 — 3,4 =10,89/о). Что же касается сво- 
бодныхъь киелотъ, то изслБдоване указало на присутстве въ эссенщи му- 
равьиноий и уксусной кислотъ, причемъ количество первой значительно пре- 
обладало надъ количествомъ второй. 

`На основаши полученныхъ анализомъ результатовъ, техникъ М. Г. БКу- 
`черовъ объясниль, что изслфдованная ромовая эссевшя можеть быть раз- 
сматриваема какъ слабый—крЪфиостью около 70°/о—еииртъ, содержаний въ 
себф: а) нфкоторыя изъ летучихъ жирпныхъ киелотъ, въ чиелЪ которыхъ пре- 
обладаетъ муравьиная кислота; 06) нфкоторые изъ сложныхъ эфировъ жир- 
ныхъ киелотъ, главнымъ  образомъ— изомасляный, а затфиъ уксуспый и 
муравьиный, и в) разныя экстрактивныя и красящ!я вещества растительнаго 
происхождешя, съ примЪеью «сахарнаго кулера» (баскег-Сощеиг). 


ГлавА Ш. 


Химическ1я изслёдован!я по различнымъ вопросамъ, обсуждавшимся 
въ Техническомъ Комитетф, 


При разработкЪ въ 1884 году вопроса «объ измфнен1и дЪйствующихъ 
правилъ о приготовлен1и и продажЪ водочныхъ издЪй и очищенныхъ вина 
и спирта», Денартаментомъ Неокладныхъ Сборовъ предложено было Техви- 
ческому Комитету опредЪфлить зналитическимь путемъ крЪпость разныхь 
сортовъ водочныхъ издЪлй и изелфдовать одинъ напитокъ, появивпийся гъ 
то время въ южныхъ предфлахъ Росаи подъ назвашемъ «народнаго одеколона». 

Работы по опредфлению крфиости водочныхъ издЪлмй были произведены 
нъЪсколькими членами Комитета, а изслфдоваше «пнароднаго одеколона» и 
вообще разсмотр$ ше вопроса объ употреблении и распространени этого па- 
питка, было принято на себя членомъ Комитета В. Н. Авдреевымъ, которий, 
по сему предмету, въ томъ же 1884 г. представиль Техническому Комитету 
особый докладъ. Такъ какъ въ этомъ докладЪ, кромЪ полученныхъ результа- 
товъ по опредфлен1ю состава ‹народнаго одеколона>», сообщены еще данныя, 
касающияся вообще состава одеколона, какъ парфюмернаго издфл1я, а равно 
указаны обстоятельства и причины, заставиви!я акцизный надзоръ обратить 


Опредфлене крф- 
ПОСТИ ВОДОЧНЫХЪ 
издфий. 


вниман!е на «народный одеколонъ», то весь докладъ приводится ниже 
полностью. 

`Ёром3 двухъ означенныхъ изслВдован!й, въ настоящей главЪ приводятся 
еще доклады члена Комитета Л. Н. Шишкова: о приготовлен!и и продажЪ напит- 
ковъ, содержащихъ алкоголь, но акцизомъ необложенныхъ, и объ изслЪдова- 
н!и верховыхъ хлфбныхъ дрожжей на присутстве въ нихъ пивныхъ дрожжей. 

Приступая къ опред$лен!ю крфоости водочныхъ издЪл1й, члены Комитета, 
производивиие это изелЪдован!е, полагали, что изъ способовъ опредЗлен!я 
процентнаго содержаня алкоголя въ спиртныхъ жидкостяхъ наибольшее 
практическое значене имЗетъ способъ, основанный на употреблени особыхъ 
ареометровъ (волчковъ), получившихь спещальное назване спиртомЪровъ. 
Способъ этотъ весьма простъ и даетъ результаты достаточно точные для 
практики. Всз друме способы опредФленя крЪФпости спиртныхъ жидкостей 
далеко не такъ просты или недостаточно точны; но опред$лен!е это, съ 
точностью, допускаемою самою конструкщею инструмента, возможно лишь въ 
тзхъ случаяхъ, когда жидкость представляетъ собою водный растворъ алко- 
голя безъ примЗси какихъ либо постороннихъ веществъ; таковн простыя 
водки, очищенныя и проч. Присутстые же эфирвыхъ маслъ, смолъ, камеди, 
экстрактивныхъ веществъ, а въ особенности сахара, измВняя удфльный вЪсъ 
жидкости, оказываетъ болЗе или мене замфтное вл1ян1е на точность пока- 
заня спиртомФра. 

Въ нижеслЪдующей таблиц (стр. 277) приведены результаты изсл$дова- 
н|й, предпринатыхъ съ цёлью опредзлен!я погршности при изи$рени спирто- 
мЗромъ кр$пости разныхъ водочвыхъ издЪлй. Этому изл$дован!ю подверглись 
50 сортовъ различныхъ водочныхъ издълий, встрЗчаемыхъ въ продаж$ въ Петер- 
бургЗ. Для опред$лен!я погрфшности при употреблен!и спиртом ра Траллеса, 
истинная кр$пость взятыхъ жидкостей опредЗлена помощью отгонки спирта. 
Въ первой графЪ таблицы приведены величины истинной кр$пости; вторая 
графа даетъ крфпость тзхъ же водочныхъ издЁл, опредФленную непосред- 
ственно спиртомЗромъ. Наконецъ, въ третьей графЪ приведены величины 
разницы иоказанй спиртомЗра въ данной жидкости отъ истинной ея врф- 
пости, т. е. величины погрфшности при употреблени спиртом$ра. Знакъ 
плюсъ (--) означаетъ, что показане спиртомфра превышаеть истинную 
кр$пость, знакъ же минусъ (—) имЗетъ обратное значене. 

Разсматривая эту таблицу, не трудно видЪть р8зкую разницу между 
водочными издфЪллми, содержащими сахаръ и несодержашими его. Съ № 1 
цо 28 включительно приведены жидкости безъ примЗси сахара. Для этихъ 
жидкостей погрфшность въ показатяхъ спиртомЗра вообще весьма не велика; 
она не превышаетъ 1,2 градуса, если не брать въ разсчетъь жидкостей подъ 
№№ 12, 28 и 18, дающихъ боле значительныя уклонен!я. Для первыхъ 
двухъ изъ этихъ жидкостей (швейцарсый абсентъ Келлера и сарептсый баль- 
замъ) значительное уклонеше въ показаняхъ крЪиости объясняется, по указа- 
ниямъ изелЪдователей, неизбЪжною потерею спирта при перегонкф столь кр$п- 
КИХЪ ВОДОКЪ; ЧТО же касается англ1йской горькой завода Ланге, то въ ней 
прим$сь жженаго сахара иБшаетъ болфе точному показаню спиртом$ра. 


— 217 — 


| 


2 Кр$пость. 

МЕРИ Назван1я водочныхъь издёий. По спир-' Разность. 

| г 5 Истинная. он | 

‘1 | Ромъ № 00 (Келдеръ) (............ 48,9 49,5 -0,в 

2 | Ромъ самый лучший (его же).......... 56,4 57,3 0,9 

3 | Ромъ ямайск (Штритеръ)...... ох 45,8 46,1 --0,з 

‚ 4 | Ромъ (Ланге)... еее. 36,3 35,5 —0,7 

‚ Б | Коньякъ № 00 (Келлеръ). ........... 47,6 47,2 —0,4 

| 6 | Коньякъ старый (Штритерь)......... 46,1 46,3 —0,4 ' 

‚ 7 | Ковьякъ (Ланге). еее. 37,3 36,5 —0,7 | 

8 | Ехегай Фогапрез ашёгез (Келлеръ)....... 45,0 44,9 — 0,1 
9 | Ежтай Ф’огапвез атёгез (Штритеръ). ..... 43,8 43,3 —0, 5 

‹ 10 | Джинъ голландекЙ (Келлеръ)......... 43,5 44,0 о, 5 

| 11 | Джинъ голландеюй (Штритеръ). .....-.. 41,4 41,5 0,1 

| 12 | Абсентъ швейцарсю (Келлеръ)........ 68,2 70,1 +19 
13 | Абсентъ швейцарскй (его же). ........ 59,4 60,0 0,6. 
14 | Абсевтъ швейцарсый (Штритеръ). ...... 40,8 40,7 —0,1 
15 | Французская водка (Келлеръ)......... 44,0 43,5 —0,5 
16 | Англ!Аская горькая (его же).......... 39,8 39,3 —0,6 
17 | Авгл ская горькая (Штритеръ)........ 38,7 37,1 —10 | 
18 | Англ ская горькая (Ланге)... -.... 40, 5 38,8 —1,7 
19 | Травникъ двойной (Штритеръ)........ | 371 37,3 — 0,5 

| 20 | Травникъ двойной (Ланге)... .......:.| 42,2 41,0 —1,2 , 

| 21 | Ерофеичъ двойной (Штритеръ)......... 37,0 35,8 —1,2 

| 22 | Ерофенчъ (Ланге). „еее. 41,6 40,9 —0,7 

| 23 | Полынная (Келлеръ). ... 34,8 34,6 —0,2 
94 | Полынная двойная (Штритеръ)......... 37,5 37,3 —0,3 
25 | Жедухочная двойная (его же). ........ 38,9 38, 5 — 0,4 
96 | Желудочная двойная (Ланге) ......... 39,4 39,1 —0,з 
7 | Листовка двойная (Штритеръ). ........ 37,4 37.2 —0,2 
8 | СарептсьйЙ бальзамъ (Лангерфельдъ). ..... 68,5 70,1 +2. 2 
29 | Епё Из ререегишь мег (Штритеръ). ..... 41,7 38,8 99 | 
30 | Рябиновая (Ланге). ‚еее. 32,1 25,3 =. 

| 31 | Французская горькая (Келлеръ). ....... 48,4 32.5 —15,9 

| 32 | Черный рижск!й бальзамъ (Келлеръ)...... 54,9 33,7 —21,2 

‚ 33 Рябиновая (Штритеръ)............ 8,5 8,0 — 20,5 

‚ 34 | Рябиновая двойная (бр. ТимофЗевскихъ). ...| 24,6 31 —91,5 

' 35 | Кюрассо тройной (Келлеръ). ......... 46,3 — = 
36 | Кюмель Петербургсвй (его же). ....... 46,6 — — 
37 | Бенедиктинъ (Штритеръ)........... 45,8 — гы 
38 | Шартерезъ (Келлеръ).. -(.......:.... 43,3 ыы — 
39 | Допель-Кюмель (его же)... ......... 44,8 ее — 
40 | Экстрактъ американскаго грога (его же). ...| 37,5 | — — 
41 | Мятный зеленый ликеръ (его же)....... 35,7 — — 
42 | Анисовый голланнсый (его же)........- 30,7 — — 
43 | Сгбте 4е 16 (его же). ............ 28,5 — — 
44 | Алькермесъ (его же). .. 28,0 — — 
45 | Черно-смородиновая 1-Й сортъ (бр. ТимофЪевск).| 22,6 — — 

' 46 | Смородинная (Ланге)... ее... 20,3 а: ыы 

' 47 | Вишневая горькая (Штритеръ) ........ 21,0 — а 
48 | Вишневая 1-й сортъ (бр. Тимоффевскихь). ..| 16,3 — — 
49 | Малиновая (Ланге)... 19,7 — -- 
50 | Вишневая наливка (его же).......... 15,6 — — 
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Для большинства ‘водочныхъь издВл, не содержащихъ сахара (горьвшя 
водки, настойки и проч.), погрёшность въ показаняхъ спиртомЗра не пре- 
вышаеть нЪсколькихъ десятыхъ градуса. Столь незначительная погрфшность 
дозволяетъ, по мн®н!ю изселФ$дователей, довольствоваться показанемъ спирто- 
м8ра при опредфлени крЪпости водочныхъ издфмй, не содержащихъ сахара. 

Совсфмъ иное слЗдуетъ сказать о такъ называемыхъ сладвихъ водкахъ, 
злаливкахъ, т. е. о спиртныхъ жидкостяхъ съ боле или менЪе значительнымъ 
содержашемъ сахара. Большинство таковыхъ изд$лй (№№ 35—50) ихЗютъ 
настолько значительную плотность, что спиртомфръ не погружается въ нихъ 
даже до нуля. Для другихъ же издфл этого рода (№№ 29—34) погр$ш- 
ность спиртомфра на столько велика, что дЗлаетъ совершенно невозможнымъ 
пользован1е этимъ инструментомъ. 


| 
| сахара Цоказаня спиртом$ра Е Показан!я спиртомЗра 
` въ фун- въ спирт кр$постью въ въ фун- въ спирт кр8постью въ 
тахъ ва | р | 
ведро. | Боб» | 40% | 30,% 
2,5. 95,8 10,4 0,5 | 
| 01 48,1 39,2 284 9554 | — ыы 0 | 
0,2 48,0 38,5 27,3 2,6 94,3 9,3 
0,3 47,3 37,1 95,9 21 29.1 8,2 
0,4 46,6 36,9 24.6 2,8 _ 21,8 7,2 
0,5 45,8 36,0 23,8 2.9 19,8 6,2 
0,6 45,0 35,0 21,1 3,0 18,4 5,2 
0,7 44,3 33,9 20,1 31 17,1 4,3 
0,3 43,4 32,8 18,6 3,3 15,8 3,3 
0,э 49.5 31,6 | 17,3 3,3 14,5 9,4 | 
1,0 41,6 30,4 15,9 3.4 13,3 1,5 
1,1 40,7 29,3 14,7 3,5 12,1 0,2 | 
12 |- 39, 28,0 13,5 3,6 10, 0,0 
1,3 38,9 96,8 12,3 3,7 9,7 
1,4 38,0 25,5 11,1 3,8 8,6 
1,5 37,1 24,0 10,0 3,9 1,5 
1,6 36,2 22,4 8,9 4,0 6,4 
1,7 35,3 20,8 7,8 4,1 5,3 
1,8 34,3 19,2 6,8 4,3 4,3 
1,9 33,3 17,7 5,8 4,3 3,3 
2,0 32,3 16,3 4,9 4,4 2,3 
2.1 31,3 14,9 4,0 4,5 1,4 
2,2 30,1 13,7 3,1 4,6 0,8 
2.3 28,9 12,6 2,3 4,6664 0,0 
| 
| 


2,4 27,4 11,5 1,3 


т 
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Съ цЪлью опредЪлен1я степени того вшян!я, которое оказываетъ содер- 
жапийся въ жидкости сахаръ на показаня спиртомфра, были предпривяты 
тфми же членами Комитета изл$ дования, результаты которыхъ представлены 
въ слЗдующей таблиц (стр. 2783). 

Для этихъ изелфдованй были взяты водные растворы алкоголя около 
50°/., 40/0 и 30°/, соотвЁтствепно крФпости большинства ликеровъ и слад- 
кихъ водокъ. Постепеннымъ прибавлешемъ сахара видимая крЪфпость раство- 
ровъ доведена до нуля. При каждомъ погруженми спиртомфра изм$рялись 
объемъ жидкости и ея температура; затЪфмъ, надлежащими вычислевнями, 
объемъ жидкости приведенъ къ нормальной температурВ 12,5° Реомюра. 

Цифры приведенной таблицы показываютъ, что, съ увеличешемъ содер- 
жан!я сахара на 0,1 фунта въ ведрЪ спиртной жидкости, погрфшность въ 
показан!и спиртомфра возрастаетъ среднимъ числомъ на 1,088 градуса; возра- 
стане это идетъ нфсколько быстрЪе въ слабомъ спирт® (1,159); въ боле же, 
крфпкомъ спирт оно идеть медленнфе (1,059). 

Хотя цифры посл$дней таблицы получены путемъ испытан!я чистыхъ 
спиртоводяныхъ растворовъ сахара, тфмъ не мене сличеше ихъ съ данными 
первой таблицы (стр. 277) указываетъ на весьма незначительное влляне въ 
этомъ отношении эфирныхъь маслъ и другихъ веществъ, содержащихся въ 
различныхъ водочныхъ изд л1яхъ. Для черпаго рижекаго бальзама, напримЪръ, 
уклонен!е въ показани спиртомфра составляетъ 21,2%/. Принявъ среднее 
‚ увеличене погрЪшности въ 1,059 градуса, найдемъ, что въ ведрЗ чернаго 
рижскаго бальзама должно содержаться два фунта сахара, или около 6,9%/о. 
Опред$лен!е вЪса сухаго остатка, равно какъ и извфстные рецепты этого 
напитка, даютъ 6,8 до 7,0 вЪсовыхъь процентовъ. Для другихъ сладкихъ 
водокъ получены также довольно близыя цифры. 

Результаты подобныхъ изелЪдоваюй могли бы имЪть по словамъ изелз- 
дователей практическое значеше, въ особенности, если бы изслЪдован эти 
были повторены и распространены на спирты другой крФпости; но для’ 
этого необходимо имЪфть простой и достаточно точный способъ опредфленя 
количества сахара, содержащагося въ водочномъ издфми. ИмЪя такой спо- 
собъ опредФлен1я сахара, можно было бы найти и достаточно простой спо- 
собъ измЗрен1я Ерфпости жидкости, т. е. опредфлешя процентнаго содер- 
жаня въ ней алкоголя. Къ сожалЪн1ю, какъ зам$чаютъ изелфдователи, суще- 
ствующе способы опредфлен1я сахара сложнфе и труднфе даже опредЗлен!я 
врзпости спиртныхъ жидкостей путемъ перегонки. 

Результаты опредфлен!я врЪфпости спирта и содержан1я сахара въ во- 
дочныхъ издфмяхъ хлороформомъ по способу г. Раковича приводятся въ 
нижесл дующей таблиц (на стр. 280). 

Основываясь на совокупности всВхъ приведенныхъ данныхъ, Министръ 
Финансовъ въ своемъ представлени въ 1885 г. Государственному Совфту 
‹объ измфнени дЪиствующихъ правилъ о приготовлен!и и продажь водочныхъ 
издЪл1й и очищенныхь вина и спирта», указалъ, что «при разрзшен!и во- 
проса о томъ, каые именно сорта водокъ могли бы быть освобождены отъ 


оклейки бандеролемъ, за основане можно принять произведенное въ Техни- 
* 
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Чо аппарату Ра- 


а 
д Е 8 ковича. 
ее | Спирта 
ТЕ со ое т 
5 дусахъ. | центахъ.| | — 
1. Ромъ № 00 (Келлеръ).`........ 
2. Ромъ самый и нЕ + — ы г. 
3. Ромъ ямайсы (Штритера). ... | 45.8 . — т 
4. Ромъ (Ланге). (........... 96.2 = оао в 
5. Коньякъ (Келлеръ)........ 478 
6. Коньякъ (Штритера)......... 46 7. о, в 
7. Коньякъ (Ланге)......... | | 7 — — ых 
8. Ежгай Фогапвез ашёгез (Келлеръ) . | 45 я _ =. 
9. Джинъ голландсюЙ (Келлеръ). .... 43,5 42 — о 
. Джинъ (Штритера).......... 414 40 — - 
11. Абсентъ швейцарский (Келлеръ). .. 68.2 70 о, ты. 
12. Абсентъ швейцарск (его-же). . | 59,4 ео ы о 
13. Абсентъ швейцарсый (Штритера) | | | 40,8 39. ы т 
14. Французская водка (Келлеръ) | | д 42 а - 
15. Англйская горькая (Келлеръ).... 39,8 С и 
16. Англ ская горькая (Штритера). .. 38,1 |: о 
11. АнглЙская горькая (Ланге)... ... | 40,5 
18. Траввикъ двойной (Штритера)... 7,1 а - 
19. Травникъ двойной (Ланге)... .. 41, 40,2 
20. Ерофеичъ двойной (Штритера) . ь: 37 39,4 у ее. 
21. Ерофеичь (Ланге)...... —. 41,6 41 | т о 
— Полынная (Келлерь)........ 348 ” | р 
‚ Полынная (Штритера)....... | 
та р ВЫ | и не опрех тячись. 
25. Желудочная двойная (Ланге). ие 39,4 36 
26. Листовка двойная (Штритера) в, 7 37 = . 
27. Рябиновая (Ланге)....... 32 31,6 в в 
28. Французская горькая (Келлеръ) и 484 614 15 а 
29. Рижсв бальзамъ (Келлеръ). ве 54,9 53, . р 
30. Рябиновая (Штритерь) ...... 08,5 4, о т. 
31. Рябиновая двойная (ТанофЪева). ии 24, те р г 
32. Кюрасао (Келлеръ)...... | аа 46,3 46 ы о 
33. Кюмель петербургсвй (его же). № 46,8 45, - р. 
34. Бенедиктинъ (Штритера). ... | | | 45,3 — - — 
35. Шартрезъ (Келлеръ)........ 43,3 43,1 м 6 0, 
36. Экстрактъ американск. грога (Келлеръ) 31,5 34,8 43, и 
37. Матный зеленый ликеръ (его же). . 36,1 34,5 49 в 
38. Анисовый голландевЙ (его же). . 30, 30,2 4 й и. 
39. Сгёше 4е {16 (Келлеръ)...... | 28,5 27 аа в. 
40. Алькермесъ (его-же)........ 8 ов, 52° и 
41. Черно-смородиновая (Тимофева). 22,6 23,5 14 т 
42. Смородиновая (Ланге)....... `20, 21,2 15 но 
43. Вишневая горькая (Штритера). . р 27,5 . и. 
44. Вишневая не подслащ. (ТимофЪева). | 16,2 20,2 18 те 
45. Вишневая наливка (Ланге). ... 15,6 17 |6 не: 
46. Малиновая (Ланге). ....... | 19,1 19; т ы те 
47. Французская горькая (Келлеръ).... 48,1 37,5 6 — 10 
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ческомъ КомитетВ при ДепартаментЪ Неокладныхъ Сборовъ сраввительное 
опредЪленше крЪфиости водочныхъ издЪл», результаты котораго приведены  - 
выше. Далфе въ представлев!и говорится, что «по означенпымъ изелЪдова- 
н1ямъ, произведенныхъ надъ 50 сортами различныхъ водочныхъ издЪлий, ока- 
залось, что для ТБхъ изъ сихъ послфднихъ, которыя не содержать примЪси 
сахара, & именно для всфхъ сортовъ рому, коньяку, джину, горькихъ водокъ, 
настоекъ ит. п., погрЪшность въ показаняхъ спиртомЗра вообще весьма незпа- 
чительна, по большей части ограничиваясь всего нЪсколькими долями градуса; для 
издЪлИй же, содержащихъ сахаръ, показываемая спиртомфромъ крЗпоесть обык- 
новенно боле или менфе ниже дЪйствительной, смотря по большему или мень- 
шему содержашю сахара. ВуЪет$ съ тфмъ, всЪ водки, въ которыхь содержане 
алкоголя довольно точно опредфляется спиртом$ромъ, сами по себЗ имЪфютъ 
обыкновенно кр$иость довольно высокую и лишь въ р$дкихъ случаяхъ 
менфе 40°. Въ виду этого казалось бы возможнымъ постановить, что разръшеше 
выпускать съ заводовъ водочныя издЪлия безъ оклейки бандеролемъ распростра- 
няется па вс сорта крЪпкихъ водокъ, содержащихъ не менЪе 40° спирта 
на ведро и при томъ не заключающихъ въ себф большаго количества прим - 
сей, маскирующихъ кр$пость при опредфлени ея посредетвомъ спиртомЪра». 

Эти соображен1я и имфлись въ виду при составлени инетрукщи о при- 
готовлени и продаж водочныхъ издЪлй ($ 29), утвержденной Министромъ 
Финансовъ 17 января 1856 г. 


По вопросу объ употреблеши, въ вид напитка, такъ называемаго «на- Докладъ члена 
роднаго одеколона», Техвическимъ Комитетомъ, какъ упомянуто выше, былъ Комитета В. Н. 
заслушанъ и подвергнуть обсужденю нижеслфдуюций докладъ члена Коми- Апдреева объ упо- 
тета В. Н. Андреева треблении одеколо- 


‹Изъ имфющихся въ Департамент Неокладныхъ Сборовь свЪдЪвй И 
видно, что въ посл$днее время, въ н$которыхъ мЪстностяхъ Росси, какЪ-то «народномъ одеко- 
въ Ставропольской губерн!и, въ Ростов-на-Дону, вь МаруполВ, въ Бах- лонБ». 

мутскомъ УузздЬ Екатеринославской губерни и въ Таврической губерви, 

среди мЪетнаго населен1я появился въ употреблении особый спиртный напитокъ, 

выпускаемый, однако, въ продажу не подъ именемъ таковаго, а подъ 

видомъ косметическаго издфля, — именно подъ зазвашемъ «народнаго 

одеколона»; въ Уральской же области употребляется, съ тою же цфлью, на- 

стоящий одеколонъ разныхъ фабрикъ, преимущественно московскихъ, который 

свободно продается въ мелочныхъ лавочкахъ и расходится въ значительномъ 

количеств, въ особенности во время рыболовства. Одеколонъ пъетея частю 

въ ЦФЛЬНОМЪ видф, а частю замЗняетъ собою ромъ или коньякъ— съ чаемъ; 

мног!е же казаки прибавляютъ одеколонъ для вкуса и запаха въ простое 

хлЪбное вино. Одеколонъ покупается парттями на Нижегородской ярмаркЪ и 

въ Москвз и, по оффищальнымъ свЪдЪюямъ, расходъ его въ Уральской 

Области простирается на сумму до 25,000 руб., по частнымъ же св$дЪн1ямъ 

въ одинъ Гурьевъ привозится болфе 2,000 дюжинъ флаконовъ одеколона 

разныхъ сортовъ (преимущественно низшаго) на 20,000 р., а въ горолъ 

Уральскъ—на 15,000 рублей. 
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«Что касается такъ называемаго народнаго одеколона, то для приготов- 
леня его въ гг. СтаврополЪ, РостовЗ-на-Довну, Марупол$ и портовомъ иЪстечк\ 
Геническ В (Таврической губернш) существують даже особые заводы; самый 
же напитокъ открыто и свободно продается въ городахъ, селахъ и деревняхъ 
во всхъ лавкахъ и лавочкахъ, въ посудЪ различной емкости. Въ г. Ставро- 
пол народный одеколонъ выпускается въ продажу подъ этикетомъ фирмы 
Брохноцкой (содержательницы первой Ставропольской аптеки), ии$ющей особую 
одеколонную фабрику, на которой, какъ видно изъ донесеня Управляющаго 
акцизными сборами Ставропольской губерши, до 1884 г. одеколонъ приготов- 
лялея въ видф дЪйствительно парфюмернаго издЪля, въ небольшомъ, срав- 
нительно, количеств (среднимъ числомъ около 30 вед. въ годъ) и крЪпостью 
въ 85—90; но сь 1884 г. выдЪлка одеколона на означенной фабрик при- 
няла иной характеръ, какъ по количеству продукта, такъ и по его качеству 
и вназначеню: вм$сто прежнихъ 30 ведеръ одеколона, выдфлывавшихся въ 
течен!е цфлаго года, въ 1884 г., въ продолжеше только 2/2 первыхь м$Зея- 
цевъ, изъ 651,6 вед. спирта въ 80° выработано ночти двойное количество продукта 
(а именно 1,182 ведра) среднею врфпостью въ 44,19, очевидно для другаго 
назначен!я, ч$мъ первоначально, какъ это доказываеть меньшая кр$зпость 
не только выдзланнаго продукта, но и употреблепнаго сыраго матерала. 

«Въ Ростов-на-Дону, по донесев1ю Управляющаго акцизными сборами 
Екатеринославской губерыи и Области Войска Донскаго, съ разрЪшев!я 
городской управы, въ феврал8 1884 г. открыты 3 одеколонныхъ завода: 
Трифонова, Никульскаго и Болдырева, которые выпускаютъ въ продажу 
значительное количество такъ называемаго народнаго одеколона, представляю- 
щаго собою обыкновенную водку въ 40°, съ небольшою примЪфсью развыхъ 
душистыхъ эссенщй. Выд$лка этого напитка производится сл$дующимъ обра- 
зомъ: 1) на одномъ изъ заводовъ-—поступающее на него очищенное вино 
настаивается на поташз (для увеличешя крЪфпости вина, смотря по надобности), 
затЪмъ сливается въ жестяную машинку, куда прибавляются душистых масла, 
придающля вину букетъ одеколона; смЪфсь фильтруется черезъ суконный 
колпакъ, обложенный внутри пропускной бумагой и, наконецъ, разливается 
ВЪ стеклянную посуду; 2) на двухъ другихъ заводахъ—очищенный спиртъ 
разсыропливается перегнанною водою до 41° и къ полученной такимъ обра- 
зомъ водкз прибавляются. душиетыя эссенщи, послЪ чего смсь разливается 
ВЪ Посуду; Ооказави!йся въ наличности на этихъ заводахъ продуктъ, подъ 
именемъ народнаго одеколона № 4, имЪлъ крфпость 40,6° и 39,99. Заводъ, 
подобный предъидущимъ, открыть въ г. Марупол®, въ Бахмутскомъ уфздЪ, гдТ, 
народный одеколонъ продается въ бакалейныхь лавкахъ въ обыкновенной 
стеклянной посудЪ безъ бандеролей. 

Наконецъ, по донесеню Управляющаго акцизными сборами Таврической 
губерви, въ Геническ (Мелитопольскаго уфзда), во 2-й половинз АпрЪля 
1884 года евреемъ Друцкимъ открытъ заводъ для выдфлки народнаго оде- 
колона, котораго съ 25 Апр$ля по 3-е Мая приготовлено 41,2 ведра, и изъ 
нихъ продано 22,3 ведра. ВыдЪлка этого продукта заключается въ разен- 
ропк$ водою обыкновеннаго очищеннаго вина и въ прибавкВ къ нему около 
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20 капель на ведро эссенщи, состоящей изъ мутнаго раствора душистыхъ 
маслъ въ спиртЪ въ 80°. ПримЪсь эта, однако, столь ничтожна, что напитокъ 
даже вне принимаетъ запаха эссенщши, а сохраняетъ первоначальный запахъ 
простаго вина. На устройство такого же завода заявлено желаше другимъ 
евреемъ въ СимферополВ, но, за неизв$стностью, какъ отнесется Акцизное 
Управлене къ заводу Друцкаго, къ устройству завода не приступлено. Не- 
зависимо отъ этого, въ продажБ въ Крыму (между прочимъ въ Керчи) встр$- 
чается въ бакалейныхъ и другихъ лавкахъ одеколонъ привозный, изъ Ростова- 
на-Дону, въ обыкновенныхъ бутылкахъ ВЪ 1/20 и !/4ю ведра съ печатными 
этикетами — съ надписью «народный одеколонъ». КрФпость его оказалась 
всего 349. 

‹Итакъ, изъ изложеннаго видно, что употреблен!е народнаго одеколона, 
какъ напитка, не только постепенно возростаетъь въ тхъ мФстностяхъ, гдЪ 
онъ появился первоначально, но распространяется и въ другихъ м%етностяхъ. 
Главными причинами такого распространен1я, какъ усматривается изъ доне- 
сен!й Управляющихъ акцизными сборами, являются: 1) непротиводЁйстве со 
стороны м$стнаго начальства распространев!ю этого напитка въ народВ и 
2) сокращене въ 1884 году числа питейныхъ заведешй, какъ велЪдстве 
воспрещен!я ихъ открыт1я м$стнымъ начальствомъ, такъ и по причинВ мо- 
нопольнаго характера питейной торговли, обусловливаемаго значительными 
денежными поборами, взимаемыми сельскими и станичными обществами за 
разр$шене этой торговли. При такомъ ограничен!и законной торговли кр$п- 
кими напитками, населене, имя въ пихъ потребность, прибЪгаетъ къ за- 
мЪнВ ихъ не только суррогатами подъ назвашемъ народнаго одеколона, но 
обращается даже къ настоящему одеколону. Между т}мъ, по заключеню 
Медицинскаго Сов$та Министерства Внутреннихъ ДФлъ, употреблене оби- 
кновеннаго одеколона, какъ нанитка, содержащаго въ себф эфирныя масла 
(въ количествЪ отъ 5 до 89/0), дЪйствующия какъ нервные яды и раздра- 
жающ1я средства, представляетея далеко не безвреднымъ для здоровья. Въ 
отношении же народнаго одеколона необходимо имфть въ виду, что продажа 
его, какъ спиртнаго напитка, производящаяся открыто, не только въ лавкахъ 
и лавочкахъ, но и въ разносъ на улицахъ, ведетъ къ упадку акцизнаго до- 
хода — лишен!емъ казны дополнительнаго акциза, взимаемаго съ водочныхъ 
изд, и патентнаго сбора за право содержаня питейныхъ заведенй, & 
потому должна быть разсматриваема, какъ безпатентная продажа питей. КромЪф 
того, народный одеколонъ имфетъ въ нЗкоторыхъ м%Ъстностяхъ врЗпость ниже 
40°, & именно только 34° и даже менфе, всл$детые чего потреблеве его 
вмЪсто обыкновеннаго хлфбнаго вина, которое должно имфть кр$иость въ 400, 
причиняеть казнф убытокъ въ размЪрЪ около 50 коп. на каждомъ ведрфЗ. 
Управляющ!й акцизвыми сборами Области Войска Донскаго и части Екатери- 
нославской губернши высказываетъь даже предположен!е, что, такъ какъ во 
многихъ мфетностяхъ Ростовскаго уфзда содержателями питейныхъ заведений 
пр1обрЪтены въ 1884 г. лишь полугодовые патенты (по причин монопольной 
торговли виномъ), то съ 1 [юля большинствомъ виноторговцевъ патенты вовсе 
не будуть выбраны, въ виду выгоды и удобства производить безпатентную 
торговлю народнымъ одеколономъ. 
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‹Съ цфлью положить предЗлы постепенно возрастающему злу, Министер- 
ство Финансовъ вошло въ надлежащее сношене съ Военнымъ Министром 
и съ Главноначальствующимъ гражданскою частью на КавказЪ, а мЬстнымъ 
Управляющимъ акцизными сборами предписало возбудить судебныя пресл$. 
дованн за выд$лку и продажу одеколона, какъ напитка. Между тЪмъ, эта 
послёдняя м$ра едва ли дасть желанный результать, такъ какъ изъ упомя- 
нутаго донесешя Управляющаго акцизными сборами Области Войска Донскаго 
усматривается, что судебные слЪдователи тЪхъ участковъ, гдЪ находятся оде- 
колонные заводы, согласно съ заключенемъ товарища прокурора, не нашли 
достаточныхъ оснований для производетва предварительнаго сл$детня. Въ числ 
мотивовъ ЕъЪ отклонен1ю производства слфдетия ими указано, между прочимъ, то 
соображен!е, что по силЬ 280 ст. Уст. о пит. сбор$ (изд. 1876 г.) на заводахъ, 
поименованныхъ въ ст. 276 того же Устава, одеколонъ дозволено приготов- 
лять всякаго качества и произвольной кр$иости, соотвфтственно требован1ю 
покупателей, и что въ законВ не опред$лены существенные элементы или 
признаки, по которымъ можно было бы отличить водочныя издфмя отъ оде- 
колона, также изготовляемаго на спиртЪ. Хотя Управляющий не согласился 
съ указанными доводами судебныхъ слЪфдоватей и, руководствуясь ст. 309 
Уст. Угол. Судоир., возвратиль имъ переписку, но выразилъ справедливое 
опасен!е, что Окружный Судъ, согласившись со взглядами судебныхъ ел$до- 
вателей и прокурорекаго надзора, можетъ оправдать обвиняемымъ. 

«Итакъ, въ виду недостаточной опредфлительности упомявутыхъ статей 
Уст. о пит. сборЪ, не только не ограждающихъ отъ зла, но даже содЪй- 
ствующихь его распространению, представляется необходимымъ установить воз- 
можно точные и, вм$стЪ съ тмъ, легые и удобные для наблюденя признаки, 
на основани которыхъ, посредствомъ доступнаго для всфхъ према, воз- 
можно было бы отличать дЪйствительный одеколонъ оть напитка, продавае- 
маго подь названемъ народнаго одеколона. 

«Въ этомъ отношени справки съ литературою иредмета и произведенные 
въ лабораторми Техническаго Комитета опыты привели къ слЪдующимъ ре- 
зультатамъ. 

«Основанемъ для приготовленя настоящаго одеколопа служить совер- 
шенно чистый, не содержапий сивушнаго масла, спиртъ, для чего рекомен- 
дуетея употреблене хорошо очищеннаго, высокоградуснаго винограднаго 
спирта (добытаго изъ вина). Входяшия въ составъ одеколона эфирныя масла, 
добываемыя преимущественно вь Южной Франщи и Итами, также должны 
быть лучшихъ качествъ. ГлавнЪйпия изъ этихъ масль ел$дующил: 1) берга- 
мотное—изъ плодовыхъ оболочекъ растешя СЁгиз Ъегоатиаш.; уд. в. его отъ 
0,85 до 0,88, кипитъ при 185 — 195° Ц., легко растворяется въ крфокомъ 
спиртЗ; 2) лимонное—изъ лимонной корки (добывается выжиманемъ или пе- 
регонкой съ водою); уд. в. 0,85, кипитъ при 165—110° Ц.; 3) лавандовое— 
получаемое перегонкой съ водою лепестковъ и листьевъ растений Гауап4ди]а уега 
и апеизИЮНа; уд. в. 0,87—0,88, кипитъ при 200—210° Ц. ВсЁ эти масла, по 
химическому своему составу, изомерны или полимерны со скипидаромъ и 
имфютъ съ послфднимъ почти одинаковый удфльный вЪсъ, такъ какъ уд. в. 
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французскаго скипидара=0,864, а английскаго=0,878; 4) Неромевое масло, 
добываемое перегонкою свБжихъ померанцевыхъ цвЪтовъ (СИгиз аигапиит) 
съ водою; уд. в.=0,819; съ вимъ сходно 5) померанцевое или, такъ назы- 
ваемое, португаловое масло—изъ померанцевой корки; уд. в. его: отжатаго—. 
0,876—0,890, а перегнаннаго—0,835 до 0,845; 6) розмариновое маело— изъ 
цвЪтовъ и листьевъ растен1я Возтагииз о ета], съ уд. вЪсомь 0,88. Эти 
три послЪдейн масла завлючаютъ въ себЪ твердое, сходное съ камфорой, ве- 
щество, въ состав котораго есть кислородъ; жидкая же часть, подобно 
скипидару, состоитъ только изъ углерода и водорода. Во эфирныя масла 
почти нерастворимы въ водЪ (или растворимы весьма мало); въ спирт же 
растворяются тфмь легче, чфмъ онъ крфиче; поэтому, ири разбавлен!и 
спиртоваго раствора водою, масло выдфллетея либо въ видВ хорошо замЪт- 
ныхъ капель, либо въ видЪ бфлой мути, придающей жидкости сходство съ 
разбавленнымь водою молокомъ. 


‹Рецеитовъ для приготовленая одеколона существуеть весьма много и 
отлич1е ихъ между собою состоитъ только въ количеств и родЪ унпотребляе- 
мыхъ эфирныхъ маелъ, спиртъ же берется крфиюй—отъ 80° до 90°. Приво- 
димъ нЪкоторые изъ такихъ рецептовъ: 


1) Одеколонъ фирмы Теап-Мапе-Рагша: 


спирта въ 90° ....... 100 литр. 
бергам. масла...... . 6,200 грам. По перевод% составвыхъ частей 
лимон. у. гы. в к 9,100 Э 

на вЪеъ, содержаше всЪхъ эфир- 
о о о, ныхъ маслъ опредфляетея въ 
ГВОЗДИЧ. он + # 1,600 » 


14,15/о. 
лавандов. » ...... .19200 » ыы 


розмарин. » ....... 800 » 


2) спирта въ 85°...... 10 литр. 

лимон. масла ....... 85 грам. 
По вфсу, количество эфирныхъ 
маслъ=1,889/. 


бергам. =» 2 ща 340 9 
черолева » Е, 5 
лаванд. » ао 18 » 
розмарин. » гв а А а. ‘69’. 


3) спирта въ 85°...... 8 литр. 
лимон. масла ....... 60 грам. 
бергам. —» ра, бо: © а. 009: № 
лаванд. » ко? © 30 » 
розмар. » р: в 30 » 
ГВОЗДИЧН. » а а да 58" 8 » 
тинктуры амбры. ...... 8 » 
›  бензойн.. ..... 60 » 


По вфеу, содержан!е эфирныхъ 
маслъ—=2,540/о. 
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4) эковомичесв!й одеколонъ: 


спирта въ 85°....... 10 литр. 

лимон. масла....... 200 грам. По вЪсу, содержаше эфирныхъ 
фергам. о... ...Б 115 » маслъ—4,239/о. 

лаванд. м о м 30 » 

бензойн. тинкт.. ...... 30 » 


«Прежде, нфкоторые парфюмеры приготовляли одеколонъ перегонкой 
спиртнаго вастоя душистыхъ маслъ, и только этотъ отгонъ считался одеко- 
лономъ; въ настоящее же время перегонки обыкновенно не производятъ и, 
въ случаЪ надобности, только проц$живаютъ приготовленный настой. Пере- 
гонка можеть считаться даже вредною для достоинства (по запаху) продукта, 
такъ какъ велфдстве высшей точки кипфи!я эфирныхъ маслъ, сравительно со 
спиртомъ, нзкоторое количество ихъ остается въ кубЪ или ретортВ и полу- 
чается продукть съ меньшимъ содержанемъ такихъ маслъ. 

‹«ИзелВдованию въ лаборатори Техническаго Комитета подвергнуто было 
нфеколько образцовъ одеколона изъ петербургскихъ косметическихъ магази- 
новъ и три образца доставленнаго въ Департаменть Неокладныхъ Сборовъ 
«народнаго одеколона». 

1. Одеколонъ изготовлен!я С.-Петербургской Косметической Лаборатори 
Шашкина: 

Показан1е спиртом$ра—72°. При см$шеви съ водою (въ одинаковыхь 
объемахъ) образуется молочная муть, но безь явственнаго выдфлевя масля- 
нистыхъ капель. 

П. Одеколонъ фабрики Рузанова, двойной: 

По спиртом$ру—79,9°, при смзшеши съ водою— такая же муть, какъ и 
въ предъидущемъ случа$. 

Ш. Одеколонъ фабрики Ралле: По спиртом$ру—77,7°; реакщя съ водою 
та же, какъ и при Ги П. 

ТУ. Одеколонъ С.-Петербургской Химической ХЛаборатор!! — двойной: 

По спиртом$ру — 88,79; съ водою образуется молочная муть и выд$- 
ляются маслянистыя желтыя капли. 

У. Одеколонъ той же лаборатори— тройной: 

По спиртом$ру—89,79; съ водою такая же реакшя, какъ при ТУ. 

УТ. Одеколонъ той же лаборатори—выспий сортъ № 4: 

По спиртом%ру — 89,79; съ водою молочная муть и выдфлене масля- 
нистыхъ капель. 

УП. Одеколонъ фабрики Мари Фарина: 

По спиртом ру—88,5°; съ водою-— такое же явлене, какъ при У. 

УШ. Народный одеколонъ фабрики Брохноцкой, въ Ставрополф: 

По спиртом$ру — 39,29; при см$шен!и съ одинаковымъ объемомъ вод: 
образуется едва замфтная муть, спустя лишь н$которое время. 

ГХ. Народный одеколонъ фабрики Друцкаго, въ ГеническЪ: по спирто- 
мфру—35,4° и | 

Х. Народный одеколонъ фабрики Никульскаго, въ РостовЗ: 
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По спиртом$ру—33,7°. 

Оба эти вида народнаго одеколона съ водою не даютъ ни малйшей мути. 

«Кром приведеннаго изслЪловавня настоящаго и народнаго одеколона, 
сдЗлано было нфсколько опытовъ съ цфлью опредфленя степени раствори- 
мости эфирныхъ маслъ въ спиртЪ различной кр$Зпости и при этомъ получены 
сл$ дующие результаты: 

1) Въ 50 кубическ. сантим. спирта въ 60° (уд. в. 0,9134) растворено 
0,5 куб. сант. (слФд. 19/0) лавандоваго масла (уд. в. 0,88) при нагрЪвани!и; 
при охлажден!и образовалась слабая муть. 

2) Въ 50 кубическ. сант. спирта въ 60° растворено съ помощью на- 


грфван!я 1 куб. сант. лавандонаго масла (т. е. 29/0); при охлажден!и растворъ 
сильно помутился. 


3) Въ 50 куб. сантим. спирта въ 70° (уд. в. 0,89) растворено при на-_ 


гр%ван!и 2 куб. сант. (т. е. 49/0) лавандоваго масла; при охлаждеви жид- 
кость немного помутилась. 

4) Въ 50 куб. сант. спирта въ 70° растворено при вагр%ван!и 3 куб. 
сант. (65/0) лаванд. масла; при охлажден!и образовалась сильная муть. 

5) Въ 50 куб. сант. спирта въ 83° (уд. в. 0,855) растворено безъ на- 
грван!я 5 куб. савт. лавандоваго масла, т. е. 10/0, и жидкость помутилась 
только отъ прибавлен1я воды. 

‹Все вышеизложенное приводить въ слБдующему завключеню въ отно- 
шен!и характеристическихъ признаковъ настоящаго одеколона и вообще 
спиртныхъ косметическихъь издфлй, которые могутъ служить для отличя 
этихъ издВл отъ такъ называемаго «народнаго одеколона» и сходныхъ съ 
нимъ продуктовъ, выдЗлываемыхъ изъ обыкновеннаго хлЪбнаго вина и унпо- 
требляемыхъ какъ напитки: 

«Ир$пость настоящаго одеколова и спиртныхъ парфюмерныхь издЪлЙ, 
по спиртом$ру Траллеса, не бываеть ниже 60° и съ водою хни образують 
молочную муть (при сифшеши одинаковыхъ объемовъ), съ выдлен!емъ, при 
высшихъ сортахъ издЪлИ, маслянистыхъ капель; народный же одеколонъ 
имфетъ крфпость обыкновеннаго вина и даже ниже, и съ водою мути или 
вовсе не даетъ, или лишь едва замЗтную, при чемъ жидкость не теряетъ 
прозрачности. Такимъ образомъ, подъ именемъ одеколона и вообще парфю- 
мерныхъ продуктовъ, должно разумВть лишь таня издЪмя изъ спирта, крф- 
пость которыхъ, по спиртомЗру Траллеса, не ниже 60° и которыя при см$З- 
шени съ одинаковымъ объемомъ воды даютъ молочно-бВлую непрозрачную 
муть; отсутстве этихъ признаковъ, т. е. крзпость менфе 60° и не образован!е 
непрозрачной мути, служатъ доказательствомъ того, что продуктъ не есть 
одеколонъ или парфюмерное издЗме, и потому должевъ быть оплачиваемъ 
акцизомъ и патентнымъ сборомъ наравнз съ водочными издЪл!ями изъ опла- 
ченнаго акцизомъ спирта». 

По выслушан!и и обсужден!и приведеннаго доклада, Техничесюый Коми- 
теть вполнЪ согласился съ выводами докладчика относительно признаковъ 
для отличя настоящаго одеколова отъ напитка, употребляемаго подъ н&- 
зван!емъ «‹народнаго одеколона», и положилъ, что признаки (и вполнЪ мо- 


Заключеше Тех- 
ническаго Коми- 
тета. 


Докладъ члена 
Комитета Л. Н. 
Шишкова о приго- 
товлени и про- 
дажБ  напитковъ, 
содеркащихъ ал- 
коголь, но не об-. 
ложенныхъ акци- 
Зомт.. 
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Ггутъ служить указан1ями для акцизнаго надзора въ ТЗхъ случаяхъ, когда 
подъ видомъ народнаго одеколона продается обыкновенная водка !'). 


Въ конц 1886 г. по вопросамъ, касающимся приготовленя и продажи 
напитковъ, содержащихъ въ себЪ алкоголь, но необложенныхъ акцизомъ, 
Технический Комитетъ обсуждалъь докладъ члена Комитета Л. Н. Шишкова, 
по поводу поступлешя въ Техничесый Комитеть представленшй иЪсколькихъ 
Управляющихъ акцизными сборами о тТомъ, что мномя лица обратились 
къ нимъ съ прошен1ями о разр шеви изготовлешя и продажи, безъ оплаты 
акцизомъ, разныхъ напитковъ, содержащихъ ‘алкоголь, образовавпийся чрезъ 
брожен!е матераловъ, взятыхъ для изготовлешя этихъ напитковъ. 

Изь отзыва Управляющаго акцизными сборами Казанской губерви, 
межлу прочимъ, видно, что въ этой губерни очень распространенъ особый 
напитокъ иодъ назвашемъ «Медовый квасъ?, для приготовлешя котораго 
употребляются ржаная мука, солодъ, медъ, дрожжи и, въ н%которыхъ мЪет- 
ностяхъ, хмфль. Полученная чрезъ броженше этихъ матераловъ жидкость, по 
зам чаню Л. Н. Шишкова, содержитъ, какъ показали сд$лавные въ Лабо- 
ратори 'Техническаго Комитета анализы 8-ми образцовъ, довольно значи- 
тельныя количества алкоголя; а именно: 5,1%/о, 6,3%/о, 6,4°/о, 8.2%/о, 8,3%/о, 
9,1°/о, 9,5°/о и 9,6°/о алкоголя. Въ томъ же докладЪ упоминается: 1). о хо- 
датайствВ одного еврея относительно разрфшеня ему изготовлять изъ сухихъ 
фруктовъ и ягодъ игристый напитокъ, подъ назвашемъ ‹ ЙИпа.манский квась>; 
по мн$н1ю докладчика, назван!е ‹квасъ»> дано напитку для того, чтобы имЪть 
право не платить акциза за образующийся въ немъ алкоголь, и 2) о хода- 
тайствЪ греческаго подханнаго К. П. Доризо начать производство въ г. 
АрхангельскЪ особаго рода вина изъ мЪстныхъ агодъ, изюма (кишмиша) и 
сахара, съ прибавлешемъ къ перебродившей жидкости различныхъ эссеншй, 
и о томъ, что. Управляюний акцизными сборами Архангельской губерн!и, въ 
представлен!и своемъ по сему предмету, проситъ о разр шеви вопросовъ от- 
носительно правъ на производство искусственныхъ виноградныхъ винъ и на 
торговлю ими, & также того, нужна-ли при этомъ какая нибудь отчетность. 
Изъ упоминаемаго же въ доклад донесеня Управляющаго акцизными сбо- 
рами Калишской и ЦШетроковской губерв1й видно, что Лодзинскй водочный 
фабрикантъ Майеръ приготовляетъь въ ренсковомъ своемъ подвал особое вино, 
называемое имъ «яблочнымь», для изготовлен:я котораго требуется: 30 ведеръ 


1) Въ утвержденныхъ Министромъ Финансовъ, 31 Декабря 1885 г., правилахъ 
объ отличительныхъ признакахъ одеколона и спиртныхъ парфюмерныхъ издфлй, не 
предназначенныхъ къ употреблешю въ качеств напитковъ, указано, что признаками 
настоящаго одеколона и спиртныхъ парфюмерныхъ издфл!й слфдуетъ считать: 

а) крфпость не ниже 60° по спиртом$ру и 6) образоване, при смуфшени съ рав- 
нымЪ объемомъ воды, молочнобфлой непрозрачной мути. Одеколонъ, духи и т. и. 
парфюмерныя издЪл1я изъ вина ин спирта, не удовлетворяюпия признакамъ, изложеннымъ 
въ пункт: а и 6., должны считаться водочными издфмями, выдфлка и продажа 
коихъ производятея по особо установленнымъ правиламъ. 
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низтаго сорта краснаго винограднаго вина, 2!/2 ведра сахарнаго сиропа, 
1 ведро яблочнаго сока и */, ведра спирта крЪфиостю въ 915. По опред%- 
лешю, сдЪланному акцизнымъ надзоромъ, въ этой смЪеи оказалось 9,3° 
алкоголя. Сообщая объ этомъ, Управляюпий акцизными сборами возбуждаетъ 
вопросъ: долженъ ли сказанный напитокъ быть отнесенъ къ морсамъ или къ 
винограднымъ винамъ? 

ПослЪ приведенныхь указанй Л. Н. Шишковъ излагаеть въ своемъ 
доклад селфдующия соображеня и заключене: ‹въ виду большаго содержан!я 
спирта въ напиткф, называехомъ «медовый квасъ>», & равно въ виду при- 
сутствя въ немъ, въ нфкоторыхъ случаяхъ, хмфля, его никакъ нельзя при- 
знать квасомъ, т. е. напиткомъ, освобождаемымъ по закону отъ оплаты акци- 
зомъ; поэтому слЪдовало бы, согласно ми$ню Управляющаго акцизвыми 
сборами Казанской губернш, приравнять данный случай къ постановлен1ямъ 
о пивоварен! или медоварени для домашнлго употребленя, а продажу 
напитка воспретить. Что касается до ‹итамянскаго кваса» изъ сухихъь 
фруктовъ и ягодъ, то, въ виду того, что вина, получаемыя изъ фруктовъ 
и ягодъ чрезь брожене, вне подлежатъ, по существующимъ узаконен!ямъ, 
никакому опредфленному акцизу, производство этого напитка елЪдовало бы 
разрЪшить безпрепятственно. Точно также нфтъ основашя воспрещать при- 
готовлен!е искусственпыхъ виноградныхъ винъ изъ ягодъ, изюма, сахара и 
эссенщй, согласно заявленю Г. Доризо, но съ непрем$ннымъ условшемъ, 
чтобы въ составъ такихъ винъ не входило вредныхъ для здоровья веществъ. 
Въ отношени же правъ ва торговлю и на производство искусственныхъ 
винъ, на взяте патента и т. п., слЪдуетъ при приготовлены сказанныхъ 
винъ руководствоваться тфмъ положенемьъ, которое существуетъ въ закопЪ 
для натуральныхъ виноградныхъ винъ. 

«Что касается того, считать ли за морсъ или за искусственное вино 
напитокъ, приготовляемый Майеромъ, подъ назвашемъ «яблочное вино», то, 
принимая во внимаше, что морсъ представляетъ изъ себя обыкновенный сокъ 
ягодъ или фруктовъ, съ прибавленмемъ спирта въ количествЪ, не превышаю- 
щемъ 16"/о '), и имющаго назначене предохранять сокъ отъ порчи, и что 
‘таке фабрикаты не предназначаются для непосредственнаго употребленя на 
питье или въ пищу, & служатъ для придания другимъ веществамъ цвфта, 
вкуса, запаха и т. п., и кромЪ того, такъ какъ въ этомъ яблочномъ вин яблоч- 
ный сокъ входить въ очень маломъ, сраввительно, количеств, то нЪтъЪ 
основания считать сказанное вино за морсъ и слЗдуетъ отнести его къ к&- 
тегор!и искусственныхъ винъ. 

«Въ предупреждене же на будущее время могущихъ повториться по- 
добвыхъ обходовъ закона, при которыхъ подъ видомъ и подъ названемъ 
«кваса» приготовлялись бы и пускались въ продажу напитки, содержаще 


1) Ст. 341-ю Уст. о пит. сб. изд. 1887 г. постановлено: „содержане спирта въ 
морсахъ не должно превышать шестнадцати градусовъ на ведро. Морсы съ большимъ 
содержан1емъ спирта, или содержаще въ себф посторонн1я примфси, признаются во- 
дочными издЖиями и подлежатъ оплат дополнительнымъ акцизомъ“. 


р 
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значительное количество алкоголя, совершенно несвойственное напитку, из- 
вфстному подъ назвавшемъ ‹кваса>,—назначене котораго есть утолять жажду и 
прохлаждать, а никакъ не опьянять,—слЪдовало бы, по мн$ню Л. Н. Шиш- 
кова, дополнить существующее въ законз опредфлене для кваса тфмъ, что 
квасъ въ сущности, алкоголя не содержитъ, а если таковой случайно въ немъ 
образуется, особенно въ игристомъ бутылочномъ и ведерномъ квасЪ, то коли- 
чество его ве должно превышать опредленнаго незначительнаго процента. 
Такъ какъ въ этомъ отношеви вЪтъ достаточнаго числа данныхъ, то сл%- 
дуетъ сдЪфлать возможно большее число опредфлешй и затфмъ установить 
максимумъ для такого опредЪленнаго содержав!я алкоголя въ квас$. 

‹«ЗатЁмъ всякаго рода Напитки, содержащие въ себ алкоголь въ коли- 
чествЪ большемъ противъ этого предзльнаго процента, включительно до 6°/., 
слФдуетъ, по мнфыню докладчика, относить къ медамъ или къ пиву, смотря 
по тому, съ ч$мъ они болфе имЪютъ сходства по свойствамъ, составу и способамъ 
приготовлен1я, и подчинить ихъ существующимъь для меда и для пива пра- 
виламъ обложеня акцизомъ. Напитки же, содержашие болЪе 6% злкоголя и 
представляющие нЗкоторое сходство съ виноградными винами и, слф довательво, 
могуше считаться за искусственное вино, оставить безъ обложеня, на равн$ 
съ натуральными виноградными винами>. 

Заключение Тех- Техвическй Комитетъ, принцишально согласившись съ заключевнями до- 
ническаго Коми- гладчика объ установлен!и трехъ категор напитковъ, сообразно количеству 
Ве заключающагося въ нихъ спирта, поручиль Л. Н. Шишкову, впредь до окон- 

чательнаго разр шен1я даннаго вопроса, произвести анализы напитковъ (Ева- 
совъ) на содержан!е въ нихъ спирта и о результатахъ сообщить Техниче- 
скому Комитету. 

Во исполнене сего поручешя, Л. Н. Шишковъ произвелъ изслЪдован1я 
разнаго рода квасовъ относительно содержан1я въ нихъ алкоголя и въ начал 
1887 г. доложилъ Комитету о полученныхъ имъ результатахъ, данныя которыхъ 


и сгруппированы въ нижесл$дующей таблицз: 


Количество спирта 


Родъ и назваше кваса. (въ процентать) 


ы ХлЪбные пвасы. 


Столовый квасъ (5 коп. бут.)..... 1,0 

» > (3 кои. бут.)..... 0,7 
Баварск1й . о а а Ва 0,5 
Кипаченый ............. 0,4 

Фруктовые квасы. 

Черносмородиновый......... 0,9 
Клубничный. ............ 0,9 
Вишневый. ............. 0,6 
Малиновый... ... 0,5 


Основываясь на данныхъ этой таблипы, Техничесый Комитетъ, въ ограж- 
ден!е интересовъ казны отъ продажи напитковъ съ содержан!емъ безакцизнаго 
алкоголя и въ дополнеше къ существующимъ узаконевшямъ относительно 
подраздЪфлен!й спиртныхъ напитковъ, полагалъь необходимымъ подразд$лить 
спиртные напитки съ небольшимъ содержашемъ алкоголя на слБдуюпия 3 
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категори: 1) напитки съ содержанемъ не болфе 11/2°/о алкоголя причислить 
къ разряду квасовъ и считать неподлежащими оплатВ акцизомъ; 7) вапитки 
съ содержамемъ до 6°/о алкоголя причислить къ категор!и пива и меда и 
подчинить существующим правиламъ о пиво- и медовареши, и 3) напитки 
съ содержаютемъ алкоголя свыше 6°/о отнести къ разряду виноградвыхъ винъ 
и подчинить ихъ правиламъ о продаж этихъ винъ>. 


По доходившимъ до Департамента Неокладныхъ Сборовъ свздЪямъ, на Докладъ члена 
нзкоторыхь дрожжево-винокуренныхъ заводахъ къ приготовляемымъ ими Комитета Л. Н. 
хлЬбнымъ дрожжамъ прибавляются пивныя дрожжи—что, какъ извЪстно, со- Шишкова объ 

. изслВдовани вер- 
ставляеть нарушене ст. 163 устава о пит. сборЪ (изд. 1887 г.), хотя при ховыхь х14б- 
разел$довани на мфетЪ чрезь Управляющихь акцизными сборами, ни На выхъ дрожжей 
одномъ заводЪ не была обнаружена подмФсь пивныхъ дрожжей и даже не наприсутстве 
представилось возможнымъ предполагать о существован!и когда-либо такой ВЪ НихЪ низовыхъ 
подмфсн; однако, дрожжи указанныхъ заводовъ были затребованы Техниче- ЧАВНЫХЪ дрожжен. 
скимъ Комитетомт, и подвергнуты соотв тствующему химическому изслфдован!ю, 
произведенному членомъ Комитета Л. Н. Шишковымъ, который и представилъ 
въ начал 1858 года, по сему предмету, на обсуждене Комитета нижесл$- 
дующй докладъ. 

«На основании ст. 163 уст. о пит. сб. (изд. 1887 г.) воспрещается къ хлЪб- 
нымъ дрожжамъ прибавлять пивныя, причемъ, конечно, подъ посл дними 
подразум$ваютея низовыя пивныя дрожжи. Есть значительный денежный 
разсчеть на заводахъ, получающихъ дрожжи чрезъ брожене хлЪбныхъ при- 
пасовъ, увеличивать выходы дрожжей, прибавляя къ вимъ низовыя дрожжи, 
получаемыя съ пивныхъ заводовъ въ видЪ отброса или за очень дешевую 
цфну. Такого рода фальсификащя дрожжей очень понижаетъ ихъ качество 
какъ для хлЪбопеченя, такъ и для винокуренвя. 

«При винокурен!и прессовавныя дрожжи употребляются обыкновенно въ 
началф производства и затфмъ, время отъ времени, —для освЪ женя и пере- 
мфны дрожжей. Низовыя и верховыя дрожжи суть два различные самостоя- 
тельные организма, неспособные переходить одинъ въ другой, сколько бы 
времени ни заставляли визовыя дЪФйствовать при высокой температурЗ, & 
верховыя,—при низкой. Обыкновенно случается то, что при услови дЪйствя 
верховыхъ дрожжей, примЪсь низовыхъ отходить на второй планъ и по- 
давляется верховыми; точно также и при дЪйстаи дрожжей низовыхъ: мало 
по малу происходить перев$съ ихъ надъ верховыми и остаются только одни 
низовыя дрожжи. 

‹Изъ этого обстоятельства ошибочно заключали о возможности перехода 
одного вида дрожжей въ другой. 

«Большею частью дрожжи не составляютъ однородной см$си, а состоятъ 
изъ совокупности различныхъ видовъ дрожжей, что даже иногда можно раз- 
личить подъ микроскопомъ для формъ р$зко выдающихся. 

«Въ акцизномъ дЪлВ подм$шиване пивныхъ дрожжей къ обыкновеннымъ 
на заводёхъ можеть имЁть то значене, что заводчикъ, мало заботясь о боль- 
шихъ выходахъ дрожжей, можетъ повести производство преимущественно на 
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спиртъ, и при малой нормЪ, существующей для дрожжево-винокуренныхъ 
заводовъ, можеть отводить спирть или скрывать его. 

«Такимъ образомъ, съ разныхъ сторонъ можетъ явиться интересъ опре- 
дФлить въ данныхъ дрожжахъ примфеь къ нимъ низовыхъ пивныхЪъ дрожжей. 
Между прочимъ, управляющимъ Ревельскимъ дрожжевымъ заводомъ Г. Шедль 
было подано прошене о томъ, чтобы были приняты надлежашя м$ры 
противъ практикуемаго, по его мн%®н\, подмЪшиван1я пивныхъ дрожжей 
къ хлЬбнымъ винокуреннымъ, отчего страдаеть дрожжево-винокуренное про- 
изводство, не могущее конкурировать съ заводами, продающими дрожжи 
очень дешево, какъ полагаеть Г. Шедль, именно по этой причин$. 


«Отличительные признаки обоихъ видовъ дрожжей слфдующе: взятыя 
съ завода низовыя пивныя дрожжи горьки на вкусъ, смфшаны съ разными 
мелкими безформенными частицами, попавшими изъ солодоваго сусла, имЪютъ 
розоватый оттфнокъ, тогда какъ хлЪбныя имфютъ палевый цвЪтъ. Подъ ми- 
кроскопомъ, при увеличен!и въ 1000 разъ, какъ верховыя, такъ и низовыя 
дрожжи имфють форму нйцеобразныхъ клЬточекъ, причемъ верховыя болЪе 
вруглы, а низовыя бол$е овальны; кромЪ того верховыя, по величин$, боле 
низовыхъ, но разница эта не велика. 


«Болфе характеристично для верховыхъ дрожжей ихъ размножен!е. Если по- 
мЪетить верховыя дрожжи въ присутстви воздуха въ питательную сахаристую 
жидкость, то дрожжи начинають размножаться, рости, причемъ въ одной или 
въ ифсколькихъ точкахъ дрожжинки появляется выступъ, сначала шарооб- 
разный, а затВмъ мало по малу принимающий фигуру первоначальной дрож- 
жинки и въ точкахъ прикосновеня происходить перетяжка, перешеекъ, со- 
единяющий обф дрожжинки. Изъ образовавшихся дрожжинокъ, тёмъ же про- 
цессомъ, происходятъ новыя— по разнымъ направлен!ямъ, и всф эти новообра- 
зован!я другь отъ друга н$зкоторое время не отдфляютея, отчего образуется 
колон1я, имВющая видъ сростковъ въ вид} развётвленЙ. При брожеши эти 
колон!и распадаются на отдЪльныя ЕлфтБи. 


«Напротивъ того, низовыя дрожжи такихъ колон!Й не образують, много- 
много если въ нихъ удерживаются по двф дрожжинки вм$ет$. 

«Низовыя дрожжи гораздо пластичифе, чЪмъ верховыя, легче собираются 
на дно и не мутятъ жидкости при взбалтывани ея. 

«При брожени, поел подъема жидкости, верховыя дрожжи остаются 
на стЁнкЪ сосуда выше жидкости— въ вид слоя приставшихъ дрожжей; вообще 
верховыя дрожжи образуютъ пику на поверхности жидкости, тогда какъ низовыя 
на верхъ не поднимаются и вышеупомянутаго слоя на стБнкЪ сосуда не 
образуютъ. 

«Что касается до химическаго состава, то по элементарному анализу 
оказывается, какъ будто низовыя дрожжи содержать въ себЪ менфе азота, но 
изелЪдованй въ этомъ отношен!и было сдфлано вообще мало и результаты не 
р%зки. Гораздо болЪе характерно различе въ отношени зольныхъ составныхъ 
частей, а именно: въ верховыхъ дрожжахъ преобладаютъ фосфорнокислыя 
щелочи, & въ низовыхъ— фосфорнокислыя щелочных земли— известь и магнезля. 
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«Нзъ всего сказаннаго видно, что, если дрожжи взяты отдфльно, то пред- 
ставляетея нфкоторая возможность узнать, съ чЗмъ имфешь дЪфло, но когда онз 
въ смфси и нужно опредфлить присутстве подмфеи, то является большое 
затруднен!е высказаться съ опредЪленностью и ув$ренностью. Въ особенности 
это становится труднымъ, если дрожжи доставляются для изелдовав!я въ 
состоян1и не полной свфжести. Повидимому и Г. Шедль сознаеть эту труд- 
ность открыть присутстве пивныхъ дрожжей въ хлЪбвыхъ, ибо онъ предла- 
гаеть озаботиться, чтобы акцизный надзоръ слЗдилъ тщательно за количе- 
ствомъ получаемыхъ дрожжей и велъ бы особыя по этому предмету вЗдомости. 

‹Въ сущности говоря, елЪдить за количествомъ дрожжей не входитъ въ 
обязанность акцизнаго надзора, такъ какъ количество крахмала, прибавляе- 
маго къ дрожжамъ, точно не опредЪфлено, но, конечно, нужно имФть въ виду 
возможность прибавленшя на заводахъ пивныхъ низовыхъ дрожжей и если 
таковое будеть на мЪстБ открыто и доказано, то должно быть преслЪдуемо, 
какъ противузаконное или какъ всякая фальсификащя. 

«Для химическаго изслфдованя слфдуеть стараться добыть подозр$вае- 
мыя пивныя дрожжи до смфшеня ихъ съ хлЪбными и доставить ихъ въ 
свЪжемъ видз›. 

По выслушан!и настоящаго доклада, Техничесый Комитеть полагалъ 
вопросъ о подмЪси на дрожжево-винокуренныхъ заводахъ пивныхъ дрожжей 
къ хлфбнымъ оставить безъ дальнЪйшаго раземотр$ия и изслФдовавия. 


——=5\=—— 


Отдзлъ ПУ. 


Въ виду того, что нЪкоторые изъ вопросовъ, подлежавшихъ обсужден!1ю 
Техническаго Комитета въ разсиатриваемомъ перод$ его дЪятельности, не 
могли быть, по существу своему, отнесены къ предметамъ трехъ предшество- 
вавшихъ отдфловъ, представляется наиболЪе удобнымъ ве таковые вопросы 
изложить въ 0собомъ, 1\У, отдфлЪ въ нижесл$дующемъ порядк$: 1) повзрка 
въсовъ и гирь, употребляемыхъ на сахарнихъ заводахъ; 2) мфры къ увели- 
чен!ю вывоза пива заграницу; 3) прим$нене мальтозы для пивоварения; 4) спо- 
собы обандероливан!я напушъ листоваго табаку; 5) способы и приборы для опре- 
дфленя содержаня спирта въ виноградннхъ винахъ; 6) мЗропрятя по вы- 
возу спирта за границу; 7) маломфрная стеклянная посуда; 8) приготовление 
уксуса изъ хлбныхъ припасовъ и сахара; 9) приборы и способы для опре- 
дфлевя всниышки керосина и удФльнаго его вЪса; 10) примВнеше, для освЗт- 
лешя пива, буковаго и орфховаго дерева; 11) проевтъ виноизм$ряющаго 
контрольнаго снаряда члена Техническаго Комитета В. С. Глухова; 12) до- 


ставлене свЪдЪвй о положен!и винокуреннаго производства въ техническомъ 
отношении. 
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Заключен1е Тех- 
ническаго Коми- 
тета. 


Докладъ членовъ 
Комитета В. Н. 
Андреева и А. И. 
Газильскаго о со- 
ставленной  чле- 
номъ Комитета В. 
С. Глуховымтъ Ин- 
струкщи для по- 
вфрки вЪфсовъ и 
и гирь, употребля- 
емыхъ на сахар- 
ныхЪ заводахъ. 


ПримЪнене на 
сахарныхъ заво- 
лахъ вфеовъ Фер- 
бенкса. 
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1) Пов$рка вфсовъ и гирь, употребляемыхъ на сахарныхь заводахъ. 


Въ 1885 году члены Комитета В. Н. Авдреевъ и А. И. Базильсвй пред- 
ставили Комитету докладъ о составленной членомъ Комитета В. С. Глухо- 
вымъ инструкщи для повфрки вЪфсовъ и вЪсовыхъ гирь, употребляемыхъ на 
сахарныхъ заводахъ для взвЪшиван!я поступающаго къ учету сахара. 

Въ этомъ докладЪ, между прочимъ, указывалось, что на основаши 
пункта 2$ УШ инструкши Министерства Фипансовь 20 1юня 1881 г., 
въ разъяснене и дополнене временныхъ правиль объ акцизЪ съ сахара, 
взвЪфшиваше поступающаго къ учету сахара должно производиться на вЗр- 
ныхъ, клейменыхъ, коромысловыхъ или десятичныхъ вЪфсахъ, при помощи 
вфрныхъ клейменыхъ гирь съ разновЪсомъ; между тЪмъ, по неоднократ- 
нымъ наблюден1ямъ на сахарныхъ заводахъ, оказывалось, что нахождение 
на вЪсахъ и гиряхъ клеймъ не всегда служить достаточнымъ ручатель- 
ствомъ ихъ вврности; самыя же клейма на гиряхъ и разнов$еВ оказываются 
нерфдко или совершенно стертыми, или едва замтными; въ подобныхъ слу- 
чаяхъ так1я гири бываютъ снабжены небольшими м$дными кольцами или муф- 
тами съ выбитыми на нихъ клеймами. ЗатЪмъ, самая повфрка вЪсовъ и гирь 
приемами, указанными въ изданной Министерствомъ Финансовъ инструкцщи, 
можетъ быть лишь только приблизительною. 

Въ виду сего, по мнфы!ю докладчиковъ, представлялось необходимымъ 
установить болфе точный способъ повфрки вЪфсовъ и гирь па сахарныхъ за- 
водахъ, для каковой цзли и составленъ членомъ Комитета В. С. Глуховымъ 
проектъ особой инструкши. Изложивъ основан1я этого проекта, докладчики 
призвали ипструкщшю вполнф удовлетворяющей своему назначен!ю и требую- 
щей лишь нЪкоторыхъ измВненй въ редакцюнномъ отношеви. 

При обсужден!и указаннаго проекта инструкщи въ КомитетВ былъ, 
между прочимъ, возбужденъ вопросъ о дозволен!и употреблемя на сахар- 
ныхъЪ заводахъ, для взвЪшиван!я поступающаго къ учету сахара, вЪсовъ Фер- 
бенкса— вел детне недопущеня бывшимъ Управляющимъ акцизными сборами 
Подольской губерн!и таковыхъ вЪеовъ на одномъ изъ заводовъ ввЪфреннаго 
ему Управлевя для указанной выше цЪфли, по причинЪ, какъ объясвялъь 
Управляющий акцизными сборами, трудности ваблюденя за правильностью 
ихъ показаний и по недостаточной ихъ чувствительности. 

По отзыву члена Комитета В. С. Глухова вЪфсы Фербенкса дозволены 
закономъ къ употребленю въ Росаи въ торговл и промышлевяости съ тёмъ, 
однако, услошемъ, чтобы они были повфрены въ русскихъ повфрочныхъ, для 
торговыхъ м$фръи вЪеовъ, учрежден1яхъ и чтобы на нихъ взвЗшивались пред- 
меты в$сомъ не менфе одного пуда и не болфе того груза, для котораго вФсы 
устроены. 

Такъ какъ вЪфсы Фербенкса, при надлежащемъ ихъ устройств, могутъ 
имфть точность достаточную для практики, то, по мяЪн!ю В. С. Глухова, иЪтъ 
препятствий къ допущен!ю этихъ вЪеовъ для взвЪшиваня поступающаго къ 
учету сахара, если только сахаро-акцизному надзору будутъ даны въ руко- 
водетво возможно простыя правила для ихъ регулировки и повЗрки. 


-.„- 
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Докладчики съ даннымъ миБшемъ также вполнЪ были согласны, но съ 
условемъ, чтобы въ бочковой или упаковочной сахарныхъ заводовъ обяза- 
тельно имфлись еще и вфрные, неподвижно укрфпленные коромысловые вЪеы 
и образцовыя къ нимъ гири, для предоставленшя акцизному надзору возмож- 
ности во всякое время убЪждаться въ правильности показалий вфсовъ Фер- 
бенкса и повфрять вЪеъ взвЪшенныхъ на нихъ помфъщешй съ сахароуъ. 

При обсуждеши Комитетохъ вопроса о повЪркЪ вЪсовъ и гирь на сахар- 
ныхь заводахъ выяснилось, что, но заявленю лиць, посфщавшихъ сахарные 
заводы Импери и Царства Польскаго, почти ни на одномъ изъ нихъ не 
имЪется комплекта вЪрпыхъ образцовыхъ гирь, съ которыми можно было бы 
свфрять употребляемыя для вза$ шиваня сахара расхожя гири, представляю- 
ия КЪ тому же не рфдко куски истертаго и перержавленнаго чугуна съ раз- 
личными накладками, такъ что полагаться на ихъ вфрность совершенно не- 
возможно; тБиъ не менфе, этими гирями опредЪфляетея вЪфеъ сахара для ис- 
чиеления причитающагося съ него акциза; между тфмъ, съ постенпеннымъ 
возвышешемъ сего послЪдняго, вопросъ о необходимости имЪть на сахарныхъ 
заводахъ вфрные вЪсы и гири пруобрфтаеть все болЪе и боле существен- 
ную важность. 

ВелЪдетв!е сего Техничесый Комитетъ, им\я въ виду, что вЪсовыя гири 
составляютъ въ данномъ случаВ такой же повЪрительный приборъ, какъ ведро 
и его части въ мфрахъ емкости, призналъ необходимымъ: 1) снабдить са- 
харо-акцизныя окружныя управлен!я комилектомъ образцовыхъ гирь 2-го раз- 
ряда; 2) требовать, чтобы на каждомъ сахарномъ заводЪ имфлея комплектъ 
образцовыхъ гирь 3-го разряда, снабженный свидЪтельствомъ и клеймомъ ио- 
вфрочнаго учреждения; 3) возложить на чиновъ сахаро-авцизнаго надзора 
повфрку отъ времени до времени расхожихъ заводскихъ гирь съ образцовыми 
гирями 3-го разряда, а еихъ послфднихъ—съ образцовыми гирями 2-го разряда, 
и 4) привлекать заводоуправлелтя къ отвЪтственности въ случаяхъ обнаружешя 
употребленя невфрныхъ гирь. Согласно такому заключению, Комитетъ пору- 
чилъ Непрем$нному Члену озаботиться заказомъ надлежащаго количества, по 
числу сахаро-акцизныхь окружныхъ Управлевий, комплектовъ образцовыхъ 
гирь какъ къ коромысловымъ, такъ и десятичнымъ вЪсамъ, для снабженя 
ими означенныхь Управлен!й,— собравъ предварительно св5дфшя о томъ, во 
что обойдется такой заказъ. 

Что касается до сотенныхъ вЪсовъ Фербенкса, то Комитетъ полагалъ, 
что употреблене ихъ на сахарныхъ заводахъ могло бы быть допущено на 
тфхъ же усломяхъ, какъ и употреблеше обыкновенныхъ десятичныхъ в$совъ. 

Представленный же В. С. Глуховымъ проектъ инсгрукщи Техпичесый 
Комитетъ призналъ необходимымъ вновь подвергнуть обсуждению, сдФлавъ въ 
немъ тЪ измЗнен!я, какя были указаны докладчиками. 

Окончательное обсуждеше сказаннаго проекта состоялось въ копц\ 
того же 1885 г., причемъ членъ Техническаго Комитета В. С. Глуховъ пред- 
ставилъ особую записку, въ которой онъ, между прочимъ, указалъ на то, 
что гири отъ употребления стираются и, сл$довательно, умепьшаются въ своемъ 
вЪеЪ. Такъ какъ подобное уменьшене вЪса выгодно для торговцевъ, то они 
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и не заботятся о пов$ркЪ своихъ гирь и объ ихъ исправлени или зам нЪ ги- 
рями новыми; это, по мн$в!ю В. С. Глухова, и должно измФниться со введе- 
немъ обязательной нов$рки гирь. 

Чиновникъ, повзряя какую нибудь гирю на заводЪ, обыкновенно будетъ 
находить вЪсъ гири уменьшившимся, а такъ какъ по нашимъ законамъ ни- 
каюя прибавлен!я къ гирямъ, въ видЪ накладокъ и пр., не допускаются, то 
чиновникъ станетъ требовать отъ заводчика зам$ны этой гири—гирею новою. 
Новая гиря также можетъ оказаться невфрною, слЗдовательно заводчику бу- 
детъ предстоять опять покупка новой гири, а чиновнику—новая повзрка ит. д. 
Все это поведетъ, по мнфн!ю В. С. Глухова, къ большой потерЪф времени для 
чиновника, & для заводчика—къ излишнему расходу на покупку вовыхъ гирь. 

Для избЪжаня подобныхъ неудобствъ, какъ указываль В. С. Глуховъ, 
во всей Западной Евро узаконены гири съ небольшими въ нихъ ямками, 
въ которыя можно класть кусочки свинца для увеличеюмя вЪса гирь. Ямки 
эти закрываются (завинчиваются) крышечками, на которыхъ выбивается по- 
взрителемъ гири клеймо, такимь Образомъ, что, не испортивъ клейма, нельзя 
отвинтить крышечку. Тая гири можно назвать ВвЪчными, потому что онз 
никогда не требуютъ замЗны ихъ гирями новыми: какъ только повзритель 
находитъ, что подобная гиря сдЪлалась легче гири образцовой, онъ отвинчи- 
ваеть крышечку, кладеть въ ямку столько кусочковъ свинца, сколько 
нужно, и закрываетъ снова крышечку, вакладывая на нее свое клеймо. 

Основываясь на всемъ этомъ, В. С. Глуховъ полагаль полезнымъ исхо- 
датайствовать дозволеше объ употреблении подобныхь вфсовыхъ гирь и въ 
Росаи. По зам чан!ю В. С. Глухова, въ РигЪ ушотреблеше подобныхъ гирь 
дозволено по просьб самихъ заводчиковъ и торговцевъ. 

Технический Комитетъ, принявъ во вниман!е предложенге В. С. Глухова, 
полагалъ необходимымъ провести въ законодательномъ порядЕЪ разрёшение 
на употреблевше гирь съ добавочнымъ привЪсомъ. 

Одновременно съ симъ Комитетомъ была выработана въ окончательной 
форм$ приводимая ниже редакщя «Инструкщи для повфрки в$совъ и весовых 
гирь, употребляемыхъ на сахарныхъ заводахъ для взвВшиван!я поступающаго 
ЕЪ учету сахара». 

ИнструкщЩя для повзрки взесовъ и взсовыхъ гирь, употребляе- 
мыхЪъ на сахарныхъ заводахъ для взвЪ%шиван]я поступающаго 
къ учету сахара. 

1. ВЪсы и гири для взвЪшиван!я поступающаго къ учету сахара дол- 
жны быть повЪряемы двумя должностными лицами сахаро-акцизнаго надзора 
(причемъ вторымъ повфряющимъ лицомъ можетъ быть и контролеръ), въ при- 
сутстыи заводчика или его повфреннаго, съ составлешемъ о томъ акта. 

2. Означенные в$сы и гири должны вновь повфряться ежегодно пе- 
редъ началомъ перюда сахаровареня. КромЪ того, повЗрка ихъ обязательна 
и послЪ всякой съ ними случайности, наприм$ръ падемя и проч., при ко- 
торой они могли утратить евою вФрность. 

Примъчане. Установленная пун. 28 УШ Инструкщи Министерства 
Финансовъ 20-го юня 1881 г. повЪрка вЗсовъ и гирь остается въ силф. 


` 


3. Когда вфсы или гири окажутся невЪфрными, вел дстве какихъ либо 
незначительныхъ повреждений, то поправка, & также и регулирован1е ихъ, 
могутъ производиться и на самомъ заводЪф, если только заводъ имфетъ къ 
тому средства. Въ случа же значительной невфрности или значительныхъ 
повреждений, а также вообще дурнаго устройства вЪфсовъ и гирь, они должны 
быть зам$няемы новыми. 

4. Для повфрки расхожихъ заводскихъ гирь каждый сахарный заводъ 
обязанъ пр!обрЪести комплектъ образцовыхъ гирь 3-го разряда, снабженный 
клеймомъ и свидЪтельствомъ повфрочнаго учрежден!я; въ каждомЪъ же сахаро- 
акцизномъ округ долженъ находиться, для повЪрки по нимъ нормальвыхъ 
заводскихъ гирь, комплектъ образцовыхъ гирь 2-го разряда. 

5. ВЪсы и гири, предназначенные для взвфшиваня поступающаго къ 
учету сахара, не должны быть употребляемы для какихъ либо другихъ взвф- 
шиван1й. Образцовыя гири должны быть сохраняемы въ особыхъ запертыхъ 
пои щен1яхъ и содержаше ихъ въ исправности возлагается на заводо- 
управленге. 

6. Упомянутыя выше образцовыя гири 2-го разряда (п. 4) должны быть 
высылаемы чрезъ каждыя пять лфтъ въ Депо образцовыхь мЪръ и вЪсовъ, 
для новой повфрки. КромЪ того, онз должны быть тамъ вновь повфряемы и 
при всякомъ елучайномъ повреждени. 

7. ПовЪрка вЪсовъ и гирь производится по нижесл$дующимъ прави- 
ламъ, котсрыя относятся какъ къ вфсамъ съ равноплечимъ коромысломъ 
(обыкновеннымъ), такъ и къ вЪсамъ десятичнымъ, сотеннымъ и инымъ съ 
разноплечимъ коромысломъ, употребляемымъ на сахарныхъ заводахъ. 


Т. Повърка вюсовь съ равноплечимь коромысломь (обыкновенныхь). 


8. Коромысло вфеовъ должно быть устроено такъ, чтобы оба плеча его, 
то есть обф его половины представлялись бы, на глазъ, совершенно одина- 
ковыми. Коромысло должно быть снабжено ваправленнымъ вверхЪ или внизъ 
указателемъ (стрЪфлкою), показывающимъ горизонтальное положенге коромысла. 
Средняя призма (ножъ), которою коромысло поддерживается, и двЪ крайв!я 
его призмы, на которыя подвфшиваются чашки вЪеовъ, должны быть сдЪланы 
изъ крфико закаленной стали, на которой обыкновеннымь напильникомъ 
нельзя было бы седФлать царапины. Чашки вфсовъ должны быть соединены 
съ коромыеломъ такъ, чтобы ихъ нельзя было разъединять съ посл днимъ, 
безъ устранен!я при этомъ, однако, возможности, для взвфшиван!я бочекъ, 
отнимать отъ чашки двЪ изъ цфией, на которыя она подв$шена. 

9. Предъ началомъ испытан!я вЪсовъ смотрятъ, принимаетъ ли коро- 
мысло ихъ горизонтальное положен!е, когда на чашкахъ ихъ нфтъ викакого 
груза, а когда не привимаетъ, то подпиливаютъ ту чашку вЪфсовъ, которая 
перев$ шиваетъ. Если потомъ коромысло вЪсовъ легкимъ толчкомъ будетъ 
уклонено, то оно должно сдЪлать нфсколько качав!й, прежде, нежели возвра- 
титься въ свое первоначальное горизонтальное положене. ВЪсы же не кача- 
ющеся и вЪсы, коромысло которыхъ само собою не принимаетъ посл№ н%- 
сколькихъ качанй горизонтальнаго положен!я, а также и вЪсы, въ которыхъ 
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коромысло совершенно опрокидывается,—не допускаются къ повЪзрЕЪ и упо- 
треблен!ю. . 

10. На вЪсахъ долженъ быть обозначенъ паибольший грузъ, который 
можно на нихъ взвфшивать, то есть который можно класть на каждую изъ 
чашекъ вфсовъ. ВзвЪшивать на этихъ вЪсахъ тяжести болышя этого груза— 


не дозволяется. 
11. Если вЪеы оказались удовлетворяющими условмямъ, изложеннымъ 


въ пп. 8 и 9-мъ, то ириступають къ опредзленю ихъ чувствительности. 
Для этого на одну изъ чашекъ, наприуфръ на правую, кладутся вЪсовыя 
гири, представляющия наибольший грузъ, для котораго взсы предназначены 
(п. 10); этоть грузъ уравновЪфшиваютъ, кладя на другую чашку такъ вазы- 
ваемую тару, то есть куски желЪза, сухаго камня, дроби и проч., до тфхъ 
поръ, пока стрлка вЪсовъ не покажетъ, что коромысло ихъ приняло гори- 
зонтальное положеше. Потомъ къ грузу, находящемуся въ какой нибудь 
изъ чашекъ, прибавляютъ поврительную гирьку указаннаго ниже вЪса 
и смотратъ, уклонится ли коромысло замЪтнымъ образомъ отъ этого 
прибавлен!я. Тоже самое повторяютъ, перенеся гирьку на другую чашку. 
Если въ обоихъ случаяхъ, или въ какомъ либо одномъ изъ нихъ, стрЪлка 
коромысла вовсе не покажетъ его уклонен1я, или уклонеше будетъ мало за- 
мЪтнымъ, то вЪсы считаются недостаточно чувствительными и Потому къ 
дальнфйшей повфркЪ и употребленю не допускаются. В\Ъеъ упомянутой по- 
вфрительной гирьки къ вфсамъ, служащимъ ‘для взвЪшивашя сахара, опре- 
дфляется умноженемъ числа пудовъ, поднимаемыхъ вфсами, на 2 золотника. 
Примъчане. Впредь до указан1я опыта, для вЪфсовъ, уже находящихся 
въ употреблени, вЪеъ повфрительной гирьки допускается вдвое больший. 

12. ВЪеы, оказавпиеся достаточно чувствительными, подвергаются, за- 
тфмъ, испытаню ихъ впрности. Для этого гирьку, служившую для опред?- 
лен1я чувствительности вЪсовъ, снимаютъ съ нихъ, и, удостовЪрившись, что 
наибольший грузъ вЪсовъ, лежаций на правой чашкЪ, хорошо уравнов$шенъ 
тарою (п. 11), снимаютъ его—и, оставляя нетронутою тару, находящуюся на 
лЪвой чашкЪ, на правую чашку, на которой онъ лежалъ, помфщаютъ постепенно 
другя каюя нибудь гири, или просто куски металла, проволоки и проч., до 
тфхъ поръ, нока коромыело вЪеовъ не придетъ снова въ горизонтальное по- 
ложене. Тогда грузъ, лежащий на правой чашкЪ, и будетъ совершенно ра- 
венъ по вЪсу наибольшему грузу, прежде на ней лежавшему, если бы вЪесы 
и не были вфрны. Получивъ два совершенно равные груза, оставляютъ 
одинъ изъ нихъ на правой чашкЪ вЪфеовъ, а другой помфщаютъ на лЪвую, 
снявъ находившуюся на ней тару. Если зат$мъ коромысло вЪсовъ будетъ 
принимать горизонтальное положене, то это и покажетъ вЪрность вЪсовъ, 
то есть, что коромысло вЪсовъ совершенно равноплечно (разстояшя оть ре- 
беръ ножей, на которыхъ висятъь чашки, до ребра средняго ножа коромысла, 
равны между собою). 

13. Если же стрфлка покажетъ, что коромысло уклонилось въ какую 
либо сторону,—какъ большею част!ю и бываетъ, то это будетъ означать, что 
вЪсы ве взрны, и тогда надобно опредфлить, такъ ли мала ихъ ногрЪшность, 
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что вЪсы можно допустить къ употреблению или, напротивь, такова, что ихъ 
надобно будетъ забраковать. 

14. Для этого, къ грузу, лежащему на той чашкЪ вЪсовъ, которая 
оказалась легче (поднялась), прибавляютъ гирьки, вфсъ которыхъ указанъ 
въ п. 11. Такъ, вапримфръ, если грузъ, лежащй на чашкЪ, равенъ 2 пу- 
дамъ, то надобно прибавить 4 золотника. Если послЪ этого прибавлен1я 
коромысло вЪсовъ придетъ въ горизонтальное положене или даже н%Ъсколько 
уклонится въ противуположную сторону, то вЪсы могутъ быть допущены къ 
употреблению; въ противномъ же случаЪ, вЪсы. должны быть забракованы, 
какъ веимфющ!е достаточной для практики точности. | 


П. Повърка втъсовь десятичныхь. 


15. ВЪсы должны быть десятичными въ точномъ смыслЪ этого слова, 
то есть грузъ, положенный на ихъ платформу, долженъ уравновфшиваться 
грузомъ въ десять разъ меньшимъ, положенвымъ па чашку вЪсовъ. ВЪеы 
должны быть снабжены 0твьсомь, служащимъ для установки ихъ въ горизон- 
тальномъ положени, на какомъ либо прочномъ основани, такъ, чтобы отвЪеъ 
не показнывалъ изуфнен1й въ положен!и вфеовъ при взвЪшивани. Ве части 
вЪсовъь должны легко разбираться, для осмотра ихъ и чистки. ВсЪ ножи 
(призмы) вЪсовъ должны быть сдфланы изъ крфпко закаленной стали и вы- 
держивать испытан!е, указанное въ п. 8 для призмъ вЪеовъ обыкновевныхъ, 
и при этомъ быть неподвижными. 

16. Когда вЪфсы ве нагружены, то есть ничего не лежитъ ви на плат- 
формЪ ихъ, ни на чашкЪ, то вфсы должны сами собою уравновф$шиваться, 
то есть указатель, придфланный къ коромыслу вЪсовъ, долженъ становиться 
какъ разъ противъ другаго, неподвижнаю указателя. Если этого не слу- 
чится, то вфсы уравновЪшиваютеся посредствомъ передвижения въ ту или дру- 
гую сторону имфющейся при коромысл уравнительной гирьки, которая, по- 
слЪ уравнов$ шиван1я вЪфсовъ, и закрфиляется неподвижно имфющимся при 
ней винтомъ. 

17. ВЪсы непремфнно должны быть качающимися, какъ и вЗсы обыкно- 
венвые. Чтобы въ томъ убфдиться, коромысло в1Ъсовъ, уравновЪшенныхъ, какъ 
показано въ п. 16-мъ, легкимъ толчкомъ заставляютъ немного наклониться. 
ПослЪ этого ваклоненя, коромысло вЪсовъ должно возвратитьея въ перво- 
начальное свое положен!е, то есть оба указателя вЪсовъ должны стать опять 
на одну лин!Ю не иначе, какъ посл нЪсколькихъ качан!й вЪсовъ. 

18. На вЪсахъ, на видномъ мфстЪ, долженъ быть обозначенъ наиболь- 
п!й грузъ, для котораго ови устроевы, и взвфшивать на нихъ грузы боль- 
пе обозначеннаго не дозволяется. 

19. Для испытаня чувствительности десятичвыхъ вфсовъ, уравновф- 
сивъ ихъ, какъ показано въ п. 16-мъ, кладутъ на платформу ихъ грузъ, со- 
стой или изъ вфсовыхъ гирь или другихъ какихъ либо предметовъ, но 
равный наибольшему грузу, для котораго они предназначены. Зат$мъ на 
чашку вЪсовъ накладываютъь постепенно или также вфсовыя гири, или ка- 
кую нибудь тару (п. 11), до тзхъ поръ, пока вЪсы снова не уравнов$сятся, 
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Наконецъ, къ грузу, лежащему на платформ%, прибавляютъ гири, вЪеъ ко- 
торыхъ показанъ въ нижеслфдующей таблицЪ для вЪсовъ, устроенныхъ для 
разныхъ грузовъ. НапримЪръ, изъ таблицы видно, что для вЪсовъ, подни- 
мающихъ до 5-ти пудовъ, надобно взять гирьку въ 12-ть золотниковъ. Если 
послз прибавлен1я такихъ гирекъ указатель (п. 16) вЗеовъ покажетъ, что 
они замЪтно наклонились, то вЪ$сы признаются достаточно чувствительными и 
потому годными къ употреблен!ю; въ противномъ же случаЪ вЪсы бракуются. 


Таблица, показывающая, какой всъ надобно прибавлять къ лежащему на плат- 
форм вЗоовъ грузу, для испытан1я ихъ чувствительности. 


Для вЪсовъ, поднимающихъ: ВЪеъ прибавляемыхъ гирекъ: 


до 50 пудовъ. 1 фунтъ 24 золотниква. 
› 40 › 1 фунтъь. 

› 30 › $72 золотвика. 

» 20 › 48 > 

› 10 › 24 › 

› 05 › 12 › 


20. Для испыташя върности десятичныхъь вЪфсовъ, уравновЪеивъ ихъ, 
какъ показано выше (п. 16), кладутъ на платформу вЪеовъ образиовыя гири 
ВЪ такомъ количествЪ, чтобы онф представляли наибольший поднимаемый вЪ- 
сами грузъ, а на чашку вЪфсовъ-—гири, представляюция вфеъ въ десять разъ 
меньший. Напримфръ, если пов$ряются вфсы, поднимаюпие до 5 пудовъ, то 
на платформу надобно положить образцовыя гири въ 2, 2 и 1 пудъ, а на 
чашку вЪсовъ—гирю въ 20 фунтовъ. Если, зат$мъ, вфеы придуть въ преж- 
нее положете равновЗся (п. 16), то ихъ надобно считать вфрными. 

Примтчавме. Если между образцовыми гирями не найдется достаточнаго 
числа ихъ, для составлен1я наибольшаго груза, то можно употребить и грузъ 
меньший, но сколь возможно болфе приближающийея къ наибольшему грузу. 
Напримфръ, если надобно повфрить десятичные вЪсь, поднимающе до 10 пу- 
довъ, & образцовыхъ гирь имфется только 5 пудовъ, то можно повфрить вфсы 
и 5-ю пудами, положивъ ихъ, какъ выше сказано, на платформу вЪсовъ, и 
20-ть фунтовъ ва ихъ зашку. Вообще, при вЪсахъ, поднимающихъ значи- 
тельные грузы (свыше 10 пуд.), повфрка должна быть производима не менфе, 
какъ половиною того груза, для какого вЪеы предназначены. 

21. Если вЗсы окажутся невфрными, то есть не будутъ приходить въ 
прежнее положен!е равновфс1я, то вадобно опредЪлить, ве превышаетъ ли 
погрфшноеть ихъ извфстнаго предфла. Для сего къ грузу, лежащему на плат- 
формЪ вЪсовъ, если она оказалась легчайшею, то есть поднялась, надобно 
прибавлять гирьки, вЪсъ которыхъ показанъ въ таблиц п. 19. НапримЪръ, 
когда на платформ лежитъ грузъ въ 5 пудовъ, то надобно прибавить къ 
нему 12 золотниковъ. Напротивъ, когда платформа оказалась тяжелЪйшею, то 
къ грузу, лежащему на чашк$ вЪфсовъ, нужно прибавить одну изъ повЪри- 
тельныхъ гирекъ, обозначенную надписью 5 п.,—каковыми гирьками будутъ 
снабжены чиновники, ‘производящие повфрку вЪсовъ на заводахъ. Если отъ 
прибавлен1я гирекъ ва платформу или на чашку в$сы будутъ приходить въ 
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положен!е равнов$ая, или даже уклонятея въ сторону противуположную, то 
в$сы можно считать достаточно точными для практики. 

22. Повфрку десятичныхъ вЪеовъ (п. 20) надобно производить два раза: 
одинъ разъ—располагая грузъ на олатформ}, какъ можно ближе къ чашкЪ 
вЪсовъ, а другой разъ-—какъ можно далЪе отъ нея. Въ обоихъ случаяхъ вЪсы 
должны удовлетворять требовав1ямъ, изложеннымъ въ пи. 20 и 21. 


Ш. Повърка въсовыхь зирь. 


23. ПовЪрка расхожихъ вЪсовыхъ гирь должна производиться поеред- 
ствомъ сравнения ихъ съ гирями образцовыми 3-го разряда, а сихъ посл днихъ— 
съ образцовыми гирями 2-го разряда (п. 6). Для сравневя употребляются вЪсы 
обыкновенные (п. 8), но хорошо вывфренные (п. 12) и особевно достаточно 
чувствительные (п. 11). 

24. Повфрка гирь должна производиться не иначе, какъ посредствомъ, 
такъ называемаго, двойнаго взвЪфшиваня. Чтобы показать, въ чемъ оно со- 
стоить, положимъ, что надобно повфрить гирю въ 5 пудовъ.Для этого помф- 
щаютъ на какую либо изъ чашекъ вЪсовъ, напримфръ, на правую, образцо- 
вую гирю въ 5 пудовъ, или, за неимфиемъ ея, гири въ 2, Зи 1 пудъ. По- 
томъ посредствомъ тары (и. 11), положенной ва лфвую чашку, уравновфши- 
ваютъ вфесы и, когда это достигнуто, — снимаютъ образцовыя гири, лежация 
на правой чашкЪ, и кладутъ на нее пов5рлемую гирю. Если вЪсы послЪ того 
придутъ въ прежнее горизонтальное положене, то это покажетъ, что вЪсъ 
повфрлемой гири совершенно равенъ вЪеу гирь образцовыхъ, то есть, что 
повЪфрепная гиря вфрна. Совершенно такимъ же образомъ производится по- 
вЪрка и всЪхъ вообще гирь. Такъ какъ при этомъ гири образцовыя и повЪ- 
ряемыя помфщаются на одну и ту же чашку вЪсовъ, то веравноплечность 
коромысла вЪеовъ не имфеть никакого влявя на точность повЪрки. 

25. Если же, по зам$нЪ на правой чашкЪ образцовой гири гирею по- 
вЪряемою, вЪсы не придутъ въ горизонтальное положене, то это покажетъь 
невфрность пов$ряемой гири, и тогда надобно будеть опредЪлить, можетъ ли 
эта гиря быть допущена къ взвфшиван!ю ею, не смотрн на найденную не- 
вфрность. Это дЪлается, прибавляя на ту чашку вфеовъ, которая оказывается 
легчайшею (поднимается), повфрительныя гирьки, указанныя въ п. 11, соотвЪт- 
ствующ1я вЪфсу новфряемой гири; такъ, наприм$ръ, если повЪряется гиря въ 
5 пудовъ, то надобно прибавить гирьку въ 10 золотниковъ. Если, поел этой 
прибавки, вЪсы придутъ въ горизонтальное положене, или даже уклонятся въ 
сторону противуположную прежнему уклоневтю, то пов$ряемую гирю можно 
допустить къ употребленгю. 

26. Точно также пов$ряются гири и десятичныхъ вЪсовъ, съ тою только 
разницею, что повфрка ихъ производится образцовыми гирями, имфющими 
вфеъ въ десять разъ меньший нарицательнаго вфса десятичныхъ гирь. Такъ, 
’ наприм$ръ, гиря десятичвыхъ вЪеовъ, нарицательный вЪсъ которой 5 пудовъ, 
должна повфряться образцовою гирею въ 20 фунтовъ; десятичная гиря въ 
2 пуда—гирею въ 8 фунтовъ; гиря въ 1 пудъ—-гирею въ 4 фунта; гиря въ 
20 фунтовъ — гирею въ 2 фунта; гиря въ 10 фунтовъ-—гирею въ 1 фунть; 


Стонмость зака- 
за образцовыхъ 
гирь для сахаро- 
акцизныхъокруж- 
ныхъ Управленй 
и резолющя быв- 
шаго Мивистра 
Финансовтъ. 
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гиря въ 5 фунтовъ-—гирею въ !/2 фунта; гиря въ 4 фунта—гирею въ 38,4 
золотн.; гиря въ 3 фунта — гирею въ 28,8 золотн.; гиря въ 2 фунта — ги- 
рею въ 19,2 золотн.; гиря въ 1 фунтъ — гирею въ 9,6 золотн.; гиря въ 
И? фунта—гирею въ 4,8 золотн.; гиря въ 1/4 фунта—гирею въ 2,4 золотн. 
Такъ какъ между образцовыми, разосланвыми на заводы, гирями нЪтъ гирь 
менфе 1-го фунта, то для повфрки гирь десятичныхъ, меньшихъ 10 фунтовъ, 
будуть разосланы на заводы особенныя повфрительныя гирьки вфсовъ 38,4, 
28,8, 19,2 и такъ далфе золотниковъ. Допускаемыя въ гиряхъ погршности, 
выраженныя въ вфсахъ добавочныхъ гирекъ, приведены въ нижесл$дующей 
таблиц: 


ВЪеъ гирь: ВЪфсъ добавочной гирьки: 
до 5 Пудовъ 10 золотниковъ 
» о › | 4 золотника 
»› 1 пуда 2 > 
» 20 фувтовъ 1 золотникъ 
» 10 › 1 > 
» Б › 46 долей 
» 9 › 13 » 
» 1 фунта. 9 › 


27. Съ гирями, оказавшимися не в$рными, должно быть поступлено на 
общемъ основав!и Торговаго Устава. 


Согласно вышеприведенному заключен!ю Техническаго Комитета от- 
носительно снабжен1я образцовыми гирями сахаро-авцизныхь окружныхъ 
Управленй, Непрем$ннымъ Членомъ собраны были надлежация свздЗв!я о 
стоимости изготовлешя полныхъ комплектовъ образцовыхъ гирь 2-го и 3-го 
разрядовъ, изъ каковыхъ свздфв! оказалось, что комплектъ гирь 2-го раз- 
ряда (бронзовыхъ), могущихъ служить для обыкновенныхъ коромысловыхъ и 
для десятичныхъ вЪсовъ, стоить 395 р., а такой же комплектъ гирь 3-го раз- 
ряда (чугунныхъ)—120 руб., слЪдовательно 31 комплектъ (по числу сахаро- 
акцизныхь округовъ) гирь перваго разряда обошелся бы въ 12,245 руб., а 
такое же количество гирь втораго разряда— 3,720 руб. По доклад$ о семъ быв- 
шему Министру Финансовъ Н. Х. Бунге, Его Высокопревосходительство, въ 
виду значительности расхода, потребваго на выполнен!е означеннаго заказа, 
не изволилъ признать въ то время возможнымъ осуществить вышеизложенныя 
предположен1я Техническаго Комитета. 


2. М8ры къ увеличен вывоза пива заграницу, 


Въ одномъ изъ засфдавй `Техническаго Комитета въ 1885 году, Пред- 
сздатель сообщилъ, что въ видахъ поощреня вывоза русскаго пива заграницу 
Высочайше утвержденнымъ, 15 Января 1885 г., мн$емъ Государственнаго 
СовЪфта постановлено возвращать акцизъ съ отправляемаго заграницу пива, съ 
предоставленемъ Г. Мивистру Финансовъ права опред$лять порядокъ возврата 
и разм$ръ его, согласно съ дЪйствительнымъ поступлешемъ акциза съ каждаго 
ведра выдЪлываемаго на заводахъ пива. 
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По имфвшимея въ то время даннымъ разифръ акциза, упадавшаго на 
ведро готоваго пива, составлялъ, среднимъ числомъ, около 16,7 коп.; поэтому 
признано было возможнымь возвращать акцизъь съ ведра вывозимаго загра- 
ницу пива, съ округлешемъ указанной цифры, въ количеств 15 коп. съ 
ведра. 


Составленный по сему предмету Департаментомъ Неокладныхъ Сборовъ 
проектъ править былъ переданъ на раземотрЪше коммиси, состоявшей изъ 
Непремфннаго Члена и членовъ Комитета: Л. Н. Шишкова, Н. И. Тавил- 
дарова, В. Н. Андреева и 0. А. Ванлярскаго. 


Коммис!я эта признала данный проектъ стфевительнымъ для отправи- 
телей пива и не соотвЪтствующимъ видамъ Правительства въ смыслВ поощ- 
рен1я вывоза пива заграницу и предположила, съ своей стороны, установить 
правила относительно вывоза пива на елЪдующихъ, болЪе льготныхъ основа- 
пяхъ: а) акцизъ съ вывозимаго заграницу пива возвращается въ разм ръ 
15 коп. съ ведра; 6) правомъ вывоза заграницу пива съ возвращенемъ акциза 
пользуются только нивоваренные заводчики; в) предназначенное къ вывозу 
пиво, съ возвращешемъ акциза, должно содержать не менфе 3%/ алкоголя; 
г) оно должно подвергаться освидЪтельствованю на пивоваренныхъ заводахъ 
лицами акцизнаго надзора, которыя по вкусу, цв$ту и другимъ наружнымъ 
признакамъ удостовЪфряются въ томъ, что предназначенный кь отпуску за- 
границу напитокъ есть именно пиво, а не что иное; д) испортившееся пиво 
(помутившееся) не можеть пользоваться возвратомъ акциза; е) въ случаЪ 
какихъ-либо сомнфнЙ акцизный надзоръ имЪфетъ право удостовЗриться въ 
томъ, что въ вывозимомъ заграницу пивЪ содержитея не менфе 3°/о алкоголя; 
*ж) вывозъ пива дозволяется въ бочкахъ и бутылкахъ, причемъ бочки, по возмож- 
ности, должны быть однообразной формы, а бутылки— установленной закономъ 
мЪры въ '/зо ведра; 3) розливъ пива въ предварительно вым ренныя бочки долженъ 
производиться въ присутстви акцизнаго надзора, который при этомъ удосто- 
вЪряется въ правильности измЪфрен1я бочекъ; для розлива же пива въ бу- 
тылки присутетве акцизнаго надзора необязательно; и) бочки съ пивомъ, на- 
полненныя въ присутетыи акцизнаго надзора, опечатываются или пломби- 
руютея симъ послфднимъ и взвЪфшиваются, при чемъ на бочкахъ должны 
быть означены: № бочки, емкость ея, фирма отправителя и оказавпийся при 
взвЪшиван!и вЪеъ; количество же пива, розлитаго въ бутылки, опред$ляется 
счетомъ ихъ, & емкость бутылокъ—пов$ркою таковыхъ на выдержку ве бо- 
лЪе 10°/о; к) на отправленное въ таможню для вывоза заграницу пиво вы- 
дается лицами акцизнаго надзора накладная, въ коей обозначаются: фирма 
отправителя, количество пива, №№ бочекъ, ихъ емкость и вЪеъ брутто; при 
отправкф пива въ бутылкахъ, послЪдн1я, по освидЪтельствован!и ихъ лицами 
акцизнаго надзора, укладываются счетомъ въ ящики, кои опечатываются или 
опломбировываются и взвзшиваются, при чемъ на ящикахъ также обозначаются 
№№ ихъ, число бутылокъ, количество пива и вфесъ брутто, и л) въ таможняхъ 
транспорть пива провЪфряется по накладнымъ, съ удостов5решемъ въ цз- 
лости наложенныхъ обезпеченй, и только въ случаЪ какого либо сомнф я, 


Проектъ  пра- 
внлъ 0 возвратф 
акциза за выво- 
зимое заграницу 
иво и обсужден1е 
его въ Техниче- 
скомъ Комитет. 


Заключенте Тех- 
ническаго Комн- 
тета. 


Докладъ члена 
Техническаго Ко- 
митета Н. И. Та- 
вилдарова. 
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образцы пива подвергаются перегонкЪ, для опредфлен1я количества содержа- 
щагося въ немъ алкоголя. 

Обсуждая проектированныя коммисею правила, Техничесый Комитетъ 
вполнЪ согласился съ принятыми оною основан!ями возврата акциза при вы- 
возБ пива заграницу, но нашелъ возможнымъ, въ видахъ облегчен!я отправи- 
телей пива: 1) допустить вывозъ пива въ бутылкахъ произвольнаго разм$ра, 
съ тмъ, чтобы въ каждомъ отправляемомъ помфщен!и бутылки были одной 
мфры; 2) не дфлать закупорку ящиковъ обязательною непремфино въ присут- 
ств!и акцизнаго надзора, и 3) освидфтельствован!е вывозимаго заграницу пива 
въ бутылкахъ производить вскрытемъ на выдержку изъ отправляемой парти 
десяти процентовъ ящиковъ и счетомъ въ нихъ бутылокъ, а емкость-—повЪр- 
кою такого же процента бутылокъ изъ ящика. 

Эти основаня Техническй Комитетъ постановилъ принять въ руко- 
водство при составлени инструкщи о порядкЪ возврата акциза съ вывози- 
маго заграницу пива, выдЪланнаго въ предфлахъ Росси. Согласно сему веЪ 
вышеизложенные, проектированные коммисею, пункты правилъ, съ едфлан- 
ными въ нихъ Комитетомъ поправками, вошли въ утвержденную Министромъ 
Финансовъ, 1 мая 1886 г., ‹инструкщю о порядкЪ возврата акциза за вы- 
возимое заграницу пиво, выд ланное въ предфлахъ Росаи» \'). 


3. Примфнен!е мальтозы для пивоварен1я. 


ВелЪдетве ходатайства повфреннаго Бельчйскаго Генеральнаго Обще- 
ства «Мальтоза» о дозволеши примфнять при пивоварен!и мальтозу, въ 1886 
году на обсуждене Техническаго Комитета предложенъ былъ вопросъ о воз- 
можности или невозможности допущентя мальтозы при пивоварени, какъ со 
стороны фискальной, такъ и гиченической. 

По настоящему вопросу Техническй Комитетъ имфлъ въ раземотрЪв!и 
два нижеслфдующихъ доклада членовь Комитета Н. И. Тавилдарова и Л.Н. 
Шишкова. 

«По раземотр$ и препровожденнаго къ докладчику Техническимъ Ко- 
митетомъ ходатайства повфреннаго Главнаго Общества «Мальтозы», ДЁйстви- 
тельнаго Статскаго СовЪтника В. Н. Юферова, о разрзшен!и употреблять ма- 
терлаломъ для пивныхъ заторовъ различные препараты, содержапие мальтозу 
и приготовляемые по способу Дюбренфо-Кюизинье, Проф. Н. И. Тавилдаровъ 
сообщилъ, что съ технической и научной стороны производства пе усматри- 
вается никакихъ препятствий къ удовлетворен!ю этого ходатайства. 

«Продукты, предлагаемые названнымъ Обществомъ для указанной цфли 
(мальтоза, мальтозный сиропъ, тор сг1${а], тор засВаг6, тор 4ехилт6) 
приготовляются или изъ крахмала, или непосредственно изъ маиса, въ сущности, 
т6мъ же самымъ процессомъ, какимъ производится приготовлене пивнаго 
сусла, съ тфмъ только различ1емъ, что сахарификащя выдзленнаго или не- 
выдЗленнаго крахмала при помощи солода или настоя его представляетъ при 


— ==. —— 


') Инструкщя эта напечатана въ «ВЪфстникф Финансовъ, Промышленности ип 
Торговли» за 1886 г. № 18. 
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приготовлен!и мальтозныхъ препаратовъ отдфльную операщю, и готовый скон- 
центрированный фабрикать остается только развести водою, чтобы получить 
растворъ, отвфчающий пивному суслу. Очевидно, такое измфнеше ирлема при- 
готовлен1я посл$дняго не можеть придать какихъ либо вредныхъ свойствъ 
получаемому напитку, хотя вкусь и качества его будутъ, разумЪется, укло- 
вяться отъ таковыхъ же обыкновеннымъь способомъ приготовляемаго цива и 
тЪмъ больше, чфмъ больше будетъ взято этого суррогата относительно солода 
для даннаго затора, потому что, хотя качественный составъ затора мальтоз- 
ныхъ препаратовъ изъ маиса одинаковъ съ составомь солодоваго сусла, но 
количественныя отношен1я ингредентовъ иные. Такимъ образомъ, чтобы 
удовлетворить установившимся требовашямъ публики относительно вкуса пива, 
дальнфипия операщи приготовлешя напитка, съ примфненемъ разематрива- 
емыхъ суррогатовъ солода, необходимо будетъ вести съ н$которыми изм$- 
нен!ями (напримЪфръ —увариваве съ хмЪлемъ, ходъ брожения ит. п.). Подоб- 
ныя-же соображеня высказапы въ приложенномъ при ходатайств  заключени 
Коп”а (стр. 4), который съ полной справедливостью при томъ замЪчаеть, 
что мальтозные пренараты изъ всЪхъ другихъ крахмалистыхъ или сахари- 
стыхъ суррогатовъ всего ближе столтъ по составу къ суслу, приготовлен- 
ному исключительно изъ ячменнаго солода. 

«Переходя къ разсмотрЪн!ю условий допущен1я мальтозныхъ пренаратовъ, 
какъ матерала для пивоварен1я, съ фискальной сторопы дЪла, прежде всего 
представляется необходимымъ согласовать примБнеше ихъ для указанпой 
цфли съ 3 ст. Высочайше утвержденнаго мнфшя Государственнаго Совфта 
15 января 1885 г., по которой на вареше пива разрЪшается употреблять 
только хлфбные припасы, дрожжи и хмЪль. 

«Въ виду того, что акцизное обложене пива основано на емкости за- 
торной посуды, выражетю х.иъьбные припасы слЪлдуетъ придавать только огра- 
ниченное значеше въ смыелЪ раздробленнаго зерноваго хлЪфба, такъ какъ, 
при распространеня понят!я о матерлалахъ на различные продукты изъ хл1.6- 
наго зерна, нарушилось бы устанавливаехое вышеприведеннымъ закононполо- 
женемь отношене между количествомъ матерала и емкостью заторной по- 
суды и взимаемый акцизъ утратилъ бы предусмотр$нную тою-же статьею 
равномЪрность, сообразно достоипству получаемаго продукта. Такъ, напри- 
м$рь, полагая, что единица в$еа сушенаго солода даетъ, среднимъ чиеломъ, 
$0%/, экстракта, можно приготовить изъ килограмма солода 5 литровъ сусла 
въ 140! ВаП или 7 литровъ въ 10% Ва|; въ обоихъ случаяхъ, сумма акциза, 
исчисляемаго по емкости заторнаго чана, будеттъ одинакова, но распредфлитея 
въ первомъ — на 5 объемныхъ единицъ сусла, а во второмъ—на 7, соотвЪт- 
ственно ихъ продажной стоимости. 

«При этомъ количество оставшейся дробины, составляющей отбросъ про- 
изводства и занимающей извЪстный объемъ (въ среднемь 35—40%/ сухаго 
сусла), оплачивается акцизомъ какъ бы неироизводительно для заводчика 
въ томъ-же обратномъ отношени. Въ случа употреблен1я матерлала, не оста- 
вляющаго дробины (100%/ экстр.), указанная правильность акцизнаго обло- 
жен!я уже не будетъ имЪть мЪста: пивоваренный заводчикъ оплатить акци- 
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зомъ всю дЪйствительно утилизованную имъ емкость заторнаго чана, Такъ 
что произойдетъь какъ бы понижеше акциза въ пользу тзхь заводовъ, кото- 
рые будуть примфнять мальтозные препараты. Сл$довательно, при прим?- 
нени послЪднихъ для пивныхъ заторовъ, явится необходимость повысить 
существующий размЪръ акциза, по крайней мЪр, на 40%/—соотв$тетвенно 
количеству употребленнаго суррогата. 

«Высказанныя соображеня справедливы только по отношен!ю къ маль- 
тознымъ препаратамъ въ твердомъ видЪ, т. е. къ такъ называемой кристалли- 
ческой мальтозЪ, стоимость которой едва-ли сдЪлаетъ возможнымъ прим нене 
ея съ указанною цфлью. Но такъ какъ разсматриваемое ходатайство имЪетъ 
въ виду примЪневе для пивовареннаго производства, главнымъ образомъ, си- 
роповъ различной плотности, то для соразмЪрнаго обложеншя ихъ акцизомъ 
необходимо принять въ разсчетъ содержащуюся въ нихъ воду, т. е. разсчи- 
тнвать, какъ при кристаллической мальтозЪ, только на сухое вещество. 

Въ приложенныхъ при прошенши отзывахъ Маегскег’а, Втифаию’а и др. 
приведены анализы сироповъ, содержащихъ отъ 72 до 82%/о сухаго экстракта, 
причемъ: уд. вЪеъ препарата съ обильнымъ содержашемъ мальтозы = 1,3824 

5х > съ преобладающимъ содерж. декстрина = 1,3271 
› У » такъ называемаго зтор ст1зваГа. . .—= 1,429 

«Такимъ образомъ, въ случаЪ разрзшен1я употреблять матераломъ для 
пивоварен!я мальтозные препараты, въ зависимости отъ количества и сорта 
выбраннаго заводчикомъ суррогата, необходимо будетъ для равномФрности 
обложен!я измЗнять размЪръ акциза, при чемъ явится возможность разно- 
образныхъ злоупотреблений. 

«Если-же, во избфжане перечисленныхъ неудобствъ, допустить къ упо- 
требленю какой либо одинъ видъ изъ названныхъ препаратовъ, то, для со- 
храненя фискальныхъ интересовъ, необходимо будетъ установить постоянный 
контроль надъ свойствами разрфшеннаго къ употреблению продукта. 

«Принимая во вниман!е все вышеизложенное, докладчикъ пришелъ къ 
заключению, что при существующей акцизной систем$, допущеше мальтозныхъ 
препаратовъ матераломъ для пивовареня сопряжено съ большими затруднен!ями, 
хотя, независимо отъ этой стороны вопроса, возникновене новаго вида про- 
мышленности, переработывающей сырые сельско-хозяйственные продукты, 0со- 
бенно въ виду возможности сбыта получаемыхъ фабрикатовъ на заграничные 
рынки, было бы крайне желательно». 

Докладъ члена «Присоединяясь вполнЪ ко всему высказанному въ предъидущемъ докладЪ 
Техническаго Ко- по поводу возникающаго вопроса о зам$н% при пивоварен!и части ячменнаго 
митета Л.Н. Шиш- солода сгущеннымъ растворомъ мальтозы, полученнымъ изъ маиса, но усовершен- 
ее ствованному способу Гг. Дюбренфо и Кюизилье, Л.Н. Шишковъ считалъ бы не 

лишнимъ сдфлать въ нему нЪкоторыя добавленя. Мальтоза есть особый видъ 
сахара, одинаковый по химическому составу съ обыкновеннымъ кристалли- 
ческимъ сахаромъ, хотя и отличается оть него своими свойствами. Она отли- 
чается также и оть такъ называемаго плодоваго или винограднаго сахара 
(глюкозы), хотя и ближе къ нему подходитъ. Какъ тотъ, такъ и другой са- 
харъ весьма песовершенно кристаллизуются и въ сухомъ состояни имЪютъ 
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видъ мучнистой массы, на вкусъ значительно менфе сладкой, чВмъ обыкно- 
венный сахаръ. 

«Мальтоза получается посредствомъ обработки крахмала или веществъ, 
содержащихъ въ себЪф крахмалъ, настоемъ солода, тогда какъ глюкоза полу- 
чается чрезъ подобное же превращеше крахмала, но подъ вляшемъ кислотъ, 
обыкновенно СсЗрной кислоты. По окончани реакци превращешя крахмала 
вЪ сахаръ, сЪрную кислоту удаляютъ посредствомъ мЪла, отчего образуется 
гиосъ. НЪкоторое количество гипса остается въ жидкости и, по выпариваши 
посл дней, ваходится и въ глюкоз$. 

«Кром3 гипса, глюкоза обыкновенно содержитъ еще и друге продукты, 
происшедшие отъ дЗйстня кислоть на крахмалъ, а именпо—особые виды 
декстриновъ и глюкозинъ и другя вещества, придающия глюкозВ непрятяый 
вкусъ и, какъ нзкоторые полагаютъ, даже вредныя для здоровья свойства. 


«Напротивъ того, мальтоза ничего подобнаго не представляетъ и при- 
готовленная изъ маиса или другаго хлЪфбнаго зерноваго матерала содержитъь 
въ вид примЪсей фосфорнокислыя соли щелочей и б®лковыя вещества, пе- 
решедпия въ нее изъ солода и изъ зерна. 

«Вещества эти не только не вредны, но суть составныя части всякой 
нормальной пищи, & также служатъ необходимымъ матераломъ для образо- 
ван!я дрожжей при брожеши. 

«Если при обсуждении вопроса объ употреблении въ пивоварен!и глюкозы, 
было съ полпымъ основашемъ признано, то такая примфсь къ пивному суслу 
можеть оказаться вредною и нецфлесообразною, то того-же ни въ какомъ 
случаЪ нельзя сказать о мальтозЪ, ибо это и есть тотъ самый сахаръ, ко- 
торый образуется при дЪфлаюи пивпаго затора и винокурепнаго сусла, иодъ 
вмявемъ солода, и будетъ-ли мальтоза получена посредствомъ особой отдЪль- 
ной операщи, или при самомъ процесеВ пивоварешя или винокурен1я, ни- 
какой въ этомъ разницы не будетъ. 

«Опыты, сдЪланные заграницею надъ приготовлешемъ пива при зам н® 
цфлой половины солода— мальтозою, полученною изъ маиса (кукурузы), пока- 
зали, что такое пиво ничфмъ почти не отличается отъ обыкновеннаго, полу- 
чаемаго изъ одного ячменнаго солода, имЪеть весьма сходные съ нимъ цвзть, 
вкусъ и запахъ и, содержа положительно тё-же составныя части, представ- 
ляетъ только незначительную разницу въ ихъ количественномъ отношенши. 

‹Разница эта такъ мала, что ова не превосходить ту, которая свой- 
ственна пиву, полученному изъ развыхъ сортовь ячменя и при различ- 
ныхь метолахъ пивоварения. 

‹«Такимъ образомъ, едва-ли можно мальтозу, полученную изъ зерноваго 
хл$ба, считать за суррогатъ солода. При вареви сусла происходитъ совер- 
шенно тотъ-же процессъ, какъ и при получен!и мальтозы, а именно: крахма- 
листая часть язменя подъ вллянемъ образовавшагося при соложени д1астаза 
(особаго фермента) превращается ни во что иное, какъ въ ту-же мальтозу. 

«Разница будетъ, слЪдовательно, только въ томъ, что взять другой хлЪб- 
ный прицнасъ, а именно— маисъ. 
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«Согласно ст. 3 ВысочдйшЕ. утвержденнаго мн$н!я Государственнаго Со- 
вЪта 15 Января 1885 г., дозволяется употреблять въ пивоварен!и только 
хлЪбные припасы, дрожжи и хмЗль. 

‹Мальтоза, приготовленная исключительно изъ зерна посредствомъ солода, 
можетъ, по мнфн!ю докладчика, съ полнымъ нравомъ считаться хл5бнымъ при- 
пасомъ, хотя и измВнившимъ свою первоначальную форму, но сохранившимъ 
въ своемъ состав все то, что нужно для получен!я хорошаго, питательнаго 
и ве вреднаго для здоровья пива. Употреблене мальтозы въ пивоварени не 
только не представляетъ какого нибудь вреда, но во многихъ отношен1яхъ 
даже можетъ быть полезно, ибо даетъ возможность получать пивныя сусла 
боле постояннаго состава и быть менЪе зависимымъ отЪ различныхъ свойствъ 
и сортовъ ячменя. Разлищя этихъ свойствъ иногда такъ велики, что бываетъ 
трудно найти подходящий матералъ, такъ что напр. въ Герман!и, гдЪ очень 
много сЪютъ ячменя, часто приходится выписывать его изъ заграницы для 
пивоварения, тогда какъ при употреблении мальтозы въ предварительной опе- 
раци, можно съ увЗренностью получить матералъ, содержащй желаемое 
отношенше межлу декстриномъ и мальтозою. 


«Вообще ячмень есть хлЪбъ весьма прихотливый въ отношен!и климата 
и грунта; въ средней и значительной части южной Росаи культура его со- 
вершенно не удается. Напротивъ того, маисъ, не говоря уже о томъ, что 
урожайность его съ одного и того-же количества пашни гораздо выше, чфмъ 
для ячменя, самъ по себЪ есть хлфбный матералъ, не имфющий большаго 


`` употребленя, а потому было-бы весьма полезно для нашихъь южныхъ хо- 


зайствъ, гдз сЗють кукурузу, дать для нея новый источникъ сбыта, какъ на 
внутренн!е, такъ и на заграничные рынки, вЪ видЪ мальтозныхъ препаратовъ. 

«Кром того, еще весьма важно, что при получеши мальтозы изъ маиса 
остается отбросъ (дробина), весьма богатый жиромъ и бЪлковыми веществами 
и, слЪдовательно, могущий служить отличнымъ кормомъ для скота, превосхо- 
дящимъ по своимъ свойствамъ даже рансовые и льняные жмыхи (избоину). 


‹Помимо пивоварен1я, мальтоза найдетъ себз еще значительное упо- 
треблене во многихъ случаяхъ, гдз въ настоящее время употребляютъ кар- 
тофельную патоку, во съ тою разницею, что мальтоза несравненно лучше ея 
и здоров$е. 

«Надобно еще замфтить, что при приготовлен!и мальтозы можетъ быть 
употребляемъ вмЪето ячменнаго солода и всямй другой, напр. ржаной. 


«Остается теперь разсмотр$ть: можетъ-ли быть допущено употреблене 
мальтозы въ пивоварен!и, съ точки зря фиска, и не уменьшится-ли чрезъ 
это какимъ нибудь образомъ доходъ, поступающий въ казну въ видф акциза, 
коимъ обложено пивоваренное производство. 


‹Какъ извЪстно, въ настоящее время (1886 г.) акцизъ взимается по емкости 
заторнаго чана, по 20 коп. за каждое ведро такой емкости и за каждый заторъ, 
независимо отъ того, сколько будетъ употреблено въ заторъ солода и дру- 
гихъ хлЪбныхъ припасовъ и какого сорта изготовляется пиво, жидкое или 
густое, русское или баварское, съ верховымъ или низовымъ броженемъ ит. п. 
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«Если-бы были признаны заслуживающими впимапя всЪ выгоды, ожи- 
даемыя отъ употреблен!я мальтозы, то можно было-бы, не измЪняя ни- 
чего въ существующей системЪ обложешя акцизомъ пивоварешя, ввести 
на первое время на тзхъ заводахъ, которые ножелаютъ употреблять этотъ 
матерлалъ, обязательство—ипри изготовлени заторовъ дЪлать сусла, густотою 
своею не превышающая ту, при которой они дЪлаются въ настоящее время 
при исключительномъ употреблени одного солода. Провфрять это было-бы 
акцизному надзору не трудно посредствомъ сахарометрическихъь пробъ, ко- 
торыя на всякомъ благоустроенномъ заводЪ и безъ того всегда, дЪлаются и для 
которыхъ, слФдовательно, ииуЪются данныя и необходимыя приспособлевя. 

‹Если со временемъ мальтоза дЪйствительно, какъ это нужно ожидать, 
получитъ въ пивоварен!и значительное прим$нене и дЪло это разовьется, 
то авится, можетъ быть, возможность, возвысивъ взимаемый нынЪ акцизъ, не 
производить болфе нпровфрки густоты сусла. 

«Для предупрежден!я того, чтобы подъ видомъ мальтозы ве употребляли 
очень сходную съ нею, по наружному виду, глюкозу, слЪдопало-бы обязать 
заводы, изготовляющие мальтозу, отпускать ее на пивоваренные заводы не 
иначе, какъ въ пломбированныхъ помфщевяхъ съ маркою завода и со стро- 
гою отвфтственностью предъ закономъ за поддЪлку. 

«КромЪ того, слЪдовало бы ностановить вепремфанымъ услошемъ, чтобы 
мальтоза была изготовляема внутри Росаи, а не привозилась бы изъ загравицы. 

«Надобно замфтить, что производство мальтозы, какъ оно описано въ 
свЪдЪшяхъ, доставленныхъ Бельчйскою Компанею, довольно сложно и, къ 
сожалфню, нЪть данныхъ для того, чтобы судить о цфиности изготовляемаго 
продукта и, слЪдовательно, нельзя ничего заключить о степени его примЪни- 
мости съ этой точки зрфшя. 

«Введешемъ сахарометрической пробы сусла казна во веякомъ случаЪ 
можетъ безъ особыхъ затруднен!й гарантировать себя отъ злоупотреблений; 
между тфмъ не отнимется возможность у предпринимателей примЪнить это 
дЪло на практикЪ въ Росаи, если оно дЪйствительно такъ серьезно, какъ 
объ этомъ свидЪфтельствуютъ многочисленные, прилагаемые къ дВлу, отзывы 
извфетныхъ иностранныхъ авторитетовъ». 

Къ соображен1ямъ, приведеннымъ въ изложенныхъ докладахъ, Неире- 
мЁнный Члень въ засфдан!и Комитета по настоящему вопросу замЪтилъ, что 
посл$ ряда заявлен!й загравичныхъ и русскихъ ученыхъ о пользЪ и безвред- 
ности мальтозы, едва-ли можно считать серьезпымъ вопросъ о какомъ-либо 
вред мальтознаго пива для здоровья человЪка. Что же касаетея фискальной 
стороны, то Непрем$нный Членъ держался того мнЪн1я, что ирим$нене маль- 
тозы въ пивоварен!и должно вызвать обложеше производства дополнительнымъ 
налогомъ въ разм5рЪ пространства, занимаемаго въ заторномь чаву дроби- 
ною, такъ какъ извЪстное количество мальтозы приблизительно даетъ пивнаго 
экстракта настолько болЪе противъ того, сколько получается изъ одинаковаго 
количества ‘солода, насколько въ послЪднемъ содержится дробины, и что для 
контроля за количествомз и надежащимъ употребленемъ мальтозы при пивова- 


реши нФтъ другаго средства, какъ установлене личнаго надзора за пивова- 


ренными заводами. 20 


Мнбне Пеире- 
мфннаго Члена и 
заключене Тех- 
ническаго Коми- 
тета по изложен- 
ному въ вышепри- 
веденныхт докла- 
дахъ вопросу. 


Опыты прим3- 
нен1я мальтозы къ 
пивоварен!ю. 
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Техничесвй Комитетъ, принимая во вниман!е, съ одной стороны, ту 
пользу, которую можно ожидать въ экономическомъ отношев!и отъ примфневшя 
въ Росыи мальтозы, выдфлываемой изъ мЪстныхъ продуктовъ, а съ другой, 
что въ настоящее время не имЗется положительныхъ данныхъ, могущихъ 
служить основанями для опредфлен1я размфра акциза съ производства пиво- 
варен!я при употреблении мальтозы, призналъ возможнымъ разр шить Бель- 
гийскому Генеральному Обществу «Мальтоза» примЗнене заграничной мальтозы 
въ пивоварени, въ вид опыта, на какомъ либо пивоваренномъ заводЪ, съ 
тёыъ, чтобы опыты эти производились подъ наблюдешемъ назначенныхъь 
Департаментомъ Неокладныхъь Сборовъ лицъ и чтобы, во всякомъ случаз, 
на ведро пива, приготовленнаго изъ мальтозы, приходилось акциза около 
20 коп. (средй размфръ акциза, причитающийся на ведро готоваго пива). 


Что-же касается разр шеня вопроса съ гигенической стороны, т. е. 
насколько вредно или нЪфтъ мальтозное пиво для здоровья человЗка, то 
Комитетъь нашелъ необходимымъ передать вопросъ этотъ на заключенше Меди- 
цинскаго Департамента. 


‚ Въ томъ же 1886 году повфренный названпаго выше общества ‹Маль- 
тоза» просилъ о разрзшенш произвести опыты прим$пеня мальтозы въ пиво- 
варени не на пивоваренномъ заводЪ, какъ то ему было разрЗшено, & въ 
лаборатории, но Техничесюй Комитетъ призналъ невозможнымъ удовлетворить 
таковое ходатайство, находя лабораторные опыты примфнен1я мальтозы къ 
пивоварен!ю для акцизнаго дфла недостаточными. 


Въ виду такого заключеня Комитета названное Общество согласилось 
произвести опыты на завод, причемъ указало для сего на заводъ г. Краузе 
Варшавской губ., въ м. Радзиков, подъ Блонемъ. 


Въ начал 1888 г. НепремВнный Членъ доложиль Комитету, что ука- 
занные опыты были произведены въ присутстви техника Варшавскаго Акциз- 
наго Управленя Л. С. Ивановскаго, изъ донесен!я котораго по сему предмету 
видно, между прочимъ, сл$дующее: 30 и 31.Октября 1887 г. въ присутетви 
его были сдфланы, по Мюнхенскому способу троекратнаго кипяченя, двЪ 
варки пива: одна варка изъ солода (55 п. 36 ф.) и мальтозы (43 п. 5 ф.) 1), 
а другая— изъ одного солода (102 п. 3 ф.). Первая варка дала совершенно 
готоваго пива 481 ведр., а вторая—496,48 ведра. 


Разсчетъ акциза по емкости посуды показалъ, что на ведро пива, сва- 
реннаго съ мальтозой, акциза падаеть 17,3 коп., а свареннаго изъ одного 
солода—16,1(5 коп. | 

Вычисления техника Л. С. Ивановскаго показываютъ, что изъ одного 
пуда солода, при употреблении его съ мальтозой, получено меньше пива 
(3,93 ведра), ч6мъ при употреблени только одного солода (4,86 ведра); эту 
разницу выхода пива Л. С. Ивановсв!й объясняеть тЪмъ обстоятельствомъ, что, 
вел детне предубфжден!я пивовара, производившаго опыты, противъ пивова- 
рен1я изъ мальтозы, для первой варки, т. е. когда употреблялась мальтоза, 
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') Дяя опыта была взята свфтлая мальтоза Мильгейнскаго завода, въ Германи. 


солодъ былъ взять плохаго качества, что замфтно было по запаху сусла и 
по медленной его фильтращи. 


Къ указаннымъ даннымъ и соображен!ямъ, Непрем$нный Членъ выска- 
залъ свое инфше въ томъ смысл, что мальтоза не можетъ сообщать пиву 
вредныхъ для здоровья качествъ, но при допущени ея въ пивоварен1е ипред- 
ставляется весьма важнымъ то обстоятельство, что вмЪето мальтозы могутъ 
употребляться друме суррогаты, вредные для здоровья, или будутъ брать 
мальтозу плохаго качества. Въ виду сего, правильный контроль, по мнЪн!ю 
Непремфнваго Члена, могъ бы быть установлеть въ формЪ личнаго надзора 
на заводВ за употребляемыми матерлалами. 


Председатель Комитета обратиль внихане на то, что до того времени, 
когда разсматривалея Кохитетомъ данный вопросъ, никто, кромЪ Белычй- 
скаго Генеральнаго Общества, не обращался въ Министерство Финансовъ 
за разрфшен!емъ приготовлять пиво изъ мальтозы; напротивъ того, въ Ми- 
нистерств $ Финансовъ имфются коллективныя заявления петербургскихъ, мо- 
сковскихъ, рижскихъ и варшавскихъ пивоваренныхъ заводчиковъ, въ кото- 
рыхъ они ходатайствуютъ, чтобы мальтоза въ пивоварен не допускалась. 
Допущен!е мальтозы, какъ полагаютъ заводчики, вызоветъ подрывъ существую- 
щему способу пивоварен1я, между тфмъ качество пива при этомъ не улучшится. 


Со стороны нЪкоторыхъ членовъ Комитета было указано, между иро- 
чимъ, на то, что въ солодовомъ затор всегда много дробины, которая умепнь- 
шаетъ дЪйствительную емкость заторной посуды, въ мальтозномъ-же заторЪ 
дробины этой не бываетъ, & слЗдовательно и не будетъ вышеуказаннаго 
уменьшен!я емкости посуды, служащей для разсчета по взимавю акциза 
съ пива. 


Обращаясь къ ходатайству Бельч“йскаго Генеральнаго Общества о при- 
готовлени пива изъ мальтозы, Техничесый Комитетъ, имФя въ виду: 1) что 
до сихъ поръ (1888 г.) ни оть кого изъ русскихъ пивоваренныхъ заводчи- 
ковъ не поступало ходатайства о допущен!и приготовлен1я нива изъ маль- 
тозы, а напротивъ въ Министерств Финансовъ имфются коллективныя за- 
явлен1я пивоваренныхъ заводчиковъ Петербурга, Москвы, Варшавы и Риги, 
въ коихъ они ходатайствуютъ о недопущении, въ интересахъ существующей 
пивоваренной промышленности, мальтозы для приготовленя пива; 2) что 
правила, уставовленныя по взиманмю акциза для пивоварен1я изъ солода, 
потребуютъ н$которыхъ существенныхъ измфненй въ примЪнепи ихъ къ 
пивоварен!ю изъ мальтозы, и 3) что въ виду возможности, при варкЗ пива 
изъ мальтозы, употреблять иные суррогаты, могущше оказаться вредными для 
здоровья, представляется необходимымъ имфть личный надзоръ на заводахъ 
за родомъ и качествомъ употребляемыхъ матераловъ — призналъ вышеука- 
занное ходатайство пе подлежащимъ удовлетвореню виредь до поступлешя 
по сему предмету ходатайствъ оть пивоваренныхъ заводчиковъ. 


Окончательное за- 
ключен!е Техни- 
ческаго Комите- 
та по вопросу о 
прим неши малъ- 
тозы въ ипивова- 
рении. 


Проекты И 
образцы обанде- 
ролення папушъ 
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нхъ ВЪ особой 
Коммиси и ВЪ 
Техническомъ 
Комитет$. 
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4, Способы обандеролешя папушъ листоваго табаку. 


ВслЪдстне объявленнаго въ № 31 «ВЪстника Финансовъ, Промышлен- 
ности и Торговли>» за 1886 г. конкурса на изобрЪтеше цфлесообразнаго спо- 
соба обандеролен!я махорки и «‹саратовскаго или самарскаго русскаго» ли- 
стоваго табаку въ открытыхъ папушахъ за цфльными бандеролями, въ начал 
1887 г. въ Департаменть Неокладныхъ Сборовъ представлены были отъ 
33 лицъ проекты и образцы названнаго обандеролен1я, каковые и предложены 
были на разсмотрз ве Техническаго Комитета. 


Для подробнаго и надлежащаго раземотрфюя всЪхъ этихъ проектовъ и 
образцовъ, Технический Комитеть избралъ особую коммис!ю, которой и по- 
ручилъ представить Комитету, по сему предмету, особый докладз. 


Въ составъ коммиси вошли слБдующ!ия лица: Неирем$аный Членъ 
Техническаго Комитета И. А. Недошивинъ, Управляющ.й акцизными еборами 
С.-Петербургской губ. Н. П. Семеновъ, Управляющий АЕ ЦИЗНЫМИ сборами 
Закавказскаго Края С. В. Марковъ, Ревизоръ Департамента Неокладныхт, 
Сборовь И. И. Витали, представитель отъ Министерства Государственныхъ 
Имуществь В. С. Щербаковъ и представители отьъ Полтавскаго сельско-хо- 
зайственнаго общества: Л. Р. Адамовичъ и Л. 3. Лансере. 


Комми я эта, разсмотрзвъ всф упомянутые выше проекты и образцы, 
представила въ феврал$ мЪсяц$ 1887 г. Техническому Комитету подробный 
докладъ, гдЪф приведены замЪчан!я о каждомъ изъ раземотрЪнныхъ иро- 
ектовъ и образцовъ обандероленя. Сообразно достоинству проектовъ, ком- 
мис1я нашла необходимымъ раздфлить ихъ на слфдующия четыре группы. 


Первую групиу’ составляютъ проекты, которые не удовлетворяють усло- 
вямъ конкурса, такъ какъ папуши, обандероленныя по способамъ этихъ 
проектовъ, не представляютъь собою обыкновенныхъ папушъь, а папуши или 
сложенныя въ видЪ ролей, или прессованныя, или вообще искусственно соз- 
данныя и при томъ нерЪдко самыхъ причудливыхъ формъ, причемъ ни одна 
изъ этихъ системъ не представляетъ достаточныхъ гарант!й противъ злоупо- 
треблен!я съ бандеролью. Къ этой групп были отнесены 13 проедтовъ. 


Вторую группу составляютьъ. проекты, примфненные только къ обанде- 
роленю гладкихъ папушъ, а потому также неудовлетворяющие задачамъ 
конкурса; при этомъ, по инзн1ю коммийи, проекты эти также не представ- 
ляютъ достаточной гаранти противъ злоупотреблений съ бандеролью. Сюда 
отнесены 4 проекта. 


Третью группу составляютъ проекты, которые, по зам$чаню коммиси, 
хотя и прим$нены къ обандероленю обыкновенныхъ папушъ низшихъ сор- 
товъ табаку, но недостаточно гарантируютъ казну отъ возможности злоуно- 
треблевя съ бандеролью. Къ этой групп отнесены 11 проектовъ. 


Наконець, четвертую группу составляютъ проекты, которые признаны 
коммис1ею вообще удовлетворительными; сюда относятся: 1) Проекть Ленлника 
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(изъ Полтавекой губернии) — представляегь кольцо, обезпеченное прошив- 
ками корешковъ, узломъ и бандеролью и не поддающееся расширен!ю; въ 
предложенныхъь комуис1ею видоизмфнен!яхъ проекта прим$нена кромЪ того 
прошивка листьевъ; матералъ какъ для обвязки, такъ и для наложеня бан- 
дероля и въ видахъ контроля избранъ самый удобный и практичный; видо- 
изм$нешя этого проекта послужили къ составлению проекта, выработаннаго 
коммисею; 2) проекть Шепелева (изъ Черниговской губерн!и), съ прошну- 
ровкою папушъь и съ наложенемъ бандероля у самой петли корешковъ, по 
мнфн!ю коммиси, представляется лучшимъ посл проекта Ленгника; 3) яро- 
екть Зимина (изъ Виленской губерн!и) весьма простъ, но имфетъ тотъ недо- 
статокъ, что прошивка папуши скрыта картоннымъ кольцомъ; 4) яроекть 
Брум (изъ Варшавы) признанъ коммисею слабфе проекта Зимина, такъ какъ 
въ немъ скрыта не только прошивка, но и узелъ бичевки, употребленной на 
прошивку, и 5) проекть Гука (изъ Таврической губернш), им$ющий суще- 
ственный недостатокъ въ томъ, что концы обвязки вклеиваются въ перегнутую 
бандероль, что облегчаеть сняте послф дней безъ поврежденя ея. 


Обсудивъ достоинства указанныхъ пяти проектовъ, коммися, съ своей 
стороны, полагала назначить первую премю за проектъ Ленгника, вторую— 
за проекть Шепелева и третью—за проектъ Зимина. 


Засимъ изъ этихъ трехъ проектовъ коммися нашла удовлетворитель- 
ныяъ, въ смысл обезпеченя отъ злоупотреблен1я съ бандеролью, проектъ 
Ленгника, но при этомъ, съ своей стороны, предложила сдЪулать въ немъ н%- 
которое измЪнене, благодаря которому приемъ обандероленгя долженъ состоять 
въ слфдующемъ: берется простая тесьма, шириною около полувершка и дли- 
ною около полуаршина; одинъ кончецъ ея накладывается на обвязку корешковъ, 
концомъ съ боковой стороны папуши; затЗмъ тесьму обвоцятъ вокругъ корней 
одинъ разъ и, прикрывъ первый свободный конецъ, прокалываютъ его и 
корешки и выводятъ тесьму на боковую противоположную сторону сквозь 
наложенную тесьму. Выведеннымъ концомъ тесьмы дфлаютъ четверть круга 
въ ту или другую сторону по наложенной тесьм$ и вновь прокалываютъ 
тесьму и корешки, такимъ образомъ, чтобы выйти ва одну изъ лицевыхъ 
сторонъ папуши; затЪмъ полученный ошейникъ долженъ быть туго затянутъ 
и скрфиленъ простымъ узломъ, завязаннымъ при самомъ основан!и выведенной 
тесьмы и прилегающимъ сколь возможно илотнфе къ самому ошейнику, посл 
чего та же тесьма проводится на 1'/2 вершка, по поверхности папуши; тутъ 
оставлийся конецъ разрЪфзается пополамъ по длинЪ и обоими концами, по- 
лученными послЪ разр$за, каждымъ отдфльно, проходатъ чрезъ папушу въ 
разстоян!и одинъ отъ другаго не менфе '/з вершка на противуположную ея 
сторону, гд$ оба конца сводятся и связываются узломъ, причемъ за узломъ 
должны оставаться концы, достаточные для наложеня на нихъ одной общей 
бандероли и штемпеля. Такая-же вторая бандероль накладывается на тесьм® 
съ противуположной стороны папуши, начиная отъ самаго узла ошейника къ 
разрЗзу тесьмы, оставляя у разрЪза достаточно м$ста для наложеня штем- 
пеля. ОбЪ бандероли должны быть одинаковой цфны. 
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Указавъ такой способъ обандеролетя, коммичя полагала однако, что 
онъ пригоденъ для общепринятой папуши лишь при услови, чтобы папуша 
съ лицевыхъ сторонъ была обложена гладкими листами табака. 

Этоть видоизм$ненный коммисею способъ обандеролен1я листоваго та- 
бака въ папушахъ Техничесюй Комитетъ нашелъ возможнымъ принять, до- 
полнивъ его однимъ условемъ, чтобы кромЪ бандероли каждая папуша имЗла, 
прошнурованный этикеть '). 

Затзмъ Комитетъ, основываясь также на заключени коммиси, при- 
зналъ проектъ г. Ленгника заслуживающимъ первую премю, проекть Ше- 
пелева— вторую и проектъ г. Зимина—третью премю. 

Обсуждая дал$е вопрось о вЪе$ папушъ, Техничесый Комитетъ обра- 
тилъ вниман!е на то, что подъ бандеролью прелположено выпускать папуши 
въ 1 фунть и 1'/2 фунта вЪсомъ, почему на обсуждене былъ поставленъ вопросъ 
о томъ, не слБдуетъ-ли допустить иЪкоторое уклонеше въ вЪесф папушъ. 
При этомъ большинствомъ членовъ Комитета признавалось необходимымъ, въ 
виду, съ одной стороны, затруднительности точнаго отвфшиван!я папушъь 
при ихъ приготовлени, & съ другой— возможности измФнен!1я, въ м%етахъ 
продажи, вЪса открытыхъ напушъ отъ вмяня сырости, температуры воздуха 
и т. п., допустить въ вЪс$ папушъ отклоневше въ сторону увеличеня вЪфса 
при изготовлен!и оныхъ на фабрикахъ и складахъ до 55/0, и при продажЪ па- 
пушъ въ магазинахъь и лавкахъ, сверхъ сего, еще до 5‘, т. е. всего до 10% *). 
Относительно-же уменьшеня вЪса папушъ Техничесый Комитетъ не на- 
шелъ нужнымъ принимать какой-либо м$ры, руководствуясь тзмъ соображе- 
немъ, что на практикз каждый покупатель будетъ требовать оть продавца, 
чтобы папуша не имЪла меньшаго вЪса. 


1) Предложенный коммисчею и одобренный Техническимъь Комитетомъ премъ 
обандеролен1я папушъ вошелъ въ «Описан1е способа обандероленя наиушъ махорки». 
приложенное къ «Временнымъ правиламъ о выпускЪ съ фабрикъ и изъ складовъ обан- 
дероленныхъ папушъ махорки и о продаж} оныхъ», утвержденнымъ г. Управляющимъ 
Министерствомъ Финанеовъ 6 1юля 1887 года и вступившимъ въ дЪйств!е съ 1 октября 
того же года. $ 3-мъ сихъ правиль постановлено, что «выпускаемыя въ продажу съ 
фабрикъ и изъ складовъ папуши махорки должны быть сложены и обандеролены со- 
гласно прилагаемому при семъ особому описан!ю>. 

з) Согласно сему, $ 5-мъ вышеупомянутыхъь «Временныхъ правилъ» опредЪлено, 
ЧТО «разность въ дЪйствительномъ вЪфсф обандероленныхъ папушъ махорки противъ 
означеннаго на этикет, допускается на фабрикахъ и въ складахъ до 5% въ ту или 
другую сторону, согласно обще-установленной разниц$ въ вфс$ помфщев!й съ приго- 
товленнымъ табакомъ. Въ обандероленныхъ же папушахъ, выпущенныхъ въ продажу 
съ фабрикъ и изъ складовъ, допускается привфсъ до 10%». 
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5. Способы и приборы для опредфлен1я содержан1я спирта въ вино- 
градныхъ винахъ, 


Въ мартф иЪфсяцЪ 1887 г. Техничесюй Комитетъ обсуждалъ, по ука- 
заннымъ предметамъ, докладъ своего члена В. Н. Андреева, вызванный сл$ - 
дующими обстоятельствами, разъясненными ПредсЪфдателемъ въ одномъ изъ 
зас$давнй Комитета: въ начал 1887 г. въ Государственный СовЗтъ внесенъ 
былъ проектъ объ измфнени правилъ о виноградоводочномъ производствз; 
новыми правилами п]редположено спиртъ, добываемый на неусовершенство- 
ванныхъ садовладфльческихъ виноградоводочныхъ заводахъ, облагать акцизомъ 
по нормамъ его выходовъ изъ подвергаемыхъ лерекуркВ матер1аловъ, & для 
сдабриван1я виноградныхъ винъ отпускать безакцизно садовлад®льцамъ и ви- 
нод$ламъ потребное количество винограднаго спирта, между прочимъ, по 
наличному количеству и кр$Фиости предъявленнаго для сдабриван!я вина, 
причемъ: а) крфиость этого послфдняго должна быть не ниже 6°, 6) количе- 
ство отпускаемаго безакцизно спирта должио составлять не болфе 6° на ведро 
вина; в) Ерфиость сдобреннаго вина ве должна превышать 12° и г) самое 
сдабриван1е должно производиться въ присутствии акцизнаго надзора. 

Посему, для усиЪшнаго выполненгя акцизнымъ надзоромъ предстоящей 
ему задачи въ означенномъ отношевши, явилась необходимость указать ему 
такой способъ испытан1я вина, который давалъ бы возможность, безъ осо- 
быхъ затруднен и какихъ либо сложныхъ премовъ, но съ приблизительно ю 
точностью (до 1°) опредЪлять содержан!е алкоголя въ предъявленномъ къ 
сдабриван!ю виноградномь винЪф и, на основанш этого содержавя, исчислять 
количество винограднаго спирта, подлежащаго безакцизному отпуску для до- 
бавки КЪ вину. 

«Способы опредЪфлен1я количества спирта во всякихъ сбродившихъ жид- 


Докладъ члена 


костяхъ, а въ томъ числ и въ виногралномъ винЪ, основываются почти Комитета В. Н. 
исключительно на извЪстныхъ физическихъ свойствахъ этихъ жидкостей, обу- Андреева о спо- 


словливаемыхъ содержашемъ въ нихъ алкоголя, каковы: больший или мевь- 
ий удфльный вЪфеъ или плотность, высшая или низшая температура кипЪн1я, 


собахъ и прибо- 
рахъ для опред$- 
ления содержашя 


большая или меньшая упругость паровъ, степень расширяемости спиртныхъ спирта въ ввно- 
жидкостей при нагрфвани и нвФкоторыя друмя. ЁКъ зисто-же химическимъ градныхъ винахъ. 


премамъ алкоголометрическаго изслфдован1я обыкновенно ве прибЪгають, 
какъ велфдствне гораздо большей ихъ сложности, такъ и потому, что они да- 
леко не допускаютъ той точности, какая можетъ быть достигнута физическимъ 
испытанемъ. 

«Поэтому, вс употребительные способы алкоголометрическаго изслЗдо- 
ван1я спиртныхъ жидкостей могутъ быть названы способами косвенными, такъ 
какъ ни одинъ изъ пихъ не ведеть къ непосредственному опредфлен!ю ни 
вЗса, ни объема алкоголя, а всЪ они даютъ возможность съ большею или 
меньшею точностью судить о его содержании лишь по одному изъ упомяну- 
тыхъ физическихь свойствъ или явлений. 

«Наиболфе употребительный и самый старинный способъ алкоголометри - 
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ческаго изелФдованя спиртныхъ жидкостей основывается на опредфлени ихт, 
плотности или удЪльваго вЪеа, которому, затЗмъ, въ особыхъ, спещально для 
этого вычисленныхъ, таблицахъ, отискивается соотвЪтственное вЪсовое или 
объемнсе содержан!е алкоголя; самое-же опред$леше удЪфльнаго вфса испыту- 
емой жидкости производится или поередетвомъ взвЪшиван1н на точныхъ вф- 
сахъ въ небольшомъ стеклянномъ прибор$ (пикнометр$) опред$леннаго объема 
жидкости и разд$лешемъ этого вЗеа на вЪсъ такого-же объема перегнанной 
воды, или посредствомъ погруженя въ жидкость особаго ареометра (алко- 
голометра, спиртомфра) съ нанесенными на его стержн дфленшяии, выра- 
жающими или различные удфльные вБса, или-же прямо объемные (рЪже 
вЪеовые) проценты алкоголя при нормальной температур (121/°Р). Непо- 
средственное употреблене этого способа для опред$леня содержан1я спирта 
возможно, однако, лишь въ тЪхъ случаяхъ, когда данная жидкость пред- 
ставляетъ смЪсь только алкоголя и воды, т. е. не содержитъ, кромВ нихъ, 
никакихъ другихъь веществъ, которыя оказывали бы вмяюе на удЪльный ея 
въеъ въ ту или другую сторону, т. е. увеличивали бы или понижали е1о. 
Если же рфчь идетъ объ опред$лени содержан1я спирта въ такихъ жид- 
костяхъ, какъ виноградное вино, пиво, брага и др., которыя, кромЪ спирта 
и воды, заключаютъ въ себЪ еще и друмя примеси, вмяющия на плотность 
жидкости, то примЪнеше указаннаго снособа алкоголометрическаго изслЪ- 
дования требовало бы выдЪфлемя изъ нея веЪфхъ этихъ постороннихъ ве- 
ществъ; чо, въ виду крайней затруднительности выполненя этого условя,— 
тогда какъ, на оборотъ, отдфлене изъ жидкости алкоголя, вслЪдетве большой 
его летучести, можетъ быть достигнуто весьма легко посредствомъ перегонки, — 
всЪ подобныя упомянутымъ жидкости, для опред$ления содержан1я въ нихъ 
алкоголя по удЪльному вЪеу (т.е. пикнометромъ или сниртомЪромъ), подвер- 
гаются предварительной перегонкЪ, которую необходимо при этомъ вести 
такимъ образомъ, чтобы весь содержанийся въ жидкости алкоголь, въ смЪси 
съ нфкоторымъ количествомъ воды, получился въ отгонф. Хотя результатъь 
этотъ достигается уже по отгонкЪ половины жидкости, тфмъ не менфе, для 
большей вЪриости, отгоняютъ обыкновенно около ?/з всего взятаго объема 
жидкости. Полученный отгонъ испытываютъ двоякимъ образомъ, а именно: 
1) точно измфривъ объемъ отгона, опредЗляютъ удЪфльный его вфЗеъ посред- 
ствомъ пикнометра или его кр$пость посредетвомъ спиртомфра и изъ отно- 
пен!я между объемомъ подвергнутой перегонкЗ жидкости и объемомъ полу- 
ченпаго отгона выводятъ содержаше алкоголя во всей испытуемой жидкости; 
такъ, если отъ взятаго объема жидкости отогпано ровно 2/3, то опред$ленное 
пикнометромъ или ареометромъ содержан!е алкоголя въ отгонз должно быть 
уменьшено въ отношен!и 3:2, т. е. ва 13; или же 2) отгонъ просто разбав- 
ляютъ водой до первоначальнаго объема жидкости и тогда уже испытываютъь 
его пикпометромъ или спиртомфромъ, показан1я которыхъ, въ такомъ случаф, 
будуть уже прямо относиться къ изслздуемой жидкости. Этотъ послЪднй 
способъ опред$лен1я крфиости очень точенъ и весьма удобенъ для жидкостей, 
не особенно бЪфдныхъ содержанемъ алкоголя; при испытани же жидкостей 
очень разведенвыхъ (съ малымъ содержашемъ спирта), для устранен1я неточ- 
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ностей, могущихъ произойти при отечитывани градусовъ спиртомфра, сл$- 
дуеть придерживатьея перваго способа и, по возможноети, доводить отгонъ 
до большей кр$пости и наименьшаго объема. Во всфхъ случаяхъ отечиты- 
ван1я должны быть производимы при нормальной темнературЪ; если же тем- 
пература при опытЪ иная, то необходимо вводить соотвЪтственную поправку 
по таблицф. 

«Способъ перегонки для опредЪлен1я алкоголя въ винахъ и другихъ 
спиртныхъ жидкостяхъ былъ виервые примфненъ Гей Люссакомъ въ 1823 г. 
и съ тфхъ поръ считается въ этомъ отношени самымъ точнымъ, вел детв!е 
чего вс друг!е, употребляемые для той же цЪли способы провфряются 
посредствомъ слособа перегонки. Однако въ половинЪ 70-хъ годовъ, избранная 
Парижской Академей Наукъ Коммися для испыташя эбулллоскопа Малигана 
(МаПсапа), состоявшая изъ химиковъ Дюма, Дезэна и Тенара, признала, этотъ 
приборъ наилучшимъ для опредЪфлен!я содержания спирта въ вин% и заслуживаю- 
щимъ въ этомъ отношен!и даже предиочтен1я передъ способомъ перегонки. Такое 
заключете Академической Кохмиси побудило Моменё подвергнуть способъ 
переговки тщательному иснытан1ю, съ цфлью опредЪлить вллян!е на стенень 
его точности летучихъ примЪсей вина, а именно— другихъ заключающихся въ 
немъ спиртовъ: пропиловаго, бутиловаго и др., сложныхъ эфировъ, альдегидовъ, 
летучихъ вислотъ (уксусной, прошоновой ит. д.) и, наконецъ, угольной кислоты. 
Исиытане это убфдило Моменб въ томъ, что, за исключешемъ уксусной 
кислоты, вияне на удфльный вфсъ отгона другихъ летучихъь составныхъ 
частей вин:, по крайне незначительному ихъ количеству, совершенно ничтожно 
и имъ можзо вполнЪ пренебречь, тфмъ болфе, что удфльный вфеъ этихъ 
примфсей почти не отличается отъ удльнаго вЪса этиловаго алкоголя. При- 
сутстше же въ винЪ уксусной кислоты (уд. вЪеъ которой—1,074 значительно 
выше улбльнаго вЪса алкоголя—0,7947) можетъ быть источникомъ большей 
или меньней погр$шности, въ зависимости оть содержан1я этой кислоты, хотя 
при перегликЪ вина, для испытаня его крЪиости (слЗдов. до Уз взятаго 
объема), въ отгонъ переходить не вся уксусная кислота, а часть ея остается 
въ перегоннамъ кубикЪ. Такимъ образомъ при алкоголометрическомъ изелф- 
дован1и, съ Шиощью перегонки, винъ, содержащихъ уксусную кислоту, не- 
обходимо, ДЛА полученя вЪфрнаго результата, нейтрализовать вино какою 
либо нелетучек щелочью (натромъ, известью), которая, вмЪстВ съ тзмъ, за- 
держиваетъь и Зключающуюся въ винЪ углекислоту; кромЪ того, велфдетве 
‘нахождения въ %которыхъ винахъ аммонака, который, выд$ляясь при ней- 
трализован1и вин: щелочью, переходиль бы въ отгонъ и оказывалъ бы вЪко- 
торое вляне на ко плотность, Моменб совЪтуетъ къ полученному изъ ней- 
трализованнаго вив отгону добавлять сфрной кислоты и подвергать его вто- 
ричной перегонк$. ‹ 

«Обставленнаятакими предосторожностями и услов1ями перегонка даетъ, 
при алкоголометричекомъ изел$довани вина, самые точные результаты по 
сравненю со всфми ‘ругими употребляемыми для той-же цЪли способами, 
основанными также нафизическихъь свойствахъ спиртныхъ жидкостей. 0с0- 
бенное въэтомъ отношаи внимане обратила на себя точка кип ня спирт- 
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ныхъ жидкостей, послужившая основан!емъ къ устройству нфеколькихъ при- 
боровъ, извфстныхъ подъ названемъ эбул.иоскоповь или эбуллюметровь. 
Вода, при атмосферномъ давлени 760 мм., кипитъ при 100% Ц., абсолютный 
алкоголь — при 78,3%, смфси же ихъ кипятъ при температурахъ, лежащихъ 
между этими двумя точками, причемъ температура киифн!я тЪмъ ниже, чфиъ 
болЪе заключается въ смфси алкоголя и наоборотъ. Сообразно этимъ двумъ 
точкамъ кипфня, опредфленнымъ опытомъ и соотвфтствующимъ извЪетнымъ 
содержашямъ алкоголя, количество послфдняго опредФляется по особой та- 
блиц$ или прямо по шкалЪ, которою свабженъ эбуллюскопъ. 

«При этомъ слЗдуетъ замЪтить, что въ спиртныхъ жидкостяхъ, содер- 
жащихь въ раствор$ каюмя либо посторонв!я вещества, точка кип шя прямо 
обусловливается не столько абсолютнымъ содержанемъ алкоголя, сколько 
отношен1емъ между послБднимъ и водою, независимо отъ присутств!я дру- 
гихъ веществъ, какъ доказываетъ слфдующй опыть Тудикума и Дюпре. 
Спиртъ, заключавиий по показав!ю эбуллюоскопа 20,05% (но объему) алкоголя 
(ул. вЪеъ 0,97602) быль доведенъ растворешемъ сахара до уд. вЪса 1,0 и 
снова испытанъ эбуллюскопомъ, который показалъ т же 20,05 объемн. %/ 
алкоголя, между тфмъ какь дЪйствительное содержаше послдняго состав- 
ляло лишь 19,2689, 

«Изъ этого можно заключить, что по отношен!ю къ винамъ, богатымъ 
экстрактомъ, показан1я эбулл1оскоповъь, безъ соотвЪтственныхъ поправокъ, 
должны тфмъ значительнфе превышать дЪйствительное содержан!з алкоголя, 
ч$мъ вина эти гуще и богаче экстрактомъ. 

«ИмЗя основашемъ одинъ и тотъ же принципъ— точку кип вя спиртной 
жидкости, —вс3 существующие эбуллюекопы разнятся между собою только въ 
подробностяхъ и видоизм$нен1яхъ конструкщи, сущность же ихъ устройства 
одинакова. Таковы приборы: Конати, Броссаръ-Видаля, Табарье, Пеия и но- 
вЪйше: Малигана, Саллерона и Амага. 

«Эбулллоскопъ состоить изъ слфдующихъ главныхъ частей: 1) котелка 
для иробной жидкости, помфщеннаго или непосредственно надъ лампой или 
нЪфеколько въ сторонЪ (какъ въ прибор Малигана); но въ такохъ случаЪ къ 
нижней его части припаяно полое, сообщающееся съ внутреннстью котелка 
мЪдное кольцо, подъ которое подставляетея спиртовая лампу 2) холодиль- 
ника, помфщеннаго надъ котелкомъь и служащаго для сгущзня спиртныхъ 
паровъ, образующихся при нагрфван!и пробной жидкости: 3) термометра, 
вставляемаго въ котелокъ при помощи каучуковой пробки ии укрзпленнаго 
въ крышкВ послфдняго; въ томъ и другомъ случаЪ ртуный резервуаръ 
термометра опускается почти до дна котелка и, слЪдоватено, во время опе- 
ращи вполвф погруженъ въ жидкость; 4) соотвЪтствующе? термометру шкалы 
съ дфлен1ями, обозначающими обыкновенно прямо содежане алкоголя въ 
объемныхъ процентахъ. Важнфйпия изъ этихъ частей,—-по зависимости отъ 
вихъ точности самаго испытан1я,—суть термометрь и шкала (особенно же 
первый), такъ какъ собственно ими опредфляется сорржаше алкоголя. По- 
этому на тщательное калибрирован1е термометра и назадлежащее раздЪлене 
шкалы должно быть обращено главное вниман!е при иготовлени эбулл1ос копа. 
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Какъ термометръ, такъ и шкала устраиваются и располагаются неодинаково: 
въ аппаратЪ Малигана шкала горизонтальна, & термометръ изогнутъ подъ пря- 
мымЪъ угломъ, причемъ вертикальная его часть, съ ртутнымъ резервуаромъ, по- 
гружена въ котелокъ, а горизонтальная—укр$илена на линейкЪ шкалы и ио- 
мВщаетея прямо надъ дфлевями послфдней; самая шкала, дфленшя которой 
соотвфтетвуютъ объемнымъ процентамъ алкоголя, снабжена передвижанмъ 
указателемъ, устанавливаемымъ противъ оконечности ргутнаго сголбика; въ 
прибор Саллерона термометръ прямой и вставляется въ отверсте крышки 
котелка, посредствомъ каучуковой пробки; шкала же составляеть совершенно 
отдфльную принадлежность прибора и раздфлена вдоль на три части: сред- 
ня, подвижная въ пазахъ, соотвфтствуеть шкал$ термометра и подобно 
поелфдней раздфлена на градусы и десятыя ихъ доли; изъ двухъ же край- 
нихъ—на лЬвой нанесены дЪлешя, отвфчающия объемнымъ процентамъ алко- 
голя вЪ чистыхъ спиртахъ (т. е. въ смфеяхъ одного только спирта съ водою), 
а на правой—дфления, соотв$тетвующйя объемнымъ процентамъ алкоголя въ 
обыкновенныхъ виноградныхъ винахъ. Наконецъ въ эбулл10скоп$ АмагА, весьма 
сходномъ съ приборомъ Саллерона, имЪется два котелка, изъ которыхъь одинъ 
предназначенъ для воды, а другой —для испытуемой жидкости; въ каждый изъ 
пихъ опущенъ особый термометръ, укрфиленный въ крышкБ поередствомъ 
каучуковой пробки; шкала помфщена между термометрами и на ней обозна- 
ченн прямо проценты (объемные) алкоголя, разд ленные на '/2°/о. Передви- 
гаше шкалы производится посредетвомъ винта, проходящаго черезъ гайку, 
прикрЪфиленную на шкалЪ; у лЪваго термометра къ шкал прикр$плена по- 
средствомъ виптика небольшая пластинка съ вырЪзкою (для винта) и съ 
двумя нулевыми черточками, изъ которыхъ верхняя, бол$е тонкая, служитъ 
для вполнз правильной установки точки киизня и устравеня погр$швости 
оть колебания температуры киифн!я, вел$дстве присутствя въ винахъ по - 
стороннихъ веществъ. 

«Приступая къ испытан!ю вина посредствомъ эбулл1оскопа, необходимо 
прежде всего установить нулевое дЪлен1е шкалы соотвЪтственно температур 
кипфн!я воды, въ зависимости оть барометрическаго давлен!я. Для этого въ 
котелокъ (а при эбуллоскопЪ АмагА въ оба котелка) наливаютъ нЪФкоторое 
количество воды (15 куб. савт.) и, вставивъ въ крышку его термометръ, на- 
тр$фваютъ воду ло кииЗвая, причемъ ртуть термометра останавливается на 
извфстной точкз (совпадающей при нормальномъ атмосферномъ давлеши съ 
100° Ц.). Установивъ, соотвфтственно показан!ю термометра, вулевую точку 
шкалы и вынувЪ изъ крышки термометръь (въ приборахъ Малигана и Салле- 
рона), выливаютъ воду изъ котелка, тщательно выполаскиваютъ его виномъ и 
наливаютъ отмфренное количество послЪлняго (50 куб. сант.) въ котелокъ 
(въ приборз Амага въ правый); затфмъ вставляютъ термометръ и, наполвивъ 
ХОлОдИлЬНИЕЪ ВОДОЙ, ПОДСТАавляютъ лампу. Когда вино закипитъ и ртуть въ 
термометрЪ остановится на какомъ-нибудь дфлевни шкалы, то по этому по- 
елЪднему отсчитывають соотвфтственпое количество алкоголя въ объемныхъ 
процентахъ (въ приборахъ Малигана и АмагаА— на шкалахъ, укрфпленныхъ у 
термометровъ, а въ эбулллоскопЪ Саллерона на особой шкал съ тремя под- 
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раздЪленями). Если приходится произвести нЪсколько, слфдующихъ одно за 
другимъ, опредфлешй, то установка нуля посредствомъ нагр$ван1я воды дъ- 
лается только одинъ разъ и затфмъ испытываютъ одно за другимъ данныя 
вина, но при этомъ въ прибор АмагаА, имЗющемъ два котелка, нагрфваемые 
одной и ТОЙ Же лампой одновременно, необходимо каждый разъ наливать и 
воду въ предназначенный для нея (лЪвый) котелокъ. 

«Производя провЪрку алкоголометрическихъ испытан!й виноградныхъ 
винъ съ помощью переговки и дфлая сравнительныя опредЪлен1я врзпости 
сихъ винЪ, & равно смЪфсей спирта съ водою этимъ способомъ и эбулл1юско- 
помъ Малигана, Моменб нашелъ, что для винъ разность въ результатахъ по 
обоимъ способамъ колебалась между —0,59 и 0,49 (по эбуляюскопу), а 
для спирта разныхъ вр$постей—между —0,90 и 0,55%. При подобныхъ же 
онытахъ Саломона съ эбуллюекопомъ Конати, разница сравнительно со спо- 
собомъ перегонки составляла отъ —0,40 до --1,809/о. 

«Различная степень упругости паровъ спиртныхъ жидкостей, находя- 
щаяся въ прямой зависимости отъ взаимнаго между собою отношен1я коли- 
чествъ спирта и воды, послужила Гейслеру основанемъ къ устройству его 
вапориметра, главную составную часть котораго образуетъ стеклянный ци- 
линдричесый сосудъ съ шарообразнымъ распирешемъ у его горлышка и съ 
плотно пришлифованной къ послфднему длинной, изогнутой кольцомъ, трубкой, 
прикр$пленной къ металлической шкал съ дЪленями, соотв$тствующими 
объемнымъ °/, алкоголя. Цилиндрическй сосудъ наполняется до надлежащей 
высоты ртутью и въ него же вводится нЪкоторое (точно измЪренное) коли- 
чество испытуемой жидкости; затфмъ пришлифованнымъ концомъ изогвутой 
трубки заврываютъ отверст!е сосуда, переворачиваютъ приборъ запаяннымъ 
концомъ ртутнаго сосуда кверху и вм$ет$ съ прикрфпленной къ нему шкалой 
помфщаютъ надъ небольшимъ металлическимъ котелкомъ, служащимъ для на- 
грЪван1я воды до кипфн1я, самый же сосудъ со ртутью и испытуемою жид- 
костью покрываютъ мфднымъ цилиндрическимъ колпакомъ съ двойными стфн- 
ками и со вставленнымъ въ него сверху термометромъ. При кипфии воды, 
пары ея вступаютъ во внутреннйй цилиндръ колиака и нагрфвають сосудъ со 
ртутью и испытуемою жидкостью до температуры кипфн1я воды, велЪдетве 
чего часть этой жидкости обращается въ пары, которые, производя давлене на 
ртуть, заставляютъ ее подниматься въ изогнутой трубкЪ тфмъ выше, ч$мъ 
богаче жидкость спиртомъ, такъ какъ упругость водянаго пара при 100° 
выражается 760 мм., упругость же спиртнаго пара при той же температур$ 
по Реньо достигаетъ 1694,9 мм. Какъ только высота ртути въ трубкЗ сд$- 
лается постоянною, отсчитывають дЪлен!я на шкалЪ и узнаютъ содержане 
алкоголя въ жидкости съ точностью до 0,195. Для устранемя вмаян1я заклю- 
чающейся въ винф углекислоты (которая усиливала бы давлене на ртуть) не- 
обходимо испытуемое вино предварительно обработать порошкомъ свфжепро- 
каленной извести и затЪмъ отцФдить послфднюю. Наконецъ необходима еще 
поправка на атмосферное давлев1е, если оно разнится отъ нормальнаго,—для 
чего служитъ упомявутый термометръ и особая приложенная къ прибору таблица. 

«Вапориметръ принадлежитъ къ числу весьма чувствительныхъ приборовъ 
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и потому особенно пригодевъ для изелфдовашя жидкостей, бЪдныхъ содер- 
жан!емъ алкоголя, но вмфетЪ съ тфмъ, на показане его большое влявше 
оказываютъ содержащиеся въ винЪ газы (въ томъ числВ и воздухъ), а равно 
летуче эфиры алкоголя и пр., а потому изслдоване винъ посредетвомъ 
вапориметра требуетъ особыхъ предосторожпостей и большой тщательности. 

«Подобно эбулл!юскову, вапориметръ показываетъ не дЪйствительную кр%- 
пость вина, т. е. не истинное процентное содержаше въ немъ алкоголя, а 
отношен!е между алкоголемъ и водою, независимо отъ содержан1я раство- 
ренныхъ въ винЪ нелетучихъ веществъ. 

«На различной расширяемости спиртныхъ жидкостей при нагрфвании, 
пропорщюонально содержаню. въ нихъ алкоголя (расширяемость котораго въ 
314 раза превосходить расширяемость воды), основанъ такъ называемый ди- 
латометрь Зильбермана, главную часть котораго составляетъ стеклянный 
шаръ, переходяний вверху въ длинную стеклянную трубку, а внизу въ ко- 
роткую трубку, снабженную каучуковымъ или иробочнымъ клапаномъ, запи- 
рающимъ ее герметически при помощи стержня и пружины. Шаръ съ трубоч- 
кою и другими частями (стержнемъ и пружиною) укр$иленъ на металлической 
доскф, снабженной, сверхъ того, еще термометромъ съ дЗлешями отъ 95 до 
50° Ц. Открыване клапана производится надавливаемъ пуговки на верхнемъ 
кониЪ стержня. Такъ какъ вино всегда содержитъ въ растворЪ больнее или 
меньшее количество паровъ, то ихъ необходимо сперва удалить, чтобы они 
не оказывали вмян1я на расширяемость; поэтому, по виускЪ вина въ шарикъ 
и въ нижнюю часть верхней трубки, въ посл$днюю вдвигается пустой внутри 
стержень или поршень (въ видЪ открытой съ обоихь концовъ трубки) до 
самаго уровня жидкости и зат$мъ, затквувъ верхнй его конецъ пальцемъ, 
вытягивають стержень вверхъ, причемъ, всл$детве образовавшагося разряженя, 
воздухъ изъ жидкости выдфляется въ видЪ пузырьковъ. Повторенемъ выса- 
сыван1я нЪсколько разъ можно удалить почти весь воздухъ изъ жидкости. 
Тогда помфщаютъ шарикъ въ водяную баню, которую постепенно нагрЪваютъ 
до 25°. Продержавъ жидкость при этой температур въ продолжеми нЪсколь- 
кихъ минутъ, осторожно открывають клапанъ и жидкость по каплямъ выпус- 
кають до тьхь поръ, пока уровень ея въ трубкЪ дойдетъ до нулеваго дЪле- 
мя шкалы и затфмъ нагрфваютъ воду въ бан до 50° Ц. Точка, до которой 
поднимается жидкость при этой температур, выразитъ непосредственно со- 
держан!е алкоголя въ °/,,—взсовыхъ или объемныхъ, смотря по тому, какъ 
устроена шкала. 

«Способъ этотъ примфнимъ къ испытан!ю веякихъ спиртныхъ жидкостей, 
а содержащ!яся въ нихъ растительныя вещества и соли не оказиваютъ суще- 
ственнаго вллян1я ва результаты, такъ какъ всЪ водные растворы солей и 
другихъ веществъ расширяются при указанныхъ температурахъ одинаково съ 
водою. По наблюденямъ же Тудикуми и Дюпре это имЪфетъ мЪсто между 
25 и 50° Ц. лишь при не слишкомъ крфпкихъ винахъ и содержащихъ не 
боле 5°/, экстракта. Указанные предфлы температуры взяты потому, что 
между ними расширене оказывается наибольшимъ; кромВ того обыкновенная 
температура воздуха по большей части ниже 25°, а потому легко можетъ быть 
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доведена до этой точки слабымъ нагр$вашемъ; при температур же высшей 
50° происходить испаренме алкоголя, что можеть повлечь за собою погрш- 
ность въ пробЪ. Цо опытамъ Саломона дилатометрь Зильбермана даетъ до- 
вольно удовлетворительные результаты, такъ какъ при 19 сдЗланныхъь имъ 
пробахъ разность между показанями этого прибора и дЪйствительнымъ со- 
держан!емъ алкоголя (по перегонкВ) составляла оть — 0,3. до —-0,85°/, и 
только въ одной пробЪ разность достигла —1,3%°/,. Но манипулящи съ при- 
боромъ весьма мзЗшкотны и обращен!е съ нимъ крайне затруднительно. 

«Въ заключен!е обзора способовъ и приборовъ для опредЖленя содер- 
жан!я алкоголя въ спиртныхъь жидкостяхъ остается указать на приборы, 
оспованные на капиллярности или волосности, и упомянуть о капельникт (сотре- 
г0и(ез) Дюкло, употребляемомъ во Франщи. 

«Гей-Люссакъ нашелъ, что въ волосной трубкВ дламетромъ въ 1,294 мм. 
вода поднимается до высоты 23,379 мм., а спирть удФльнаго вЪса 0,8196 
(—94,2°)—лишь до 9,398 мм. На этой разности поднятия воды и спирта всл$д- 
стые различнаго капиллярнаго ихъ притяжешя къ стеклу, основанъ, такъ на- 
зываемый, ликвометръ Мускулюса, состояшй изъ прямой или нЪеколько изог- 
нутой стеклянной трубочки съ волоснымъ каналомъ, снабженной дфлен!ями, 
которыя соотвфтствуютъ процентамъ алкоголя. Погрузивъ ниж конецъ тру- 
бочки въ вино, втягивають послЗднее чрезъ другой вонецъ ртомъ, затЪмъ 
поднимаютъ трубочку настолько, чтобы нижь!й конецъ ея касался уровня жид- 
кости и отсчитываютъ дЗлен!я по шкалЪ. По наблюденямъ Саломона и Бабо 
испытане помощью ликвометра даетъ, однако, весьма неточныя, а именно 
значительно болышя, противъ дЪйствительности, числа, въ особенности при 
изслВдован!и очень сладкихъ и богатыхъ экстрактомъ винъ, поэтому Туди- 
кумъ и Дюпре признаютъ приборъ Мускулюса совершенно негоднымъ даже 
для сколько нибудь приблизительнаго опредЪлен1я кр$пости винъ. 

«Отнюдь нельзя того же сказать объ энометръ АмагА, основанномъ, по- 
добно ликвометру Мускулюса, также на капиллярности и давшемъ, при опн- 
тахъ съ нимъ въ лаборатори Техническаго Комитета, ‘весьма удовлетвори- 
тельные результаты, близые къ результатамъ алкоголометрическаго испытан!я 
при помощи перегопки, какъ сказано будетъ ниже. Энометръ АмагА состоитъ, 
тлавнымъ образомъ, также изъ стеклянной трубки съ волоснымъ каналомъ, 
пропущенной при посредств$ двухъ каучуковыхъ пробокъ черезъ стеклянную 
муфту такимъ образомъ, что оба конца трубки выступаютъ изъ нея; черезъ 
небольшое боковое отверсте, въ ту же муфту впущенъ, также посредствомъ 
каучуковой пробки, термометръ, а самая муфта наполнена водою для защиты 
волосной трубки отъ прикосновемя рукъ и для устранен!я вообще вмяня 
температуры на капиллярное притяжене. Волосная трубка снабжена въ за- 
ключенной въ муфтЪ части д$лешями, соотвЪтствующими %/ алкоголя, а на 
верхвйй свободный конець ея надфта, при помощи каучуковой же пробки, 
другая, меньшая стеклянная муфточка съ короткой трубочкой, служащей для 
втягиван1я жидкости въ волосную трубку, чЪмъ устранено всасываюе непо- 
средственно черезъ конецъ волосной трубки. 

«Опредфленный объемъ вина или другой спиртной жидкости (50 куб. сант.) 
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наливается особой пипеткой въ металлическую чашечку съ поперечной плас- 
тинкой и отверстемъ въ послфдней для нижняго конца волосной трубки. 
Вставивъ энометръ въ это отверсте, производятъ всасыван!е черезъ трубочку 
малой муфты, пока нЪеколько капель жидкости не перейдетъ черезъ верх!й 
конецъ волосной трубки въ муфточку; затБиъ даютъ опуститься жидкости до 
постояннаго уровня въ трубочкЪ и отсчитывають соотвфтетвенное дЪфлене. 

«Къ прибору приложена таблица для поправки на температуру, въ зави- 
симости отъ крЪфиости вина. 

‹Счетчикъ-капельникъ Дюкло состоитъ изъ пипетки емкостью въ 5 куб. 
сант. съ отверстемъ такого разм$ра, что 5 куб. сант. перегнанной воды при 
температурЪ 15°Ц. даютъ при вытекан!и изъ пипетки ровно 100, а такое же 
количество абсолютнаго алкоголя— 270 капель. 

«Къ счетчику принадлежитъ особая таблица, показывающая число капель, 
даваемыхъ различными смЪфсями спирта съ водою. Приборъ Дюкло наиболЪе 
пригоденъ для испытан!я слабыхъ спиртныхъ см%Ъсей и, при кр%пости таковыхъ 
отъ 0 до 59/0, онъ, по увфреню Дюкло, даетъ даже болЪе вЪрные результаты, 
нежели спиртомфръ, такъ какъ при иснытан!и посл днимъ неизбЪжна в3Зко- 
торая погрф шпость отъ влян1я волосности. Капельникъ-счетчикъ предназначенъ 
для пробы собственно такихъ винъ, удЪльный вЪеъ которыхъ близокъ къ 1,0, а 
потому сладыя и богатыя экстрактомъ вина необходимо разбавлять надле- 
жащимъ количествомъ воды. 

«Ознакомившись съ главнфишими способами и приборами для испытаня 
крЪпости випъ, остается сдфлать оцЪфнку ихъ примВнимости для предпо- 
лагаемой, указанной въ началЪ доклада, цЪфли, принявъ при этомъ во вни- 
ман!е результаты и тЪхъ пробъ, которыя были сдфланн посредетвомъ н}ко- 
торыхъ изъ приведенныхъ способовъ въ лаборатории Комитета. Таюя испытания 
были произведены: 1) по способу перегонки (еъ пикнометромъ и спиртомЗромъ), 
2) съ эбуллюскопами Саллерона и Амага и 3) съ энометромъ АмагаА. При 
этомъ получились слЪдующие результаты: | 


Способы испытания. 


Отгонка. Эбухл1оскойъ. — ей 
съ пик- — соепир- ыы 
Сорта винт. номет- томф- Амага. (Саллерона. : Е 
ромъ. ромъ. > 
Содержанте алкоголя въ объемныхь процентатъ: 
1) Каракентское...... 12 — 126 Ши ИМ 12 
2) » В — 18.45 11,6 12,2 
3) Кахетинское бЪлое... 13 — 13,50 12,35 13,0 
4) у красное. . — 11,6 12,40 11,35 12,00 
5) Чихирь (изъ ст. Шел- 
козаводской)....... 8,25 1.90 8,60 — 8,15 
6) Чихирь (изъ ст. Черв- 
ленной)......... 6,1 5,90 6,30 - 5,80 


Кром того испытанъ былъ надъ чистыми смЪфеями спирта и воды ка- 
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пиллярный приборъ Траубе, давший, сравнительно съ пикнометромъ, сл$- 
дующ!е результаты: 
Содержан!е алкоголя въ объемныхъ процентахъ: 


по пикнометру. по прибору Траубе. 
1,19/о 1,19/о 
1,8 » 1,7 » 
3,0 » 3.0» 
9,8 » 9,9 » 
20,0 » 19,9 » 


«Что касается пригодности и удобопримфнимости описанныхъ способовъ 
и приборовъ, то первый изъ нихъ—алкоголометрическое изелЪдоване вина съ 
помощью перегонки, при испытани отгона спиртомфромъ—не представляетъ, 
собственно говоря, особыхъ трудностей и вовсе не такъ сложно, чтобы не могло 
быть выполнено чинами акцизнаго надзора, тфмъ болЪе, что манипулящи по 
опред$леню крЪиости отгона спиртом$ромъ т$ же, каыя имфютъ м3%ето при 
учетВ спирта и съ которыми акцизный надзоръ близко знакомъ. Неудоб- 
ство же этого способа заключается въ чрезвычайной его продолжительности и 
въ сопряженной съ нею потерЪ времени, а равно въ необходимости имЪть для 
производства изслВдован!я сколько нибудь удобное помфщене и нЪкоторыя 
друг1я необходимыя приспособленя и, наконецъ, въ недостаточной удобопере- 
носвости аппарата со всЪми его принадлежностями. 

«Поэтому едва-ли можно рекомендовать примфневе означеннаго способа, 
въ особенности при ТЪхъ неблагопрятныхъ услов1яхъ, которыя, безъ сохнЗ я, 
встр$Зтятея на КавказЪ, преимущественно же въ Закавказскохъ Краф. 

«Гораздо проще и удобнфе употреблене эбулл1оскопа, въ особенности 
приборовъ Малигана, а еще болЪе Саллерона, если только они вадлежащимъ 
образомъ вывфрены, такъ какъ эбулллюсконъь АмагаА уже сложнЪе, объемистЪе 
и значительно дороже. 

«Важнишее достоинство эбулллоскоповъ—скорость испытавшя, но за то 
‚тлавная ихъ составная часть-—термометръ, на которомъ основано все испы- 
тан!е, можеть при перевозкахъ сдЪфлаться неисправнымъ (отъ раздЪлевшя 
ртути). 

«Вапориметръ совершенно неудобенъ по сложности своего устройства, 
по требуемымъ имъ предосторожностямъ и особенной тщательности при обра- 
щени съ нимЪ, а также по манипулящямъ со ртутью и, наконець, по своей 
ломкости и неудобопереносности. 

‹Дилатометрь по своей идез весьма простъ, во обращене съ нимъ, 
какъ уже замЗчено, затруднительно, мЪшкотно и требуетъ особой аккуратности. 

‹Самымъ удобнымъ, повидимому, оказывается энометръ Амага, какъ по 
простот$ обращеня съ нимъ, такъ и по своей портативности; результаты-же, 
полученные посредствомъ его въ лаборатори Техвическаго Комитета, при ис- 
пытан1и обыкновенныхъ кавказскихъ винъ (съ каковыми главнымъ образомъ и 
придется имфть дфло акцизному надзору), достаточно удовлетворительны. По- 
этому казалось бы возможнымъ рекомендовать примБнене этого нрибора (предва- 


. 
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рительно хорошо провфреннаго и, въ случа надобности, снабженнаго указа- 
н1ами для поправокъ) для большинства тЪхъ случаевъ, когда акцизному 
надзору будетъ предстоять опредфлен1е крЪпости винъ, предназначевныхъ 
къ сдабриваню спиртомъ. Показане энометра тфмъ вфрнЪе, чЪмъ слабфе вино. 

«Для повфрки же энометра, отъ времени до времеми, & равно въ случаяхъ 
сомнЪн1я, могъ бы въ мФетахъ производства винодфл1я служить эбулл!оскопъ 
Саллерона или Малигана. 

«Стоимость энометра АмагА—14 фр., а эбулл1юсконовъ: Малигана—80 фр., 

Саллерона—75 фр. и АмагА—115 фр.>. 

Обсудивъ доводы изложеннаго доклада, Техничесый Комитетъ, съ своей Заключеше Тех- 
стороны, призналъ за энометромъ Амагь преимущества въ отношен!и порта- ИИческаго Коми- 
тивности и скорости опредзленя, почему полагалъ пробрЪсти, на первое Ве 
время, 10 такихъ приборовъ для испытан!я ихъ на практивЪ, такъ какъ, по 
мнЪн!ю Комитета, можно опасаться, что при примфнен!и энометра лицами 
акцизнаго надзора, вслЪфдстве засорен:я волосной трубочки прибора и труд- 
ности ея очистки, приборъ этотъ будетъ давать невфрныя показан1я. 

Вм$стЪ съ симъ Техническй Комитетъ, имфя въ виду, что изъ всВхъЪ 
приборовъ этого рода самые точные результаты можетъ давать только пере- 
гонный аппаратъ, пришелъ къ заключен!ю, что во всякомъ случа перегон- 
ный аппаратъ долженъ быть признанъ, какъ основной провзрочный приборъ. . 
Принявъ же во внимане дороговизну, значительные размфры этого при- 
бора и продолжительность времени, необходимаго для перегонки, Коми- 
тетъь не нашелъ возможнымъ ввести указанный въ докладф типь перегон- 
наго аппарата для всеобщаго употреблення и предложилъ отнестись къ 
Управляющему акцизными сборами Тульской губ. съ запросомъ, нельзя ли 
отъ Тульскихъ кустарей прюбрфсти подобный перегонный аппаратъ по боле 
дешевой цЪн$. 

Не остановившись, такимъ образомъ, на окончательномъ выборЪ прибора 
для опредЪлен1я крЪпости виноградныхъ винъ, Технический Комитетъ поручилъ 
членамъ Комитета Л. Н. Шишкову и В. Н. Андрееву продолжать испытан!я 
съ другими, служащими для той же цфли, приборами, между коими Комитетомъ 
обращено было особое вниман!е на капельницу Саллерона, представхяющую, по 
мн8н!ю Комитета, въ высшей степени простой, портативный и дешевый приборъ. 

Названные члены Комитета, сдЪлавъ рядъ испытан въ предложен- 
номъ имъ направлен!и, въ апрфлЪ 1887 г. представили на обсуждеше Ко- 
митета нижесл6дующ!ий докладъ о результатахъ испытан1я нфкоторыхъ ри 
ровъ для опред$левшя крфпости виноградныхъ винъ. 

«Въ засфдани 31 минувшаго марта Техническимъ Комитетомъ пору- Докладъ членовъ 
чено было произвести рядъ сравнительныхъь опытовъ съ нФкоторыми при- Комитета В. Н. 
борами, служащими для опредфлен!я врЪпости виноградныхъ винъ, съ цЪлью не _. > 
избрать способъ испытан1я, ваибол$е удобный для примЗнен!я его въ акциз- зультатахь исны- 
ной практикВ на Кавказъ. тан1я нфкоторыхъ 

«Для производства опытовъ взято было два сорта Кавказскаго (Кахетин- приборовъ для 
скаго) вина изъ магазина Годз!ева: одно красное, а другое б%лое—(цною по ОПрельлевня врЪ- 
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«Содержане спирта въ этихъ винахъ было опредфлено посредствомъ 
перегонки ихъ въ м$Фдномъ перегонномъ аппаратЪ (съ кубикомъ въ 500 куб. 
сантиметр.), служащемъ для пробы бражекъ, и испытан1я отгона помощью 
пикнометра, причемъ получились стЪдующ!е результаты: въ красномъ вин 
оказалось-—12,6%/ а въ б$ломъ—13,15%/ алкоголя. 

«Въ виду того, что довольно значительный размфръ и вЪеъ этого при- 
бора препятствуютъ удобному примфнен!ю его въ акцизной практикЪ на 
КавказВ, быль испытанъ для той же цзли перегонный аппаратикъ Саллерона 
значительно меньшаго размра и потому боле удобопереносный. 

«Перегонка въ этомъ приборЪ, съ посл$дующимъ испыташемъ отгона 
помощью приложеннаго къ нему волчка Гей-Люссака, дала, результаты весьма 
близке къ вышеуказаннымъ, & именно: въ красномъ винЪ показала 12,75%, 
а въ бВломъ—13,29/о алкоголя по перевод на °/о Траллеса. Между тЪиъ 
перегонка на большомъ кубикВ продолжается около 4 часовъ, тогда какъ 
съ приборомъ Саллерона все испытан1е легко оканчивается въ полчаса. По 
опыту перегонки, произведенному въ металлическомъ кубикЪ, взятомъ изъ 
прибора для опред$левня вкрФпости водокъ, самый процессъ ея оканчивается 
въ значительно меньший промежутокъ времени, а именно въ 10 м., тогда 
какъ въ стеклянномъ кубик собственно перегонка продолжается около 
20 минутъ. 

«Въ виду этого послФдняго преимущества, а равно соглас1я между собою 
результатовъ, полученныхъ при испытан!и вина обоими указанными прибо- 
рами, казалось бы возможнымъ остановиться на образцЪ Саллерона, сдЗлавъ 
въ немъ, однако, изм$неня, съ цзлью большей прочности и болЪе удобнаго 
для акцизнаго надзора обращен1я съ нимъ, а именно: замфнивъ стеклянный 
вубикъ и соединительную трубку таковыми же мздными, а приложенный къ 
прибору волчекъ Гей-Люссака — малымъ стекляннымъ спиртомфромъ по 
Трахлесу. 

«Что касается прочихъ приборовъ, служащихъ для испытан!я кр$зпости 
виноградвыхъ винЪ, & именно: эбулл!оскопа, энометра и капельнаго счетчика 
(сотрёе-роцез), то въ отношени перваго Комитеть уже высказалъ свое 
мн$н!е, признавъ его неудобоприм$нимымъ, вслВдств!е легкой порчи термо- 
метра при перевозкВ (въ особенности при существующихъ далеко не благо- 
праятныхъ условяхъ и способахъ передвижен!я акцизнаго надзора на Кав- 
каз$, а также въ виду сложности прибора и его дороговизны); къ тому же 
разм%ръ наименьшаго изъ эбуллоскоповь Саллерона съ упаковкой нисколько 
не уступаетъ размЗру упомянутаго выше малаго перегоннаго аппарата по 
образцу того же механика. Энометръ, какъ по прежнимъ опытамъ, такъ и 
по вновь сдзланнымь при помощи его испытанямъ вышеупомянутыхь винъ, 
далъ результаты вполнф удовлетворительные, показавъ въ красномъ вин 
12,7%/о, а въ бВломъ—13,2%/о. Несмотря, однако, на такое близкое по резуль- 
татамъ сходство со способомъ перегонки, нельзя рекомендовать энометръ въ 
исключительное употреблеше для опредЗлен1я крФфпости виноградныхъ винъ 
(т. е. нельзя ограничиваться испыташемъ ихъ во всфхъ случаяхъ только по- 
средствомъ одного этого прибора), такъ какъ волосная трубка энометра можетъ 
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легко засоряться и каналъ ея съуживаться, а тогда показан!л прибора будутъ 
невЪрны. Тфмъ не мен$е, имЪя въ виду, что испытане вина носредствомъ эно- 
метра производится чрезвычайно скоро и удобно, а самый приборъ невеликъ, 
можно было бы придать его къ переговному аппарату Саллерона въ видЪ 
дополнительнаго способа, показан1я котораго, въ случа надобности, должны 
быть контролируемы посредствомъ перегонки и спиртом$ра, съ соблюдешемъ 
при этомъ нЪкоторыхъ необходимыхъ предосторожностей и условй, какъ-то: 
подвергать испытаню вино, предварительно проц$женное черезъ плотную 
ткань, а еще лучше черезъ бумагу, волосную же трубку всегда содержать въ 
чистотф, тщательно промывая ее чистой водой (& если можно слабымъ рас- 
творомъ соляной кислоты), по окончани каждаго испытаня. Наконецъ, быль 
испытанъ капельный счетчикъ и притомъ дволкой формы: въ видф колбочки 
съ носикомъ и въ видЪ пипетки. Въ первомъ случа необходимо было впу- 
скать опредфленный объемъ жидкости, отмфренный особой пипеткой, тогда 
какъ во второмь—это отмфриваше производилось самымъ капельникомъ. Въ 
обоихъ случаяхъ не удалось, однако, получить достаточно постоянныхъ ре- 
зультатовъ, такъ какъ въ числ вытекавшихъ капель оказывались колебания, 
доходивиия до 4-хъ и болЪфе капель, что, принимая колебан1я въ обЪ сто- 
ровы, можеть давать ошибку до 2% алкоголя; кромЪ того, разница въ по- 
казан1яхъ въ значительной степени зависить оть температуры, отъ большей 
или меньшей скорости истеченя жидкости, оть малЪйшаго засорешя от- 
верст!я (которое иногда трудно замЪтить). Велфдстые всЪхъ этихъ причинъ, 
погрфшность въ наблюденяхъ можетъ быть весьма значительною. ВыЪетВ съ 
тфмъ, такъ какъ ограничиваться однимъ или двумя наблюден!ями нельзя, а 
необходимо дЪфлать ихъ нЪфсколько, причемъ каждое изъ нихъ продолжается 
оть 3 до 5 мин., то и время, потребное для испытаня вина посредствомъ 
капельнаго счетчика, будеть едва-ли мензе того, сколько требуетъ испытане 
помощью перегонки, въ особенности при металлическомъ кубикЪ. Во всякомъ 
случаЪ, еслибы капельный счетчикъ и удалось измф$нить такимъ образомъ, 
чтобы онъ, при наиболфе удобной формЪ и возможномъ устранени вляшя 
субъективности наблюдателя, давалъ болЪфе постоянныя показан!я, примф- 
нене его для испытан1я крЪпости винъ, какъ према единственнаго, безъ 
повфрки его показан!й другимъ, болфе надежнымъ способомъ, было бы столь 
же рискованнымъ, какъ и употреблене одного энометра. 

‹Итакъ, одинъ только способъ перегонки при помощи н$сколько видоиз- 
ифненнаго прибора Саллерона оказывается виолнЪ надежнымъ и, вмЪств съ 
тфмъ, какъ по размфрамъ сего прибора, такъ и шо обращен1ю съ нимъ, до- 
вольно сподручнымъ для акцизнаго надзора, который едва-ли встр$титъ особое 
затруднене при производств перегонки; съ употреблешемъ же спиртом ра для 
испытан!я отгона вадзоръ этотъ достаточно знакомъ>. 

Согласившись съ заключенемъ докладчиковъ, что лучшимъ и наиболЪе 
надежнымъ иприборомъ для опредЪленя ЕрФпости виноградныхъ винъ сл$- 
дуеть считать перегонный аппаратъ, Техническй Комитеть положилъ з8- 
казать 100 штукъ перегонныхъ аппаратовъ, въ томъ числЪ 50 штукъ съ 
м$дными кубиками, а 50—<0 стеклянными, причемъ, имя въ виду заявлене 

* 
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тульскихъ кустарей о цфнахъ изготовляемыхъ ими перегонныхь аппаратовъ, 
заказъ этоть произвести въ Тулф у кустарей, а разработку деталей устрой- 
ства самыхъ аппаратовъ предоставить Непрем$нному Члену, по соглашен!ю 
съ Орловскимъ и Тульскимъ Управляющими акцизными сборами, при чемъ 
главн-йшее вниман!е должно быть обращено на портативность аппарата. 

Кром того, Техничесый Комитетъ призналъ полезнымъ выписать изъь 
Парижа 20 штукъ энометровъ для испытан!я удобопримЪнимости ихъ на 
практик$ и нашелъ необходимымъ для руководства акцизныхъ чиновниковъ 
составить описаше перегонныхъь аппаратовъ съ приложенемъ таблицъ для 
испытан1я слабоградусныхъ спиртовъ \). 


6. М8ропрят1я по вывозу спирта за границу, 


Разрабатывая проекть измфнен!я правилъ по вывозу спирта за границу, 
Департаментъ Неокладныхъ Сборовъ, въ апрзлЪ 1887 года, предложилъ на 
обсуждене Техническаго Комитета, по данному предмету, сл$дующия два 
положен1я: а) установить выдачу прем!и, какъ вывозной, такъ и путевой, не 
безакцизныме спиртомъ, а деньгами, и 6) поставить отчислеше преми на пу- 
тевую трату въ зависимость лишь отъ разстоян1я при передвижен!и спирта, 
не принимая въ разсчеть времени нахождевя онаго въ пути. 

При опредЗлени разм$ра самой преми указывалось ва необходимость 
имЪть въ виду, что съ отчислешемъ отправителю безакцизнаго спирта, онъ, 
отправитель, получаетъ на каждый градусъь не 9 коп., т. е. существовавций 
въ 1887 г. акцизъ, а менфе, и именно менфе на столько, на сколько акцизъ 
понижается всею массою обращающагося на рынкВ перекура. 

Въ перодъ 1885—86 годовъ, по свЗдфямъ Департамента Неоклад- 
выхъ Сборовъ, на общую выкурку въ 3.142.040,800° отчислено безакцизно 
перекура 211.340,200°, т. е. безакцизный перекуръ составлялъ 6,7 и по- 
нижалъ акцизъ на 0,6 коп., слЗдовательно акцизъ составлялъ въ дЪйстви- 
тельности не 9 коп. (1887 г.) съ градуса, а 8,4 коп. 

ДалЪе обращалось вниманше на то, что если принять при такомъ раз- 
счет» количество вывезеннаго за границу спирта и отнести весь безакцизный 
перекуръ, обращающися на внутреннемъ рынЕ$, къ потребленному внутри страны 
вину, то акцизъ еще н$зсколько понизится и составить приблизительно 81/4 к. 

Такимъ образомъ, отправителямъ спирта за границу, вмЗсто отчисленя 
безакцизнаго спирта, за каждый градусъ спирта могло бы быть выдаваемо 
не боле послЗдней цифры, т. е. 81/4 коп., нои эту цифру предполагалось еще 


1) Выписанные изъ Парижа энометры АмагА были испытаны въ Техническомъ 
Комитет 8; для руководства же лицъ акцизнаго надзора при испытан!и кр$пости винъ 
Техническимъ Комитетомъ составлены: «Наставлене къ употреблен1ю энометра АмагА», 
снабженное таблицею поправокъ, выраженныхъ ВЪ '/10 процента крфиости, для тем- 
пературъ отъ 5° до 20° Ц. и вкрфпостей вина отъ 0 до 15°%/, и «Описаше и способъ 
употреблен1я перегоннаго прибора, служащаго для опред$лен!я кр%пости виноград- 
НЫХЪ ВИНЪ», КЪ Каковому описаню приложена таблица для опредфлен1я кр$пости 
слабаго спирта, а именно, отъ 0 до 20% и для температуръ отъ --4° до --20' Р., взя- 
тая изъ оффищально изданныхъ таблицъ къ сниртомВру Траллеса. 
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понизить, въ виду того, что при выдачЪ$ преми безакцизнымъ спиртомъ 
отправитель не получаетъ соотвЪтственвой сумиы, такъ какъ онъ, несомнВнно, 
теряетъ нЪсколько при продаж безакцизной преми. Поэтому, безъ всякаго 
стфенен1я для экспорта спирта и, быть можетъ, даже съ нфкоторою выгодою 
для него, признавалось возможныхъ установить выдачу преми за вывозимый 
за границу спиртъ деньгами, въ размЪрЪ 8 коп. за каждый причитающийся 
градусъ преми. 

Что касается втораго положен1я—отчислен1я премти на путевую трату, 
соотвфтственно только разстояню при передвижен!и спирта, независимо отъ 
времени нахожден!я его въ пути, то установлене такого порядка признава- 
лось необходимымъ потому, что, хотя правилами 16 января 1884 года о вы- 
возв спирта за границу, согласно закону 27 декабря 1883 года, и установ- 
лены предЪльные сроки для нахожден1я транспортовъ спирта въ пути, смотря 
по разстоянию,—каковые сроки даютъ право ва полученме путевой преми въ 
томъ или другомъ рази$рф,—тЪиъ не менфе, злоупотреблен!я, зам ченныя 
уже раньше, а именно—преднамТренная задержка транспортовъ, съ цЗлью 
полученя высшей премии, не прекратились вполнз и иосл$. 

Технический Комитетъ, по отношению къ предложеню о выдачВ вы- 
возной преми не безакцизнымъ спиртомъ, & деньгами, въ разм$рЪз 8 коп. за 
каждый причитаюпийся градусъ преми, вполнЪ присоединился къ мнфв1!ю Де- 
партамента Неокладныхъ Сборовъ '). Что же касается установлен1я отчислен!я 
према на путевую трату, въ зависимости лишь отъ разетояня, не принимая 
въ разечетъ времени нахожден1я транспорта спирта въ пути, то Технический 
Комитетъ, имфя въ виду, что многе спиртоотправители спекулируютъ на за- 
держкВ транспорта въ пути, ради получеюя большей премии, но находя въ 
то же время этотъ вопросъ недостаточно разработаннымъ, полагалъ необхо- 
димымъ продолжить его разработку, рьшивъ, однако, въ принцип, что и пу- 
тевая прем1я должна быть выдаваема не натурою, т. е. не безакцизнымъ спир- 
томъ, а деньгами. 


7. Малом рная стеклянная посуда, 


Чивовникомъ для занятий по судебной части при Департамент Неоклад- Записка П. Е. 
ныхъ Сборовъ П. Е. Харламовымъ, по поручен!ю Департамента, составлена была Харламова о из- 
въ 1887 г. записка «о малом рной стеклянной посуд$», переданная, по распоря- омерно И 
жен!ю Департамента, на разсмотр ве члена Техническаго Комитета А. Д. Дми- и 
трева, который представилъ Департаменту по сему предмету свой отзывъ; & 
за симъ, какъ записка П. Е. Харламова, такъ и отзывъ А. Д. Дмитрева, въ 
конц того же 1887 года, были представлены на обсуждеше Техническаго 
Комитета. 


') Высочайше утвержденнымъ, 9-го 1юня 1887 г., мнфшемъ Государственнаго 
Совфта постановлено (пун. 12): при вывозВ спирта за границу установленная прем!я 
и процентъ на путевую трату выдаются зачетными въ уплату акциза квитанщями, 
считая по 8 коп. за каждый градусъ спирта, причитающагося отправителю безакцизно, 
кром$ спирта фруктоваго и винограднаго, каждый градусъ коего считается по 31/з к: 
при акцизВ въ 4 к., съ соотвфтствующимъ увелнченемъ по мфр$ увеличен1я акциза. 
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П. Е. Харламовъ въ начал своей записки сообщаетъ, между прочимъ, 
о томъ, что ‹ Управляющие акцизными сборами губерн!й: Олонецкой, Ломжин- 
ской, Плоцкой и Сувалкской, Ярославской и С.-Петербургской почти одновре- 
менно (въ конц$ 1885 и въ начал В 1886 г.) донесли Департаменту Неоклад- 
ныхъ Сборовъ, что во ввЪренныхъ имъ управлен1яхъ водочными заводами, вкла- 
дами и вообще заведен!ями, выпускающими акцизные напитки въ стеклянной 
посудф, сказанная посуда употребляется неклейменая и неполном рная, при- 
чемъ, однако, въ нфкоторыхъ случаяхь, не представляется возможнымъ об- 
винять торговцевъ питьями за неполномфрную посуду, а иногда даже и лицъ, 
занимающихся розливомъ, такъ какъ стеклянные заводы выдфлываютъ не- 
полном рную посуду», и что Управляющий акцизными сборами С.-Петербург- 
ской губ., на запросъ Департамента по поводу одного представленмя Управ- 
ляющаго акцизными сборами Олонецкой губ. о неполном рной посуд$, «до- 
носить, что во ввЗренномъ ему Управленши неоднократно возбуждался во- 
просъ о затруднен!яхъ, встр$чаемыхъ водочными заводами по прюбр$теню 
мелкой стеклянной посуды для розлива водочныхъ издфлй, что одна лишь 
крупная посуда въ одно, въ '/2 и 14 ведра и отчасти въ ‘Йо ведра выпу- 
скается стеклянными заводчиками въ продажу съ точно измЗренною вмЪсти- 
мостью каждаго отдВльнаго экземпляра; вся же остальная мелкая посуда въ 
120, Ио, Мо И 200 ни однимъ стекляннымъ заводомъ при выпускВ не из- 
м+ряется въ точности и обычаемъ установлено считать такую посуду надле- 
жащей емкости въ томъ случа, если взятая въ нислф, соотвЁтетвующемъ 
цфлому ведру, она вм щаетъ въ себЗ въ сложности не мене ведра, т. е. если въ 
Дваддать '/20-хъ или въ сорокъ 1/40-хъ ит. д. можетъ быть разлито ровно ведро; что 
такой способъ повфрки стеклянной посуды практикуется и Мировыми Судьями 
при раземотр$н!и возбужденныхь у нихъ обвинен въ продаж кр$пкихъ 
напитковъ въ посуд$ неузаконенной емкости; что подобный способъ измЪ- 
ренев1я мелкой стеклянной посуды принятъ всфми стеклянными заводчиками и 
считается ими вполнЪ законнымъ и что посему мелкой стеклянной по- 
суды болЗе тщательной выдЪлки въ торговл вовсе не обращается и водоч- 
ные заводчики лишены всякой возможности пр1обрЪтать иную болфе пра- 
вильную посуду, & акцизный надзоръ. не имфетъ никакихъ средствъ къ иско- 
ренен1ютакой не нормальности. ЁКъ этому С.-Петербургеюй Управляющй при- 
совокуплялъ, что требован!е розлива водочныхъ издфлш и другихъ кр$пкихъ 
напитковъ лишь въ посуду установленной закономъ емкости находится въ 
прямой зависимости отъ точнаго соблюденя стеклянными заводчиками ст. 
2771 Уст. Торг., въ которой сказано, что заводчики обязаны выдфлывать 
стеклянную посуду такой величины, чтобы она была вмЗетимостью не мене 
представляемой ею м$ры, подъ опасешемъ взыскав!й, опредЗленныхъ въ ст. 
1178 Улож. о наказ.>. 

ДалЪе въ запискВ указывается, что «Департаментъь Торговли и Манву- 
фактуръ, по вопросу о приняти м3Ъръ къ тому, чтобы стеклянные заводы не 
выпускали неполномфрной посуды, въ 1886 г. ув$домилъ, что, по его мнф- 
ню, для устранев!я злоупотреблен1й по обращен!ю въ торговл неполном р- 
ной посуды, слЪдовало бы подтвердить полищи о точномъ исполнении воз- 


— 331 — 

ложенной на нее статьями 2768—2778 Уст. Торг. обязанности и что, кромЪ 
того, казалось бы полезнымъ возложить на акцизный надзоръ обязанность 
привлечен!я къ законной отвфтственности торговцевъ питьями за злоупотреб- 
лен!е неполном$рной посудой, такъ какъ очевидно, что заводы, выпуская по- 
добную посуду, удовлетворяютъ спросу заказчиковь и въ случа прекра- 
щев!я такого спроса заводы вынуждены будутъ приготовлять посуду не ме- 
нфе узаконеннаго объема». 

Излагая свои соображен!я по данному предмету, П. Е. Харламовъ въ 
запискЪ своей замфчаетъ, что «совокупный смыслъ узаконенй о торговой 
мЪрф жидкихъ тЬль и въ особенности напитковъ, облеженвыхь акцизомЪ, о 
надзор за обращенемъ въ торговлЪ узаконенныхъ мфръ, о взыскашяхъ за 
нарушен!е сихъ правилъ и о порядкВ наложевн!я таковыхъ взысканий (ст. 
2747, 2748 по продол. 1876 г., 2753, 21756, 2159, 2765, 2768—2718, 3180, 
2782, и 2800 примЪч. Уст. Торг.; ст. 1175—1179 Улож. 0 наказ. изд. 
1885 г. и ст. 34 правилъ о взысканяхь за нарушеше Уст. © пит. сборЪ 
по продол. 1883 г., а равно ст. 173—176 Ует. о наказ. налаг. Мировыми 
Судьями и ст. 1666, 1667 Улож. о наказ.) приводять къ слздующимъ за- 
ключен!ямъ: ‹посуда, въ которой отпускаютея акцизные напитки, должна 
быть полномфрной и притомъ обязательно клейменой, преслЗдуются же 
различно: неполномфрность (сама по себ), неклейменность (сама по себЪ) 
и неполном$рность, соединенная съ неклейменностью—какъ три различныхъ 
проступка, влекупие за собою три разныхъ наказан1я; кромВ того, разли- 
чается одно нахождене въ заведении для розлива вина посуды съ означенв- 
ными недостатками и наполнене такой посуды акцизными напитками. По- 
слЪднее наказуется строже. Указаннымъ видамъ и степенямъ отв тственности 
подвергаются: 1) всЪ торговцы акцизными питьями, безь различ я торгов- 
цевъ, пользующихся правомъ розлива, отъ торговцевъ, отпускающихь питья 
въ запечатанной посуд$, и 2) стеклянные заводчики, приготовляющие неклей- 
меную и маломфрную посуду, когда имъ извфстно, что эта посуда предна- 
значается для валива акцизныхъ напитковъ....... 

«Возбуждене пресл$дованя противъ стеклянвыхъ заводчиковъ за мало- 
мЪфрную и неклейменую посуду», по мнфню П. Е. Харламова, ‹возможно 
только въ двухъ случаяхъ: или 1) когда полищя застанетъ на стеклянномъ 
заводВ самое приготовлене маломфрной и неклейменой посуды и притомъ при- 
готовлене сознательное для торговцевъ акцизными напитками, или 2) когда 
сами торговцы питьями принесутъ на это жалобу». 

«Обязанности полищи», говорится далЪе въ запискЪ, «такъ многочис- 
ленны, что было бы по меньшей мзрЪ несправедливо обвинять полищю въ тоиъ, 
что на ея обязанности лежитъ наблюден!е за правильностью выдФлки буты- 
локъ для акцизныхъ напитковъ, и что она этой своей обязанности не испол- 
няетъ. Такимъ образомъ этотъ (первый) случай предупрежденя выдлки мало- 
мЪрныхъ бутылокъ надобно считать вполнф недфйствительнымъ. Остается еще. 
случай— жалобы торговцевъ. Но этотъ случай недЪйствительнзе перваго...» 

‹Отъ маломфрной стеклянной посуды для авЦцизныхь напитковЪъ», какъ 
замЗчаетъ П. Е. Харламовъ, «наживаются, конечно, не стеклянные заводчики, 
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& торговцы питьями и притомъ по преимуществу тф изъ нихъ, коимъ пре- 
доставлено празо розлива питей и отпуска ихъ въ запечатанной посудЗ. При 
высот акциза и отсутстви какого либо контроля за правильностью розлива 
и за полномфрностью посуды ........ сл6дуетъ думать, что торговцы 
питьями, пользующеся правомъ розлива напитковъ, прямо заказываютъ мз- 
ломфрную посуду, такъ какъ они отъ этого извлекають слишкомъ большя 
ВЫГОДЫ, 

«Вотъ почему», прибавляетъ П. Е. Харламовъ, «нельзя не согласиться съ 
заключен1емъ Департамента Торговли и Мануфактуръ о томъ, что главнымъ 
средствомъ возстановлен1я полном рной посуды ` должно быть преслдование 
не столько стеклянныхъ заводчиковъ, сколько торговцевъ питьями>. 

Въ заключене своей записки П. Е. Харламовъ указываетъ, что въ борьбЪ 
съ злоупотреблешемъ маломфрной посудой, съ недоливомъ посуды и отчасти 
еъ низкопробностью вина, «первою мЗрою надо бы считать подписки, установ- 
ленныя ст. 2777 Уст. Торг., главнымъ же образомъ слздовало бы подчинить 
строгому контролю акцизнаго вздомства самый розливъ вина—такъ, чтобы роз- 
ливъ этотъ производился обязательно въ присутетвм должностнаго лица акциз- 
наго вЪдомства, причемъ это лицо, предварительно розлива, опред$ляло бы кр3- 
пость предназначаемаго къ розливу вина и пров ряло бы полном рность посуды. 
‹Вмзст съ тЬмъ›, говорится въ запискЪ, «было бы цфлесообразно установить 
закономъ форму бутылокъ для акцизныхъ напитковь или, по крайней м$рз, 
обязательство для стеклянныхъ заводчиковъ дфлать на бутылкахъ нарЪзку или 
черту, означающую м$фру жидкости, подобно тому, какъ это установлено для 
пивныхь кружекъ '), и клеймо стекляннаго заводчика»... «Во всякомъ слу- 
чаЪ >, заключаетъ составитель записки, ‹вЪ настоящее время (1887 г.) вопросъ 
© неполномрности бутылокъ слЗдуетъ разрзшить законодательнымъ путемъ, 
пересмотромъ законовъ о м8рЪ жидкихъ тфлъ и съ согласовашемъ ихъ съ 
системой учета акциза». 

Отзывъ члена Ко- Относительно отзыва члена Техническаго Комитета А. Д. Дмитрева по 
а. _ — вопросу о неполномЪ$рной стеклянной посудВ слФдуетъ замЪтить, что, по раз- 
П. Е Хараамова смотрЗнши указанной выше записки П. Е. Харламова, А. Д. Дмитревъ въ 
относительно мало- ОТЗЫВ своемъ привелъ слЗдующя соображешя и заключен!е: ‹неполномЪр- 
мЪрной стеклянной ной посуды обращается въ торговл много; иногда сами торговцы заказы- 
посуды. ваютъ стекляннымъ заводчикамъ такую посуду, чтобы изъ ведра выходило 
42 сороковыхъ или 21 бутылка и т. п., но и при полномфрной посуд$ обм$ръ 
также совершается: въ нее наливаютъ неполную мЗру жидкости. Для устра- 
неня этого злоупотребленя представляется дЪйствительнымъ только надзоръ 
за правильною розливкою вина со стороны Акцизнаго Управлен1я; но при 


1) На основанйи ВысочайшЕ утвержденнаго 15 Января 1885 г. мнфнйя Госу- 
дарственнато Сов$та, статьею 37 Уст. о пит. сб., изд. 1887 г., установлено, что «въ 
трактирахъ и хругихъ питейныхъ заведеншяхъ съ кружечною продажею пива дозво- 
ляется употреблять только тавя кружки, на которыхъ означена емкость, соотв$т- 
ствующая опред$леннымъ частямъ ведра. При налив кружки высота пива въ ней 
должна достигать означенной черты». 
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настоящемъ положени дЗла этотъ надзоръ парализуется отсутстнемъ вся- 
кихъ опредфленныхъ и единообразныхъь правилъ относительно способа по- 
вЪрки розлива вина. 

‹ДЪло въ томъ», говорится далфе въ отзывЪ, ‹что если взять посуду въ оо 
часть ведра и перелить изъ нея вино въ клейменую казенную мЪру также въ 
1100 часть, то въ этой послЪдней всегда окажется неполнота, ибо несколько ка- 
пель останутся на стЁнкахъ посуды, изъ которой вино перелито, & также на 
воронкЗ; при этомъ слфдуеть принять во внимане, что розливь на заводз 
производится быстро, воронка переносится съ одной посуды на другую, прежде 
чфмъ всЪ капли жидкости съ воронки успфли стечь въ посуду и т. д., сло- 
вомъ, безъ особой аккуратности». 

«Поэтому повфрка мелкой посуды производится такимъ образомъ: берутъ 
ведерную мЪру и сливаютъ въ нее вино изъ 100 мелкихъ посудинъ въ оо. 
При этомъ всегда оказывается неполнота, которую и доливаютъ изъ другихъ 
такихъ же посудинъ. Тутъ уже является полная неопред$ленность и отъ усмот- 
рЪн!я каждаго зависить ршить: сколько при правильномъ розлив вина есте- 
ственно должно не хватить жидкости при переливЪ ея изъ мелкой посуды въ 
крупную. Иной чиновникъ составляетъ протоколъ о недом рф, если не хватить 
2100, & другой и */100 признаетъ естественною потерею; точно также и Ми- 
ровые Судьи, полагаясь на слова м3стныхъ экспертовь изъ торговцевъ, 
отказываются налагать штрафы, если недомфръ доходить до 5/100—®/1 00, объяс- 
няя его также естественною потерею при розливЪ»›. 

Въ заключене А. Д. Дмитревъ полагаетъ, что «было бы необходимо: 
1) поручить Техническому Комитету путемъ практическихь опытовъ опредЗ- 
лить: какая потеря можетъ быть допускаема при перелив вина: 8) изъ раз- 
ныхь мелкихъ посудъ въ крупныя и 6) изъ одной посуды въ другую м$рную, 
принявъ, само собою разумЪется, во вниман!е, что розливъ и сливъ произ- 
водятся безъ тфхъ приспособлев!й, которыя возможны лишь въ лаборатории, 
и 2) приспособить стеклянную трубку съ дЪлен1ями на дюймы и лии или 
сантиметры, по которой можно было бы опред$лять: какое количество жид- 
кости потребовалось для долива мелкой изрной посуды при переливз въ нее 
жидкости изъ другихъ мелкихъ же посудияъ. Подобныя правила, утвержден- 
ныя г. Министромъ Финансовъ, могли бы служить обязательнымъ руковод- 
ствомъ и для акцизныхь чиповниковъ, и для продавцовъ›. 

Разсмотр®въ изложенную зациску П. Е. Харламова и отзывъ А. Д. 
Дмитр!ева, Техничесюй Комитеть призналъ, что несмотря на убытокъ, ко- 
торый одинаково претери$ваютъ какъ казна, такъ и потребители питей, отъ 
продажи сихъ послЗднихъ въ неполном рной посуд$,—преслдовать владЗль- 
цевъ стеклянныхъ заводовъ за выдфлку неполномф$рной посуды представ- 
ляетъ большое затруднене, безъ коренныхъ изм$ненй законоположенй о 
ифрной посудЪ и продажВ въ ней питей; въ виду этого, Комитетъ сдлалъ, 
по данному вопросу, слЗдующее постановленше: сообщить Управляющимъ 
акцизными сборами о томъ, чтобы лица акцизнаго надзора, провЗряя кр%- 
пость розлитаго вина, обращали также вниман1е на самое наполнене роз- 
ливной посуды виномъ, не допуская при этомъ недолива или недомВра посуды; 


Заключеше Тех- 
ническаго Коми- 
тета. 


— 334 — 


вмфстЪ съ симъ, имфя въ виду, что вопросъ о неполном$рной посудВ иметъ 
весьма важное значен!е не только при продажЪ питей, обложенныхъ акци- 
зомъ, но и при продажЪ другихъ жидкостей, какъ-то: вина, молока, уксуса, 
фруктовыхъ водъ и пр., Техвичесый Комитетъ полагалъ, что существую- 
ш1я узаконеня, относящляся къ данному вопросу, должны быть подвергнуты 
разсмотрфю подлежащими вЪдомствами. 


8. Приготовлен!е уксуса изъ хлёбныхь припасовъ и сахара. 


Въ концЪ 1887 г. Техничесый Комитетъ, по ходатайству одного лица, 
обсуждалъ вопросъ о разрфшен!и приготовлять уксусъ изъ хлЗбныхъ припа- 
совъ и сахара, подвергая ихъ сначала броженю, а затЗмиъ окислен!ю. 


Мнфн:е Непремтн- Разъясняя данный вопросъ, Непрем$нный Членъ обратилъ вниман!е на 


наго Члена. 
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то, что въ Уст. о пит. сб. нигдЪ не говорится о способ приготовлен1я 
уксуса, и лишь въ одномъ изъ кассацонныхь ршенй Правительствующаго 
Сената, по дфлу, возникшему въ семидесятыхъ годахъ, имфется указане о 
томъ, что уксусъ можеть быть приготовляемъ только изъ оплаченнаго акци- 
зомъ спирта. ТФмъ не менфе НепремВнный Членъ держался того инЪня, что 
и означенное кассацонное разъяснене Правительствующаго Сената къ по- 
ставленному выше вопросу не подходитъ, ибо въ настоящемъ случаз на про- 
изводство уксуса готоваго спирта не употреблхется, а берутся лишь таще при- 
пасы, какъ мука и сахаръ, изъ которыхъ дЪйствительно получается спиртъ. Въ 
виду всего сказаннаго, Непремфнный Членъ полагалъ, что возможно было бы 
выдфлку уксуса изъ хлЗбныхъ припасовъ и сахара разрЪ шить, но считалъ 
вмзстВ съ тфиъ небезполезнымъ обратить вниман!е на уксусное производство 
вообще, съ цзлью подчинить его изв$ствымъ правиламъ, такъ какъ ска- 
завное производство пока (1887 г.), по смыслу Уст. о пит. сб., находится внЪ 
контроля со стороны акцизнаго надзора. 

Разсмотрфвъ данный вопросъ по существу, Техничесюй Комитетъ при- 
зналь необходимымъ, чтобы по отношеню къ уксусному производству изъ 
хлЪбныхъ принасовъ были установлены извфстныя правила, коимъ это про- 
изводство и должно быть подчинено, и потому полагалъ: вопросъ о про- 
изводствВ уксуса изъ хлфбныхъ припасовъ присоединить къ вопросамъ, раз- 
рабатываемымъ въ Департамент Неокладныхь Сборовъ, въ отношени про- 
изводства напитковъ, содержащихь спиртъ, но не подлежащих обложеню 
акцизомъ; впредь же до установленшя для уксуснаго производства правилъ 
законодательнымъ путемъ—указанное выше ходатайство о разрфшени выдЗлки 
уксуса изъ хлзбныхъ припасовъ и сахара должно быть, по мн8ню Бомитета, 
разрЪшено въ отрицательномъ смысл$. 


9. Приборы и способы для опредленя вспышки и удёльнаго вфса 
освзтительныхь нефтяныхь маслъ, 


Въ виду предстоявшаго въ 15 января 1888 г. введев1я въ дЪйстве 
закона 21 декабря 1887 г. объ обложени акцизомъ освтительныхъ нефтя- 
ныхъ маслъ, Непрем$ннымъ Членомъ, велЗдстве предложен1я Предсздателя 
Комитета обсудить: во 1-хъ, возможно-ли примЗнять на практик приборъ 
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Абеля-Пенскаго для опредфленя температуры вепышки керосина отъ 45° и 
выше, и во 2-хъ—какой приборъ или способъ можетъ быть признанъ наиболфе 
цфлесообразнымъ для скораго и удобнаго опред$лен1я удЪфльнаго вЪса неф- 
тяныхЪъ освЪтительныхъ маслъ,—было созвано для разрфшеня данныхъ во- 
просовъ особое совфщавие въ состав сл$дующихъ лицъ: Непремфннаго Члена 
Техническаго Комитета, членовъ Комитета: В. Н. Андреева, Н. И. 'Тавилдарова 
иЕ. Г. Котельникова, профессора хими Технологическаго Института Ф. Ф. Бейль- 
штейна, Директора Правлевя «Товарищества Бр. Нобель» Я. Г. Крусель, тех- 
никовь Комитета Р. Г. Траутфеттера, М. Г. Кучерова, техника Орловскаго 
акцизнаго Управлен1я Л. Г. Котельникова и причисленнаго къ Департаменту 
Неокладныхъ Сборовъ В. В. Эймана. 

Въ протокол названнаго Совфщан1я, обсуждавшемся Техническимъ Ко- 
митетомъ въ декабрВ того же 1887 года, изложено: 

По первому вопросу: Принимая во вниман!е, что приборъ Абеля-Пен- 
скаго, на основани изелЪдованя Германской Коммиси, приспособлень 
для температуръ вспышки въ 21° Ц., а между тБмь у насъ, при опредз- 
леши размфра акциза, за норму принята вспышка при 45°, Совфщане пришло 
къ заключению, что употребленме этого прибора для данной температуры 
(45°) можетъ имфть мЪфето яишь при соотв$тствующихъь измфненяхъ въ 
услоняхъ и премахъ самаго опредЪленя сказанной температуры, а также 
при зам$нё имфющихся при приборЪ термометровъ новыми и снабжени 
прибора дополнительными барометрическими таблицами. Во всякомъ случаз, 
для окончательнаго сужденя о пригодности прибора Абеля-Пенскаго при 
измВненныхъ условмяхъ, Совфщане признало необходимымъ произвести по- 
средствомъ этого прибора возможно большее число опытовъ надъ опредф- 
ленемъ температуры вспышки различныхъ сортовъ керосина, а равно и 
искусственныхъ сиЪсей легкихъ и тяжелыхъ минеральныхъ маслъ; но такъ какт, 
подобные опыты потребуютъ слишкомъ продолжительнаго перюда времени, а 
между тмъ сь 15 января 1888 г. въ Бакинскомъ районЪ и на нефтепере- 
гонныхъ заводахъ другихъ мЪстностей предстоитъ опредЪфлене разм$ра акциза 
съ освфтительныхъ нефтяныхъ маслъ сообразно температур ихъ вспышки и 
кь указанному сроку должны быть въ томъ же отношени испытаны всЪ 
наличные въ складахъ запасы означенныхь маслъ, то Совфщане признало 
возиожнымъ установить, въ видф временной м$ры, производство опредЗлен1я 
температуры вспышки въ 46° Ц. приборомъ Абеля-Пенскаго условно, а именно: 
чтобы водяная ванна, прежде чЪмъ въ нее будеть помфщенъ сосудъ съ 
испытуемымъ керосиномъ, нагрфвалась до температуры 80% Ц., т. е. чтобы 
температура ванны превышала указанную (45°) на такое же число граду- 
совъ, какое при соотвЪтственномъ испытаншм установлено Германскою Вомми- 
сею, т. е. на 35°, причемъ указанная температура водяной ванны должна 
быть поддерживаема въ продолжении всего оцыта. 

ДалЪе, имЪя въ виду, что приложенныя къ прибору Абеля-Пенскаго 
таблицы приведеня температуръ вспышекъ къ нормальному барометриче- 
скому давлению получены Германскою Коммицею путемъ опыта и доведены 
лишь До 25° Ц. и что для составлен1я таковыхъ же таблиць до 45° Ц. по- 
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требуется продолжительное время, а между тфмъ при разности давлешя 
даже въ 60 мм. разница въ температурахъь вспышекъ доходить только до 
2 Ц., Совфщане нашло возможнымъ при прим$нени прибора Абеля-Пен- 
скаго для опредфлев1я вспышекъ въ 45°, не принимать въ разсчетъ попра- 
вокъ на барометрическое давленле, а установить для контрольныхъ (повф- 
рочныхъ) испытав! предфльное уклонене въ 1° Ц. въ ту или другую сто- 
рону, тфмъ боле, что на показан1я прилагаемаго къ прибору Абеля-Пенскаго 
анероида вовсе нельзя полагаться. 

На основан!и изложеннаго, Совфщане полагало: для опред лен1я темпе- 
ратуры вспышекъ освЪтительныхъ маслъ примФнить приборъ Абеля-Пенскаго, 
какъ временную мЪру, на слЗдующихъ основаншяхъ: 

1) приборъ долженъ быть снабженъ термометрами, дающими возмож- 
ность опредЪлять температуру испытуемаго керосина до 50° Ц., & темпера- 
туру водяной бани—до 100° Ц.; 

2) температура водяной бани до начала опыта должна всегда дово- 
диться до 80° Ц., при каковой температурЪф долженъ начаться и окончиться 
ОПЫТЬ, | 

и 3) при контрольныхь испытан1яхъ отклоненй отъ температуры 45° 
допустить разницу на 1° Ц. въ ту и другую @торону. 

По второму вопросу: Принявъ въ соображене, что до настоящаго вре- 
мени (1887 г.) положительныхъ данныхъ относительно коеффищента расши- 
рен!я различныхъ нефтяныхъ продуктовъ русскаго происхождения не имЗется, 
велфдстые чего, по мнфню СовЗщавшя, всЪ существующая по данному пред- 
_мету таблицы не могутъ служить руководствомъ по приведению удфльвыхъ 
вфсовъ нефтяныхъ продуктовъ къ нормальной температур, —Совфщане нашло 
пока необходимымъ вс опредЗлен!я удфльныхъ взсовъ названныхъ продуктовъ 
производить при одной опредЗленной температур$, за каковую въ данномъ 
случа слВдовало бы считать 12° Р. (15° Ц.), какъ температуру, принятую 
уже при выработк® въ Департамент Неокладныхъ Сборовъ <«Инструкщи о по- 
рядкЪ приведеня въ извЪстность наличности въ 15 января 1888 г. освЗтитель- 
ныхь вефтяныхъ маслъ ')›. Что же касается выбора прибора, при посредств$ кото- 
раго было бы возможно удобно и скоро производить опред$лене удЗльнаго вЗса 
нефтяныхъ продуктовъ, то Совфщане для сей цзли признало возможнымъ 
остановиться на вфсахь Вестфаля, въ виду того, что вфсы эти вполнз цз- 
лесообразны, какъ по простотЪ своего устройства, такъ и по той точности 
опредВлен!я, каковая можеть быть ими достигнута; вромЪ того, взеы 


О — 


') Примфчанемъ въ п. 7 Инструкщи, изданной по сему предмету Министер- 
ствомъ Финансовъ 28-го Декабря 1887 года, между прочимъ, постановлено: оплатЪ 
акцизомъ въ размфрф 40 к. съ пуда подлежатъ легкя освфтительныя нефтяныя 
масла, удфльный в$съ коихъ (при 15° Ц. или 12° Р.) находится въ предфлахъ между 
0,720 и 0,830 (включительно), а температура вспышки ихъ паровъ ниже 45° Ц. (36° Р). 
Тяжелыя же масла, съ удфльнымъ вфсомъ выше 0,830 до 0,885 (включительно) и 
температурой вспышки паровъ въ 45° Ц. (36° Р.) и выше, подлежатъ оплатЪ акцизомтъ 
по 30 к. сь пуда. 
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Вестфаля регулированы для опредфлен:я удфльнаго вфса именно при 15° Ц., 
т. е. при той температур%, которая, какъ сказано выше, принята за нормальную. 

Технический Вюмитетъ, основываясь на приведенныхъ соображевяхъ СовЪ- 
щан!я, полагалъ: для опредЪлен!я размфра акциза съ керосина и прочихъ неф- 
таныхъ освфтительныхъ маслъ производить испытаве температуры ихъ вспышки 
посредствомъ прибора Абеля-Пенскаго, а удфльпые в$са опред$лять. посред- 
ствомъ вЪфсовъ Вестфаля и, въ виду сего, поручить Непремнному Члену и 
члену Комитета В. Н. Андрееву составить по указаннымъ предметамъ для 
лицЪ акцизнаго надзора временныя правила, съ тфмъ, чтобы правила эти 
были приняты въ руководство при учетВ и освидЗтельствоваши освфтитель- 
ныхъ нефтянныхъ маслъ для опредЗленя причитающагося съ нихъ акциза '). 


10, ПримВнен1е для освётлеюмя пива буковаго и орховаго дерева, 


ВладЪфльцемъ пивовареннаго завода Г. Гутерманомъ (въ Гродпенск. губ.) 
было подано Г. Министру Финансовъ прошеше о разрзшени просителю упо- 
треблять для очистки свфжаго баварскаго пива буковое и орховое дерево. 

Сказавпое ходатайство и отзывъ на него Управляющаго акцизвыми 
‚сборами Гродненской губерни обсуждались Техническимъ Комитетомъ въ 
началВ 1888 г. 

Въ отзыв Управляющаго акцизными сборами Гродненской губ., между 
прочимъ, указывалось, что очистка пива посредствомъ буковаго и орЪховаго 
дерева заключается въ томъ, что въ бочку съ готовымъ пивомъ кладутъ 
около 2 фунтовъ щепокъ того или другаго изъ названныхъ деревъ; выд$- 
ляющаяся изъ щепокъ дубильная кислота осаждаетъ плавающия бЪлковыя 
вещества въ пивЪ,--чрезъ что пиво получаетъь требуемую прозрачность, тогда 
какъ безъ этой очистки, оно можетъ пробрфсти соотвЪтственную прозрач- 
ность только посл отстаивав!я на льду въ продолжени 5—6 недЗль. По 
зам $ чаню Управляющаго акцизными сборами пиво, освзтленное такимъ уско- 
реннымъ путемъ, никакихъ вредныхъ свойствъ не пр!обр$таетъ, почему про- 
симый способъ очистки пива и могъ бы быть разр шенъ. 

Техническй Комитетъ, принявъ во внимане, что дубильная кислота, 
выд$ляющаяся изъ буковаго и орзховаго дерева, при очистк пива щепками 
этихъ деревъ, только осаждаетъ находяцйяся въ пивВ бЪФлковыя вещества, 
самое же пиво при этомъ никакихъ вредныхъ для здоровья качествъ 
не пробрЪтаетъ, полагалъ, что употреблене буковаго и орЪховаго дерева 
для освЪтлен!я на пивоваренныхъ заводахъ пива не должно быть воспрещаемо. 


1) Согласно такому заключен1ю, Техническимъ Комитетомъ изданы въ 1888 году 
«Временныя правила для опредфлен1я температуры вспышки и удЪфльнаго вЪфса освф- 
тительныхъ нефтяныхъ маслъ для акцизныхъ пЪфлей», при составлен1и коихъ глав- 
пымъ руководствомъ послужило изданное въ 1887 г. Департаментомъ Торговли и Ма- 
нуфактуръ «Наставлене къ употребленю аппарата Абеля-Пенскаго для опред$ле- 
ня температуры вспышки керосина». 


Заключене Тех- 
ническаго Коми- 
тета. 
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11, Проектъ контрольнаго виноизмряющаго снаряда члена Техническаго 
Комитета В, С, Глухова, 


По данному предмету въ конц$ 1888 г. Техвическимъ Комитегомъ 
были разсмотрЪны: а) докладная записка члена Техническаго Комитета В. С. 
Глухова, 6) заключене Коммиси, разсматривавшей проектъ контрольнаго ви- 
ноизмфряющаго снаряда, предложеннаго членомъ Комитета В. С. Глуховымъ и 
в) оффищальное письмо В. С. Глухова отъ 2-го мая 1888 г. на имя Непре- 
мЪннаго Члена Комитета. 

Согласно докладной запискЪ В. С. Глухова, заключающей въ себЪ изло- 
жене идеи устройства новаго виноизмёряющаго снаряда и теоретичесвя 
соображения по учету онымъ спирта, особенность проектированнаго кон- 
трольнаго снаряда состоитъ въ приспособлен!и его къ изи$реню не только 
объема, но и вЪса проходящаго черезъ снарядъ спирта— что даетъ возможность 
по числу ведеръ и вЪсу спирта вычислить в$съ одного ведра сего посл$д- 
няго и по этому весу, съ помощью небольшой таблички, опредЪлить самую 
крфпость спирта, а слФдоватольно получить всЪ данныя, необхолимыя для 
исчислен!я акциза. Въ заключенти Коммийи, разсматривавшей проектъ кон- 
трольнаго снаряда В. С. Глухова '), обращено ввиман!е на зависимость по- 
казан1!й снаряда, съ одной стороны, отъ сжатя при см$шени спиртовъ раз- 
личной кр$Зпости (такъ называемой ссадки спирта), а съ другой—отъ темпе- 
ратуры проходящаго черезъ снарядъ спирта. Въ первомъ отношен1и неточ- 
ность показан! снаряда, обусловливаемая постояннымъ измфненшемъ кр$иости 
сгоняемаго на заводахъ и проходящаго черезъ снарядъ спирта, должна вы- 
ражаться въ большемъ или меньшемъ несоотв$тсти между объемами и в$- 
сами протекающаго спирта, смотря по большимъ или меньшимъ колебаняиъ 
крЪпости послфдняго, велфдетые чего погршность можетъ доходить до 390/о; 
что же касается вмяюя температуры спирта, то, хотя въ запискВ автора 
проекта и указано особое приспособлене для приведен1я показавй снаряда 
къ нормальной температур спирта (съ подробнымъ изложенемъ теори самаго 
приспособлен!я), тфмъ не мензе, по мнфюю Комми@и, основанному на сд%- 
ланниыхъ ею вычисленяхъ для температуры спирта въ | 3°Р., сказанное при- 
способлене можеть быть надлежащимъ образомъ установлено только для 
спирта опредфленной кр$иости, каковой спиртъ и будетъ учитываться вЪрно, 
но при той же установ спирты иной крфпости и не при нормальной тем- 
пературз не могутъ уже учитываться снарядомъ съ совершенною точностью. 

Обсуждене въ При обсуждени вышеупомянутыхъ матер!аловъ по проекту контрольнаго 
Техническомъ Ко- снаряда В. С. Глухова въ Техвическомъ Комитетф, авторомъ проекта, 
а ._ а но предложев!ю Предефдателя, были сдфланы нЪкоторыя дополнительныя 
контрольнаго сна- УКАзаня и замфчаня, заключавийяся, главнымъ образомъ, въ слфдующемъ: 


ряда В. С. Глу- 


хова.. 
') Въ Коммиси, подъ предс$дательствомъ Непремфннаго Члена Техническаго 


Комитета, участвовали: члены Бомитета Е. Г. Котельниковь и Н. И. Тавилдаровъ и 
техники: Л. К. Буттлеръ, Р. Г. Траутфеттеръ, М. Г. Кучеровъь и Н. М. Языковъ. 
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Коммися, разсматривавшая проектъ снаряда, по мнЪню В. С. Глухова, 
была весьма строга къ предложенямъ, изложеннымъ въ его доклад\.. 
Вл1яне ссадки спирта, ва что, главнымъ образомъ и указываеть Кох- 
мися, по замфчаню В. С. Глухова, дЪйствительно въ его проект не при- 
нято во внимане, но это было сдфлано потому, что при составлении раз- 
счетовъ проекта имфлись въ виду существующее заводы, гдЪ сгоняется ире- 
иуущественно крфиюй спиртъ; между тфмъ Коммися, взявъ въ своемъ при- 
мЪрЪ, почти на половину, слабый спиртъ отъ 60° до 30°, для вывода ука- 
Занныхъ ею 3°/о погрфшности отъ вмяюмя ссадки, приняла такой случай, 
какого на винокурепныхъ заводахъ викогда не бываетъ. Относительно миня 
Коммиси, что предлагаемый сварядъ будеть также давать большя по- 
грЪшности въ показаняхъ, въ зависимости отъ температуры спирта, В. С. 
Глуховъ замфтилъ, что и въ данномъ случаЪ Коммиая взяла неблагоприятных 
услов1я, предположивъ, что спирть будеть проходить чрезъ снарядъ только 
при температур - 3° Р. Между тЪмъ слЖдовало бы взять обыкновенныя 
усломя сгонки, т. е. температуру въ -| 8° Р., что и имЗлось въ виду при 
составлен!и проекта. 

На всЪ эти возражешя В. С. Глухова со стороны членовъ назвапнои 
Коммиси было, между прочимъ, указано, что, такъ какъ не было предъ- 
явлено ни чертежа снаряда, ни модели его, а только проектированная идея, 
то Коммися, при разсмотрЪфвши сказаннаго проекта, могла войти Лишь въ 
критический разборъ тфхь положенй, па основан!и коихъ долженъ быть по- 
строенъ снарядъ, почеяу она и указала на влляюе ссадки и температуры 
спирта на показания проектируемаго снаряда. 

За симъ нЪкоторые члены Комитета полагали, что нельзя оставить 
безъ внимания идею В. С. Глухова, которая весьма заманчива, а потому 
было бы, по ихъ мифн!ю, не безполезно сд$лать попытку къ осуществлен1ю 
сказанной идеи, что могло бы вызвать изобрЪтеше совершенно новыхъ кон- 
трольныхъ снарядовъ или усовершенствован1я въ существующемъ снарядф. 


По всестороннемъ обсуждени изложеннаго вопроса, Технически 
Комитеть призналъ, что для окончательнаго рфшен1я того, на сколько 
проектируемый В. С. Глуховымъ снарядъ можеть быть цзлесообразнымъ 
и практичнымъ, недостаточно ТЬхъ теоретическихъ соображенй и вы- 
численй, которыя приводятся какъ въ запискЪ самаго изобрфтателя, такъ и 
въ заключени упомянутой Коммисми, & потому полагаль необходимимъ 
осуществить проекть В. С. Глухова, т. е. устроить самый снарядъ, что 
дало бы возможность произвести съ нимъ требуемыя испытавшя ва прак- 
тикВ и, такимъ образомъ, вполнВ правильно разрфшить поставленный выше 
вопросъ. На осповаши этихъ соображенй 'Техничесый Комитетъ полагалъ: 
ходатайствовать предъ Министромъ Финансовъ объ ассигновани  пятисотъ 
рублей для устройства проектированнаго В. С. Глуховымъ виноизм$ряющаго 
снаряда съ тЪмЪъ, чтобы самое изготовлен!е снаряда, согласно желанию В. С. 
Глухова, производилось въ мастерскихъ Техническаго Комитета подъ лич- 
ныитъ его, В. С. Глухова, руководствомъ и наблюден1емъ. 


Заключен!е и 
постановленте 
Техническаго 
Комнтета. 
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12, Доставлен!е свфдён! о техническомъ положени винокуреннаго 
производства, 
Данный вопросъ быль поставленъ на обсуждеше Техническаго Коми- 


тета Предсфдателемъ въ начал 1888 г. 
Въ разъяснен1яхъ Комитету тЪхъ обстоятельствъ, которыя вызвали не- 


Объяснешя Пред- обходимость обсужден!я поставленнаго вопроса, Предс$датель проводилъ ту 
сздателя относи- мысль, что, въ виду совершенствован!я съ каждымъ годомъ техники виноку- 


тельно необходи- 
мости доставленя 
свфдфв!Й о техни- 


реннаго производства, представляется желательнымъ, чтобы губернская акциз- 
ныя Управлен!я доставляли въ Департаментъь Неокладныхъ Сборовъ возможно 


ческомъ положев!и Полныя свЪдфтя о всфхъ вновь устанавливаемыхъ аппаратахъ и вновь вводи- 
винокуреннаго про-мыхъ измфневшяхъ въ производствВ винокуревия въ продолжен!и отчетнаго пе- 


изводства. 


Мнифше Техниче- 
скаго Комитета н 
составлене про- 
граммы для доста- 
влешя свёдЪвий о 
техняческомъ по- 
ложен!и виноку- 
реннаго производ- 
ства. 


рода. Подобныя свзд$н!я съ достаточною полнотою доставляются уже по сахар- 
ному производству, но ничего подобнаго нзтъ по винокуреню, а между тЗмъ, 
имя тая свздЪвя, Департаментъ Неокладныхъ Сборовъ могъ бы въ сво- 
ихъ ежегодныхъ отчетахъ представлять съ надлежащею полнотою техниче- 
ское состояне винокуреня на русскихъ заводахъ, знакомить съ новыми аппа- 
ратами и премами самого производства; все это дало-бы чинамъ акцизнаго 
надзора возможность сл$дить за техническими усовершенствован1ями на рус- 
скихъ винокуренныхъ заводахъ. | 

Обращаясь далфе къ отчетамъ губернскихъ техниковъ, представлявшимся 
до 1888 г., Предс$датель находилъ, согласно указан1ямъ Непремннаго Члена, 
по существу, содержан!е ихъ ве вполнЪ удовлетворительнымъ, всл$детве того, 
что въ нихъ обращается лишь вниман!е на предметы обычныхъ ревизорскихъ отче- 
товъ, но данныхъ о техническомъ положении винокурен1я въ нихъ не вносится. 

Въ дальнзйшихъ разъясненяхъь ПредсЗдателемъ была намЪчена про- 
грамма тфхъ свфдЪн!Й техническаго характера, которыя необходимо имЗть 
для уясненя техническаго положен!я винокуреннаго производства на рус- 
скихъ заводахъ, не касаясь притомъ его экономической стороны, которая 
сама по себЪ, по мн$ю Председателя, представляеть предметъ особыхъ 
изслЪдован!й. Разработку требуемой для сего программы слЪдовало бы 
поручить небольшой ЁКоммими, въ каковую Предс$датель, съ своей 
стороны, предложилъ пригласить НепремЁннаго Члена и члена Комитета 
Н. И. Тавилдарова. 

Вполн% раздфляя приведенныя соображеня Предс$дателя, Техничесвй 
Комитетъ призналъ полезнымъ, чтобы каждогодно губернсюя акцизныя 
Управлен!я доставляли въ Департаменть Неокладныхъ Сборовъ отчеты о тех- 
ническомъ положен!и винокуреннаго производства на нашихъ заводахъ; вы- 
работку же программы необходимыхъ для сей цфли свфдЗвЙ, по кото- 
рой должны быть составляемы техниками губернскихъ акцизныхъ Управлевй 
отчеты о техническомъ положении винокуремя, Комитетъ возложилъ на Не- 
прем$ннаго Члена Комитета и члена Комитета Н. И. Тавилдарова. Назван- 
ныя лица, въ маз 1888 года, внесли на обсуждене Комитета выработан- 
ную ими программу свфд$вй, кои предлагалось включать въ отчеты гу- 
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бернскихъ техниковъ; при программ имЪлаеь особая вфдомость съ разно- 
образными статистическими рубриками, касавшимися вопросовъ техническаго 
характера. 

При обсуждени въ КомитетЪ названной программы, а равно приложен- 
ной БЪ ней вЪдомости, со стороны многихъ лицъ, присутствовавшихъ въ зас$- 
дани, обращено было вниман!е на значительное число рубрикъ вфдомости, что 
признавалось нецфлесообразпымъ; тфми же лицами возбужденъ былъ вопросъ 
о томъ, кто долженъ заполнять ев. дЪвшями данныя рубрики, причемъ выска- 
заны были соображеня въ томъ смыслЬ, что если это будетъ поручено техни- 
камъ, то подобный трудъ, предполагая вполнЪ добросовестное его исполне- 
н!е, окажется для нихъ едва-ли посильнымъ, ибо вЪдомость заключаеть въ 
себ слишкомъ много рубрикъ. Если-же эта вфдомость будеть составляться гу- 
бернекими акцизными Управленями, то, съ одной стороны, вь нее войдутъ 
отчасти свЪдЪня, которыя доставляютея акцизными Управлемями въ опера- 
цонныхь отчетахъ, & съ другойб—для получения иныхъ свЪдфшй придется 
обращаться къ личнымъ наблюдешямъ техника или кого либо изъ лицъ акциз- 
наго надзора, что также представляется затруднительнымхъ и неудобнымъ. 

ДалЪе обращено было вниман!е, что если предиолагаетея въ проектиро- 
ванной вЪломости пом щать свЪдЪн1я только о заводахъ, посфщенныхъ тех- 
никомЪ въ отчетномъ году, то не будетъ достигнута главная цфль, т. е. не 
будетъ уяснено общее состояше винокуреннаго производства въ Управлении; 
если же имЪется въ виду приводить свЪдЪн1я по вефмъ заводамъ, то, для 
большинства рубрикъ вфдомоети, задача эта представляется почти невынол- 
нимою, въ виду существованя въ нфкоторыхъ Управлешяхъ 100 и болфе 
заводовъ. 

Въ тфхъ поясненяхъ, которыя были приведены ПредсЗдателемъ, по по- 
воду возбужденныхъ въ засфдаши вопросовъ и сдФланныхъ замфчаюи, ука- 
зывалось на желан1е имфть бол$е свЪдЪй о техническомъ состоянии звино- 
куреннаго производства, слфдовательно предполагались данныя 0 каждомъ 
заводЪ въ отдфльности; но по проектируемой вЪфдомости выполнене этой за- 
дачи оказывается недостижимымъ, почему, по мнфню Председателя, явля- 
лась необходимость сократить рубрики вЪдомости, для чего предлагалось, 
напримЪръ, рубрики о кр$постяхъ сгоняемаго спирта, о родЪ употребляемаго 
солода, о степени густоты бражекъ, о способахъ регулировамя температуры 
бражекъ, о среднихъ и наибольшихъ выходахъ спирта, о расходахъ тоилива 
на 1 ведро спирта и т. п., отнести къ программЪ отчетовъ техниковъ, кото- 
рые могутъ приводить въ этихъ отчетахъ, по даннымъ вопросамъ, обше за- 
ключен!я и выводы,—что, по мнзн1ю Предс$дателя, и можно бы признать до- 
статочнымъ для уяснен1я состоння винокуреннаго вроизводства въ данной 
губерн!и, въ области указанныхъ вопросовъ. Составлене-же статистической вЪ- 
домости, въ сокращенномъ ея видЪ, Преде$датель относилъ къ обязанности 
губернскаго акцизнаго Управленя. Затрудненя въ этомъ не видфлось по- 
тому, что, съ одной стороны, свЪ дня, которыя придется вносить въ в$до- 
иости, по характеру своему чисто статистическя, & съ другой—всЪ данныя 
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для нихъ имфются, или могутъ быть въ дЪлахъ, находящихся въ Управлеши 
по каждому заводу. 

Съ приведенными соображениями ПредсЪдателя были согласны всЪ 
члены Комитета, почему членъ Комитета Н. И. Тавилдаровъ указалъ тЪ 
главнфйпия сокращеня и измфненя, которыя могутъ быть сд$ланы въ пер- 
воначально проектированной вЪдомости, съ возложенемъ составленя ея на 
обязанность губернскаго акцизнаго Управленя. 

Техническй Комитеть въ заключенши своемъ призналъ желательнымъ 
имЪть въ Департамент Неокладныхъ Сборовъ однообразныя и достаточно пол- 
ныя СВЪдЪн!з 0 техническомъ состоян!и винокуреннаго производства, почему 
полагаль необходимымъ установить для сего особую статистическую вфдомость, 
въ которой помфщались бы, по каждому заводу, свЪдЪн!я чисто техническаго 
свойства. Для указанной цфли представленную на разсмотр$ ве вЪдомость 
Комитеть призналь слишкомъ обширной и затруднительной какъ для техни- 
ковъ, такъ и для губернекихъ акцизныхъ Управленй, почему и положилъ: 
предложенную форму вфдомости сократить, принявъ во внимаше указан, 
сдЪланныя по семх предмету членомъ Комитета Н. И. Тавилдаровымъ. 

Обращаясь затЪмъ къ вопросу о томъ, кЗмъ должна быть составляема 
ся вфдомость въ сокращенной ея форм$, Комитетъ призналъ, что задача эта 
должна быть возложена на губернсмя акцизныя Управлен!я. Что-же ка- 
сается программы отчетовъ техниковъ, состоящихъ при озназенныхъ Упра- 
влешяхъ, то представленный проектъ программы Комитетъ призналъ необ- 
ходимымъ дополнить свЪ днями, которыя могутъ быть получаемы только 
путемъ непосредственныхъ наблюден!й самихъ техниковъ или другихъ чиновъ 
акцизнаго надзора, какъ напримЗръ: о род употребляемаго солода, о сте- 
пени густоты бражекъ, о степени сбраживан!я, о регулировании температуры 
бражекъ, о среднихъ и наибольшихъ выходахъ спирта, о расходЪ топлива на 
1 ведро спирта и т. п. 

На основан! и таковыхъ соображенй, Техническимъь Комитетомъ была 
выработана нижеприводимая редакщшя программы свфдфвйй, которыя должны 
быть включаемы въ отчеты губернскихъ техниковъ, каковую программу и по- 
ложено было предложить техникамъ губернскихъ акцизныхъ Управлен1й къ 
руководству при составлет1и ими годовыхъ отчетовъ. 


Програима ев дён, включаеныхъ въ отчеты Техниковъ губернекихъ 
акцизныхъ управлешй '). 


А. Доставлен1е свздЪн!Й о вновь введенныхъ усовершенствован яхъ на вино- 
куренныхъ заводахъ. 

1) Новыя усовершенствованзя въ приборахь и способаль производства 
работь на заводать,—какъ то: по подготовкВ припасовъ къ производству, по 
охлаждению и брожен1ю заторовъ, по степени густоты и сбраживаню бра- 
жекъ, по регулированию температуры бражекъ, по наибольшему и среднему 


`) Преподана въ руководство циркуляромъ Департамента Неокладныхъ Сборовъ 
отъ 11-го Августа 1838 г., за № 2117, и напечатана въ № 33 ВЪетника Финансовуъ за 1888 г. 
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выходамъ спирта; преимущества и недостатки принятыхъ приборовъ и 
способовъ и вмяше ихъ на охранене казенныхъ интересовъ. Дапныя о родЪ 
употребляемаго солода и о расходЪ топлива на ведро полученнаго спирта. 

2) Сольная 0 новыхь переюнныль аппаратахь, съ приложешемъ, вт 
случаф надобности, описан!я и чертежей ихъ устройства; особенности работы 
на перегонныхъ аппаратахъ, съ указашемъ премовъ, опасныхъ для интере- 
совъ казны (слишкомъ медленная сгонка, сильное охлаждеше и т. п.). 

3) Принятые въ губерви способы техническаю контроля за производ- 
ствомь работь на заводать и измфненя сихъ сиособовъ; практичесме ре- 
зультаты произведенныхъ техниками или другими лицами акцизнаго надзора 
сахарометрическихъ наблюдешй и отгонокъ бражекъ. 

4) Указан1я на ТЪ уклоненя отъ нормальнаю хода работь, которыя 
сопровождали злоупотреблешя и послужили признакахи къ открытю тако- 
выхъ и которыя, вообще, представляются опасными для казны. 

Б. Контрольно-снарядное дзло. 

1) Состоян1!е контрольныхъ спарядовъ и принадлежностей къ нимъ. 

2) Характерныя поврежден1я частей контрольныхъ снарядовъ и при- 
чины, отъ которихъ он происходили (према производства работъ, помфще- 
ня, въ которыхъ установлены снаряды и Т. и.). 

3) Указане причинъ случайностей съ контрольными снарядами и укло- 
немя въ ихъ показан1яхъ. 

4) Способы, принятые въ губернии, сличенй показаний контрольныхъ 
снарядовъ съ дЪйствительными выходами. 

5) Способы племовъ СЛИВОВЪ. 

6) Способы храненя снарядовъ лЪтомъ во время перерывовъ произ- 
водства. у 

В. Обезпечен!е заводовъ !). 

1) Приемы осмотра и характеръ обезпечений перегонныхъ аппаратовъ и 
заводской посуды, съ указанемъ недостатковь и преимуществъ принятыхъ 
обезпеченйй. 

2) Подробное описание новыхъ способовъ обезцеченй, им$ющихъ кавл 
либо преимущества предъ существующими. 

3) Указание болЪе опасныхъ м$стъ перегонныхъ аппаратовъ, не подда- 
ющихся обезпечентю. 

Г. Указан1я на мфры и правила, стёсняющ!я правильный ходъ работъ на за- 
водахъ, и на новыя мфры и правила, необходимыя для полнаго охранен1я казен- 
ныхъ интересовъ. 

Д. ОСостоян!е и недостатки инструментовъ, нынз употребляемыхъ акцизнымъ 
надзоромъ при дфйстняхъ ихъ на заводахъ. 

Что касается статистической вЪдомости, то Комитетъ лризналъ необхо- 
димымъ помфщать въ ней данныя объ устройствЪ парниковъ, о заторныхъ 
чанахъ, о родВ двигателей для затиравя, о конструкщи заторныхъ холодиль- 
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') Оцисаше должно быть сдфлано въ общихъ чертахъ и сколь возможно кратко. 
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никовъ и перегонныхъ аппаратовъ, о числЪ, силЪ и систем паровиковъ, о 
родЪ употребляемаго топлива, о нацюнальности и образовательномъ цензЪ 
винокуровъ и о числВ рабочихъ на заводахъ '!). р. в 
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') Составленная согласно сему форма статистической вфдомости преподана въ 
руководство Управляющимъ акцизными сборами указаннымъ выше циркуляромъ Денарт. 
Цеокл. Сбор. и напечатана въ томъ же № 33 ВБстника Финансовъ. 
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ПРЬДИСЛОВТГЕ. 


Выпускаемый нын$ второй томъ «Трудовъ Техническаго при 
Департамент Неокладныхъ Сборовъ Комитета», заключающ въ 
себЪ извлеченя изъ журналовъ засф$давй Комитета, происходив- 
шихъ въ 1889 году, составленъ по той же программЪ, какъ и первый 
томъ ‹'Грудовъ» за 1884—1888 гг., съ тою, однако, разницею, что 
въ него вошли только три отдФла, соотв$тствующихъ первому, вто- 
рому и четвертому отдЪламъ перваго тома, такъ какъ въ продолжени 
1889 года никакихъ вопросовъ, требовавшихъ химическихъ изелЪ- 
дован!й, подобныхъ изложеннымъ въ третьемъ отд5лЪ «Трудовъ» за 
1884—1888 гг., не возникало, всЪ же производившеся въ лабора- 
тори Техническаго Комитета анализы имфли исключительно кон- 
трольный характеръ и касались изслФдован1я доставлявшихся изъ 
нфкоторыхъ Акцизныхъ Управлен!Й и таможенъ пробъ вывозимыхъ 
за границу спирта и продуктовъ свеклосахарнаго и нефтянаго 
производствъ. Поэтому тремй отдЪфлъ настоящаго тома соотвЪт- 
ствуетъ четвертому отдфлу перваго тома ‹Трудовъ» и, подобно ему, 
посвященъ изложеню различныхъ вопросовъ, которые, по существу 
своему, не могли быть отнесены ни къ первому, ни ко второму отдф- 
ламъ. 

Независимо отъ указанныхъ трехъ отдЪловЪъ, во второмъ том 
‹Трудовъ» помфщаются, въ видЪ приложен: 1) обзоръ техниче- 
скаго состоямя винокуренныхъ заводовъ въ Росси за перодъ 
1888/9 гг. съ статистическою къ нему вЪфдомостью, составленною 
по форми, преподанной въ руководство Управляющимъ акцизными 
сборами циркуляромъ Департамента Неокладныхъ Сборовъ 11 Ав- 
густа 1888 г. за № 2117, и 2) извлечен1я изъ отчетовъ техниковъ 
при губернскихъ акцизныхъ управленяхъ о состояни, въ техни- 
ческомъ отношен1и, винокуреннаго производства въ отдЪльныхъ 
губермяхъ въ перодъ 1888/9 гг. по программЪ, напечатанной въ 
[ томБ ‹Трудовъ Техническаго Комитета» (стр. 342—343). 
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Въ 1889 году Техническй Комитетъ состоялъ изъ слфдующихъ 
лицъ: ПредсБдателя— Директора Департамента Неокладныхъ Сборовъ 
Т. С. А. С. Ермолова; Непремннаго Члена Д. С. С. И. А. Недоши- 
вина; членовъ: Вице-Директоровъ Департамента Неокладныхъ Сбо- 
ровъ Д. С. С. А. И. Гращанскаго и Д. С. С. М. А. Плена !), Члена 
Совфта Министра Финансовъ Т. С. А. Д. Дмитрева, ученаго храни- 
теля депо м5ръ и в5совъ Т. С. В.С. Глухова, чиновниковъ особыхъ пору- 
ченй Министерства Финансовъ: доктора хим и Д. С. С. Л. Н. Шиш- 
кова, Д.С.С.А.И. Базильскаго, Д. С. С. 0. А. Ванлярскаго и Д. С.С. 
В. Н. Андреева, Профессора С.-Петербургскаго Технологическаго 
Института С. С. Н. И. Тавилдарова, Зав$дующаго Орловскимъ от- 
дБломъ Техническаго Комитета и Управляющаго акцизными сборами 
Орловской губ. К. А. Т. Г. Новицкаго, Ревизора Департамента Не- 
окладныхъ Сборовъ С. С. Н. А. Комарова °), Управляющаго акциз- 
ными сборами Полтавской губерни С. С. Е. Г. Котельникова 3), 
старшаго техника Эстляндскаго Акцизнаго Управленя С. С. Э.Ф. 
Ундрица, техниковъ Комитета: старшихъ: Кол. Сов. Д. И. Зал$секаго, 
Кол. Сов. Р. Г. Траутфеттера, Н. С. П. С. Борзаковскаго, К. А. Л. 
К. Буттлера и технолога В. В. Федорова, младшихъ: Н. С. М. Г. Ку- 
черова, К. А. И. А. Данскаго, Кол. Секр. Н. Н. Кувшинникова и 
Э. И. Сумъ. 

Техническй Комитетъ имфлъ въ 1889 году 11 засдавй, 
въ коихъ, кромЪ членовъ Комитета, принимали участ!е, по приглашен!ю 
Предсфдателя, чины Департамента Неокладныхъ Сборовъ, техники 
Комитета и должностныя лица Акцизныхъ Управлен!й; при обсуж- 
ден1и же н$5которыхъ спещальныхъ техническихъ вопросовъ, въ засЪ- 
дан!яхъ Комитета, также по приглашен1ю ПредсЪдателя, участвовали 
слфдуюцщя лица: Директоръ Департамента желзнодорожныхъ д$лъ, 
Д. С. С. С. Ю. Витте, Архитекторъ Министерства Финансовъ Д. С. С. 
Г. Б. Прангъ, Директоръ Ёрасноуфимскаго Реальнаго Училища 
Д. С. С. Н. А. Соковнинъ, виноторговцы и водочные заводчики: В. 
Г. Басковъ, В. А. Штритеръ, В. Шиттъ, Ф. Ф. Фоке (представитель 
фирмы Фейкъ), г. Денкеръ и Сараджевъ. 
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') Умеръ въ Маф 1890 г. 
*) НынЪ состоитъ Управляющимъ акцизными сборами Западной Сибири. 
3) Умеръ въ ДекабрВ 1889 г. 


ОГЛАВЛЕНТГЕ. 


ПрРЕДИСЛОВЕ .. еее еее еее о А В бе 
Труды Техническаго при ДепартаментЪ Нави Сборовъ Комитета 
| о аа аа а 
ОтдЪлЪъ Г......... о о ев, и 
Глава Г. Контрольный снарядъ Вр. изн и ко. оон 
а) Новый заказь контрольныхь снарядовь Бр. Сименсь и К. въ ее инь и 
пробный заказь сихь снарядовь вь Росси... ...... 


Докладъ Непремфинаго Члена о заказ Бр. Сименсъ и К’ новыхъ кон- 
трольныхъ снарядовъ и о постепенномъ изъят изъ употреблен!я при- 
шедшихъ въ негодность контрольныхъ снарядовъ старой конструкщи 
(1—3). Сооображеня Непремфннаго Члена о необходимыхъ изу$невяхъ 
въ контрольныхъ снарядахъ Бр. Сименсъ и К° при новомъ ихъ заказЪ 
(3—7). Результатъь премки контрольныхъ спарядовъ, полученныхъ по 
заказу Департамента Неокладныхъ Сборовъ отъ Бр. Сименсъ и № 
(7—8). Пробный заказъ контрольныхъ снарядовъ Бр. Сименсъ и В въ 
Роса (8—9). 

6) Введеме контрольнаю снаряда Бр. Симснсь и К на фруктово-виноку- 
реннныхь заводаж .......... о ВЕ в ИЕ : 

в) Примънеще кь контрольному снаряду Бр. бименсь и КЮ разлииныль 
пристособленй для реаулировавя и повърки ео дыствя...... 
Приспособлен1я для парализвован!я вян!я низкихъ температуръ проте- 
кающаго спирта на правильность показан1й снаряда (10—11). Приборъ 
для повфрки емкости барабана контрольнаго снаряда Бр. Сименсъ и К? 
(11—12). Приборъ для опредфлен1я числа и времени выливав!й барабана 
контрольнаго снаряда Бр. Сименсъ и В? (12—14). О подставЕВ подъ ука- 
зательную стрфлку контрольнаго снаряда Бр. Сименсъ и К” (14). 

д) Случаи неправильнаю дъйствя контрольныхь снарядовь Бр. Сименсь 
и К, а также снарядовь Штумпе на заводахь.......... + 
О неправильномъ дфйстви контрольнаго снаряда Бр. Сименсъ и К” на 
винокуренномъ заводЪ Подольской губ. (15—16). О неправильномъ дЪй- 
стыи контрольныхъ снарядовьъ Штумие на виноградоводочныхъ заво- 

°  дахъ 'Герской области (16—17). 

Глава П. Заводокая посуда и перегонные аппараты..... ..... 
Чаны для замачиван!я зерна надъ парниками Генце (18). ` Емкость пе- 
редаточныхъ резервуаровъ (18—20). Постановка на н$которыхъ заво- 
дахъ Петроковской губ. перегонныхъ аппаратовъ новой системы (20—21). 
Установка на винокуренныхъ заводахъ въ связи съ перегоннымъ аппа- 
ратомъ желЬзнаго крашенаго ректификацюннаго аппарата (21—22). 
Испытан1е трубочки, проведенной изъ холодильника въ воздушникъ 
фильтра, предложенной старшимъ техникомъ Эстляндекаго акцизнаго 
Управлев!я 9). Ф. Ундрицомъ (22). 


ОТР. 
1—2 
1—124 
1 — 4 
1—17 
1—9 
9 — 10 
10 — 14 
15 — 17 
18 — 22 
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Глава Ш. Опособы и условя винокурешя. ..... рых 
Набивка горячихъ парниковъ картофелемъ въ большемъ нротивъ проб- 
наго измфрен!я количеств (22—26). Отвариване заторовъ иполовин- 
ками (26). Добавлене воды къ бражкЪ посл окончан!я ея брожен1я ни 
отъема части ея на перегонку (26—28). Прибавлете къ спиртнымъ зато- 
рамъ излишне иприготовленныхъ прессованныхъ дрожжей (28—29). Норма 
выхода спирта изъ желудовой муки при употреблевн!и сей послфдней на 
винокурене (29). Установлене вормы выхода спирта изъ изюмныхъ вы- 
жимокъ (29—30). Опыты винокурения изъ можжевеловыхъ ягодъ (30—31). 
Время отпуска въ заторъ припасовъ (31). Порядокъ оприходованя учтен- 
наго контрольнымъ снарядомъ сиирта, постунающаго въ заводсюй под- 
валъ (32). Сводъ мнфвй Управляющихъ акцизными сборами и отзывы 
Контрольныхъ Палатъ на проектъ циркуляра о порядкф оприходовавя 
спирта (32—40). Разсмотр$н!е замфчан!й Управляющихъ акцизными сбо- 
рами и отзывовъ Контрольныхъ Палатъ въ особой Коммис!и (40). Прото- 
коль Коммисши по разсмотрфн!ю вопроса “о начеть Ломжинскою Кон- 
трольною Палатою но винокуреннымъ заводамъ Ломжинской губ. за 
излишки вина и о порядкЪ оприходован1я спирта въ заводскихъ подвалахъ 
(41—43). Заключене Техническаго Комитета (43—44). О записяхъ из- 
лишне оприходованнаго спирта (44—46). Начетъ за спиртъ, излишне 
отчисленный заводчику въ перекуръ (46—47). 

Глава ТУ. Приборы для наложен!я знаковъ обезпечен!1я . я 
Заказы новыхъ влещей и ремонтъ старыхъ (47). Предложене техника 
Люблинскаго акцизнаго Управлешя Н. В. Калачева, о предупреждени 
поддфлки пломбъ, служащихъ для обезпеченшя винокуренныхъ аппара- 
товъ (47—49). 

ОТД ВЛЬ. Г ооо ооо овен 

Глава Г. Опред®лен!е крпости и количества спирта. ........ 

| Услов1я повфрки стекляннаго спиртомЪра, снабженнаго придаточною 
гирькою (50—51) Опред$левше количества спирта, розлитаго въ стеклян- 
пую носуду (51—52). Помф$щене ва стеклянной посудЪ, въ случа} про- 
дажи въ ней спиртовой жидкости, этикета съ обозначешемъ на немъ 
кр$пости этой жидкости (52—53). Докладная записка Члена Техниче- 
скаго Комитета В. С. Глухова, о замфн8 объемнаго сиособа учета спирта — 
вфеовымъ (53—56). 


Глава П. ОпредВлен!е чистоты опирта . 


® Ф Ф ® ® ® ® Ф ® ® ® ьа 


Выдача свидфтельствъ объ испытан!и чистоты ректификованнаго спирта, 
поступающаго на внутренше рынки съ ректификацюнныхъ заводовъ 
(56--57) 

Глава П1. Очистка спирта. ....... ра оь в ва 
Разъяснен!е нфкоторыхъ недоразуу$ в, встрфтившихея на практикЪ 
по прим$нен1ю «Временныхъ правилъ 3-го Апр$ля 1888 г.» (57—60). 
Обсуждене проекта циркуляра «о производств разсчетовъ и отчисле- 
вя акциза за потерю и отбросы при очисткВ вина и спирта» (60—64). 
Порядокъ производства разсчетовъ и отчислен1я за потерю и отбросы 
па спиртоочистительныхъ заводахъ въ случаяхъ порчи или неправиль- 
наго дЪйствя контрольнаго снаряла (64). Безакцизное отчнелеше завод- 
чику на потерю и отбросы при отсутствши на ректификащовномъ заводь 
требуемой пун. 6 «Временныхъ правилъ 3-го Августа 1888 г.» Книги, 
составленной по форм8 №1 (65—66). Потеря спирта при очисткВ его 
ва аппаратВ «эпюратор$» (66). Употреблене поташа при ректификащи 
спирта (67). 
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СТР. 
Глава ТУ. Отпускъ безакцизнаго спирта, а также сивушныхъ маслъ на 

химическ1я и друг!я производства. . .. х : . 67 — 76 

Отпускъ безакцизиаго спирта на Е ао на и хло- 

роформа (67—68). Отпускъ безакцизнаго спирта для приготовления уксуса 

(63—69). О сложен акциза со спирта, входящаго въ составъ политуры 

н лака, употребляемыхъ на полировку мебельныхъ издЪл!Й, вывозимыхъ 

за границу (69). Безакцизный отпускъ богатыхъ сивушнымт маслому 

отбросовъ ректификацши сиирта на нфкоторыя техничесвя производства 

п вывозъ сихъ маслъ заграницу (70—71). Услов1я отнуска освобожден- 

ныхъ отъ акциза сивушныхъ маслъ для выдфлки освфтительныхъ мате- 

рлаловъ (71--72). Безакцизный отпускъ сирушнаго масла на приготов- 

лен!е различНыхЪ эфировъ, алдегидовъ и летучихъ жирныхъ кислотъ 

(12—76) 
Отдълъ ПТ... .. и в лаг 5 . 197-194 
1) Ходатайства Директора абонент в Рааьваго т А. с. с. Н. А. `со- 

ковнина объ оказанм содфйствя со стороны Департамента Неокладныхъ Сборовъ: 

а) по примфненю способа Кюизинье для переработки картофеля въ мальтозу и 

6) по обученю учениковъ Кросноуфимскаго Реальнаго Училища культивировкЪ 

дрожжевыхъ грибковъ по способу доктора Гансена............. 77 — 82 
а) Обсуждеше перваго ходатайства Н. А. Соковнина—но примнен1ю способа 

Кюизинье для переработки картофеля въ мальтозу (17—80). 6) Обсуж- 

денте втораго ходатайства Н. А. Соковнина—по обучению ученаковъ 

Красноуфиискаго Реальнаго Училища культнвировкЪ дрожжевыхъ гриб- 

ковъ по способу д-ра Гансена (80—82). 
2) Прибавлеше освобожденнаго отъ акциза спирта къ крЪпкимъ русскимъ гиноград- 

винамъ..... ое Ро И 82— 84 
3) Условя приготовленя русскаго коньяка ее водки, Я и торговли 

Мо ое а г о аа . 84— 99 

Прибавлен!е сахара къ русскому Она и понижен!е И, 

для него крЗпости (81—87). Записка Управляющаго акцизными сборами 

С.-Петербургской губерв!и Д. А. Миропольскаго: о русскомъ коньяк и 

торговл$ имъ (87—93). Обсужден!е вопроса: о выд$лк$ русскаго коньяка 

и торговл имъ (93—95). Условя розлива виноградной водки въ ренско- 

выхъ погребахъ (95). Дальнфйшее обсужден!е вопроса: объ условяхъ 

приготовлен!я русскаго коньяка и о торговлЪ имъ (95—99). 
4) Приготовлее на пивоваренныхъ заводахъ жидкихъ дрожжей для продажи. .. 99—100 
5) Изыснаше способовъ, препятствующихъ сниманию бандеролей съ помфщенй, со- 

держащихъ предметы, обложенные акцизомъ. ....... ва а о 101—102 
6) Услов!я, на ноихъ могло бы быть разрфшаемо приготовлеше манзовскаго пива 

въ Амурской области....... Е о 103—107 
Т) Приготовлеше уксуса изъ матераловъ, содержащихъ крахмалъ и сахаръ, съ при- 

мфсыю солода и дрошжей. .............. и... 107—108 
8) Докладъ Непремфннаго Члена о способахъ учета свекловичнаго сока на сахар- 

ныхъ заводахъ въ Белым. ............ .... 108—111 
9) Измфненя условЙй и способа обандеролешя палушь махорни, обладиыя ДЛЯ 

Закавказскаго края. ..... еее еее я пом 111—114 
10) Приготовлеме и продажа напитка, извЪфстнаго подъ названемъ «кавказской 
о о 114—116 
11) Контрольный снарядъ дворянина одни для учета спичечныхь фабрикъ. . 116 
12) Устройство въ Москвф центральнаго казеннаго склада спирта ..... ... 116—124 
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СТР. 
Приложеня '........... еее, . 125—241 
1. Обзоръ техническаго состояшя винокуренныхь заводовъ въ Росси по 
статиотическимъ даннымъ за перюдъ 188%/э гг... ......... 125—141 
Общее число дЗйствовавшихъ заводовъ и расиредфлене ихъ по раонамъ 
(125—126). Число заводовъ съ парниками и безъ оныхъ (126—128). Рас- 
предлен!е заводовъ по устройству заторныхъ чановъ (128—129). Дви- 
гатели, примфняемые при затиранш припасовъ (129—130). Охлаждене 
заторовъ и употребляемые для сего аппараты (181—132). Системы пере- 
гонныхъ аппаратовъ (132—134). Употребляемое на винокуренныхъ заво- 
дахъ топливо (134—135). Нацюнальность винокуровъ (135—136). Образо- 
вательный цензъ винокуровъ (136). Число рабочихъ на винокуренвыхъ 
заводахъ (136—137). Статистическая вЗдомость о техническомъ соетоян1и 
винокуренныхъ заводовъ въ Росси въ перодъ 188%/° гг., съ подразд®- 
ленемъ ихъ по родамъ винокуренныхъ аппаратовъ и употребляемаго 
топлива, образовательному цензу и нащональности винокуровъ и числу 
заводскихъ рабочихъ (138—141). 
П. Извлечен!я изъ отчетовъ техниковъ при губернокихъ акцизныхъ управ- 
леняхъ о оостоянш винокуреннаго производства въ губершяхь... 142—241 
1) Губерви Вологодская, Костромская и Ярославская ....... .. 142—145 
2) Губернйи Тверская и Новгородская... . еее еее 145--148 
3) Губерыи Калужская и Смоленская... ........ .... 148—154 
4) Губервйи Орловская и Курская... .-......... се... 154—157 
5) Губерн1я Пензенская и Симбирская ... еее... 157—161 
6) Губерви Рязанская и Тульская. ........... ...... 161-164 
7) Губерыи Тамбовская и Саратовская... еее... 164—167 
8) Губерни Самарская, Уфимская и Оренбургская. .......... 168—174 
9) Полтавская губерйя. .. еее еее еее 174—178 
10) Харьковская губеря., . еее еее. 178—182 
11) Губери Курляндекая и Ковенская. ... „еее. 182—186 
12) Лифляндская губерн!я. „еее еее нение 185—188 
13) Эстляндекая губер я... еее еее. 189—191 
14) Гродненская губершя ... еее еее не. 191—196 
15) Могилевская губерая. (еее еее еее еее 196—200 
16) Минская губершя. (еее еее еее еее 200—203 
17) Клевская губеря . еее еее еее нее 203—207 
18) Подольская губернй. еее еее еее 208—211 
19) Волынская губеря. . еее еее 211—215 
20) Бессарабская губершя. . еее еее еее 216—220 
`’21) Ставропольская губерийя и области Терская и Кубанская. ...... 220—225 
22) Губерыи Варшавская и Сдлецкая. ... еее. 225—229 
23) Губернши Калишская и Петроковская. ‚еее. 229—234 
24) Губерн!и Люблинекая, Радомская и К/}лецкая........... . 234—237 
25) Восточная Сибирь. .. еее еее 231—241 
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ТРУДЫ 


Техническаго при Цепартамент$ Неоклад- 
ныхъ Сборовъ Комитета за 1889 г. 


Отдз ль [. 


Настоящий отдфлъ, соотвфтетвенно относящимся къ нему вопросамъ, 
обсуждавшимея въ Техническомъ Комитет$, состоитъ изъ слфдующихъ главъ: 
П Контрольный снарядь Бр. Сименсь и К, въ коей излагаются: а) сообра- 
жешя и предположен1я Техническаго Комитета относительно новаго заказа, 
контрольныхъ снарядовъ Бр. Сименсъ и К», изготовленя сихъ снарядовъ въ 
Росси, введения оныхъ на фруктово-винокуренныхъ заводахъ и прим$нен1я 
къ контрольному снаряду н$фкоторыхъ приспособленй съ цфлью регулирова- 
ня и повфрки его дЪйстмя, и б) случаи неправильнаго дЪйств!я контрольныхъ 
снарядовъ Бр. Сименсъ и К°, а также снарядовь Штумпе на винокуренныхъ 
заводахъ. НП) Переюнные аппараты и заводская посуда. ПГ) Способы и усло- 
мя вннокуреня и 1) Приборы дая наложеня знаковь обезпеченая. 


Глдвлд [. 


Контрольный снарядъ Бр, Сименсъ и К», 


Въ 1859 году занятя Техническаго Комитета, имфвпия своимъ пред- 
метомъ коптрольный снарядъ Бр. Сименсь и Ко, заключались въ обсуждени 
сравнительно небольшаго числа вопросовъ, которые, по существу своему, 
могуть быть отнесены къ нижесл$дующимъ четыремъ категорямъ: а) новый 
заказъ контрольныхъ снарядовъ Бр. Сименсъ и К* въ Берлин и пробный 
заказъ оныхъ въ Росаи; 6) введеше контрольнаго снаряда бр. Сименсъ и К? 
на фруктово-винокуренныхъ заводахъ; в) примнен!е къ контрольному сна- 
ряду различныхъ приспособленй для регулирован1я и пов$рки его дфйствя 
и Г) случаи неправильнаго дЪйстыая контрольныхъ снарядовъ на заводахъ. 


а) Новый заказъ контрольныхъ снарядовъ Бр. Сименсъ и К° въ Берлин$ и проб- 
ный заказъ сихъ снарядовъ въ Росси. 


Въ одномъ изъ засфданй Комитета Непремфннымъь Членомъ было Докладъ Непре- 
доложено, что первый заказъ контрольныхъ снарядовъ Бр. Сименсъ и К м5ннаго Члена о 


послфдовалъ въ 1872 г. и что снарядовъ сего заказа находится на заводахт 3 Каз$ Бр.Сименсъ 
и В° новыхъ кон- 
1 


ыы: на 


трольны хъ снаря- до 1,000 штукъ (170 штуЕъ уже уничтожены). Въ снарядахъ этого 
дов И 0 Пост Заказа, по объясненю докладчика, оказались слфдующ!е недостатки: 
ненномЪ иИзЗъяти 
а 1) неправильная мфра барабана, доходящая при сильныхъ струяхъ про- 
пришедшихь въ Текающаго спирта до 1°/о, причемъ недостатокъ этотъ, зависящй отъ 
негодность кон- Конструкщи барабана, не можеть быть устраненъ при починкЪ снаряда; 
трольныхъ снаря- 2) ширмы створчатой системы, вызывавиия, вел дстве своихъ зазоровъ, мно- 
лов сторо КоН- г]я мфры обезпеченая, пришли въ негодность; 3) платформа, велфдетве не- 
Е - удовлетворительноети первоначальной своей формы, подвергалась нер$дко 
ломкЪ во время перевозки снаряда и 4) тарировка снаряда представлялась 
затруднительною. | 

Вообще, по замчан1ю докладчика, снаряды перваго заказа не удовле- 
творяютъ настоящимъ требован1ямъ, а первый и четвертый изъ указанныхъ 
недостатковъ заставили Департаменть Неокладныхъ Сборовъ даже при первой 
пр!емк$ этихъ снарядовъ отступить оть нфкоторыхъ требован!й контракта. 

ПередЗлка, сказанныхъ снарядовъ на новЪйний типъ, требующая зам ны 
ширмы, платформы, цилиндра и барабана, обошлась бы Комитету до 200 руб. 
на снарядъ, причемъ, однако, станина съ измолотыми гнфздами осталась бы 
прежняя, — что и продолжало бы вызывать справедливыя жалобы со стороны 
Акцизныхъ Управленй на трудность тарировки. Независимо отъ сего, сна- 
ряды перваго заказа за время своего дЪйствя претери$вали многя пере- 
дЪлки, а именно: въ первые же годы ихъ дЪйствя, для устраненя засадки 
при быстрыхъ струяхъ протекающаго спирта, къ нимъ придфланы были до- 
полнительныя коробки съ приведен!емъ въ надлежащее соотношен!е уровней 
трубъ, проводящихъ спиртъ въ цилиндръ снаряда и отводящихъ его изъ онаго. 

ДалЪе, въ 1883 году въ конструкщю снаряда введены были особыя 
дополнительныя трубочки для устранен1я засадки при медленныхъ струяхъ 
протекающаго спирта. Трубочки эти оказались, однако, въ н$которыхъ слу- 
чаяхъ не вполн достигающими цфли, такъ какъ техникомъ Комитета Л. 
К. Буттлеромъ, во время командировки его въ Люблинское Акцизное Упра- 
влен!е, было выяснено, что на заводахъ кубовыхъ при маломъ размЗрЪ на- 
кладокъ уклоненя въ показаняхъ снаряда могуть доходить до 2°/о; по 
даннымъ же, собраннымъ докладчикомъ при командировкЪ его въ Царство 
Польское, результатъ наблюденй Л. К. Буттлера вполн$ подтвердился. ВеЪ 
означенныя изм$нен1я, по мн$фню докладчика, не могли не повмять на 
первоначальную прочность снарядовъ. 

Въ послЁднее же время Бр. Сименсъ и К° сдФлали изм$неше въ си- 
стем$ приводящихъ трубъ, вполнф устраняющее, по ихъ мн$фню, возмож- 
ность засадки при медленныхъ струяхъ протекающаго спирта. 

ЗатЪмъ докладчикъ указалъ, что заказъ новыхъ снарядовъ является 
своевременнымъ и необходимымъ уже потому, что количество наличныхъ 
снарядовъ прежнихъ заказовъ оказывается недостаточнымъ, а именно: изъ 
числа всЪхъ заказанныхъ 3,500 контрольныхъ снарядовъ находится на заво- 
дахь винокуренныхъ (дЪйствующихъ и частью не дЪйствующихъ) — 2,352 | 
шт., въ запас Акцизныхъ Управлешй — 355, на спиртоочистительныхъ заво- 
дахъ — 200, уничтожено — 351, итого — 3,258 снарядовъ, сл5довательно для 
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запаса Техническаго Комитета и Орловскаго его Отд$ла остается всего 242 
снаряда, каковое количество представляется, однако, недостаточнымъ, такъ 
какъ не рЪдко являются вдругъ изъ нфеколькихъ Акцизныхъ Управлен!й зна- 
чительныя требован1я на починенные снаряды. 


Въ заключене докладчикъ полагалъ необходимымъ приступить къ по- 
степенному изъятю снарядовъ старой конструкщи, а относительно заказа 
новыхъ снарядовъ ограничиться на первое время только 100 экземплярами, 
дабы при постановкВ этихъ снарядовъ преимущественно на заводахъ Цар- 
ства Польскаго испытать на практик дЪйствне усовершенствованныхъ при- 
водныхъ трубъ, прим$ненныхъ нынЪ къ снарядамъ Бр. Сименсъ и >. Для 
предварительнаго же испытан!я приводныхъ трубъ, измЗненныхъ Бр. Сименсъ 
и К°, и для переговоровъ съ фирмою Бр. Сименсъ и К? на счеть примфненя 
къ снарядамъ новаго заказа всфхъ принятыхъ Техническимъ Комитетомъ 
въ послфднее время усовершенствованй, докладчикъ находилъь нужнымъ 
командировать въ Берлинъ кого-либо изъ членовъ Комитета. 


На замфчане Предсфдателя относительно того, что до заказа предпо- 
ложеннаго докладчикомъ количества снарядовъ, было бы цфлесообразн$Ъе 
выписать 2 снаряда новой конструкщи и испытать ихъ въ Техническомъ 
Комитет и Орловскомъ его отдфл$, докладчикъ обратилъ, съ своей стороны, 
вниман!е на то, что: 1) при выписк$ снарядовъ для испытан1я въ мастерскихъ 
Комитета окажется уже невозможнымъ къ перюду винокурен1я 1883/эо г. 
получить снаряды новаго заказа и поставить ихъ на заводахъь и 2) что 
казна, ограничивъ заказъ 100 снарядами, ничфмъ не рискуетъ, такъ какъ 
даже при неудовлетворительности новыхъ приспособленй придется лишь 
замфнить приводныя трубы другою системою, а самое испытане снарядовъ 
въ заводской обстановкЪ важнфе испытан! лабораторныхъ. Въ случаЪ за- 
поздан1я въ изготовлении Бр. Сименсъ и В новаго заказа снарядовъ, премка 
ихъ, по мнЪн1ю докладчика, могла бы быть также произведена въ БерлинЪ 
командированнымъ съ этою цЪлью лицомъ. 


По обсуждени изложеннаго доклада, Техническай Комитетъ, съ своей 
стороны, нашелъь необходимымъ: 1) немедленно же '), по предварительномъ 
письменномъ сношени съ Бр. Сименсь и К°, заказать у нихъ 100 кон- 
трольныхъ снарядовъ и 2) для подробныхъ переговоровъ по новому заказу 
снарядовъ и по примфненю къ нимъ вефхъ послфднихъ усовершенствован, 
а равно для премки снарядовъ, въ случаф надобности, въ самомъ Бер- 
лин$, — командировать уполномоченное на то лицо. 


Вел$дъ за симъ въ Ма мЪслцЪ Непрем$ннымъ Членомъ представлены 
были на обсуждене Комитета нЪкоторыя соображеня относительно т%хъ 
измфнен!й, каковыя, по его мнЪню, было бы желательно осуществить въ 100 
контрольныхъ снарялахъ, предположенныхъ къ заказу у Бр. Сименсъ и К». 


ИзмЪнен1я эти касались счетчиковъ, соединен!й трубъ съ входнымъ и 
выходнымъ отверст1ями контрольнаго снаряда, ширмы, тормаза и системы 
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') ЗасЪдан!е Комитета происходило въ Апрфл$ мфеяц$. 


Соображения Не- 
прем$ннаго Члена 
онеобходимыхъ из- 
мБнешяхъ въ кон- 
трольныхъ снаря- 
дахъ Бр. Сименсъ 
и К° при повомь 
ихъ заказз. 
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приводныхъ и отводныхъ трубъ при пр1емномъ цилиндр снаряда и заклю- 
чались въ слфдующемъ: 

а) Нын$ существующий счетчикъ, по заявленю Непрем$ннаго Члена, 
имфетъ тотъ недостатокъ, что, при смЁнЪ цифръ, въ отверсти онаго показы- 
вается не одна цифра, а двЪ, почему при записяхъ легко ошибаться и запи- 
сывать въ винокуренную книгу не ту цифру, какую сл$дуетъ. На это обсто- 
ятельство уже и ране обращено было внимание и Инструкщя 6 Марта 1874 г., 
какъ извфстно, разъясняетъ, какую цифру въ данныхъ случаяхъ сл$дуетъ 
записывать. Въ виду сего Непрем$нный Членъ полагалъ воспользоваться 
видоизмфнен!емъ, которое сдЪлалъ техникъ Комитета 3. И. Сумъ въ обыкно- 
венномъ счетчик$, придавъ сему посл$днему лишь небольшую пружинку, 
которая устраняеть указанный недостатокъ, такъ какъ во всЁхъ отверстяхъ 
видоизмЪненнаго такимъ образомъ счетчика, за исключешемъ единицъ ведра, 
при см$н$ цифръ, двухъ цифръ уже не показывается. 

При раземотрЗн!и видоизм$неннаго счетчика, Предс®датель замфтилъ, 
однако, что въ представленномъ счетчикЪ возможно небольшое обратное 
движен!е цифръ, указывающихъ единицы ведра, — что можеть предста- 
вить на практикЪ н$фкоторое неудобство; между тёмъ въ старомъ счетчик 
подобнаго движен1я не наблюдается. Основываясь зат$мъ на томъ, что ста- 
рый счетчикъ весьма простъ по устройству, что 16-лЗтнее примфнене его 
къ контрольнымъ снарядамъ дало возможность какъ заводчикамъ, такъ и 
акцизному надзору вполнф съ нимъ ознакомиться и что, наконецъ, въ старомъ 
счетчик другихъ какихъ-либо, кром$ указанныхъ Непремфннымъ Членомъ, 
недостатковъ не имфется, Председатель полагалъ, что вопросъ о зам фнЪ 
нын$ дЪйствующаго счетчика—новымъ не представляетъь существенной важ- 
ности. Съ этими соображен1ями согласился и Техничесый Комитетъ и пола- 
галъ, что если со стороны Сименса къ установкЪ предлагаемаго видоизм%- 
неннаго счетчика не встрЪтится препятств!й, то счетчикъ этотъ, въ видЪ опыта, 
можно примфнить къ 100 новымъ контрольнымъ снарядамъ, при услови устра- 
неня возможности обратнаго движеня цифръ. 

6) Командировки техниковъ и другихъ лицъ акцизнаго надзора на вино- 
куренные заводы для наблюден1я за дЪйстнемъ контрольныхъ снарядовъ 
выяснили, что соединен!е трубъ съ входнымъ и выходнымъ отверстями 
контрольнаго снаряда не такъ совершенно, какъ было бы желательно при 
настоящемъ положен!и контрольно-снаряднаго дфла, — почему, по мифню 
Непрем$ннаго Члена, слфдовало бы въ 100 снарядахъ новаго заказа прак- 
тикуемое нын$ вышеуказанное соединен!е замЗнить другимъ, болЪе совершен- 
нымъ, а именно— прим нить въ данномъ случаф способъ соединен!я входной 
трубы контрольнаго снаряда Штумпе, какъ вполнв цфлесообразный. На это 
предложен!е было, однако, зам$чено, что соединен!е трубы у снаряда Штумпе 
легко даетъ течь, а такъ какъ въ снарядЪ Сименса при подобномъ соеди- 
нен!и флянцъ трубы всегда будетъ скрыть въ снарядф, то представится 
большое затруднеше вд-время замфтить появившуюся течь; при нынЪ же 
примфняемомъ соединен!и всякая течь обнаружится немедленно. Т$мъ не ме- 
нЪе, найдя указанное Непрем$ннымъ Членомъ соединен!е трубъ, при над- 
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лежащей подгонкф конца трубы и наложенши прочной прокладки, болЪе 
совершеннымъ и надежнымъ для интересовъ казны, нежели соединене нын$ 
практикуемое, Техничесый Кохитеть призналъ возможнымъ примЪнить 
предложенное соединене, въ видЪ опыта, къ 100 снарядамъ новаго заказа, 
съ тБмъ, однако, чтобы при установк$ сихъ снарядовъ на заводахъ надле- 
жащая прокладка для сопряжения была доставлена Техническимъ КВоми- 
тетомъ. 


в) Ширма у контрольныхъ снарядовъ послфдняго заказа, сдфланнаго у 
Бр. Сименсъ, представляетъ, по заявленю НепремЪннаго Члена, то неудобетво, 
что заклепки ея видны и вполиЪ доступны, велфдетв!е чего не рЪфдко на- 
блюдались злонамфренныя попытки проникнуть чрезъ заклепки внутрь сна- 
ряда. Это обстоятельство заставило Техничесый Комитетъ, заказывая новыя 
ширмы въ Росаи, нфеколько видоизм$нить ихъ, именно тфиъ, что заклепки 
новыхъ ширмъ спилены въ уровень со стфнками и сдЪланы такимтъ образомъ 
потайными. 


ДалЪе НепремЪнный Членъ замфтилъ, что стфнки рамки стекла, ветав- 
леннаго въ ширму, Сименсъ дфлаетъ шероховатыми, между тЪуъ практика по- 
казала, что гораздо цфлесообразнЪе эти стфнки дфлать чисто-полированными,— 
что и практикуетъь Комитетъ, заказывая новыя ширмы въ Росси. 


Означенныя вилонзуфненя Непремфнный Членъ и предложилъ при- 
мфнить къ 100 новымъ снарядамъ предполагаемаго заказа у Бр. Сименса и К°,— 
съ каковымъ предложенемъ согласился и Технический Комитетъ, но выразиль 
желан!е своевременно знать тф цфны, которыя назначить Сименеъ за ширмы 
новаго образца. 


г) Въ отношеши тормаза Непремфннымъ Членомъ было указано, что 
одобренный Техническимъ Комитетомъ щеточный тормазъ мастера Комитета 
А. Котловича 1!) былъ разосланъ на многе заводы для испытавя. СвЪдЪн1я 
© дЪйстви этого тормаза получены отъ 32 Управляющихъ акцизными сбо- 
рами и двухъ техниковъ Комитета, наблюдавшихъ дЪйствне онаго во время 
ихъ командировокъ для осмотра контрольныхъ снарядовъ. 


Изъ доставленныхъ отзывовъ видно, что 27 Управляющихъ акцизными 
‹<борами и оба техника вполнф высказываются за новый тормазъ, признавая 
за нимъ весьма многя существенныя достоинства, а именно: 1) постоянную 
силу нажима; 2) болЪе точныя показан1я снаряда безъ уклоненй въ ту или 
другую сторону; 3) отеутетве тренйя на ободъ ведущаго колеса, что имфетъ 
существенное значене для правильнаго воздЪйетыя шариковъ храповаго 
механизма на ведущее колесо; 4) отсутстые излишняго нажима колеса на 
шарики и 5) сохранеше должной чистоты ведущаго колеса и храповаго 
механизма. ВмфетЪ съ тфмъ, однако, тъ же 27 Управляющихъ акцизнымн 
сборами обращали внимане на нЪфкоторые недостатки первоначальной кон- 
струкщи новаго тормаза, а именно: на возможность прилипан1я груза тор- 
маза къ станинЪ снаряда, благодаря четырехугольной его формЪ, на слиш- 


1) См. «Труды 'Гехническаго Комитета». Томъ Т, страница 11. 
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комъ грубую работу цЪпочки, придерживающей грузъ, на недостаточную 
устойчивость рычаговъ, на слишкомъ большой вЪсъ груза и н%Ъкот. др. 

Противъ новаго тормаза высказались четыре Управляющихъ акцизными 
сборами (губерний: С.-Петербургской, Могилевской, Бессарабской и Самарской), 
находя въ немъ различные недостатки, которые, по ихъ ми5ню, должны 
оказывать вмяне на правильный учетъ спирта снарядомъ. Управляющий 
акцизными сборами Курляндекой губ. не высказалъь окончательнаго своего 
мнЪн!я ни за, ни противъ тормаза, признавая произведенные имъ опыты 
еще недостаточными. 

Ве существенныя замфчаня, сдфланныя Управляющими акцизными 
сборами относительно конетрукщи тормаза, были приняты Техническимъ 
Комитетомъ во вниман!е и, согласно имъ, тормазъ ифсколько перед$ланъ. 
Въ такомъ видоизмЪненномъ видЪ тормазъ, по заявленю Непремфннаго Члена, 
долженъ виолнф отвфчать своему назначеню, такъ какъ грузъ нЪеколько 
уменьшенъ и ему придана цилиндрическая форма, велЪфдетве чего онъ не 
можетъ уже прилипать къ стфикЪ станины снаряда; звЪнья цфпочки едфланы 
болЪе мелкими и гораздо болфе тщательной работы; даметръ ролика увели- 
ченъ, а рычаги установлены въ своихъ мЪетахъ достаточно прочно. 

Въ виду такого усовершенствован!я конструкщи тормаза и принимая во 
вниман!е желан1е большинства Управляющихъ акцизными сборами произвести 
повсем$стную замфну пружиннаго тормаза новымъ, Непрем$нный Членъ 
полагалъ, во-первыхъ, примфнить новый тормазъ къ снарядамъ предполагае- 
маго заказа и, во-вторыхъ, во вс$хъ дфйствующихъ уже на заводахъ кон- 
трольныхъ снарядахъ Бр. Сименсъ и К? замфнить пружинные тормаза — 
новыми. На это послфднее предположене ПредсЪфдателемъ было, однако, 
замфчено, что одновременная повсемЪстная замфна старыхъ пружинныхъ. 
тормазовь новыми едва-ли представляется удобною, въ виду долголЁтняго 
примфненя пружинваго тормаза, которое дало возможность акцизному над- 
зору вполнф усвоить его установку и дЪфйстве, почему и слдовало бы вво- 
дить новый тормазъ, на первое, по крайней мЪрЪ, время, лишь по желан!ю. 
и требованю Управляющихъ акцизными сборами. Съ такимъ соображешемъ 
согласился и Техническй Комитетьъ, признавъ болЪфе цфлесообразнымъ произ- 
водить замЪну пружиннаго тормаза не сразу, а постепенно; отдавая же полное 
преимущество новому тормазу, Комитетъ положилъ примфнить его къ 100 но- 
вымъ снарядамъ предполагаемаго заказа. 

д) При изготовлени въ настоящее время своихъ контрольныхъ снаря- 
довъ, Бр. Сименсъ и К, согласно заявленю НепремЁннаго Члена, изм няютъ 
систему приводныхъ и отводныхъ трубъ при цилиндр% снаряда такимъ обра- 
зомъ, что къ дополнительной коробк$ придается еще новая коробка, подхо- 
дящая подъ цилиндръ снаряда, а у верхнихъ частей трубъ, проводящихъ 
спиртъ въ цилиндръ, помфщаетея особое новое приспособлеше. ВсЁ эти 
измфнен1я, по сообщеню Бр. Сименсъ и К?, вполнЪ устраняютъ возможность. 
образован1я засадки. 

Непрем$нный Членъ полагалъ возможнымъ, если новая система при- 
водныхъ и отводныхъ трубъ, по испытан!и, дЪйствительно окажется имфющею. 


БА О ее 


т$ достоинства, которыя приписываютъ ей Бр. Сименсъ и №, примфнить 
сказанную систему къ 100 контрольнымъ снарядамъ новаго заказа. Съ этимъ 
предложенемъ согласился и Техничесый Комитеть. 


Во исполнене приведенныхъ выше предположенй Техническаго Коми- 
тета относительно заказа 100 новыхъ контрольныхЪ снарядовъ, въ [юнЪ мфсяцБ 
1859 года въ Берлинъ для переговоровъ съ Бр. Сименсъ и К? по поводу сего 
заказа были командированы Непрем$нный Членъ Техническаго Комитета и 
техникъ того же Комитета .[. К. Буттеръ, а велЪдъ за симъ, на условяхъ, 
выработанныхъ Непремфинымъ Членомъ, Департаментомъ Неокладныхъ Сбо- 
ровъ заказаны были и самые снаряды. Премка этихъ енарядовъ, согласно 
заключенному условю, должна была быть произведена въ С.-ПетербургЪ, къ 
чему Техническй Комитеть и приступилъ, какъ только въ СентябрЪ мЪфеяцЪ 
снаряды начали прибывать изъ Берлина. 

О результат прехки новыхъ контрольныхъ снарядовъ, НепремЁн- 
ный Членъ представилъ Комитету въ ДекабрЪ докладъ, въ которомъ, между 
прочимъ, указывалось на особенность пуемки означенныхъ снарядовъ, заклю- 
чавшуюся въ томъ, что Бр. Сименсъ и В не приелали въ С.-Цетербургъ 
своего уполномоченнаго, который при прежнихъ заказахъ всегда присутство- 
валь при пртемкЪ, исправляя поломки въ снарядахъ, и сдавалъ такимъ обра- 
зомъ Комитету вполнЪ исправные снаряды. Въ данномъ же случаЪ, за отеут- 
стыемъ уполномоченнаго оть Бр. Сименсъ и №”, ве починки и исправлен!я 
долженъ былъ производить самъ Комитетъ; между тЪмъ эти исправления 
составляютъ не малую работу, такъ какъ заказанные снаряды, направляв- 
ппеся изъ Берлина, согласно условю, чрезъ Штетинъ, моремъ, пришли вт 
С.-Петербургъь не вполнЪ благополучно. Оказавийеся при премкЪ снарядовъ, 
повреждения и недостатки заключалиеь въ слБдующемъ: 1) 23 барабана были 
значительно помяты, такъ что потребовали капитальнаго исправлен1я; 
2) 16 барабановъ имфли течь въ спаяхъ; 3) двЬ расиредЪлительныя коробки 
и одинъ поилавокъ также оказались помятыми 1); 4) ось одного ролика была 
погнута *); 5) розетки нЪфкоторыхъ снарядовъ им$ли неправильный срЪзъ; 
6) вь двухъ снарядахъ подшинники оси указательной стрфлки были съ 
ложными гнфздами; 7) во вефхъ снарядахъ концы указательной стр$лки были 
перепаяны, ибо снаряды съ присланными стр$флками учитывали меньше 
дЪйествительности, и 8) въ нЪкоторыхъ камерахъ храповаго механизма шарики 
лежали неправильно. 

По заявленню Непремфннаго Члена, вс исправления указанныхъ недо- 
статковъ должны были обойтись Комитету не болЪе 1,000 руб. 

Принявъ во вниман!е указан!е, сдБланное Предсфдателемъ при обсуж- 
ден!и даннаго вопроса въ КомитетЪ, о томъ, что при заключени условя 
съ Бр. Сименеъ и К°, послфдне настаивали на производств$ премки снаря- 


') Одна коробка и поплавокъ замфнены новыми. 
?) Ось дана новал. 


Гезультать и}1- 
емкн  контроль- 
ныхЪ снарядовъ, 
полученныхъ по 
заказу  Департа- 
мента Неокл. Сбо- 
ровъ отъ Бр. Си- 
менсъ и В’. 
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довъ въ Берлин$ и предупреждали объ опасности пересылки снарядовъ 
моремъ, Техничесьый Комитетъ призналъ возможнымъ произвести въ получен- 
ныхЪ снарядахъ требуемыя исправлен!я на счетъ казны въ самомъ Комитетф$. 


Пробный заказъ Н%Ъсколько ранфе вышеприведеннаго доклада, а именно въ Октябр%, 
кОротНыхЪ СНа“Непремфннымъь Членомъ внесено было на обсуждеше Комитета предло- 


рядовъ Бр.Сименсъ 


и № въ России. 


жене С.-Петербургской фирмы „Бруно Гофмаркъ“ изготовлять контрольные 
снаряды Бр. Сименсъ и К», а также и запасныя къ нимъ части въ Петер- 
бург$; при этомъ Непремфнный Членъ пояснилъ, что заготовлен!е запасныхъ 
частей у Бр. Сименсь и К® сь каждымъ годомъ обходится Министерству 
Финансовъ дороже и дороже, а при послфднемь вышеупомянутомъ заказЪ 
новыхъ 100 штукъ снарядовъ Бр. Сименсъ и К? возвысили на нихъ пфну 
болЪе, чфмъ на 20/0. КромЪ того, въ настоящее время Бр. Сименсъ и К° 
на приготовлене контрольныхъ снарядовъ, всл$дстые зебольшаго на нихъ 
требованя, смотрятъ какъ на побочное производство, занимаясь главнфйшимъ 
образомъ изготовленемъ углей и другихъ принадлежностей для электри- 
ческаго освфЪщеня. При Такихъ услошяхъ, по мн.ню НепремЪннаго Члена, 
нельзя ручаться за то, что фирма Бр. Сименсъ и К° остановится на настоя- 
щей возвышенной цфн$ контрольныхъ снарядовъ и запасныхъ къ нимъ частей 
и что самая выдфлка сказанныхъ снарядовъ и частей будетъ производиться 
съ требуемой точностью и надлежащей аккуратностью. Этимъ обстоятель- 
ствомъ и можеть быть до н%Ъкоторой степени объяснена небрежность и 
нечистота въ работ$ снарядовъ посл$дняго заказа. 

Въ виду сего представляется желательнымъ, чтобы снаряды изготовля- 
лись въ Росаи и чтобы такимъ образомъ Министерство Финансовъ могло 
стать въ полную независимость отъ Бр. Сименсъь и К». 


Начало изготовлен1я контрольныхъ снарядовъ въ Росси, какъ указалъ 
Непрем$нный Членъ, до нЪкоторой степени уже сдфлано, такъ какъ мног!я 
запасныя части къ снарядамъ уже нЪеколько лфтъ изготовляются на здЪш- 
нихъ заводахъ, а въ 1888 году Техническимь Комитетомъ была вполнЪ 
благопрлятно разрфшена наибол$е трудная часть задачи — изготовлене по- 
плавковъ къ контрольнымъ снарядамъ '!); точно также въ 1889 году удалось 
отлить станину корыта и приготовить шкалу къ тёмъ же снарядамъ. При 
такихъ услошяхъ изготовлене цфлаго снаряда въ Росаи является дфломъ 
весьма возможнымъ. 

Соглаено ближайшимъ объяснешямъ НепремЁннаго Члена, внесенное 
на обсуждеше Комитета предложеше фирмы „Бруно Гофиаркъ“ заключается 
ВЪ ТОМЪ, ЧТО эТа фирма заявила готовность принять на себя изготовлене 
контрольныхъ снарядовъ системы Бр. Сименсъ и К° по цфн% 329 рублей 
за экземиляръ, при заказ не менЪе 20 штукъ снарядовъ. При этомъ фирма 
принимаеть на себя полную отвфтственность за аккуратность работы и 
исправность дЪфйетыя снарядовъ, обязуяеь взять обратно тф енарлды, 


1) Су. «Труды Техначескаго Комитета». Томъ [, страница 33. 
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въ которыхъ окажутся каке-либо недостатки, безъ требованя за нихъ 
уплаты. 


Непремфнный Членъ, съ своей стороны, полагалъ полезнымъ восполь- 
зоваться предложенемъ фирмы „Бруно Гофмаркъ“ и заказать ей 20 штукъ 
контрольныхъ снарядовъ, на сумму 6,550 рублей, съ каковымъ предложешемъ 
виолнЪф согласился и Техничесый Комитетъ. 


6) Введеше контрольнаго снаряда Бр. Сименсъ и К° на фруктово-винокурен- 
ныхъ заводахъ. 


Въ одномъ изъ декабрьскихъ засфдашй Комитетъ обеуждаль случай 
неправильнаго дЪйстыя  контрольнаго снаряда Штумпе на виноградо- 
водочномъ заводь ‘Терской области '), причемь Председатель поставилъ 
на обсужденше Комитета вопросъ о томъ, не слБдуетъ-ли вообще на вино- 
градо-водочныхъ заводахъ начать постепенно вводить контрольные снаряды 
Бр. Сименсъ и Ц° вмЪсто снарядовъ Штумше °), такъ какъ снарядъ Сименса, 
по своей конструкщи и по своему дЪйствю, даетъ болфе данныхъ для суж- 
дения о правильности учета спирта. При этомъ Предсфдатель сообщиль, что 
при составлени правилъ о фруктово-водочномъ ироизводствЪ казалось опас- 
нымЪ примфнить на виноградо-водочныхъ заводахъ снарядъ Сименса по- 
тому, что заводы эти ведутъ сгонку до 0°, а при такихъ усломяхъ ена- 
рядъ Сименса даетъ слишкомъь болышя уклоненя. Между тфиъ позднЪй- 
ше опыты постановки снарядовъ Сименса на 16-ти виноградо-водочныхъ 
заводахъ Бессарабской губерюи дали результаты виолнЪ благоприятные. 
Въ виду сего, по мнфню ПредеЪдателя, было бы желательно сдфлать опытъ 
постановки снарядовъ Сименса и на виноградо-водочныхъ заводахъ Кавказ- 
скаго Края. 


Завфдуюний акцизными сборами Закавказскаго Края, С. В. Марковъ, 
присутствовавший въ засфдаюи, замфтилъ, что едва-ли контрольный снарядъ 
Сихенса можетъ быть примфненъ на виноградо-водочныхъ заводахъ За- 
кавказскаго ЁВрая, такъ какъ при той высокой температурЪ воздуха, какая 
бываетъ на КавказЪ (не рфдко 50° и болЪе) означепный снарядъ не можеть 
давать удовлетворительныхъ показанй. На это со стороны Непрем$ннаго 
Члена было приведено то соображене, что при крфикихъ спиртахъ непра- 
вильность въ показатяхъ снаряда Сименеа отъ виян1я температуры можеть 


1) Обстоятельства этого дЪла изложены далЪе, на стр. 17. 

3) Въ $ 25 Инструкщи Министерства Фивансовъ 6 Тюля 1887 г., въ развите и 
дополнен!е Высочайше утвержденныхъ 15 Гюля 1887 г. временныхъ правилдъ о фрук? 
тово-ни виноградо-водочномъ производствЪ, между прочимъ, сказано: «Для учета выку- 
риваемаго на означенныхъ заводахъ (съ перегонными аппаратами усовершенствован- 
наго дЪйств1я) спирта должны быть примБняемы контрольные снаряды Штумпе: съ 
особаго же разрфшеня Департамента Неокладвыхъ Сборовъ можетъ быть допускаемо 
примфневе для указанной цфли и контрольныхъ снарядовъ Сименса». 


Приепособленя 
для парализован!я 


ВлЯН1Я НИЗКИХЪ 
температуръ про- 
текающаго спирта, 


на правильность 


доходить лишь до 19/0, тогда какъ неправильность показан! снаряда Штумпе, 
отъ ТЪхЪ же причинъ будеть н$еколько больше. 

Признавая полезнымъ произвести опыты постановки снарядовъ Сименеа 
на виноградо-водочныхъ заводахъ Закавказскаго Края, Техническай Комитетъ 
предложилъ выслать съ этою цфлью три контрольныхъ снаряда Бр. Сименсъ 
и Ко въ распоряжен!е Завфдующатго акцизными сборами Закавказскаго Края. 


в) Приибнене къ контрольному снаряду Бр. Сименсъ и К° различныхъ приспосо- 
бленй для регулированя и повфрки его дЪйствия. 


Въ продолжении 1889 года Комитету пришлось неоднократно обсуждать 
предложеня разныхъ лицъ относительно прим$нен!я къ контрольному снаряду 
Бр. Сименсъ и К° разнообразныхъ приспособленй, предназначавшихся изо- 
бр$тателями или для парализованя влляшя низкихъ температуръ проходя- 
щаго чрезъ снарядъ спирта на правильность показан! снаряда, или дая 
пров$рки емкости отдфлен!й барабана, или для точнаго опред лен1я времени 
и числа выливан!Й барабана, или, наконецъ, для замЪфны существующей под- 
ставки подъ указательной стр$флкой снаряда. 

Первую изъ указанныхъ цфлей преслфдовалъ бывший чиновникъ акциз- 
наго надзора Шепелевъ, представивпий въ Анвар м$сяцЪф на разсмотр$- 
не Комитета чертежъ особаго регулятора, который, по заявленю изобрЪта- 
теля, долженъ былъ при прохождени чрезъ снарядь спирта низкой темпе- 
ратуры, наприм$ръ -+5° Р., вмять на подняте стрЪфлки снаряда. 


показашй снаряда. Основываясь на чертеж предлагаемаго регулятора, Комитетъ призналъ, 


что регуляторъ этотъ не можеть имфть никакого серьезнаго значен1я для 
контрольно-енаряднаго дЪла и что пользы оть него въ урегулирован!и пока- 
зай снаряда по учету спирта при низкихъ температурахъ ожидать нельзя. 

Затфмъ въ МаБ м$сяц$ Непремфннымъ Членомъ было доложено о пред- 
ставленной также г. Шепелевымъ модели счетчика температуръ спирта, про- 
ходящаго чрезъ контрольный снарядъ. Въ своемъ докладЪ по сему предмету, 
НепремЪнный Членъ указывалъ, что счетчикъ температурь Шепелева имфеть 
назначенше суммировать при каждомъ выливан!и барабана температуры спирта, 
находящагося въ пр1емномъ цилиндрЪ снаряда, съ тфмъ, чтобы впослЁдетви, 
посредствомъ раздфленя этой суммы на число выливанйй барабана, можно 
было опред$лить среднюю температуру спирта, прошедшаго чрезъ снарядъ. 
ДЪлешемъ же показаний счетчика алкоголя на показан1я счетчика спирта по- 
лучается средняя крЪпость спирта, прошедшаго чрезъ снарядъ. По этимъ 
двумъ даннымъ, т. е. средней температурЪ спирта и средней кр$иости его, 
Шепелевъь предлагаеть опредфлять число градусовъ алкоголя, которое 
должно быть или причислено къ учтенному контрольнымъ снарядомъ числу 
градусовъ, или отчислено отъ него, смотря по тому, отклонялась ли средняя 
температура спирта отъ нормальной въ одну или въ другую сторону. Согласно 
замЪчан!ю докладчика, предлагаемое приспособлен!е, по своему устройству, 
очень сложно и притомъ въ принципЪ не вЪрно, такъ какь и ВъЪ данномъ 


случа суммируются температуры для спиртовъ всфхъ крфпостей одинаково, 
между тёмъ какъ коеффищентъ расширеня спиртовъ изм$няется не пропор- 
цюнально съ крФфпостью спирта. Кром того, по мн5ню Непремфннаго Члена, 
слфдуетъь опасаться, что не только самъ счетчикъ температуръ легко будеть 
приходить въ неисправность, но что велфдстве приведеня его въ движене 
посредствомъ припаянныхъ къ барабану снаряда кулачковъ, установка счет- 
чика температуръ въ контрольномъ снарядЪ вредно отзовется на правиль- 
ности дЪйств1я самаго снаряда, —съ каковыми соображенмями и заключенемъ 
согласился и Техничесый Комитетъ, велФдетве чего ходатайство Шепе- 
лева о введени его изобрфтен1я было отклонено. 

Наконецъ, въ Ноябрф м5еяцЪ Комитету доложена было Непрем$ннымъ 
Членомъ записка г. Шепелева съ изложенемъ идеи новаго приспособленя къ 
контрольному снаряду, которое, по заявлению изобрЪфтателя, „имЪетъ пфлью, 
по мфр$ изм5нен1я температуръ и крфпостей спирта, перемфщать по обоимъ 
плечамъ алкоголометрической стрЪлки снаряда незначительный грузъ въ видЪ 
двухъ металлическихъ брусковъ съ роликами (для устраненя трения). Чтобы 
перем щен!е груза поставить въ правильныя соотношеня, какъ къ измфне- 
нямъ температуръ, такъ и къ крфпостямъ спирта, предполагается въ премномъ 
цилиндр снаряда, выше верхняго кольца, установить другой поплавокъ !) 
„сегментальной“ формы (для уютности) съ металлическимъ термометромъ 
(спаянныя дв пластинки—серебряная и стальная; поелфдняя, для устране- 
ня окисления, покрывается никкелемъ или серебромъ)“. 

Въ виду того, что г.Шепелевъ въ своей запискЪ излагаетъ только идею 
предлагаемаго имъ приспособлен1я безъ пояснения ея детальными чертежами, 
велфдетв!е чего не представляется возможности опредЗлить, на сколько дан- 
ное приспособление осуществимо на самомъ дДЪлЪ, Техничесый Комитетъ 
положилъ—въ случа представленля Шепелевымъ надлежащей модели пред- 
лагаемаго имъ приспособлен1я, произвести съ этой моделью опыты въ ма- 
стерскихъ Техническаго Комитета. 

Для повф$рки емкости отдЪлен!й барабана контрольнаго снаряда пред- Приборъ для по- 
ложенъ особый приборъ надзирателемъ Ломжинскаго акцизнаго управленя ВЪРки емкости от- 
Мальчевскимъ, представившимъ въ Техническй Комитетъ описан!е этого к Е 
прибора, доложенное Непремфннымъ Членомъ въ одномъ изъ майскихъ 3ас$- „лда ' р. о 
дай Комитета. Согласно сему описантю, приборъ г. Мальчевскаго, устанавли- и К›. 
ваемый разъ навсегда между контрольнымъ снарядомъ и заводскимъ спирто- 
пр!емникомъ, состоитъ изъ цилиндрическаго м$рника, закрытаго снизу конусо- 
образнымъ дномъ, а сверху— конусообразною же крышкою. Къ крышк$ при- 
паяна колфнчатая мЗлная труба, посредствомъ которой приборъ соединяется съ 
выходнымъ отверстемъ контрольнаго снаряда. Эта труба снабжена воздушни- 
комъ, служащимъ для выхода воздуха изъ м5фрника во время наполнения его 
спиртомъ. Въ той части мФдной трубы, которая примыкаеть къ мфрнику, плотно 
вставлена стеклянная трубка съ проведенной на ней чертою и сдфланы 
прорфзы, дозволяющ!ие наблюдать за уровнемъ спирта въ стеклянной трубкЗ 


') Кром$ обыкновеннаго поплавка снаряда. 


Приборъ для 
опредфлентя числа 
и времени вылива- 
н|й барабана кон- 
трольнагоснаряда 
Бр. Сименсъ и К’. 
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при наполнен!и мфрника спиртомъ. Разм$ры м%$рника и положеюше черты 
таковы, что при наполнени м$рника полуведромъ спирта, уровень послЗд- 
няго въ стеклянной трубкЪ совпадаетъ съ указанной выше чертою. Ко дну 
мфрника припаяна также м$дная трубка, посредствомъ которой приборъ соеди- 
няется съ заводскимъ спиртопремникомъ; эта трубка снабжена отрогомъ, по- 
средствомъ котораго можно получать спиртъ (наприм$ръ, для опред$лен!я 
его крЪфпости) изъ мЪрника, помимо спиртопр1емника. Въ данной трубЕЗ, 
въ томъ мЬетЪ, гдЪ выходить отрогъ, вставленъ двухходовый кранъ, соо- 
бразно положен!ю котораго спирть или вовсе не будетъь выливаться изъ 
мфрника, — что необходимо при пов$ркЪ емкости отдфлевнй барабана, — или 
онъ будеть выливаться въ спиртопремникъ, или же— помимо послфдняго — 
въ отрогъ трубки. Кранъ снабженъ особымъ приспособлен1емъ, дозволяющимъ 
его опломбировать въ томъ случа, когда спиртъ изъ м$рника прибора 
идетъ прямо въ спиртопремникъ. 

По зам$чанню Предс$дателя мысль, лежащую въ основан! предлагае- 


‘маго г. Мальчевскимъ прибора, слБлуетъ признать удачною, а самый приборъ 


могущимъ дЪйствительно облегчать чинамъ акцизнаго надзора провЪрку кон- 


‘трольнаго снаряда и опредЪлене крЪпости спирта во время сгонки, такъ какъ 


на многихъ заводахъ разъединен!е контрольнаго снаряда со спиртопр1емни- 
комъ затруднительно. Но снабжен!е ве$хъ контрольныхъ снарядовъ подоб- 
нымъ приборомъ, по мн5ю Председателя, вызоветь значительныя затраты, 
такъ какъ тщательное изготовлене прибора потребуетъ ббльшую сумму, не- 


жели 18—25 руб., объ ассигнован!и которыхъ ходатайствуеть Управляющий 
акцизными сборами Ломжинской губерни для изготовлен!я одного экземпляра 


даннаго прибора. Расходъ же на прюбрЪтен!е приборовъ едва ли было бы 


справедливо, по мнзню ПредсЪдателя, относить на счетъ заводчиковъ. 


По обсуждени изложеннаго вопроса, Техническй Комитетъ призналъь 
полезнымъ изготовить, въ видЪ опыта, одинъ экземпляръ предлагаемаго 
г. Мальчевекимъ прибора, для чего положиль ассигновать въ распоряжение 
Управляющаго акцизными сборами Ломжинской губераи сто рублей, указавъ 
при этомъ, чтобы на стеклянной трубкЪ прибора, для удобнфйшаго опред$- 


лен!я величины погрфшностей въ емкости каждаго отд$леня барабана, были 


проведены нЪеколько чертъ, вмфето одной. 

Въ томъ же засБдан!и Комитета Непрем$ннымъ Членомъ были доло- 
жены представленные механикомъ Соболевскимъ описане и чертежи изобр$- 
теннаго имъ прибора „Аретографа“, предназначеннаго для точнаго опредз- 
леня не только числа выливаюй барабана контрольнаго снаряда Бр. Си- 
менсъ и К°, но также и времени, когда послфдовало каждое выливан!е. 

Въ общихъ чертахъ названный приборъ имфетъ сл дующее устройство: 
часами, 0собо приспособленными, протягивается равном рно бумажная лента 
на подобе той, которая употребляется для телеграфныхъ аппаратовъ Морзе; 
на этой же лентЪ часовымъ механизмомъ печатаются: черты, соотвЪтетвующ!я 
каждой минутЪ времени, чрезъ каждыя же 60 чертъ, т. е. 60 минутъ-—цифры, 
обозначающия часы, а чрезъь каждые 24 часа—0особыя цифры, обозначающ!я 
числа мфеяца. Лента проходить надъ электромагнитомъ, катушка котораго 


ыы о 


соединена проводниками съ гальваническою батареею и съ барабаномъ кон- 
трольнаго снаряда; токъ замыкается въ продолжен всего времени между 
двумя послфдовательными выливан!ями барабана, въ хоментъ же самаго вы- 
ливан!я токъ размыкается. Съ якоремъ электромагнита соединено посрел- 
ствомъ системы рычаговъ перо, которое погружается въ сосудъ съ краскою. 
Въ моменть прерывания тока перо поднимается вверхъ удаляющимся отъ 
электромагнита якоремъ и отмфчаетъ на бумажной лентЪ точку, соотвЪтетвую- 
щую выливан!ю. 

Изъ положеня отмЁченныхъ перомъ точекъ отноеитольно напечатанныхъ 
часовымъ механизмомъ чертъ и цифръ можно опред$лить время каждаго вы- 
ливан!я; сосчитыванемъ же числа точекъ, отмфченныхъ въ продолжен!и из- 
вЪетнаго времени, можно опредфлить число выливан!й барабана, за это время. 

Часы должны имфть заводъ двухнедфльный или даже мЪсячный, смотря 
потому, какъ часто винокуренный заводъ посфщается чинами акцизнаго 
надзора. 

По замфчаню Непремфннаго Члена, описанный приборъ представляетъь 
собою, въ сущности, очень сложный счетчикъ, иифюций притомъ н$которые 
недостатки; такъ, напр., цифры, печатающая числа ифеяца, смачиваются кра- 
скою 15-ю днями раньше ихъ печатан!я, вслфдетве чего краска легко можеть. 
прежде времени засохнуть. Кром$ того, расположене отд$льныхъ частей при- 
бора таково, что для правильнаго его дЪйствя необходимо приводить часы 
въ движене за нфеколько часовъ до начала выливанй барабана, что пред- 
ставляетъ не малое затруднене лицамъ акцизнаго надзора при открыт дЪй- 
ств!й винокуреннаго завода. 

Разбирая изобрфтен!е Соболевскаго, Председатель замфтилъ, что ны- 
нфшнее положене контрольно-снаряднаго дла нельзя считать достигшимъ. 
уже полнаго совершенства. Доказательствомъ сему можеть служить то обстоя- 
тельство, что Комитеть, обращая постоянно свое вниман!е на разные недо- 
статки контрольнаго снаряда, изыскиваетъ цфлесообразныя средства къ ихъ 
устраненю. ИзобрЪтатели же, какъ показываетъ опытъ, устремляютъ обыкно- 
венно свои усиля на устранене недостатковъ не систематично, велфдетв!е 
чего предложения ихъ касаются чаще всего отиЪны не серьезныхъ недосталт- 
ковъ, между тЬмъ какъ болЪе существенные недостатки, устранен!е которыхъ 
было бы особенно желательно, оставляются изобр$тателями безъ внимания; 
къ числу таковыхъ предложенй слфдуетъ, по мнфню ПредеЪдателя, отнести 
и приборъ Соболевекаго. 

При дальнфишемь обсуждени пригодности разематриваемаго прибора 
было, между прочимъ, указано, что дфйств!е его основано на электричеств$, 
которое еще до сихъ поръ не примфнено у насъ для контрольно-енаряднаго 
дфла и что несмотря на огромные усиЪхи, сдЪланные въ послфднее время 
въ области электротехники, едва ли удастся воспользоваться ими для сего 
дЪла въ ближайшемъ будущемъ; препятетыями къ этому представляются, 
главнымъ образомъ, непостоянство нынфшнихъ гальваническихъ батарей, 
трудность обезпечения батареи и проводниковъ отъ злоумышленныхъ мани- 
пулящй, сырость и испарен1я на заводахъ, имфющия вредное вшян!е на, изо- 
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лящю проводниковъ и исправное дЪйств1е приспособлей, служащихъ для 
замыкан1я и прерыван!я гальваническаго тока, и т. п. 

На основани приведенныхъ соображен!й приборъ Соболевскаго былъ 
признанъ Техническимъ Комитетомъ неудовлетворяющимъ цфлямъ акцизнаго 
надзора, почему Комитеть и предложиль ходатайство изобрфтателя о при- 
мВнен!и его прибора къ контрольно-снарядному дЪлу— отклонить. 

Наконецъ, въ отношенши приспособлений къ контрольному снаряду, Тех- 
ническимъ Комитетомъ былъ разсмотр$нъ еще докладъ Непрем$ннаго Члена о 
новой подставкЪ подъ указательную стр$лку снаряда, предложенной помощ- 
никомъ надзирателя С.-Петербургско-Псковскаго акцизнаго управлевя По- 
дерня. 

По сообщеню Непрем$ ннаго Члена, г. Подерня, находя н$которые недо- 
статки въ употребляемой нынф подставк? '), главнымъ образомъ, въ затруд- 
нительности ея установки и закр$пленя, предлагаеть новую подставку, изго- 
товленную изъ стали и состоящую изъ двухъ частей: нижней и верхней. 
Нижняя часть имфетъ вилообразный отростокъ съ нажимнымъ винтомъ, ка- 
ковымъ отросткомъ она надЪфвается на край станины снаряда вблизи счет- 
чика спирта и закрфпляется посредствомъ упомянутаго винта. Эта же часть 
подставки снабжена вертикальною трубочкою, также съ нажимныме винтомъ, 
въ которую вставляется верхняя часть подставки, представляющая собою стер- 
жень, на верхнемъ конц коего придЪлано горизонтальное плечо, им$ющее 
чазначен!е удерживать стр$лку снаряда отъ значительнаго понижения. Уста- 
навливая стержень въ вертикальной трубочк$ посредствомъ нажимнаго винта 
на извЪфетную высоту, можно точно ограничить нижнй пред$лъь наклоненя 
указательной стрЪлки снаряда. 

Съ своей стороны Непрем$нный Членъ замфтилъ, что недостатки нынЪ 
употребляемой подставки, на которые указываеть г. Подерня, были хорошо 
извфстны ЁКомитету при введен!и этой подставки; тфмъ не менфе Комитетъ 
призналъ возможнымъ примфнить ее, во-первыхъ потому, что при установЕЪ 
ея вообще не требуется большой точности, такъ какъ назвачен!е подставки 
состоитъ только въ предупрежден!и сгонки слишкомъ слабаго спирта, а во 
вторыхъ — потому, что стоимость этой подставки, отличающейся простотой 
конструкщи, не превышаетъ 30 копЪекъ; стоимость же подставки, предла- 
гаемой г. Подерня, по мнфню Непрем$ннаго Члена, не можетъ быть мене 
2—3 рублей. 

Технический Комитетъ, признавъ подставку г. Подерня, какъ по кон- 
струкщи, такъ и по способу дфйствя, бол$е совершенною, нежели подставка 
нын% употребляемая, но имЪя, вмЪет$ съ тЪмъ, въ виду значительно большую 
дешевизну этой посл$дней подставки, а также и то, что она вполнф удовле- 
творяетъ своему назначен, положилъ не вводить подставки г. Подерня въ 
практику контрольно-снаряднаго дфла и остаться при нын$ употребляемой 
подставкз. 
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1) Согласно циркуляру Министерства Финансовъ отъ 4 юля 1886 г., за № 1,942. 


Ее 


д) Случаи неправильнаго дфйствя контрольныхъ снарядовъ Бр. Сименсъ и К‹, 
а также снарядовъ Штумпе на заводахъ. 


Случаевъ неправильнаго дЪфйствя контрольныхъ снарядовъ, подлежав- 
шихъ разсмотр$н1ю Техническаго Комитета въ 1889 году, было всего три: 
одинъ— по дфйств!ю снаряда Бр. Сихенеъ, а два— по дЪйств1ю снарядовъ Штумпе. 

Въ МаЪ мфсяцЪ Непремфнный Членъ представилъ Комитету докладъ о 
неправильномъ дЪйствыи снаряда Бр. Сименсъ и К° на одномъ изъ виноку- 
ренныхъ заводовъ Подольской губ., въ коемъ сообщилъ, что владфлецъ этого 
завода 3-го Января 1886 г. сдЪлалъ заявлен!е акцизному надзору о непра- 
вильномъ учетЪ снарядомъ объема протекающаго спирта. ВелВдетые сего 
10 Января акцизнымъ надзоромъ былъ вскрытъ контрольный снарядъ и про- 
въренъ, при чемъ, однако, никакихъ неправильностей въ дЪйстви снаряда не 
оказалось. ПослЪ этого всекрытя енарядъ дЪйствовалъ правильно по 15 Ян- 
варя, когда заводоуправленемъ сдфлано быко вторичное заявлене о непра- 
вильномъ учетф снаряда. При повфркЪ акцизнымъ надзоромъ оказалось, что 
одно изъ отдфленй барабана систематически даетъ менфе на одну сотую 
ведра, но причина неправильной мфры барабана осталась не обнаруженною; 
вЪ виду же незначительнаго процента уклонен1я, снарядъ былъ вытарированъ, 
закрыть и затЬмъ дЪйствовалъ правильно. 

Лина акцизнаго надзора, предполагая однако-же дальнфишую возмож- 
ность начетовъ снаряда, предложили заводоуправлен!ю, въ случаЪ неправиль- 
наго показаня снаряда, составлять при повЪфрк$ выходовъ спирта акты въ 
присутствии полищи. 

29 Января заводоуправленемъ снова было замфчено неправильное дЪй- 
стве снаряда, которое, постепенно усиливаясь, дошло къ 5 Февраля до пяти 
ведеръ въ сутки, когда снарядъ этоть былъ замфненъ другимъ. 

Въ течен!и означеннаго времени, по зам чаню Непремфннаго Члена, 
заводоуправлен!емъ было составлено 7 актовъ о повфрк$ выходовъ спирта, 
изъ коихъ видно, что съ 29 Января по 5 Февраля снарядъ учелъ лишнихъ 
3,421°. Но въ то же время заводоуправлене, по указаню участковаго по- 
мощника надзирателя, ошибочно объяенившаго ему установленныя правила, 
вносило въ винокуренную книгу выходы спирта не въ томъ количеств, въ 
какомъ дЪиствительно они получались, а по показанямъ контрольнаго снаряда. 

По разсчету заводоуправлен!я за все время неправильнаго дфйствя сна- 
ряда, посл$днй учелъ на 8,7741/>° боле противъ дфйствительнаго выхода 
спирта, а потому заводоуправлене и ходатайствовало о сложении акциза за 
приведенное количество градусовъ. Ходатайство это было препровождено 
Департаментомъ Неокладныхъ Сборовъ на заключене Управляющаго акциз- 
ными сборами Подольской губ., который въ донесен!и своемъ сообщилъ, что, 
такъ какъ приведенная просителемъ цифра начета нич$мъ не удостовЪрена, 
то нЪтъ основашя къ сложеню со счетовъ веЁхъ 8,7741/20; тБмъ не менф%е 
Управляющий акцизными сборами находилъ справедливымъ признать дЪйстве 
снаряда неправильнымъ за время съ 29 Января по 5 Февраля и разечеть съ 
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заводчикомъ за означенное время произвести по дЪйствительнымъ выходамъ 
спирта, сообразно составленнымъ актамъ. Съ такимъ мнёнемъ вполн$ согла- 
сился и Непрем$нный Членъ. 

Техничесый Комитетъ, признавъ, съ евоей стороны, мнёне Управляю- 
щаго акцизными сборами Подольской губерни основательнымъ, положиль 
разечеть съ заводчикомъ за времясь 29 Января по 5 Февраля 1886 г. произ- 
вести согласно представлению названнаго Управляющаго, а ходатайство за- 
водчика о признан начета снаряда въ количеств 8,7741/2° отклонить. 

О неправильномъ Одновременно съ изложеннымъ докладомъ обсужденю Комитета подле- 
дЪйстви контроль-жалъ докладъ НепремЁннаго Члена о неправильномъ дЪфйств!и контрольнаго 
о снаряда Штумпе на одномъ изъ виноградоводочныхъ заводовъ Терской области. 

радоводочныхь Обстоятельства этого дфла заключались вь сл$дующемъ: Департаменть Не- 
заводахъ Терской ОКЛадныхъ Сборовъ разематривалъ уже разь дЪло о неправильномъ дЪйстви 
области. снаряда Штумпе въ перюдъ 1887/8 гг. ва упомянутомъ завод. Непра- 

ВИЛЬНоСТЬ эТа состояла въ томъ, что въ контрольникф снаряда найдена, 
была лицами акцизнаго надзора спиртовая жидкость. Произведенное въ свое 
время разелБдован!е обнаружило, что жидкость эта могла попадать въ кон- 
трольникъ изъ трещинъ, оказавшихся въ диф стояка и въ крышкВ контроль- 
ника, въ виду чего Департаментомъ Неокладныхъ Сборовъ и былъ сложенъ 
акцизъ за спиртъ, опредфленный контрольникомъ снаряда. Согласно же до- 
клалу НепремЪннаго Члена заводчикъ ходатайствовалъ въ данномъ случаЪ 
о сложени акциза за начеты, оказавшиеся по н%еколькимъ свидфтельствамъ 
предъидущаго пер!ода, т. е. 1888/т гг., такъ какъ эти начеты, по заявленю 
заводчика, образовались велЗдств!е найденной въ контрольникВ при ревизи 
снаряда спиртовой жидкости. 

Управляющ!й акцизными сборами Ставропольской губерн1и, Терской и 
Кубанской областей, къ которому заводоуправлен!е первоначально обратилось 
съ своимъ ходатайствомъ, не нашелъ возможнымъ признать дЪйстве снаряда, 
въ теченши пер!ода 1885/7 гг. пеправильнымъ, на томъ основани, что при 
осмотрахъ снаряда и испытаюяхъ контрольника, произведенныхъ лидами 
акцизнаго надзора въ течении и по окончани пер!ода 188%/7 гг., никакихъ 
трещинъ и течи, ни въ контрольникВ, ни въ стоякЪ не оказалось. Присут- 
стве же въ контрольник$ спирта Управляющий акцизными сборами объяс- 
нялъ ненормальнымъ ходомъ перегонки, при каковомъ нерЪдко случается, 
велфдетве сильнаго тока спирта, находить жидкость въ контрольник$. 

Засимъ заводоуправлен!е обратилось съ указаннымъ же ходатайствомъ 
въ Департаментъ Неокладныхъ Сборовъ, заявивъ при этомъ, что премы испы- 
таня контрольника лицами акцизнаго надзора были не цфлесообразны и не 
полны, оть чего трещина въ контрольникЪ и не была обнаружена. 

На запросъ по этому поводу Департамента Управляюпий акцизными с6о- 
рами сообщилъь весьма полно и обстоятельно весь ходъ производившагоея 
испытаня контрольника, при чемъ указалъ, что объ этомъ испытани свое- 
временно былъ составленъ надлежапий актъ, подписанный заводчикомъ безъ 
всякихъ возражевнй. Найдя доводы Управляющаго акцизными сборами Ставро- 
польской губерыи вполн$ основательными, а испытан!я контрольника въ концЪ 


перюда 188%/ гг. достаточно полными, Техническй Комитетъ призналь 
правильнымъ въ ходатайствЪ заводчика отказать. 

Совершенно подобный изложенному вопросъ обсуждался Техническимъ 
Комитетомъ въ ДекабрЪ м$феяцф при раземотр5ши случая неправильнаго дЪй- 
стия снаряда Штумие на другомъ виноградоводочномъ заводЪ также Терской 
области. | 

Согласно докладу Непремфннаго Члена по сему предмету, неправильное 
дЪйетные контрольнаго снаряда на названномъ заводЪ состояло въ томъ, 46. 
при дфйствни большаго барабана часть спиртовой жидкости попала въ'коно 
трольникъ. При ревизм завода на заводчика былъ сдЪланъ начетъ в% вояйч 
чествЪ, соотвфтствующемъ чиелу градусовъ спирта въ контрольник о яйряха» 
При ревиз!и же подвала не только не было найдено излишка спирти &рот 
тивъ показания его количества по заводекимъ книгамъ, но даже обнаруженя 
незначительная неявка. Чо С! 

МЪстный акцизный надзоръ причину нахождешя спирта‘ вс нонтрольн 
никф объяенилъ неумфнемъ винокуровъ обращаться съ перетоняыумь панятия 
ратомъ, велЪфдетве чего въ контрольный снарядъ быль мущены злишяоы 
сильный токъ спирта, часть коего прямо изъ стояка снаряха; полалая вы кон 
трольникъ; въ виду сего, по замфчаню докладчика, Управа акаизными 
сборами Ставропольской губерни, Терской и Кубанской обхястей! гпожата №5 
произвести разсчетъ съ заводчикомъ не по контромьарму сниряду] в им 382 
писямъ заводчика. атиеатон аторго ия ритвЕ 

Основываясь на совершенной аналогичности даннаго случая нев ви 
наго дЪйстыя снаряда Штумпе съ вышепривёленнымь внучаеиеи таконАго же 
дЪйствя на другомъ заводЪ 'Герской обла (Нетремвиныйе Моны водаС 
галъ, что и заключене Техническаго Коми ёта ’б\нбситежьно раченьтринаеч 
маго случая должно бы быть одинаковв бБизаключенем®"Комитезя одвоёи2 
тельно неправильнаго дфйствия снаряда! н# нервом вол». Ч ракваритально 
же такого заключеня, слфдовало бы т’ГийВ Ню ОМейбём®нияго Я Юн&) 
выяснить, почему Управляюний икциЗныя и в борам и Ставронолкой нУберни! 
Терской и Кубанской областей въ одном Ааа аа хонин Возможны м произ 
вести разечеть не по контрольному“‘снаря и вь ругомь р аристакихь 1966 
обстоятельствахъ, онъ, наоборют%!;: ‘набтяйвать. НаИтомъТ чтобы разсчетъ: 648 
произведенъ по контрольнбчу‘внарякут сои ое ‘мн Ню НейрежвннАтв 
Члена согласилея и Технический Комиёгь и’ въ милусивюженны хи 10660 
тельствь призналъ необходимымь ирехлонить Управяйжяцему‘авцизными сбо- 
рами Ставропольской губернии! "Лерсной м 'Пубанекой:'облаетей. раземоврь ть 
совмЪстно неправильное дёйетые’ контрольнаго. снаряжа ТИЕсмие! "На боя 
виноградоводочнехъ З8 во: "Терской обнястя въ вм чтобы ‘имъ вообщена 
были тв ближай мотнны;о кби.! Ни. бчинакбвьвив, ПиониНмомУ, усломи Я 
послужили ем 'обноваёиъ дать распоряжене! о произволе разачетонь 
въ одномъ’ случа по’комтрольному енряду 8 Въ оЯругомв че Вависямъ 
заводчика.1 г. очи и ацовиеи ви скотетогей въйиии уингоюо ковры 

ове’оравеил Е эниерАти снтзонговто долзивляня акотнои втви“, 
гаи схмии сгяония ирияо ни йо шиняаеноо „ков. попасотной 
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Чаны для зама- 
чивантя зерна надъЪ 
парниками Генце. 


Емкость пере- 
даточныхъь резер- 
вуаровъ. 
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Глава 1. 


Заводская посуда и перегонные аппараты, 


Въ отношен1и устройства и употреблен1я заводской посуды и перегон- 
ныхъ аппаратовъ, занят1я Техническаго Комитета въ 1889 году были, въ 
общемъ, не многосложны, такъ какъ ограничились обсужден1емъ лишь сл$- 
дующихъ пяти вопросовъ: 1) допущен!я установки надъ парниками Генце 
особыхъ чановъ для замачиван!я зерна; 2) емкости передаточныхъ резервуа- 
ровъ; 3) постановки на нфкоторыхъ заводахъ Петроковской губ. перегонныхъ 
аппаратовъ новой системы; 4) установки въ связи съ перегоннымъ аппара- 
томъ крашенаго ректификацоннаго аппарата и 5) испытания особой трубочки, 
проведенной изъ холодильника перегоннаго аппарата въ воздушникъ фильтра. 

1) По первому изъ означенныхъ вопросовъ на разсмотр$ и Техническаго 
Комитета было представлене Управляющаго акцизными сборами Харьковской 
губерюыи, въ коемъ сообщалось, что одинъ изъ винокуренныхъ заводчиковъ 
названной губерни обратился къ Управляющему акцизными сборами съ хо- 
датайствомъ о разруЪшен!и устроить надъ парниками Генце чаны для пред- 
варительной замочки зерна, предназначаемаго въ заторъ, а Также провести 
въ эти чаны трубы изъ парниковъ Генце, чтобы выходящими изъ сихъ по- 
слЪднихъ парами прогр$вать въ чанахъ воду, въ которой зерно, за день до 
затиран!я, будетъ подвергаться замачиваню предъ поступлешемъ его въ пар- 
никъ Генце. 

Прося по сему предмету разъясненй Департамента Неокладныхъ Сборовъ, 
Управляющий акцизными сборами присовокуплялъ, что, по его мнфню, пред- 
варительная замочка. зерна въ указанныхъ чанахъ не должна быть допу- 
скаема, въ силу того, что при ней акцизному надзору будеть весьма трудно 
слЪдить за правильностью отпусковъ въ заторъ припасовъ, а равно и въ виду 
ст. 138 Уст. о пит. сб. (изд. 1887 г.), опред$ляющей порядокъ храненя 
припасовъ, отвфшенныхъ въ заторъ. Кром того, указанная замочка зерна, 
по мн$н1ю Управляющаго акцизными сборами, „не безъ усп$ха можетъ быть 
замфнена предварительной запаркой зерна въ самыхъ парникахъ Генце, при 
открытомъ лазЪф, до тъхъ поръ, пока взятая проба не убЪдитъ въ томъ, что 
все зерно совершенно разбухло, посл чего можетъ продолжаться уже окон- 
чательная отварка при закрытомъ лазЪ“. 

Раземотр$въ указанное ходатайство заводчика, Технический Комитетъ, 
съ своей стороны, призналь его подлежащимъ удовлетворению въ силу того, 
что при нфкоторыхъ способахъ винокурен1я (напр., при винокурени съ с$р- 
нистой кислотой) предварительная замочка припасовь до ихъ затиран!я 
представляется необходимою, а потому она, по особымъ разр$шен1ямъ Мини- 
стеретва Финансовъ, дфйствительно и примБнялась на нзкоторыхъ заводахъ. 

2) Вопросъ о емкости передаточныхъ резервуаровъ на винокуренныхъ 
заводахъ, обсуждавцийся Комитетомъ въ Декабрф м$еяцЪ, быль возбуждень 
Департаментомъ Гражданской отчетности, велфдетвне представленая Тульской 
Контрольной Палаты, обнаруживш. й, при ревизи винокуренныхъ книгъ заво- 


=. 9: = 


довъ Тульской губерни, по нфкоторымъ изъ сихъ заводовъ значительную раз- 
ницу между размБрами квасильныхъ чановъ разныхъ порядковъ, составляв- 
шую иногда боле половины ихъ емкости, причемъ емкость имфющихся на 
тЬхъ заводахъ передаточныхъ резервуаровъ, по отношению къ одному по- 
рядку квасильныхъ чановъ, соотвЪтетвовала размфру, установленному циркуля- 
рами Министерства Финансовъ за №№ 1,755 и 1,833 (1/4 емкости наиболь- 
шаго квасильнаго чана), а по отношеню къ другому порядку квасильныхъ 
чановъ—была вдвое больше противъ означеннаго разм$ра. ВмЪстЪ съ тЪмъ 
Контрольною Палатою было замфчено, что на тЪхъ же заводахъ, при неодно- 
кратныхъ переходахъ винокурен1я, напр., съ трехъ заторовъ въ сутки на два, 
никакихъ засвидфтельствованй о требуемомъ въ подобныхъ случаяхъ умень- 
шен!и емкости передаточныхъ резервуаровъ не дфлалось; поэтому ревиз!я по- 
мянутыхъ книгь указывала на то, что во всЪхъ подобныхъ случаяхъ емкость 
означенныхъ резервуаровъ при двухъ заторахъ въ сутки равнялась дЪйстви- 
тельной (не уменьшенной) ихъ емкости, т. е. половин емкости наибольшаго 
квасильнаго чана, а не 1/4 емкости онаго, какъ бы это слфдовало на осно- 
вани приведенныхъ циркуляровъ. 

Въ виду сего, Контрольная Палата высказала мнфн!е о необходимости: 
во-первыхъ— установлен1я предфльной емкости для этой посуды на тфхЪ за- 
водахъ, которые имфютъ н$сколько порядковъ квасильныхъ чановъ различной 
емкости и дЪйствують при веЪхъ этихъ различныхъ порядкахъ; во-вторыхъ— 
установлен!я на будущее время засвидЪтельствовай въ винокуренныхъ кни- 
гахъ © состоянии, въ указанныхъ выше случаяхъ, передаточныхъ резервуаровъ. 

Изъ свфдЪн!, доставленныхъ по изложенному вопросу Управляющимъ 
акцизными сборами Тульской и Калужской губ., видно, что въ первой изъ 
сихъ губернйй изъ 34-хъ дЪйствовавшихъ въ перодъ 188'/з гг. винокурен- 
ныхъ заводовъ, только на трехъ заводахъ емкость передаточнаго резервуара 
нЪеколько превышала '/& емкости наибольшаго квасильнаго чана, но заводы 
эти курили почти все время на три затора, а въ тЪхъ рЪ$Ъдкихъ случаяхъ, 
когда они дЪйствовали, вмЪето трехъ, при двухъ заторахъ въ сутки, со сто- 
роны м$етнаго акцизнаго надзора, согласно циркуляру Министерства Финан- 
совъ 14 Тюня 1885 г. за № 1833 (п. Г е) 1), были принимаемы мЪфры кЪ тому, 
чтобы заводоуправлен1я пользовались резервуарами въ размфрЪ установленной 
емкости. М$ры эти на каждомъ изъ трехъ заводовъ были различны и нахо- 
дились въ зависимости отъ устройства самыхъ передаточныхъ резервуаровъ. 
До перюда 188'/в гг. о принимавшихся къ временному уменьшеню емкости 
передаточныхъ резервуаровь м$фрахъ отм$токъ въ заводскихъ книгахъ не 
двлалось, начиная же съ означеннаго перюда въ винокуренныхъ книгахъ 
дЪлаются кратюя отмфтки о принятии таковыхъ мЪръ. 


') Пунктомъ Г, е сего циркуляра постановлено: «п. 6 циркуляра за № 1755 под- 
лежитъ изуфненю въ томъ смыслЪ, что существуюцие на винокуренныхъ заводахъ 
передаточные резервуары могутъ быть доводимы до указанныхъ выше разм5ровъ съ 
помощью перегородокъ, нрорЪфзовъ и другими способами, как!е по мфстнымЪъ условямЪъ 


будутъ признаны болфе удобными, причемъ не требуется наполнене отдфльныхЪ ч&- 
стей углемъ или пескомъ». 


Постановка на 
нфкоторыхъ заво- 
дахъ  Петроков- 
ской губ. пере- 
гонныхъ аппара- 
товъ НОВОЙ си- 
стемы. 
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При обсужден!и поставленнаго вопроса н3которыми членами Комитета 
было высказано, что установлене пред$льной емкости для передаточныхъ 
резервуаровъ на т$хъ заводахъ, которые одновременно производятъ вино- 
курене при разныхъ порядкахъ квасильныхъ чановъ, представляется не 
только неудобнымъ, но иногда даже невозможнымъ, ибо въ такомъ случаЪ 
пришлось бы имфть на такихъ заводахъ для каждаго порядка квасильныхъ 
чановъ свой передаточный резервуаръ, которымъ можно было бы пользоваться 
лишь во время сгонки соотвфтствующаго ему порядка, или же м$нять по 
нЪскольку разъ въ день емкость этихъ резервуаровъ. Что касается записей 
въ винокуренной книгф о м$рахъ, принимаемыхъ акцизнымъ надзоромъ для 
согласованя емкости передаточныхъ резервуаровъ съ емкостью квасильныхъ 
чановъ въ случаяхъ перехода отъ одного порядка къ другому, то, по мн$ню 
большинства членовъ Комитета, таковыя записи не слЪдуетъ вносить въ ви- 
нокуренную книгу, им$ющую учетный характер, а объ этихъ м$рахъ должны 
быть составляемы каждый разъ особые акты, сохраняемые на заводахъ 
съ другими документами. Вм$стЪ съ симъ большинство членовъ Комитета 
признало необходимымъ пересмотр$ть самыя правила о передаточныхъ ре- 
зервуарахъ, дающя поводъ къ недоразум$ ямъ и порождающя со стороны 
Контрольной Палаты таке вопросы, которые имВютъ до н$которой степени 
характеръ вм шательства въ техническую сторону винокурен!я. 

Въ виду изложеннаго, Техничесый Комитеть нашелъ необходимымъ, 
во-первыхъ, пересмотр$ть какъ самыя правила, такъ и вс распоряженя 
Министерства Финансовъ о соотношеши емкости передаточныхъ резервуаровъ 
и квасильной посуды; во-вторыхъ, при пересмотр} правилъ, выработать такую 
редакщю ихъ, которая устраняла бы всяюЙ поводъ со стороны ревизующихъ 
учрежденй къ вмзшательству въ техническую сторону винокурешя, и 
въ-третьихъ, впредь до пересмотра правилъ, никакихъ распоряжен1й по дан- 
ному вопросу не дзлать. ВмЪетВ съ симъ Комитеть призналь, что сдфлан- 
ное, въ видахъ удовлетвореня требованйй Контрольной Палаты, распоряжене 
Управляющаго акцизными сборами Тульской губерши относительно отм токъ 
въ винокуренной книг} о т$хъ м$рахъ, которыя принимаются акцизнымъ над- 
зоромъ къ урегулированию емкости передаточныхъ резервуаровъ, вызываетъ 
необходимость сообщить Управляющему акцизными сборами Тульской губ. о 
томъ, что подобныя отмЪтки, неумЪетныя въ винокуренной книгф, должны 
составлять предметъ отдфльныхъ актовъ или должны быть записываемы въ 
друге заводск!е документы. 

3) По третьему изъ вышеуказанныхъ, относящихся къ настоящей главЪ, 
вопросовъ Техническимъ Комитетомъ разсматривалось въ Январ$ мЪеяц$ пред- 
ставлене Управляющаго акцизными сборами Петроковской губернии о по- 
становкЪ на одномъ изъ винокуренныхъ заводовъ названной губернии пере- 
гоннаго аппарата новой системы, особенность котораго заключается, во-пер- 
выхъ, въ устройствЪ въ нижней части установленной надъ бражными кубами 
ректификац1онной колонны особаго съ двумя отдЪленями сборника для по- 
гона, изъ нижняго отдЪлен1я котораго погонъ отводится въ бражный кубъ 
по особой трубЪ; во-вторыхъ—въ совершенно новомъ устройств5 дефлегма- 


тора, въ коемъ за наружными стфнками находится не вода, а спиртовые пары, 
часть которыхъ, осаждаясь въ видЪ крфикаго погона, стекаетъ по дну кожуха 
дефлегматора въ трубу, отводящую погонъ въ колонну, и въ-третьихъ— 
въ томъ, что въ дефлегмиаторь поступаетъ не только вода, прошедшая черезъ 
холодильникъ, но и холодная вода прямо изъ водянаго резервуара. Такое 
устройство дефлегматора, по замфчаюню Управляющаго акцизными сборами, 
крайне затрудняя наружное обезпечен!е кожуха и флянцевыхъ его соеди- 
ненй, представляеть возможность сильно охлаждать дефлегматоръ, а чрезъ 
это вызывать усиленное сгущене въ немъ спиртовыхъ паровъ,—чЪмъ облег- 
чается возможность отвода спирта изъ той или другой части перегоннаго 
аппарата. 

Сообщивъ далфе, что подобные же перегонные аппараты въ пер1одъ 
1888/э гг. установлены еще на двухъ заводахъ Петроковской губернии, Упра- 
вляющИЙ акцизными сборами, опасаясь злоупотребленй съ подобными аппа- 
ратами, полагаетъ, что „слфдовало бы нынф же дать общее указане, чтобы 
не допускались дефлегхаторы указаннаго устройства, пока таке аппараты 
не введены еще повсеместно“. 

НепремЁнный Членъ, съ своей стороны, объяенилъ, что, судя по чер- 
тежу даннаго аппарата, дефлегиаторъ его весьма походитъ на обыкновенную 
лютровку и что, дЪйствительно, система сего аппарата, а въ особенности его 
дефлегматора, трудна для обезпеченя, почему рождается опасене за возмож- 
ность злоупотребленя по отводу спиртоваго погона, въ виду чего Непремфнный 
Членъ полагаль бы не разрфшать постановку подобныхъ апиаратовъ. 

По раземотрфни чертежа упомянутаго перегоннаго аппарата, Техниче- 
скй Комитетъ, по возбужденному Управляющимъ акцизными сборами вопросу, 
далъ такого рода разъяснение: устройство сказаннаго аппарата, а главнымъ 
образомъ его дефлегматора, дЪйствительно вызываетъ необходимость болЪе 
строгихъ и тщательныхъ м$ръ въ его обезпеченяхъ, но это не даетъ, 
однако, основан1я воспрещать постановку на винокуренныхъ заводахъ пере- 
гонныхъ аппаратовъ разсмотрфнной системы, почему Комитетъ и полагалъ, 
что перегонный аппаратъ означенной системы можетъ быть допускаемъ и 
впредь, съ примЗнен1емъ къ нему боле тщательныхъ и цфлесообразныхъ 
мфръ обезпеченя. 

4) Въ ДекабрЪ мЪеяцЪ Техничесый Комитетъ обсуждаль вопросъ, возбуж- 
денный Управляющимъ акцизными сборами Могилевской губ., о допущени 
постановки на одномъ изъ винокуренныхъ заводовъ названной губернии, въ 
связи съ перегоннымъ аппаратомъ, ректификацщюоннаго аппарата, системы Гофъ- 
Фроммеля, изготовленнаго изъ желфза на заклепкахъ и выкрашеннаго для 
предохранен1я отъ ржавчины. 

Управляюций акцизными сборами, съ своей стороны, полагалъ, что аппа- 
ратъ этотъ, будучи изготовленъ изъ желфза на заклепкахъ и притомъ съ окра- 
екою, едва-ли можетъ быть допущенъ, такъ какъ желЪзо, а въ особенности 
ржавое и крашеное, весьма удобно для скрыт!я всякаго рода злоупотреблений. 

При обсуждени изложеннаго вопроса Техничесюй Комитеть принялъ 
во внимане, что существующими постановленшями и правилами не воспре- 
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щается постановка на винокуренныхъ заводахъ, въ евязи съ перегонными 
аппаратами, различнаго рода ректификаторовъ, а также не имЗется указаний, 
изъ какого рода матераловъ аппараты эти должны быть сдфланы, а потому 
полагалъ, что къ постановк$ ва винокуренныхъ заводахъ ректификацюннаго 
аппарата Гофъ-Фроммеля не можетъ быть препятствий. 

Испытане тру- 5) Въ ДекабрЪ же м$сяцЪз Непрем$нный Членъ представилъь Комитету 

ый о. докладъ о результатахъ испытаня надъ дЪйствемъ предложенной старшимъ 
ника въвоздушникьТХНИКОМЪ Эстляндскаго акцизнаго Управлен!я 9. Ф. Ундрицомъ трубочки, 
фильтра, предло- Ироводимой изобрфтателемъ изъ холодильника перегоннаго аппарата въ воз- 
женной стариимъ душникъ фильтра. 
ы ехникомъ Въ доклад$ этомъ указывалось, что при постановкВ контрольнаго сна- 
и ряда на Ревельскомъ спиртоочистительномъ заводф, по наблюдешямъ Э. Ф. 
ня Э. Ф. Ундри- Ундрица, спиртъ изь ректификацоннаго аппарата шелъ неравномфрно, съ 
ЦоМЪ. шумомъ и толчками. 

Объясняя это обстоятельство образовашемъ въ холодильникЪ разряжен- 
наго пространства, Э. Ф. Ундрицъ провелъь изъ холодильника въ воздушникъ 
фильтра трубочку, посл$ чего ректификацонный аппаратъ сталь дЪйствовать 
безъ шума и толчковъ, при ровномъ и быстромъ токЪ спирта. ИмФя въ виду, 
что подобныя же явленая нер$дко замфчаются и на винокуренныхъ заводахъ, 
въ особенности на тЪхъ изъ нихъ, гд$ мЬшокъ фильтра по свойству воды 
часто засоряется, 9. Ф. Ундрицъ произвелъ опыты съ предложенною имъ тру- 
бочкою на пяти винокуренныхъ заводахъ, при чемъ на четырехъ изь сихъ 
заводовъ означенные опыты дали результаты вполнф благопрятные. на од- 
номъ же завод трубочка не оправдала своего назначенйя. 

Въ виду недостаточности опытныхъ данныхъ и наблюденй, Техническй 
Комитетъ не нашелъ возможнымъ высказать свое окончательное суждене о 
предложени 9. Ф. Ундрица, положивъ при этомъ донесене 9. Ф. Ундрица 
о произведенныхъ имъ опытахъ сообщить Гг. Управляющимъ авкцизными сбо- 
рами для свфд5вя и заключенИя. 


Глава ПЕ 


Способы и услов1я винокурешя. 


Занятия Техническаго Комитета по обсуждению способовъ производства, 
винокурен1я заключались въ разсмотрфн!и вопросовъ: о набивкВ горячихъ 
парниковъ картофелемъ въ большемъ, противъ пробнаго изм$ревня, количе- 
ствЪф, объ отвариван!и заторовъ половинками, о добавлении воды къ бражк$В 
послЪ окончан1я брожен1я и отъема части ея на перегонку и о прибавлени 
къ спиртнымъ заторамъ излишне приготовленныхъ прессованныхъ дрожжей. 

Набивка горя- Въ доклад$ Непремфннаго Члена по первому изъ означенныхъ вопро- 
чихъ  парпиковт совъь, обсуждавшемуся Техническимъ Комитетомъ въ НоябрЪ, сообщалось, что 
о в вопросъ о набивкф горячихъ парниковъ картофелемъ въ большемъ противъ 
пробваго измфре- пробнаго измфрен1я количеств, возбужденъ Эстляндской Контрольной Пала- 
ния количеств. Той, которая въ своемъ представлени Государственному Контролеру, препро- 

вожденномъ симъ посл$днимъь на заключене Департамента Неокладныхъ 
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Сборовъ, указывала, что винокуренные заводы Эстляндской губерн!и, за по- 
слфдше пять пер1одовъ, получили весьуа значительное количество перекура, 
каковое явлене, по мнфню Палаты, не можетъ быть объяснено успфхомъ въ 
совершенствован1и премовъ винокуреня или лучшимъ качествомъ картофеля, 
а зависить отъь другихъ причинъ. 

Изъ объявлений на винокурен!е заводовъ Эетляндекой губернии и того 
обетоятельетва, что наполнене запаривательныхъ чановъ сихъ заводовъ кар- 
тофелемъ производится по 3-му способу, указанному въ циркулярЗ Министер- 
ства Финансовъ отъ 25-го Октября 1866 г., за № 787, Палата усмотр$ла, 
что „запаривательные чаны могуть наполняться картофелемъ велЪдъ за спу- 
скомъ изъ нихъ въ заторный чанъ картофеля, запареннаго ранЪе, т. е. когда 
запаривательный чанъ находитея въ совершенно горячемъ состояни и на- 
полненъ горячимъ паромъ“. Подобная насыпка картофеля вполнЪ подтвер- 
дилась, согласно заявленю Палаты, при контролироваши младшимъ ревизо- 
ромъ Палаты дфйстьй трехъ винокуренныхъ заводовъ. 

При таковыхъ премахъ наполнен!я запаривательнаго чана картофелемъ, 
промытымъ горячимъ паромъ, по мнфшю Палаты, заводъ затираеть гораздо 
большее количество припасовъ противъ того, какое ему разрЪшено по проб- 
ному изм$реню, чрезъ что нарушается правильвый разсчетъ выходовъ нор- 
мальнаго вина и количества акциза. 

Это же явлене, по мнфшю Палаты, имфеть мЪсто также и при зати- 
ран!и гнилаго и промерзшаго картофеля, доказательствомъ чего для Палаты 
послужилъ одинъ случай, когда окружный надзиратель не счелъ возможнымъ 
исполнить просьбу помощника ревизора Палаты „провфрить правильность 
опред$лен1я вЪса картофеля, виЪфщающагося въ клейменый мфрникъ, объясняя 
этотъ отказъ тьмъ, что въ то время картофель былъ загнивний и промерз- 
шй и потому вЪсъ его не могь совпадать съ вЪсомъ, полученнымъ при проб- 
номъ взвЪшиван!и“. 

Въ виду такихъ обстоятельствъ, Палата находила не могущимъ подле- 
жать сомнфн!ю, „что заводы Эетляндекой губерн!и употребляютъ на курене 
вина гораздо больше картофеля, нежели его принято въ разсчеть...и 
что громадный перекуръ сихъ заводовъ есть поелфдстве этого обстоятель- 
ства’, каковое, по инфию Палаты, должно „тяжко отзываться на интере- 
сахъ казны“. 

Въ заключен!е Палата полагала, что въ предупреждене ущерба инте- 
ресовъ казны слЪфдовало бы установить опред$ленный процентъ разницы 
между количествами картофеля, входящими въ холодный и горящий парники, 
и на эту разность увеличить по разсчету нормальный выходъ вина, а съ тфмъ 
вмЪст$ и количество акциза. При этомъ Палата также признавала необхо- 
димымъ разъяснить акцизнымъ Управлен!ямъ, что циркуляръ Министра Фи- 
нансовъ 1873 г., за № 1,152, не исключаетъ права дЪлать иовтореюя проб- 
ныхъ взвзшиванйЙ картофеля по усмотрфню Управляющихъь Контрольными 
Палатами, съ заявленями 0 томъ акцизному надзору общеустановленнымъ 
порядкомъ. 

Вышеозначенное представлене Контрольной Палаты, какъ говорится 
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далфе въ докладЪ Непремфннаго Члена, было препровождено Департамен- 
томъ Неокладныхъ Сборовъ на заключен!е Управляющаго акцизными сбо- 
рами Эстляндской губерни, который въ своемъ донесени по этому поводу 
пояснилъ, что замченное Палатою увеличене выходовъ спирта зависитъ 
вообще не отъ употребленя горячихъ парниковъ при насыпкЪ картофеля, 
но отъ того, что картофель, дающий выходы, превосходяще норму, посте- 
пенно входитъ въ большее употреблене при винокуренти. Въ частности же, 
выси!е выходы по Эстляндской губерн!и зависять какъ отъ непрестаннаго 
усовершенствован1я техники винокуреня, такъ и оть уменьшеня пропорщи 
отпускаемыхъ на дрожжи и въ заторы хлЪбныхъ припасовъ. Что касается соб- 
ственно наполнен!я парниковъ тотчасъ вскорф за опорожненемъ оныхъ, то 
Акцизное Управлене не препятствовало таковому потому, что усматрива.ло 
ВЪ этомъ не стремлене боле набить картофеля и повысить выходы, а лишь 
виолнф законное желан!е ускорить ходъ дневныхъ работъ и достигнуть тфиъ 
сбережен1я времени и топлива. По опытамъ, произведеннымъ по распоря- 
женю Управляющаго акцизными сборами надъ опредфленемъ количества 
картофеля, входящаго въ холодный и горяч!й парникъ, оказалось, что раз- 
ность въ этихъ количествахъ картофеля, въ среднемъ, не превышаетъ 0,59/0; 
нЪеколько большая разность получалась только при употреблении оттаявшаго 
или сгнившаго картофеля. Если же набивать парникъ, безразлично горячй-ли 
онъ или холодный, —картофелемъ хорошаго качества и затЪмъ картофелемъ 
оттаявшимъ или сгнившимъ, то сего посл$дняго входить болЪе въ среднемъ 
на 8,370; НО такой картофель, согласно зам$чаню Управляющаго акциз- 
ными сборами, употребляется на нЪкоторыхъ заводахъ лишь весною въ концЪ 
винокуревня, въ течении незначительнаго времени, и выходы изъ него полу- 
чаются не только не выше, чфмъ изъ здороваго картофеля, но даже ниже. 

Относительно промывки картофеля, Управляющий акцизными сборами 
заявляетъ, что таковая ни на одномъ заводЪ не производится паромъ; въ 
большинетвЪ же случаевъ для этого служитт, горячая вода, спускаемая съ 
конденсаторовъ. 

НЪкоторое повышене нормальнаго выхода спирта, вел$детве затираня 
на 19/о излишнихь принасовъ, съ установленемъ ограниченнаго перекура, 
по мнБн!ю Управляющаго акцизными сборами, не сд$лаеть никакой разницы 
въ отчислени перекура, а потому опасеше Палаты въ отношени нарушения 
казеннаго интереса онъ признаетъь не имбющимъ достаточныхъ оснований. 

Относительно же фактической провЪфрки набиваемаго въ парники ко- 
личества картофеля, Управляющимъ акцизными сборами въ заключене его 
донесешя заявлено, что „къ допущешю чиновъ Государственнаго Контроля 
производить фактическую провфрку вЪфеа картофеля, всыпаемаго въ парники, 

о стороны Акцизнаго Управлен1я препятствй быть не можеть“. 

Ко всему изложенному, Непрем$нный Членъ съ своей стороны присо- 
вокупиль, что указан, сд$ланное Контрольной Палатой относительно нва- 
нолнешя запаривательныхь чановъ тенлымъ картофелемъ и всыпаня карто- 
феля въ горячй чанъ, только по букв закона и можеть быть признано 
справедливымъ, но по существу оно не имБеть серьезнаго значен1я, такъ 


какъ при томь незначительномъ количествЪ картофеля, не превышающемъ 
1°/, которое въ сихъ случаяхъ, такъ сказать, составляетъь излишне затира- 
емые припасы, и при ограниченномъ отчисл ни безакцизнаго перекура, вка- 
венный интересъ оть указанныхъ Палатою пмемовъ наполненя парниковъ 
картофелемъ никоимъ образомъ страдать не можетъ, а потому, Непрем$н- 
ный Членъ держалея того мн, что предложене Контрольной Палаты 
едва-ли можеть подлежать осуществлению, тфмъ болфе, что предлагаемая ею 
мЪра должна вызвать на практикЪ массу недоразумБнй и усложнений. 

По выслушани доклада НепремВннаго Члена, НредсЪдатель Комитета 
обратиль внимане на то, что изъ предложения Палаты вытекаютъ соб- 
ственно два вопроса, которые и должны подлежать обсуждению Комитета. По 
первому—еслфдуетъ разрЪ шить: представляется ли необходимость въ какихЪ 
либо распоряжешяхъ въ отношени установленая особыхъ разечетовъ нор- 
мальныхъ выходовъ спирта и количества причитающагося акциза въ тЪхъ 
случаяхъ, когда при винокурени занаривательные чаны наполняются кар- 
тофелемъ, промытымъ горячей водой, или когда картофель, промытый обыкно- 
веннымъ способомъ, веыпаетея въ горяч1й запаривательный чанъ? Шо вто- 
рому же вопросу елфдуеть разрфшить: представляется ли необходимость 
разъяснить пиркуляръь Министра Финансовъ 1873 г., за № 1,152, вь смысл 
указанй правъ чиновъ Государственнаго Контроля производить провЪрку 
вфсеа картофеля, всынпаемаго въ запаривательный чанъ? 

Первый изъ означенныхъ вопросовъ Техничесай Комитетъ разъяенилъь 
слфдующимъ образомъ: какъ наполнене запаривательнаго чана картофелемъ, 
нромытымъ теплою водою, такъ и всыпане картофеяя не согрЪтаго въ го- 
рячй занаривательный чанъ, не могутъ оказать ущерба интересамъ казны 
потому, что разсчеты нормальнаго выхода спирта и безакцизнаго перекура, 
при указанныхъ пруемахъ наполнен1я картофелемъ запаривательнаго чана, 
всегда будуть находиться въ предЪлахъ требуемой закономъ точности, въ 
силу слЪдующихЪ соображений: 1) при указанныхъ пр!емахъ наполнен!я за- 
паривательныхъ чановъ карто{фелемъ, какъ показывають опыты, произведенные 
по распоряженю Управляющаго акцизными сборами Эетляндекой губерви, 
въ заторъ можеть быть употреблено припасовъ болфе противъ количества, 
опредф$леннаго пробнымъ измЪренемъ чана, въ среднемъ, всего только на 
0.9/0, т. е. на величину весьма незначительную: полученный же изъ этого 
излишка спиртъ во всякомъ случаЪ будетъ учтенъ контрольнымъ снарядомъ 
и поступить къ общему разечету, и 2) при ограниченномъ отчиелен!и безак- 
цизнаго перекура и при настоящемъ состоянии техники винокуреннаго про- 
изводетва, позволяющаго большинству заводовъ получать выходы выше нормы, 
т. е. имфть перекуръ, значительная часть спирта изъ указанныхъ 0.5/0 
излишне затертыхъ припасовь должна будетъ подлежать оплатЪ акцизомъ; 
вЪ силу сего, по мнфшю Комитета, предложене Палаты длЯ казеннаго ин- 
тереса предетавляется не существеннымъ, для заводегой же дЪятельности 
оно составляетъ нфкоторое стЗенене въ работахь и вызываетъ затруднене 
для опредВлен!я—какой температуры воду считать водою теплою или горячею 
и ВЪ какомъ состоянии запаривательный чанъ долженъ быть признаваемъ за 


Отвариваше за- 


торовъ 
ками. 
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горяч1й, теплый или холодный. На основан этихъ соображешй Комитетъь 
призналъ возможнымъ по данному вопросу не дфлать никакихъ циркуляр- 
ныхЪ разъясненй и указан. Относительно второго вопроса, поставленнаго 
Предсфдателемъ, Комитетъ, имфя въ виду, что Палата возбудила этоть 
вопрось лишь по одному бывшему случаю, который весьма легко можеть 
быть объясненъ простымъ недоразум$ немъ, призналъ вопросъ этотъ не под- 
лежащимъ его обсужденю, но при этомъ вполнЪ согласился съ мнЪн!емъ 
Управляющаго акцизными сборами Эстляндской губернши касательно того, 
что къ допущеню чиновъ Государственнаго Контроля производить фактиче- 
скую провЪфрку вЪса картофеля, всыпаемаго въ парникъ, со стороны Акциз- 
ныхъ Управленй препятствий быть не можетъ. 

Вопросъ объ отвариван!и заторовъ половинками возникъ велфдстве хо- 
датайства одного изъ винокуренныхъ заводчиковь Могилевской губернии, 
испрашивавшаго дозволене производить на принадлежащемъ ему заводЪ 
отвариван1е затора означеннымъ способомъ и спускать обЪ половинки ежеднев- 
наго затора, отваренныя отдфльно, въ одинъ и тотъ же квасильный чанъ. 

Въ объяснеюме сего ходатайства заводчикъ указываль на слфдующ1я 
обстоятельства: для производства одного затора на принадлежащемъ ему за- 
водЪ наполняются два парника Генце, но, по причинЪ недостаточной силы 
заводскаго паровика, распариване производится не одновременно въ обоихъ 
аппаратахъ, и картофель, выпущенный изъ одного парника въ заторный 
чанъ, усп$ваетъ несколько въ немъ окиснуть, въ то время, пока произво- 
дится распариван!е во второмъ аппаратЪ Генце. КромЪ того, по заявленю 
заводчика, спускъ двухъ заторовъ въ одинъ квасильный чанъ часто прак- 
тикуется за границею и даетъ хороше результаты. 

По мнЪню Управляющаго акцизными сборами Могилевской губернии 
мотивы даннаго ходатайства недостаточно основательны, во-первыхъ, по- 
тому, что паровикъ завода, о которомъ идетъ рфчь, съ нагрЪвательною по- 
верхностью около 280 квадратныхъ футовъ, не можетъ быть названъ сла- 
бымъ; во-вторыхъ, потому, что парники Генце могутъ быть приспособлены 
къ передачЪ пара изъ одного въ другой и, въ-третьихъ, потому, что окисан!е 
картофеля въ заторномъ чанф можеть быть избЪгнуто весьма просто, если 
н$фсколько обождать съ выпускомъ его изъ перваго аппарата Генце, пока 
картофель будетъ подготовленъ во второмъ аппарат. Относительно же самой 
системы спуска двухъ заторовъ въ одинъ чанъ, Управляющий акцизными с60- 
рами того мнфюя, что едва ли эта система можеть обфщать значительныя 
выгоды, такъ какъ есть возможность и безъ того получать прекрасные вы- 
ходы спирта, примф$няя дозволенные способы винокурея. 

Въ виду изложеннаго, Управляющ!й акцизными сборами полагалъ, что 
нЪть основан къ удовлетворен!ю упомянутаго ходатайства, — съ чЪмъ со- 
гласился и Техническй Комитетъ, признавъ указанные заводчикомъ мотивы 
для разр5шен!я производить на принадлежащемь ему завод отвариван1е 
заторовъ половинками — недостаточными. 


Добавлене воды По вопросу о добавлен!и воды къ бражкЪ посл} окончан1я ея броженя 
къ бражк$ п0с1Ъ и отъема части ея на перегонку, разъ уже разсматривавиемуся Комитетомъ 
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ВЪ 1888 году '), Непремфннымъ Членомъ представленъбылъ въНоябрЪ 1889 года окончания ея бро- 
новый докладъ. Въ этомъ докладЪ Непремфнный Членъ напомниль Комитету, инет ел на пере. 
что обсуждавиияся мнфюая Управляющихъ акцизными сборами по вопросу гонку. 
о воспрещенм добавлять воду къ бражкЪ послЪ того, какъ часть ея была 
уже взята на перегонку, раздЪлились такимъ образомъ, что большинство 
Управляющихъ акцизными сборами, а именно 38 изъ 42, вполнЪ высказались 
за недопущен!е такого добавлен!я, такъ какъ подобный приемъ не вызывается 
никакими техническими надобностями и къ тому же составляетъ прямое на- 
рушенше циркуляра Министер. Финансовъ оть 19 Августа 1868 г. за № 904 °*); 
остальные же четыре Управляющихъ акцизными сборами губерний: Тульской, 
Полтавской, Люблинской и Туркестанскаго Края не признавали нужнымъ вос- 
прещать означенное добавлен!е воды, находя такое воспрещене стЪенитель- 
нымъ для плохо устроенныхъ, а также для мелкихъ хозяйственныхъ заводовъ. 
Въ виду состоявшагося постановлен!я Комитета, названные четыре Управляю- 
щихъ акцизными сборами были спрошены о томъ, насколько, по ихъ мнфню, 
указанный способъ добавления воды къ бражк$ вызывается требовашями техники 
винокуревя и не слЪдуетъ-ли этотъ способъ воспретить. На этотъ запросъ, какъ 
видно изъ доклада Непремфннаго Члена, получены были слфдующе отзывы: 

Управляющие акцизными сборами Туркестанскаго Края и Люблинской губ., 
измЪфнивъ первоначальное свое мнЪн!е, полагали, что доливаше къ бражкЪ воды 
посл отъема части ея на перегонку не можеть быть оправдываемо никакими 
техническими соображен1ями и, какъ затрудняющее контроль, безусловно должно 
быть воспрещено. Управляющие же акцизными сборами губерюй Тульской и 
Полтавской держались прежде высказаннаго ими мнЪн1я. Такъ, первый изъ нихъ 
находилъ, что прибавлене воды въ бродящую бражку посл отъема части ея 
на перегонку можеть содфйствовать дображиваню бражки, разжижая ее, но 
вмЪфстБ съ тфмъ не отрицаль возможности употреблемя въ заторъ, при по- 
мощи подобнаго приема, излишнихъ припасовъ. ДалЪе, тотъ же Управляющий 
указываетъ на то, что къ означенному способу добавления воды, заводы приб$- 
гають въ силу необходимости, вызываемой чисто техническими соображе- 
н1ями, почему онъ и не рфшается высказать заключене въ смыслЪ вос- 
прещен1я даннаго способа, присовокупляя при этомъ, что съ его стороны 
сдфлано распоряжене объ усилен!и надзора на тфхъ заводахъ, которые 
практикуютъ подливан!е воды къ бражкЪ посл взят я части ея на перегонку. 
По мн$фню же Управляющаго акцизными сборами Полтавской губерни ука- 
занный способъ добавлен!я воды къ бражкВ „при учетЪ выкуриваемаго спирта 
контрольными снарядами, цфлесообразномъ.и аккуратномъ обезпечен!и пере- 
гоннаго аппарата и установленномъ усиленномъ личномъ надзорЗ, не можеть 
служить средствомъ къ злоупотребленю и при томъ положительно вызывается 
требован1ями практики, почему и не подлежить воспрещен!ю“. 
_— 1) Сы. «Труды Техничесваго Комитета» Томъ Г, стр. 76. 

*) Въ циркуляр$ семъ сказано: «Находя, что прибавлене горячей или холодной 
ВОДЫ КЪ бродящему затору составляетъ одниъ изъ техническихъ премовъ при произ- 
водствЪ винокуревшя, воспрещене коихъ стфснило бы заводчиковъ въ достижевши 
успфшвыхъ результатовъ винокурен1я, я признаю возможнымъ дозволить на вино- 


куренныхъ заводахъ прибавлеше въ заторы, въ перодъ брожевшя оныхъ, смотря по 
надобности, холодной или горячей воды». 


Прибавлен!е 
къ спиртнымъ за- 
торамъ излишне 
приготовленныхъ 

прессованныхъ 
дрожжей. 
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Обсудивъ обстоятельства, указанныя въ доклад, и находя, что по смыслу 
циркуляра Министерства Финансовъ отъ 19-го Августа 1868 г. за № 904, 
добавлен!е воды къ бражкЪ посл взят!я части ея на перегонку не можетъ быть 
дозволяемо, Техничесюй Комитетъ, съ своей стороны, полагаль никакихъ 
общихъ циркулярныхъ распоряжен!й по предмету добавлен1я воды къ бражЕ$ 
послБ взятя части ея на перегонку — не дфлать, обративъ лишь вниман!е 
Управляющихъ акцизными сборами Тульской и Полтавской губерый на 
указанный выше циркуляръ за № 904. 

Одновременно съ вышеизложеннымъ вопросомъ въ НоябрЪ м%сяц Тех- 
ническимъ Комитетомъ разематривался вопросъ, соприкасавпийся съ произ- 
водствомъ прессованныхъ дрожжей, возбужденный Управляющимъ акцизными 
сборами Курляндекой губернйи. Вопросъ этоть заключался въ слфдующемъ: 
могутъ-ли быть, при производствЪ прессованныхъ дрожжей на дрожжево- 
винокуренныхъ заводахъ, прибавляемы смфшанныя уже съ крахмаломъ и 
вышедиия изъ подъ пресса сумя прессованныя дрожжи (въ случа, напр., 
уменьшен!я спроса на дрожжевой товаръ) къ находящимся въ квасильныхъ 
чанахъ спиртнымъ заторамъ, для обращен1я сихъ дрожжей въ спиртъ, вм$сто 
того, чтобы уничтожать ихъ порядкомъ, установленнымъ для уничтожен!я 
испортившихся дрожжей и отбросовъ? 

По мнфню Управляющаго акцизными сборами Курляндской губерни 
было-бы желательно допустить такого рода прибавлене излишне приготов- 
ленныхъ прессованныхъ дрожжей, съ составлешемъ объ этомъ акта и съ 
показанемъ не подлежащаго обандеролен!ю количества прессованныхъ дрож- 
жей особою статьею въ графЪ „уничтожено испортившихся дрожжей и отбро- 
совъ“. Такое мнфне Управляющй акцизными сборами основывалъ на слф- 
дующихъ соображеняхъ: 1) было-бы несправедливо требовать оть заводчика 
совершеннаго уничтожен!я годнаго для употреблетя продукта, добытаго изъ 
затора. за который заводчикъ обязанъ уплатить акцизъь соотвЗтственно нор- 
мальнымъ выходамъ изъ него какъ спирта, такъ и дрожжей; 2) отъ содер- 
жащейся въ прессованныхъ дрожжахъ прим$си крахмала, не подвергшагося 
обсахариван1ю, нельзя ожидать выходовъ спирта, могущихъ принести ущербъ 
казенному интересу, и 3) при постоянно изм8няющемея спрос$ на прессо- 
ванныя дрожжи было-бы весьма важно для заводчика воспользоваться хотя-бы 
незначительною выгодою отъ вторичной переработки излишне приготовлен- 


‘ныхъ прессованныхъ дрожжей, вмЪсто совершеннаго ихъ уничтоженя. 


Признавъ поставленный на обсужден1е вопросъ серьезнымъ и им$ющимъ 
значен!е для дрожжево-винокуреннаго производства, Техническй Комитеть, 
не дВлая съ своей стороны какихъ либо по сему вопросу заключен, на- 
шелъ нужнымъ спросить по указанному предмету мн%ёя Управляющихъ 
акцизными сборами губерюй Московской и Лифляндской, въ коихъ преиму- 
щественно сосредоточено производство. сухихъ дрожжей '). 


1) Отзывы названныхъ Управляющихъ акцизными сборами разсматривались Ко- 


_митетомъ въ 1390 г. 


Изъ числа вопросовъ, подлежавшихъ разсмотрфню Техническато Коми- 
тета въ отношени условй винокуреня, слЪдуетъ остановиться прежде всего 
на тфхъ вопросахъ, которые касались условй винокурешя изъ принасовъ, 
не указанныхъ въ статьяхъ 216 и 217 Уст. о пит. сб. (изд. 1887 г.). Таких 
вопросовъ было три. 

По первому изъ нихъ, а именно—0о винокурени изъ хл$оныхъ припа- 
совъ съ приуфеью муки изъ желудей, состоялся въ ОктябрЪ м$ЪеяцЪ докладъ 
Непремфннаго Члена, въ коемъ сообщалось, что въ 1859 г. на одномъ изъ 
винокуренныхъ заводовъ Казанской губернии производились опыты виноку- 
реня изъ хлЬбныхъ припасовъ съ прим$сью муки изъ дубовыхъ желудей, 
для которой назначена была таже норма, какъ и на хлЪбные припасы. 

Съ примфеью желудовой муки въ течени двухъ дней сдфлано было 
6 заторовъ, при чемъ въ заторъ бралось до 15°/о этой муки по отношеню къ 
хлЪбнымъ припасамъ. 

Изъ произведенныхъ на завод наблюдеюий лицами акцизнаго надзора 
видно, что приготовлен! затора изъ хлфбоныхЪъ принасовъ съ примфеью же- 
лудовой муки, его осахариване, брожене и перегонка полученной бражки 
не представляли никакихъ затрудненй. Сравнене выходовъ спирта изъ за- 
торовъ, сдЗланныхъ изъ однихъ хлЪфбныхъ припасовъ, съ заторами, приго- 
товленными съ примфсью желудей, показало, что выходы спирта изъ тфхъ 
и другихъ заторовъ были почти одинаковые; поэтому и имя, вмстЪ съ тфмъ, 
въ виду, что при урожаф желудей и низкой ихъ цфнЪ, винокурен!е съ при- 
мЪсью названнаго суррогата можетъ быть выгоднымъ, Управляющий акцизными 
сборами Казанской губернии ходатайствоваль о томъ, чтобы и впредь разр\,- 
шалось винокурен!е съ примесью желудей, съ установленемъ на посл5дне 
нормы выхода спирта въ томъ-же размЪрЪ, какъ и на хлфбные припасы. 

Непремфнный Членъ, съ своей стороны, замфтилъ, что, такъ какъ учетъ 
выкуриваемаго спирта производится контрольнымъ снарядомъ и что назна- 
чене для желудей одинаковой нормы выходовъ спирта съ нормою для хлЪб- 
ныхь припасовъ не противорфчить общему духу Уст. о пит. еб., установив- 
шему одинаковыя нормы на всЪ хлЪбные припасы, то ходатайство Управляю- 
щаго акцизными сборами могло бы подлежать удовлетвореню. Съ этимъ 
мнфн1емъ согласился и Техническй Комитетъ и призналъь возможнымъ раз- 
рёшить винокурене изъ желудей, съ назначенемъ для нихъ нормы выхода 
спирта одинаковой съ хлфбными припасами. 

Второй вопросъ, относивпийся также къ установленю нормы выхода 
спирта, былъ возбужденъ Управляющимъ акцизными сборами Виленской гу- 
бершши, велФдетве заявленнаго владЪлицей одного изъ винокуренныхъ заво- 
довъ ввфреннаго ему Управления желания производить винокурене изъ па- 
токи, съ употребленемъ на дрожжи изюмныхъ выжимокъ, остающихся послЪ 
приготовлен!я розенковаго вина. Въ виду сего, Управляюний акцизными сбо- 
рами и обратился въ [епартаментъь Неокладныхъ Сборовъ съ представленемь 
объ установлеми нормы выхода спирта изъ изюмныхЪъ выжимокъ !). 


') По Уставу о питейномъ сборф нормы выхода спирта изъ матераловъ, не нпо- 
нменованныхъ въ УставЪ (ст. 216, 217 и 219), къ каковымъ принадлежать и изюмныя 


Норма ВЫХОДЯ 
спирта изъ желу- 
довой муки при 
употреблени сей 
послфдней на ви 
нокуренте. 


Установлеше 
нормы выхода, 
спирта изъ изюм: 
НЫХЪ ВЫЖИУОКЪ. 


В 

Въ докладЪ по сему предмету Непрем$нный Членъ указалъ, что въ 
Устав$ о пит. сб. изд. 1867 г. была назначена норма выходовъ спирта 
изъ пуда виноградныхъ выжимокъ въ пред$лахъ оть 2 до 3 градусовъ, ка- 
ковую норму докладчикъ и полагалъ возможнымъ примнить въ данномъ 
случаЪ и кь изюмнымъ выжимкамъ, такъ какъ, по его мнфнию, при учетЪ 
выкуриваемаго спирта контрольнымъ снарядомъ и при ограничении перекура, 
нельзя придавать особаго контрольнаго значен!я нормамъ на дрожжевые ма- 
тералы, употребляемые лишь въ незначительномъ количеств, сравнительно 
©ъ главнымъ винокуреннымъ матераломъ. 

При дальнфишемъ обсуждени настоящаго вопроса большинство чле- 
новъ Комитета, имЗя въ виду, съ одной стороны, отсутстве какихъ либо опыт- 
ныхь данныхъ о томъ, какое количество спирта могутъ дать изюмныя вы- 
жимки, & съ другой—что выжимки эти, смотря по степени ихъ влажности 
и по содержан!ю въ нихъ сахара, могутъ давать далеко не одинаковое ко- 
личество спирта, полагало цфлесообразнымъ установить на названныя вы- 
жимки, идущля на дрожжи при паточномъ винокурени, одинаковую норму 
съ патокою. Такое постановлен!е Техническй Комитетъ считалъ тЁмъ болфе 
справедливымъ, что и въ настоящее время въ контрольныхъ видахъ уста- 
новлена одинаковая норма на хлЪбные припасы, содержаще въ себ различ- 
ный процентъ крахмала. На основан!и сего Комитете положилъ, чтобы при 
употреблени изюмныхъ выжимокъ на дрожжи при паточномъ винокуреши 
изъ пуда оныхъ исчислялась такая же норма выхода спирта, какъ и изъ 
патоки. 

Опыты — вино- Третй вопросъ, подлежавиий разсмотр$н1ю Комитета, былъ возбужденъ 
курен1я изъ мож- велЪдств!е ходатайства инженера Корпуса ЛФеничихь Соколова о разр$ шеи 
ЖевеловЫхЪ Ят0ЛЪ уу произвести въ город Смоленск лабораторнымъ путемъ опыты виноку- 

реня изь можжевеловыхъ ягодъ и изъ полученной такимъ путемъ бражки 
выгнать спиртъ на одномъ изъ водочныхъ заводовъ города Смоленска. 

Управляющ!й акцизными сборами Смоленской губ., на заключене ко- 
тораго препровождено было ходатайство Соколова, находилъ возможнымъ 
удовлетворить таковое на слЗдующихъ условяхъ: 

1) чтобы Соколовъ заблаговременно извфстилъ мЪстный акцизный над- 
зоръ о времени и м$фстЪ производства опытовъ; 

2) чтобы акцизному надзору предоставлена была полная возможность 
сл$дить за производствами опытовъ, и 

3) чтобы все выкуренное вино было оплачено акцизомъ. 

Что же касается ходатайства Соколова о разрзшени ему произвести 
перегонку на одномъ изъ водочныхъ заводовъ города Смоленска, то эта 
часть ходатайства, по мнфню Управляющаго акцизными сборами, не могла 
быть удовлетворена уже потому, что ни на одномъ изъ водочныхъ заводовъ 
города Смоленска не имЪется перегонныхъ аппаратовъ. 

Технический Комитетъ, съ своей стороны, призналъ возможнымъ удовле- 


выжники, устанавливаются «ио мфрЪ надобности Министромъ Финансовъ, по ближай- 
шимъ указанямъ опыта». 


ПНА 


творить ходатайство Соколова на усломяхъ, указанныхъ Управляющимъ 
акцизными сборами Смоленской губернии. 


Изъ другихъ вопросовъ, касавшихея условй винокурешя, Техничесвй 
Комитеть обсуждалъ вопросъ о времени отпуска въ заторъ припасовъ и нф- 
сколько вопросовъ, возбужденныхъ Контрольными Палатами, о порядкахъ 
оприходованя выкуриваемаго на заводахъ спирта. 

Въ НоябрЪ мЪсяц$ НепремЪнный Членъ предетавилъь Комитету докладъ, 
сущность котораго заключалась въ слфдующемъ: Управляющий авцизными 
сборами Саратовской и Астраханской губерый. въ одномъ изъ своихъ пред- 
ставленй Департаменту, обращалъ внихан!е на то, что при употреблении въ 
заторъ смфшанныхъ матер!аловъ, какъ напр. хлЪфбныхъ припасовъ вмЪстЪ 
съ картофелемъ, выполнен!е требованя ст. 131 Уст. о пит. сб., изд. 1887 г., 
объ обозначени въ объявлен!и на винокурене двухъ крайнихъ сроковъ (по ча- 
самъ): одного—самаго поздняго часа взвЪшиван!я припасовъ, а другого—самаго 
ранняго срока затиран1я припасовъ, т. е. часа, въ который должно начаться 
всыпаше припасовъ въ заторный чанъ или варка картофеля, осложняется 
тфмъ, что предварительно спуска картофеля въ заторный чанъ производится 
варка его; поэтому, если не считать варку картофеля подготовительною ра- 
ботою, то начало затора обусловливается двумя сроками: часомъ, въ который 
начинается варка картофеля, и часомъ всыпан!я припасовъ въ заторный чанъ. 
ДалЪе, изъ объяснешя того же Управляющаго акцизными сборами, согласно 
замфчаню докладчика, видно, что одинъ изъ винокуренныхъ заводовъ ввЪ- 
реннаго ему Управлешя, употребляюпиай при хлЪбныхъ припасахъ и двухъ 
заторахъ въ сутки значительное количество картофеля (до 1,237 пуд. въ за- 
торъ) ходатайствовалъ о дозволен1и производить варку картофеля за два часа 
до затирашя хлЪбныхъ припасовъ, чтобы усифть къ началу заторовъ (12 ч. 
ночи и 9 ч. пополуночи) достаточно отварить картофель и вм$стВ съ тфмъ 
избфжать ночной доставки картофеля въ заводъ. Ходатайство это было раз- 
ршено Управляющимъ акцизными сборами съ тёмъ условемъ, чтобы въ 
объявлени на винокурен!е, независимо указан1я времени затиран!я хл5бныхъ 
припасовъ, былъ обозначаемъ часъ производства варки картофеля. Сдфлавъ 
такое распоряжене, Управляющий акцизными сборами просилъ, однако, ука- 
зан1я Департамента Неокладныхъ Сборовъ, какъ относительно правильности 
даннаго имъ разрфшеня, такъ и относительно того, возможно ли сказан- 
ному заводу при дальнЪйшемъ производств вести варку картофеля разр$- 
шеннымъ ему порядкомъ. 

Техническй Комитетъ призналъ, что допущенный Управляющимъ ак- 
цизными сборами порядокъ варки картофеля не представляетъ никакихъ 
обстоятельствъ, которыя могли бы затруднить правильный контроль за вино- 
куренемъ, а потому и положиль сообщить Управляющему акцизными сбо- 
рами Саратовской и Астраханской губернй, что дозволене производить 
варку картофеля за два часа до затиран1я хлЪоныхъ припасовъ сдЪлано имъ, 
Управляющимъ, правильно. 


Время отпуска 
въ заторъ припа- 
СОВЪ. 


Порядокъ дири: Вопроеъ о порядк® оприходован1я учтеннагу контрольнымъ снарядомъ. 
ходования учтен- спирта, поступающаго въ заводскй подвалъ, сдфлалея предметомъ раз- 
ваго контрольным смотрфшя въ КомитетЪ при слфдующихъ обетоятельствахъ:: 
пе Выработанный въ ДепартаментВ Неокладныхъ Сборовъ проектъ цирку- 
заволевй подваль. ЛЯРа © порядкф оприходовашя спирта по подвальной книг$ и о разечетахъ 

съ заводчикомъ по выкуренному вину былъ разосланъ ина заключене Управ- 
ляющихЪъ акцизными сборами и Департамента Гражданской отчетности Госу- 
дарственнаго Контроля, а по получении требуемыхъ отзывовъ, былъ составленъ. 
особый сводъ мнфнй и заключений Управляющихъ акцизными сборами, кото- 
рый, вмфстВ съ отзывами по тому же предмету двухъ Контрольныхъ Палать. 
(Ломжинской и Пензенской) и проектомъ самаго циркуляра, былъ внесенъ. 
въ МаЪ м$сяцЪ на обсуждене Комитета. 

Въ проект циркуляра предполагалось установить слфдующий порядокъ. 
оприходован1я спирта въ заводскихъ подвалахъ: 

Въ подвальныя книги записывается на приходъ весь спиртъ, прини- 
маемый заводскими управлениями при сливахъ, съ опред$ленемъ дЁЪйстви- 
тельныхъ объема и крфпости, согласно постановленю, изложенному въ таб- 
лицахъ къ металлическому съ 9-ю гирьками спиртомфру (изд. Технич. при 
Департ. Неокл. Сбор. Комит. 1886 г.). Учетъ спирта въ заводскихъ подвалахъ 
при ревизяхъ производится по записямъ заводоуправленя въ подвальныхъ. 
книгахъ дЪйствительно поступившаго спирта, согласно ст. 70 и 227 Уст. о пит. 
сборЪ изд. 1887 г. При разечетахъ же, какъь по отдфльнымъ свидЪфтельствамъ 
на винокурен1е, такъ по полугодямъ и по перюдамъ, дЪлается сравнене 
записаннаго на приходъ количества спирта, по показантю заводчика, съ ко- 
личествомъ спирта, учтеннымъ контрольнымъ снарядомъ, или нормальнымъ, 
смотря по тому, имфетея-ли перекуръ или недокуръ. При этомъ недопока- 
занное заводчикомъ количество градусовъ спирта, противъ показан1я кон- 
трольнаго снаряда или нормальнаго, записывается по подвальной книг% на, 
приходъ; излишне же записаннымъ заводчикомъ на приходъ спиртомъ про- 
тивъ показанй снаряда покрывается неявка, оставляемая при ревизяхъ 
подвала на счету, а превышающая оную часть такого спирта, при выпуск 
съ завода по особому разр5шен1ю, выписывается въ расходъ 0собою статьею, 
съ исключенемь акциза въ графЪ „исключено по разнымъ случаямъ“. 

Сводъ мны№нЙ Въ сводф мнфвй и заключешй Управляющихъ акцизными сборами указы- 
Управляющихъ Валось, что съ изложеннымъ въ проектЪ циркуляра порядкомъ оприходован!я 
акцизными сб0- спирта не согласень УправляющЙ акцизными сборами Смоленской губернии. 
а По его мнёню, опредлен!е заводоуправленями количества ежедневно вы- 
Палать на проекть УРИвВаемаго спирта и запись таковыхъ показаншй въ заводекя книги не 
циркуляра о по- Представляють достаточной точности. При прем$ спирта, въ отсутстве лицъ 
рядк$ оприходо- акцизнаго надзора, заводоуправленая опред$ляютъ количество выкуреннаго 
ваня спирта. спирта лишь приблизительно и нерЪфдко записываютъ въ казенныя книги 

не то количество, которое оказалось по ихъ опред леню. При взимани 
акциза по учету контрольныхъ снарядовъ, сами заводчики не придаютъ 
значения своимъ записямъ и строго наблюдаютъ только за тфмъ, чтобы кон- 
трольные снаряды не показали излишняго количества спирта, которое будеть 
подлежать онлатВ акцизомъ. Подвальныя книги, по мнфню Управляющаго, 


= 


должны заключать только тф севфл$ня, которыя необходимы для разсчетовъ 
по взиман!ю акциза; а для этого не встрЪчается надобности въ показаняхъ 
заводоуправлей о ежедневныхъ сливахъ. Внесен!е такихъ показашй Въ 
подвальныя книги усложнить заводскую отчетность; кромф того, при руко- 
водств$ проектируемыми правилами, въ операцюонный и годовой отчеты бу- 
дуть заноситься не дЪйствительная выкурка и не дЪйствительный расходъ, 
а выкурка и расходъ, показанные заводоуправлен1ями по ихъ усмотрЪию, 
сообразно съ ихъ разсчетами и видами. Въ виду этого, Управляющий акциз- 
ными сборами Смоленской губерн!и находилъ болфе удобнымъ оприходывать 
выкуриваемый спиртъ по показанямъ контрольнаго снаряда. 

ВполнЪ соглашались съ изложеннымъ въ проектф циркуляра порядкомъ 
Управляющ!е акцизными сборами губернй: Архангельской, Вологодской, Оло- 
нецкой, Тверской, Воронежской, Костромской, Орловской, Калужской, Курской, 
Могилевской, Лифляндской, Ковенской, Ломжинской, Плоцкой, Сувалкской, 
Калишекой, Петроковской, Волынской, Подольской, Полтавской, Харьковской, 
Таврической, Симбирской, Самарской, Вятской, Уфимской и Оренбургской, 
Западной Сибири и Закавказекаго края. Въ район ввЪфренныхъ имъ Управ- 
лен1й практикуется тотъ именно порядокъ оприходован!я спирта и разсчета 
съ заводчиками по выкуренному вину, который предполагается установить 
проектируемымъ циркуляромъ. Такой порядокъ, по свидфтельству этихъ 
УправляющихЪ акцизными сборами, не представлялъ до сихъ поръ никакихъ 
неудобетвъ и не вызывалъ недоразум$ ий со стороны контроля. 

Остальные Управляющие акцизными сборами, соглашаясь въ общемъ 
съ проектомъ циркуляра, по нЪфкоторымъ пунктамъ его предлагали свои 
изм$ нения. 

Обь исчислении выходовь спирта. Оприходоване спирта, по проекту 
циркуляра, должно производиться по дЪйствительнымъ объему и кр$пости 
спирта, оказавшимся по измфрентю и испытано заводчика при сливЪ. Но 
такое исчислеше выхода должно быть дЪфлаемо только вообще, согласно по- 
становлен!ю, изложенному въ таблицахъ къ металлическому съ 9-ю гирьками 
сниртом Бру, безъ указанйя на то, что найденная по таблиц$ металлическаго 
спиртомфра дЪфйствительная крЪфпость должна быть переложена и по 2-ой 
табл. спиртомфра Траллеса, для помножен1я на число ведеръ жидкости, из- 
мфренной въ спиртопр!емник$, —въ чемъ именно, по свидЪтельству Управляю- 
щаго акцизными сборами Витебской губерни, ветрфчаются нерЗдко недора- 
зумЪн1я. Довольетвоваться же одною таблицею металлическаго спиртомФра 
можеть только акцизный надзоръ при сличени показанй снаряда съ дЪй- 
ствительнымъ выходомъ, потому что въ этомъ случа помноженю на врф- 
пость подлежитъ не тотъ объемъ спирта, который измфренъ при сливф, 
но число ведеръ, показанное снарядомъ. 

О примънени мсталлическихь съ 9-ю зирьками спиртомпровь. Управ- 
ляющ1е акцизными сборами Ломжинской, Плоцкой, Сувалкской, Витебской, 
Тамбовской, Нижегородекой, Владим!рской и Саратовской губерий и Турке- 
станекаго края указывали на то, что, согласно упоминаемому въ проектЗ 
циркуляра постановленю (въ таблицахъ къ металлическому спиртом ру, 
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изд. Техн. при Деп. Неокл. Сбор. Комит. 1886 г.)., для учета акциза 
должны быть примфняемы исключительно металлическе съ 9-ю гирьками 
спиртомфры (на основ. примфч. 2 кь ст. 212 Уст. о пит. сб. изд. 
1887 г. и мня Госуд. Сов. 3-го Тюня 1886 г. объ измБненши н%кото- 
рыхъ статей Пит. Уст.). Между тЪмъ, употреблен!е металлическихъ спирто- 
мфровъ обязательно лишь для должностныхъ лицъ акцизнаго надзора, при 
испытании ими крфиости спирта въ видахъ учета акциза или общаго коли- 
чества градусовъ; винокуреннымъ же заводчикамъ предоставлено право упо- 
треблять и стеклянные спиртомфры. Поэтому необходимо допустить употреб- 
лен!е при сливахъ какъ металлическихъ, такъ и стеклянныхъ спиртом ровъ; 
для большей же точности показан заводчиковъ, слфдуеть поручить акциз- 
нымъ чиновникамъ свЪфрять имфющеся на заводахъ стеклянные спиртомфры 
со своими металлическими и, въ случа значительной разницы, отбирать 
неправильные спиртомфры, съ составленемъ о томъ протоколовъ. Управ- 
ляющИй акцизными сборами Ставропольской губернии, напротивъ, считалъ 
необходимымъ, съ введенемъ проектированныхъ правилъ, обязательное 
употреблене лишь металлическихъ спиртомфровъ, каковыми и предлагалъ 
снабдить всЪхъ, состоящихъ на винокуренныхъ заводахъ, питейныхъ контро- 
леровъ, снабженныхъ нынф лишь спиртомф$рами Траллеса, а равно обязать 
и винокуренныхъ заводчиковъ обзавестись металлическими съ 9-ю гирьками 
спиртомфрами. 

О разсчеталь по свидъьтельствамь на винокурене. По мнфню Управ- 
ляющаго акцизными сборами Варшавской и СФдлецкой губерний, учетъ 
свидЪтельства заключается въ сравнени вина, учтеннаго контроль- 
нымъ снарядомъ, съ нормальнымъ — для опредфлен1я количества пере- 
кура или недокура, причемъ необходимо лишь пояснить, какъ поступать 
съ разницею между выкуркою по записямъ заводчика и по показан сна- 
ряда, независимо оть того, обнаруженъ-ли перекуръ или недокуръ; предполо- 
женное же проектомъ циркуляра сравнен1е количества спирта, записаннаго 
заводоуправленемъ, съ количествомъ спирта, учтеннымъ снарядомъ, или 
нормальнымъ, представляется безцфльнымъ и непонятнымъ. Въ виду того, 
что основашемъ для веБхъ разсчетовъ съ заводомъ по выкуренному вину 
служить показане контрольнаго снаряда, достаточно пояснить, что недопо- 
казанное заводчикомъ количество спирта записывается на приходъ, излишне же 
показанное количество, которое происходить отъ невфрныхъ опред$ленй 
заводчикомъ объема и крфпости вина, прибавляется къ безакцизному пере- 
куру, а если его не имфется, то признается виномъ, не подлежащимъ оплатф 
акцизомъ. По этимъ соображенямъ, Управляющ!Й акцизными сборами Вар- 
шавской и СЪдлецкой губерн!и полагалъ бы часть циркуляра, относящуюся 
къ разсчету по свидЪтельствамъ на винокурене, изложить слфдующимъ 
образомъ: 

„При разсчетахъ по свидфтельствамъ на винокурен!е дЪлается сравне- 
н!е между количествомъ спирта, выкуреннымъ по записямъ заводоуправленя, 
и количествомъ его, учтеннымъ снарядомъ, и если при этомъ окажется, что 
заводчикомъ записано менфе, то недостающее до показан1я снаряда количе- 
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ство спирта записывается на приходъ по винокуренной и подвальной кни- 
гамъ, и затфиъ по графЪ выкуреннаго вина подводится итогъ; если же по 
заводскимъ книгамъ записано болфе, нежели учтено снарядомъ, то итогъ 
по графЪ выкуреннаго вина подводится равный показаню снаряда и подъ 
итогомъ 0с0бою статьею отмфчается излишекъ противъ снаряда; по исполне- 
ни сего, производится сравнене количества спирта по показаню снаряда 
съ нормальнымъ и опред$ляется перекуръ, и если таковой оказывается, то 
излишекъ прибавляется къ безакцизному перекуру, & если послЪдняго не 
имфется, то излишекъ признается виномъ, не подлежащимъ оплат акцизомъ 
и могущимъ покрыть неявку вина въ подвал“. 

О недопоказанномь заводчикомь количествь спирта. По мнфню Управ- 
ляющихъ акцизными сборами губернй С.-Петербургской, Варшавской 
и СЪдлецкой и Черниговской, недопоказанное заводчикомъ количество 
градусовь спирта противъ показанй контрольнаго снаряда или нормаль- 
наго выхода, слфдуеть записывать на приходъ не только по подвальной 
книгЪ, но и по винокуренной, согласно инструкщи по установк$ контроль- 
ныхъ снарядовъ, въ графЪ показан заводчика. По мнфню же Управ- 
ляющаго акцизными сборами Витебской губерши разечеть о недокурЪ 
относится исключительно до винокуренной книги и потому недокуръ ни въ 
какомъ случа не можеть быть выведенъ и оприходованъ по подвальной 
книгВ, въ которую только и можно записывать количество дЪйствительно 
выкуреннаго спирта. Если же недокуръ будеть прибавлятьея къ дЪйстви- 
тельной выкуркЪ по винокуренной книг для согласования съ нормою, и 
потомъ будеть записываться на приходъ въ подвальную книгу, для согла- 
совання ея съ винокуренной, то такой п]лемъ приведеть къ фиктивному 
результату, а именно: недокура не окажется и велЪдетве того нельзя будеть 
примфнить изложенное въ прим. къ ст. 227 Уст. о пит. сб. (изд. 1887 г.) правило о 
пополнени недокура одного срока безакцизнымъ перекуромъ другаго срока. 
Предположенный порядокъ оприходования недокура не соотвфтствуетъ и самой 
ст. 227 Уст. о пит. сб., по которой за недокуръ долженъ быть только взы- 
сканъ акцизъ. По существующему порядку, акцизъ, причитающися за недо- 
куръ, вписывается только въ начетъ по подвальной книг$, и этотъ порядокъ, 
не представляя до сего времени ни малфишаго неудобства на практикФ, 
не требуетъь измБненя. Вообще, сравнивать съ обязательною нормою опри- 
ходованное заводчикомъ количество спирта, по мнфню Управляющаго акциз- 
ными сборами Витебской губернии, нфтъ никакой пфли потому, что досто- 
ВвЪрно выкуреннымъ признается не это количество, а количество спирта, 
учтенное контрольнымъ снарядомъ ($$ 23 и 24 Инстр. Минист. Финан. 
6-го Марта 1874 г.), и потому только сравнене этого послфдняго количества 
съ обязательною нормою можеть дать отвфть на вопросъ, имЪетея-ли пере- 
куръ или недокуръ. 

УправляющИй акцизными сборами Рязанской губерши находиль болЪе 
удобнымъ, чтобы недопоказанное заводчикомъ количество спирта записыва- 
лось по подвальной книгф на приходъ только при разсчетахъ по перюдамъ, 


такъ какъ лишь въ этомъ случа во всякое время пер1ода винокуреня 
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по заводскимъ книгамъ обозначалась бы дЪйствительная разница градусовъ 
спирта между учетомъ снаряда и показанемъ заводчика. 

Управляющ!й акцизными сборами Екатеринославской губерн!и считалъ 
необходимымъ сдЗлать въ циркулярЪ указан1е, сл$дуетъ-ли недопоказанное 
количество градусовъ спирта, одновременно съ оприходованемъ по подваль- 
ной книгз, выводить въ расходъ съ начисленемъ акциза и исключешемъ 
его въ граф „исключено по разнымъ случаямъ“. 

Обь излишне показанномь заводчикомь количеспиь спирта. Управ- 
ляющИЙ акцизными сборами Гродненской губернши находилъ болфе удоб- 
нымъ, чтобы излишне показанный противъ контрольнаго снаряда спиртъ 
не записывался въ расходъ послБ сдЪланныхъ разечетовъ, а лишь исклю- 
чался бы со счетовъ акцизъ за этотъ излишекъ (на правой сторонф подвальной 
книги въ графЪ объ исключени). Такой порядокъь сразу оканчиваль бы 
исполнене по сдЪланному разечету, тогда какъ при проектируемомъ способ 
необходимо дфлать эти записи по нфскольку разъ, если оказавшаяся неявка 
значительно менфе образовавшагося излишка. 

По мнфню же Управляющаго акцизными сборами Черниговской губер- 
ни, сносить излишекъ вина Тотчасъ въ расходъ ревизующему лицу ни въ 
какомъ случа не слЪдуеть потому, что нельзя достовфрно знать, оть чего 
произошелъ излишекъ: оть неправильнаго-ли опред$лен!я объема и крФфпости 
спирта въ затрубной, или оть того, что заводчикъ дЪйствительно получалъ 
въ затрубной вина больше, ч$мъ показывалъ снарядъ. Если излишекъ произо- 
шелъ отъ неправильнаго опредФлен1я объема и кр$пости вина, то излишекъ 
ВЪ этомъ случаВ будетъ фиктивный и его можно снести въ расходъ съ исклю- 
чен1емъ акциза, какъ за излишне оприходованное вино, но если излишекъ 
произошелъ отъ ббльшаго получешя вина въ затрубной, то излишекъ этотъ 
будетъ дЪйствительный, и потому снесен!е его въ расходъ можетъ быть 
причиною излишка вина въ самомъ подвал$. Посему излишне записанное 
заводчикомъ вино, по мнфию Управляющаго акцизными сборами Чернигов- 
ской губерни, не слфдуетъ при разечетЪ по свидфтельству сносить въ рас- 
ходъ, а должно причислять къ перекуру заводчика и поступать съ нимъ, 
какъ съ перекуромъ, т. е. покрывать неявку вина въ подвал и выпускать 
въ продажу посл израсходован1я нормальнаго вина и по получен!и разр$- 
шеня отъ м$стнаго окружнаго акцизнаго управленя наравнф съ переку- 
ромъ, съ исключешемъ акциза въ графЪ „исключено по разнымъ случаямъ“. 

Управляющий акцизными сборами КЮевской губерыи полагаль, что 
если по показан!ю заводчика излишекъ полученнаго вина противъ показан1я 
контрольнаго снаряда такъ значителенъ, что можетъ покрыть неявку и 
образовать еще излишекъ, то несомнфнно, что въ такомъ случаЪ контроль- 
ный снарядъ дЪйствуетъ неправильно, или же заводчикъ умышленно пока- 
зываетъь выходъ спирта невфрно. Въ обоихъ случаяхъ излишекъ вина не 
можетъ быть выпускаемъ изъ подвала съ исключенемъ акциза по особому 
разрфшеню, но сл$дуеть произвести повфрку дЪйств1я снаряда, и если ока- 
жется, что показан1я снаряда невЪрны, то учетъь долженъ быть произведенъ 
на основани Уст. о пит. сб.; если же учеть снаряда найденъ будеть пра- 
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вильнымъ, то заводчика слБдуеть привлечь къ отвЪтственности за непра- 
вильное ведеше книгъ. Вообще, Управляющий акцизными сборами Мевской 
губерни сомпфвается, чтобы на практик$ излишекъ спирта по показанямъ 
заводчика могь превышать неявку, но если даже допустить возможность 
такого случая, то разрфшене выпуска такого излишка спирта съ исключе- 
н!емъ акциза, кромЪ того, что не согласуется съ требованемъ 228 ст. Уст. 
о пит. сб., (изд. 1887 г.), даетъ возможность недобросовЪетному заводчику оправ- 
дывать незаконное вино записыванемъ его на приходъ вмфет$ съ учтеннымъ 
контрольнымъ снарядомъ и выпускомъ его по особому разу$ шен!ю безъ оплаты 
акцизомъ. Въ устранеше этого, Управляющий акцизными сборами Курлянд- 
ской губ. предлагалъ дополнить циркуляръ назначенемъ максимума разницы 
между показан!ями заводчика и контрольнаго снаряда о количеств выку- 
реннаго спирта, а именно до 1°%/. Большая разница укажетъ на порчу 
контрольнаго спаряда, при которой разсчеть дЪлается на основаши 8 23 
Инстр. 6 Марта 1874 г. Независимо отъ сего, по мнфи!ю того же Управ- 
ляющаго, было бы не лишнимъ поленить, что разрфшен!е на выпускъ из- 
лишка спирта безъ оплаты акцизомъ можеть быть дано только послБ до- 
знан!я, устранившаго сомнфне въ законномъ происхождени излишка. 

О разрьиеняхть на выпускь безакцизнаю спирта, изииаине записанноло 
на прихофь противь показавя контрольнаю снаряда и превышающеазо неявку, 
числящуюся на заводь. Управляющй акцизными сборами Рязанской губ. указы- 
валъ на то, что въ проект циркуляра не разъяснено, когда именно по особому 
разрьшен!ю можетъ быть выпускаема превышающая неявку часть излишне по- 
казаннаго противъ контрольнаго снаряда спирта: во время-ли разсчетовъ или 
же вообще при ревизяхъ подвала и притомъ тогда-ли только, когда завод- 
чику вообще можетъ быть разруфшаемъ выпускъ безакцизнаго перекура. 
По мнЁн!ю названнаго Управляющаго, эту часть спирта удобнЪфе было бы 
отчислять заводчику по окончательномъ выяснен!и излишка, т. е. при раз- 
счетЪ за перодъ и съ предоставленемъ заводчику права расходовать этотъ 
спиртъ, съ исключенемъ акциза, на одинаковыхъ съ расходованемъ без- 
акцизнаго перекура основаняхъ, поел оплаты акцизомъ и выпуска всего 
нормальнаго вина. 

Управляюний акцизными сборами Пермской губернии предлагалъ до- 
полнить проектируемый циркуляръ указанемъ на то, что особое разрфшене 
на выпускъ этой части спирта должно выдаваться акцизнымъ надзоромъ 
при самомъ опредЪлени количества этого спирта. Такой порядокъ устра- 
нилъ бы необходимость для заводчиковъ разыскивать участковаго помощника 
для получен1я отъ него разуфшен!я на означенный выпускъ спирта. По мн$- 
н1ю же Управляющаго акцизными сборами С.-Петербургской губерши, едва-ли 
есть необходимость давать заводчику тамя разрфшеня, такъ какъ могуть 
быть случаи, когда излишне записаннаго заводчикомъ спирта, за покрытемъ 
неявки по подвалу, окажется самое незначительное количество градусовъ 
(наир., не болЪе одного). Наконецъ, УправляюпИй акцизными сборами Моги- 
левской губерни высказываль желане, чтобы въ самомъ циркулярЪ было 
объяснено, подлежать-ли такя разрфшен1я оплат гербовымъ сборомъ. 
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Замьъчаня Контрольныхь Палать. Въ отзыв$ Ломжинской Контрольной 
Палаты изложены сл$дующия указаня и замфчаня: 

„На основан!и 206 ст. Уст. Пит. изд. 1876 г. (по изд. 1887 г. ст. 213), на. 
всЪхъ винокуренныхъ заводахъ Империи и Царства Польскаго учетъь выку- 
риваемаго вина производится контрольными снарядами. Согласно сему, на 
винокуренныхъ заводахъ были введены первоначально виноизм$ряюще сна- 
ряды по систем Штумпе. Снаряды эти, для учета по нимъ спирта, со- 
гласно 5$ 36—45 Инструкщи Минист. Финансовъ, 6 Марта 1874 г., векры- 
вались акцизнымъ надзоромъ перодически; заводчиками же, до ревизйй снаря- 
довъ должностными лицами, записывались въ казенныя книги (винокуренную 
и подвальную) количество и кр$пость выкуреннаго вина по спиртом$ру 
'Траллеса. 

„Общее количество показаннаго заводчиками спирта должно было рас- 
ходиться съ учетомъ его контрольными снарядами, и это обстоятельство 
составляло вполнф нормальное явлене, признаваемое существующими прави- 
лами, а именно 5 24 означенной Инструкщи, по коему подобнаго рода раз- 
ность не влекла за собою какихъ-либо начетовъ на заводчиковъ, а лишь 
записывалось на приходъ или выписывалось въ расходъ по книгамъ то коли- 
чество спирта, которое по учетамъ снарядовъ оказалось болЪе или мен%е, 
въ сравнен!и съ опред$леннымъ заводчиками. Правильное исчисленше на- 
личности спирта въ подвалахъ по снарядамъ Штумпе возможно было въ 
томъ лишь случаф, когда при этомъ были соблюдены условя, требуемыя 
упомянутымъ 24 $ Инструкщи. 

„Въ настоящее же время снаряды эти окончательно изъяты 
изъ оффищальнаго употреблемя и взамфнъ ихъ на винокуренныхъ заво- 
дахъ поставлены для учета вина и спирта снаряды боле усовершен- 
ствованной конструкщи, а именно по систем Сименса. Си посл$дне, въ 
противоположность прежнимъь снарядамъ, выкуриваемое вино учитываютъь 
какъ въ количественномъ, такъ и въ качественномъ отношен1яхъ ежедневно 
и даже еще чаще, причемъ во вскрыти снарядовъ для ревиз!и сгонокъ, 
какъ этого требовалось прежде, не представляется уже никакой надобности. 
Допускаемая же погрЪшность ихъ оть 1 до 11/20/о въ ту или другую сторону, 
при сдачЪ$ спирта въ подвалъ, можеть скорфе объясняться погр$шностью 
употребляемыхъ на сей предметъ инструментовъ (намЪтки, термометра, спирто- 
имЪра и пр.), чЪмъ погршностью самыхъ снарядовъ. Во всякомъ случа$, 
оть такой незначительной разности никогда не окажется вина въ подвал 
въ излишнемъ или меньшемъ количеств противъ учета по снаряду. Изъ 
этого видно, что излишняго, по крайней мЪфрЪ, вина оть разницы между 
записями въ подвальной книг и учетомъ снаряда въ подвалахъ отнюдь 
произойти не можеть. За симъ, инфе Министерства Финансовъ о необхо- 
димости причислеюмя излишне записаннаго по книгамъ спирта къ безакциз- 
ному перекуру допущено быть не можеть какъ потому, что за перекуръ 
въ пользу заводчиковъ признается только лишь точно закономъ опред$ленный 
процентъ, такъ и вел$дотве того, что подъ видомъ вывуреннаго на соб- 
ственномъ заводЪ, но неучтеннаго будто бы снарядомъ вина, заводчики легко 


могли бы привозить въ подвалъ или на заводъ вино незаконнаго происхож- 
ден!я, безь опасен1я платежа за то акциза. 

„Поэтому выкуренное на заводахъ вино, на точномъ основании ст. 162 
Уст. Пит., изд. 1876 г. (по изд. 1887 г. ет. 145) должно едать въ подвалъ 
и записать въ подвальную книгу ежедневно не иначе, какъ въ томъ самомъ 
количеств, какое показываеть снарядъ, такъ какъ акцизъ съ винокурен- 
ныхъ заводовъ взимается, во всякомъ случа, по показан1ямЪъ не заводчиковъ 
и не сниртомТровъ, а лишь по учетамъ контрольныхъ снарядовъ, показан!я 
коихъ должны быть принимаемы и при сдачБ спирта въ подвалъь и при 
дальнфйшихь съ заводчиками разечетахъ. Исключене изъ сего допускается 
только въ случаяхъ порчи снаряда и оказавшейся разницы въ показаняхъ его 
свыше назначеннаго размфра (1—11/29/5); только тогда вс разсчеты съ 
заводчиками, въ видЪ изъят1я изъ общаго правила, производятся по пока- 
занямъ заводчиковъ и спиртомЪровъ. 

„Совершенно очевидно, что правило, установленное $ 24 Инструкции 
о регулировани между собою книгъ винокуренной и подвальной, въ виду 
приведенныхъ выше данныхъ, слЪдуетъ признать оту$неннымъ. 

„По таковымъ основаняумъ, и вполн$ раздЪфляя взглядъ тьхъ Акцизныхъ 
Управленй, которыя записи заводчиковъ вовсе не принимаютъ въ разсчетъ, 
Ломжинская Контрольная Палата съ своей стороны находила, что присланный 
на ея заключене проектъ циркуляра Министерства Финансовъ, какъ не осно- 
ванный на буквЪ закона и по свойству своему подлежаний законодательному 
разсмотрфн1ю, не подлежить осуществлен1ю“. 

Пензенская Контрольная Палата въ своемь отзыв$  обращаетъ 
вниман!е на то, что „къ изданю циркулярнаго распоряженя Министер- 
ства Финансовъ о порядк$ оприходовамя вина и спирта въ подвалахъ 
винокуренныхъ заводовъ и разсчетовъ съ заводчиками по выкуренному вину, 
препятствй она не имфла бы, если бы проектируемое пиркулярное распо- 
ряжене было дополнено разрфшенемъ вопроса: какъ поступать акцизному 
надзору въ томъ случаЪ, когда будеть обнаружено, что записи заводчика 
не соотвфтетвуютъ дЪйствительности? 

„ПеремВна для заводчиковъ права ихъ занисывать въ полвальныя книги 
дЪйствительный выходъ вина на обязанность-—неизбЪжно должна коснуться 
и измфнен1я обязанностей акцизнаго надзора по наблюденю и точному 
исполнению обязанностей заводчика. Въ противномъ случаЪ, т. е. если обя- 
занности повфряющей инстанщи останутея прежними, для существа дЗла, 
для вфрности учета причитающагося акциза, отъ введен1я обязательныхъ 
заводчиками записей никакихъ новыхъ данныхъ не предвидится. Для су- 
щества же дЪла и, если требуется, то и для преднолагаемаго однообразия, 
было бы, по мн-шю Пензенской Палаты, полезно не только совершенно 
освободить заводчиковъ отъ предполагаемой обязанности дЪлать записи по 
дЪйствительному выходу вина, а даже лишить ихъ и права на это. Суще- 
ственное значен!е записей въ подвальныхъ книгахъ о дЪйствительномъ вы- 
ходф вина можетъ имфть значен!е только для повЪрки контрольнаго снаряда. 
Понятно, что въ случаЪ такой порчи снаряда, когда. показания его служать 
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не въ пользу заводчика, объ этомъ обстоятельствЪ посл$днимъ немедленно 
можеть быть заявлено, но въ случаЪ порчи въ обратномъ смысл, нужно 
разечитывать на особенную добросовЪстность заводчика, чтобы обстоятельство 
это было своевременно доведено до акцизнаго надзора чрезъ посредство 
записей въ подвальныхъ книгахъ. А потому полагаться въ повзркЪ кон- 


трольнаго снаряда на так1я записи, которыя доступны повфрЕ только при 


фактическомъ участи акцизнаго надзора во время самыхъ сливовъ,—при 
отсутетви въ правилахъ прямой обязанности акцизнаго надзора присутство- 
вать при всфхъ сливахъ вина,—было бы неправильно. По мнфню Палаты, 
представлялось бы боле цЗлесообразнымъ, если бы вместо проектируемыхъ 
обязательныхъ записей заводчиковъ было введено въ обязанность акцизныхъ 
чиновъ перодически, но опред$ленное число разъ, непремфнно присутство- 
вать при сливахъ и о количествЪ дЪйствительно выкуреннаго и отпущеннаго 
ВЪ подвалы вина заносить въ подвальную книгу. 

„Порядокъ, проектируемый означеннымъ циркулярнымъ распоряженемъ 
существуеть по Пензенской губернии, какъ указываетъь Палата, и до настоя- 
щаго времени, но особыхъ преимуществъ противъ другихъ способовъ при- 
ходован!я вина и спирта въ подвалахъ при винокуренныхъ заводахъ Палатою 
не зам$чено, а потому въ столь сложномъ дфлЪ, какъ питейно-акцизное, 
вводить новое усложнене съ единственною цфлю достиженя однообраз!я 
записей въ подвальныхъ книгахъ, едва-ли представляется своевременнымъ 
и цфлесообразнымъ для болфе правильнаго учета слфдующаго въ казну 
акциза“. 


РазсмотрЪне за- Для подробнаго разсмотрЗн1я вышеизложенныхъ замчанй Управляю- 


м$чаюй Управляю- 


ЩИХЪ АкКЦиИЗНЫыЫмМиИ 


сборами и отзывовъ 
Контрольныхъ Пз- 


латъ въ особой 
Коммисиг. 


щихъ акцизными сборами и отзывовъь Контрольныхъ Палатъ, Техническимъ 
Комитетомъ избрана была особая Коммися изъ НепремЁннаго Члена Комитета, 
членовъ Комитета: А. Х. Дмитрева и 0. А. Ванлярскаго, ревизоровъ Депар- 
тамента Неокладныхъ Сборовъ: К. Р. Адамовича и А. П. Данилова и на- 
чальника [-го отдЪлен1я того же Департамента В. Г. Котельникова, которой 
и поручено было обсудить означенные матералы въ связи съ проектомъ 
циркуляра и представить Комитету по сему предмету свое заключене. Вм$етЪ 
съ симъ Комитетъ предложиль той же Коммими раземотрЪть внесенный въ 
Маф же м$феяцщЪ на его обсуждеше вопросъ о начет$, сд$ланномъ Ломжин- 
ской Контрольной Палатой за излишки вина, въ суммЪ 3,647 руб. 35 коп., 
найденные ею по 34 винокуреннымъ заводамъ Ломжинскаго Акцизнаго 
Управлен!я, въ пер1оды 1878/»^—188*/з гг., такъ какъ, по замфчатю Коми- 
тета, данный вопросъ составляетъ лишь Частный случай общаго указаннаго 
выше вопроса. 


Въ ДекабрЪ мЪеяц Непремфннымъ Членомъ было доложено Комитету, 
что названная Коммис1я, закончивъ данное ей Комитетомъ поручение, изло- 
жила свое мнфне и заключене въ особомъ протокол, который засимъ и 
былъ подвергнуть обсужден въ Комитетф. 


Протоколь Ком- Протоколъ этоть гласиль нижесл$дующее: 


мии по разсмо- 


„воммися, состоявшая изъ НепремВннаго Члена Комитета И. А. Не- 
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дошивина, членовъ Комитета А. Д. Дмитриева и 6. А. Ванлярскаго, началь- трфн1ю вопроса о 
ника [-го отдБленя Департамента Неокладныхъ Сборовъ В. Г. Котельникова Начет® Ломжин- 
и ревизоровъ сего Департамента К. Р. Адамовича и А. П. Данилова, раз- па ОВО 
алатою, по вино- 

смотрфвъ переписку по начету въ 3,647 р. 35 к., сдфланному Ломжинскою куреннымъ заво- 
Контрольною Палатою, за излишки вина, найденные по заводамъ Ломжин- дамъ Ломжинской 
ской губ. въ перюды 1878/»^—138?/з гг. пришла къ заключен!ю, что вопросъ, губ., за излишки 
подобный настоящему, возбуждалея уже не разъ Ломжинскою Контрольною ВИНА и © порядкЪ 
Палатою и, помимо частнаго, имфеть въ себЪ и принцишальное значен1е и т 
сводится къ вопросамъ: 1) какъ слБдуеть вообще вести книги винокуренныя скихъ подвалахъ. 
и подвальныя, Т. е. записывать-ли вЪ нихъ приходъ спирта по дЪйствитель- 
ному количеству получаемаго заводчиками спирта, или по показанямъ кон- 
трольныхъ снарядовъ; 2) при учет подваловъ во время ревизии должны-ли 
приниматься въ основане цифры показашй контрольнаго снаряда или цифры 
прихода спирта, записываемаго заводчиками, и 3) какъ сл$дуеть поступать 
съ излишками спирта, записанными въ винокуренныя и подвальныя книги, 
противъ показанй контрольныхъ снарядовъ. 

„По этимъ вопросамъ были уже собираемы мнЪфи1я отъ Управляющихъ 
акцизныхи сборами, сдЪланъ сводъ этихъ мнЬшй и, на основан высказан- 
ныхъ Управляющими замфчанй, изуБненъ первоначально составленный ВЪ 
Департам. Неокл. Сбор. проекть циркуляра объ оприходоваши спирта для 
установлен1я однообразнаго способа веденя книгъ и счетоводства. Сводъ этихъ 
мнБнй и проектъ составленнаго циркуляра были прочитаны въ Коммиси '!). 

„По обсуждени настоящаго вопроса, Коммися пришла въ слфдующему 
заключен!ю: 

„„омжинская Контрольная Палата находитъ, что при учет подваловъ 
для ревими ихъ должны приниматься въ основане цифры прихода въ нихъ 
спирта по показамямъ контрольныхъ снарядовъ, а не по приходнымъ записямъ 
заводчиковъ. Въ доказательство правильности своего взгляда Ломжинская ы 
Контрольная Цалата приводить 5 24 Инетрукщи Минист. Финансовъ 6 Марта 
1814 г., въ которомъ сказано, что разсчеты о количествЬ акциза за выку- 


1) Въ изифненномъ проектВ циркуляра порядокъ оприходован!и спирта и раз- 
счета по выкуренному вину изложенъ слБдующихъ образомъ: ; 

„Въ подвальныя книги записывается ва приходъ весь спиртъ, принимаемый з8- 
водскими Управленаями при ежедневныхъ сливахъ, съ опредфлешемъ дЪйствительныхЪ 
объема и кр6иости установленнымъ порядкомъ. Провфрка спирта въ заводскихъ под- 
валахъ при ревизяхъ производится по записямъ заводоуправленя въ подвальныхъ 
книгахъ дфйствительно поступившаго спирта, согласно ст. 70 и 227 Уст. о пит. ебор$, 
изд. 1887 г. При разсчетахъ же, какъ по отдфльныхмъ свидзтельствамъ на винокурене, 
такъ и по полугодлямъ, таковые разсчеты производятся по учету контрольнаго сна- 
ряда, причемъ недопоказанное заводчикомъ количество градусовъ спирта, противъ по- 
казашя контрольнаго снаряда записывается по книгамъ на приходъ; если же по за- 
водскимъ книгамъ записано болфе спирта, нежели учтено снарядомъ, то, на основа и 
$ 24 Инструкщи 6 Марта 1874 г. о контрольныхъ снарядахъ, излишне записанное ко- 
личество причисляется къ безакцизному перекуру и выпускъ его изъ подвала произ- 
водится одновременно съ перекуромъ, на одинаковыхъ съ вимъ условяхъ“. 
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ренный на заводф спиртъ производятся по учету контрольныхъ снарядовъ. 

„По мнфню Коммиси, такое толковане Палаты объясняется недора- 
зум$немъ; здЪсь сиыБшиваются два совершенно различныя понят!я: разсчеты 
по свидЪфтельствамъ казны съ заводчиками и учеты подваловъ. Первые, 
т. е. разсчеты казны съ заводчиками, на основанши 8 24 упомянутой Ин- 
струкщи, дЪйствительно должны быть производимы только по показанямъ 
контрольныхъ снарядовъ и отступленя оть сего допускаются лишь въ слу- 
чаяхъ неправильнаго дЪйств!я снарядовъ; но учеты подваловъ, при ревиз1и 
ихъ, по мнфню Коммисши, должны производиться непрем$нно на основани 
цифръ дЪйствительнаго поступлен!я, а не показанй контрольныхъ снаря- 
довъ, что подтверждается и смысломъ ст. 145 Уст. о пит. сб. (изд. 1887 г.) 
и, кромф того, обусловливается всегда возможными, хотя и незначитель- 
ными, разницами между количествами дЪйствительно поступившаго спирта 
и пок:занями контрольныхъ снарядовъ. Хотя контрольный снарядъ при- 
знается (и весьма основательно) приборомъ точнымъ и вполнЪ удовлетво- 
ряющимъ своему назначеню, но, тфмъ не менфе, на точность его по- 
казанй оказываеть н$которое, хотя и незначительное, вл1ян1е температура, 
при которой производится сгонка, а потому и неизбЪфжно получаются раз- 
ницы въ ту или другую сторону. Эти разницы не могутъ быть игнорируемы, 
тъмъ болЪе, что при услови показав снаряда нЪфеколько менфе дЪйстви- 
тельно поступающаго спирта, въ подвал$ могли бы, не по вин$ заводчика, 
оказаться излишки. Записывать въ книги количество поступающаго въ под- 
валы спирта по дфйствительному поступленю, а не по показаню контроль- 
ныхЪъ снарядовъ, полезно и въ томъ отношенши, что по этимъ записямъ 
можно лучше наблюдать за дфйстнемъ снаряда и за уклонешемъ его оть 
правильныхъ показанй. Кром того, записи прихода спирта по дЪйствитель- 
ному поступлению пртобрЪтаютъ особенно важное значение въ случаяяъ непра- 
вильныхъ показанй снарядовъ, потому что тогда разсчеты съ заводчиками 
приходится дЪлать по цифрамъ дЪйствительнаго поступленя спирта за 
прошлое время. 

„По изложеннымъ соображенямъ Коммися находить: 1) что въ книги 
винокуренныя и подвальныя въ графЪ дЪйствительно поступившаго съ за- 
вода спирта слФдуетъ и записывать дфйствительно поступившее количество, 
а не количество по показаню контрольнаго снаряда; 2) учетъь при ревизи 
подвала долженъ производиться на основани цифръ дфФйствительнаго по- 
ступлен!я спирта, а не на основани показан1й снаряда, и 3) излишекъ 
спирта, записанный въ книгахъ противъ показанй контрольныхъ снарядовъ, 
долженъ оставаться по книгамъ на счету, безъ начислешя на него акциза. 

„На основан!и такого заключен!я, Коммися признаеть неправильнымъ 
начетъ, сдЪфланный Ломжинскою Контрольною Палатою по 34 заводамъ въ 
сумм$ 3,647 р. 35 к., такъ какъ весь этотъ начеть основанъ на неправиль- 
номъ соображени Палаты о порядкЪ веден1я счетоводства въ заводскихъ 
книгахъ. 

„По мн$ю же Коммиси, проектъ заготовленнаго циркуляра о порядк$ 
оприходован!я спирта въ концф долженъ бы быть измЪненъ такимъ образомъ: 
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вместо выражен1я— „излишне записанное количество причиеляется къ безак- 
цизному перекуру и выпускъ его изъ подвала можетъ быть производимъ на 
одинаковыхъ условяхъ съ перекуромъ“ —селфдуетъ сказать: „за излишне за- 
писанное количество акцизъ не начисляется и выпускъ его производится на 
одинаковыхъ усломяхъ съ перекуромъ“. 

По обсуждени вефхъ вышеизложенныхъ обстоятельствъ и матераловъ, 
Технически Кохитетъь пришелъ къ заключеню, что при разрфшени вопроса 
о томъ, правильно-ли или неправильно Ломжинская Контрольная Палата 
сдфлала указанные выше начеты, необходимо принять во внимане ниже- 
слфдуюция соображения: 1) Учеть акциза за спиртъ, выкуриваемый на вино- 
куренныхъ заводахъ, производится по установленнымъ для сего ст. 219 
Уст. о пит. сб. (изд. 1857 г.) нормамъ выхода спирта изъ пуда затираемыхъ 
припасовъ и по дфиствительному выходу спирта; учеть же выкуриваемаго 
спирта производится (по ст. 213 Уст. о пит. ©б., изд. 1887 г., и 5 23 и 24 
Инетрукщи Минист. Фин. 6 Марта 1374 г.) контрольными снарядами при 
исправномъ ихъ дфйстви, т.е, въ томъ случаЪ, если показане контрольнаго 
снаряда, при исправности вефхъ его частей, не отклоняется оть дЪйстви- 
тельнаго выхода спирта, принятаго по сниртопремнику, болЪе 1%/о въ ту 
или другую сторону. При соблюдени таковыхъ постановлений, въ винокурен- 
ной книгЬ имфются записи выхода спирта по нормамъ, показания контроль- 
наго снаряда и количество градусовъ спирта дЪфиствительно выкуреннаго и 
принятаго по спиртошиемнику заводчикомъ, а въ случаЪ присутетыя акциз- 
наго надзора— и сихъ послЬднимъ; данныя всфхъ этихъ записей и служатъ для 
учета выкуреннаго на заводЪ енирта, а равно и причитающагося съ него акциза, 
т. е. для опредфленя, на основании указанныхъ статей Уст. о пит. сб., числа 
градусовъ спирта, подлежащихъь онлатЪ акцизомъ. 2) Подвалы винокурен- 
ныхъ заводовъ предназначаютея для хранен1я и выпуска спирта дЪйстви- 
тельно выкуреннаго на заводЪ; несомнЪфнно, поэтому, что въ виду допущен 
существующими постановлениями нЪфкоторыхъ неточностей въ показашяхъ 
контрольнаго снаряда противъ дЪфиствительныхъ выходовъ спирта, въ завод- 
скихЪ подвалахъ можеть явиться спиртъ въ большемъ или меньшемъ коли- 
честв$ противъ показан!й снаряда. 3) Подвальная книга служить лишь для 
учета прихода и расхода сданнаго въ заводсый подвалъ спирта; въ силу 
вышеуказаннаго слфдуетъ считать правильнымъ, что въ подвальную книгу 
записывается не показан!е контрольнаго снаряда, а число градусовъ, дЪи- 
ствительно поступившихъ въ подвалъь спирта, т. е. показаня принятыхъ 
сливовъ по спиртопр!ехнику,— почему, при ревизи подваловъ съ цфлью учета 
прихода и расхода спирта, едва-ли есть надобность принимать во вниман!е 
показан!е контрольнаго снаряда, и 4) Требоваше $ 24 Инструкщи Минист. 
Фин. 6 Марта 1874 г., на который ссылается Контрольная Палата и въ 
которомъ, между прочимъ, говорится, что „разсчеть о количеств акциза 
за выкуренный на заводь сниртъ производится по учету контрольнаго сна- 
ряда“, вполнЪф будетъ соблюдено и безъ внесения въ подвальную книгу за- 
писей показанй контрольнаго снаряда, такъ какъ разсчетъ количества акциза 
за выкуренный по свидбтельству спиртъ будетъ произведенъ по винокурен- 
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ническаго Коми- 
тета. 


О записяхъ из- 
лишне оприходо- 
ваннаго спирта. 


ной книгЪ, гдз для сего имфются показаня контрольнаго снаряда, и, сл$- 
довательно, могуппя быть разницы въ ту или другую сторону между пока- 
заннями контрольнаго снаряда и дфйствительными выходами спирта (по за- 
писямъ заводчика) несомнфнно войдутъ въ общ разсчеть количества гра- 
дусовъ спирта, подлежащихъ оплатВ акцизомъ, и вызовутъ соотв$тственныя 
указан1я въ подвальной книг для разсчета въ платежахъ акциза при вы- 
пуск$ изъ подвала поступившаго въ него спирта. 

На основании вышеизложеннаго, Технический Комитетъ полагалъ, что 
ВЪ Подвальной книгЪ, въ граф$ дЪйствительно поступившаго съ завода спирта, 
сл$дуеть записывать дЪйствительно поступившее количество, а не ноказаня 
контрольнаго снаряда, и что учетъ при ревизши подвала долженъ произво- 
диться на основании цифръ дЪйствительно поступившаго спирта, а не по 
показашямъ контрольнаго снаряда, почему и призналь сдфланный Ломжин- 
скою Контрольною Палатою начетъ по 34 заводамъ Ломжинской губернии 
неправильнымъ, за отсутстнемъ къ такому начету законныхъ оснований. 

Подобный изложенному вопросъ, а именно: о порядк$ записей излишне 
оприходованнаго спирта, обсуждавпийся Техническимъ Комитетомъ въ Де- 
кабрЪ мЪсяцЪ, былъ возбужденъ Архангельскою Контрольною Палатою по 
операцюонной отчетности одного винокуреннаго завода Архангельской губер- 
ни за перюды 1888//—1887/з гг. 

Въ докладЪ по сему предмету Непремфинаго Члена указывалось, что 
вся переписка по означенному дЪлу была препровождена Департаментомъ 
Неокладныхъ Сборовъ на разсмотрзе ревизора Департамента А. П. Дани- 
лова, который въ представлени своемъ Департаменту донесъ, между прочимъ, 
слЪдующее: 

Архангельская Контрольная Палата, ревизуя операцонную отчетность 
одного винокуреннаго завода, замфтила, что въ перодъ 188°/1 гг. всего выку- 
реннаго випа оприходовано было больше показаний контрольнаго снаряда на 
0,46°/о,а въ пер1одъ 188*/з гг.—болфе показан!й того же снаряда на 0,450/о0; веЪ 
бывше въ данныхъ случаяхъ излишки вина, по зам$чаню Палаты, причи- 
слялись акцизнымъ надзоромъ къ безакцизному перекуру заводчика, почему 
Контрольная Палата просила Управляющаго акцизными сборами Архангель- 
ской губерн!и или сдфлать распоряжене о неувеличени процента безакциз- 
наго перекура причисленемъ къ нему излишковъ вина, оприходованныхъ 
заводчикомъ противъ показанй контрольнаго снаряда, или же объяснить 
мотивы, послужившие основанемъ къ отчислен! въ безакцизный перекуръ 
упомянутыхъ излишковъ вина. 

Изъ отзыва Управляющаго акцизными сборами видно, что отчислене 
замфченныхъ Палатою излишковъ спирта въ безакцизный перекуръ признано 
имъ правильнымъ на основани 5 24 Инструкщи Минист. Фин. 6 Марта 1874 г. 
и ст. 210 Уст. о пит. сб., изд. 1876 г. (по изд. 1887 г. ст. 819). 

По получени такого объяснемя Контрольная Палата просила Кан- 
целяр1ю Государственнаго Контроля, чрезъ сношене съ Департаментомъ Не- 
окладныхъ Сборовъ, разъяснить н$которые вопросы, относящиеся къ порядку 
записей излишне оприходованнаго спирта противъ показан контрольнаго 
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снаряда. Согласно полученному по сему предмету отношеню Государствен- 
наго Контроля, Денартаментомь Неокладныхь Сборовъ было затребовано 
мнЪн!е Управляющаго акцизными сборами Архангельской губерн!и, который 
въ представлении своемъ по возбужденному Архангельскою Контрольною 
Палатою вопросу указывалъ, что если излишне оприходованный заводчикомъ 
спиртъ, противъ показан! коптрольнаго снаряда, согласно мнфню Контроль- 
ной Палаты, считать фиктивнымъ, то при ревизи заводекаго подвала можеть 
оказаться излишекъ вина, который по ст. 228 Уст. о пит. сб., изд. 1887 г., 
подлежаль бы записи на приходъ съ начисленемъ за него акциза, чрезъ что 
заводчикъ безвинно подвергся бы денежной отвЪтетвенности въ размЪрЪ 
акциза, начисленнаго за обнаруженный излишекъ вина, происшедиий оть 
записи заводчикомъ вина на приходъ въ большемъ количеств, чфмъ значи- 
лось по контрольному снаряду. 

Съ таковымъ инфнехъ Управляющаго акцизными сборами соглашался и 
ревизоръ Департамента А.П. Даниловъ, указывая при этомъ съ своей стороны, 
что погр$фшность въ показани контрольнаго снаряда того завода, на который 
обратила внимаше Контрольная Палата, не достигала и '/29/ въ каждый 
изъ двухъ разесматриваемыхъ Налатою перюдовъ и „если, замфчалъ А. П. 
Даниловъ, при такомъ положен учета спирта снарядомъ, показанные за- 
водчикомъ излишки спирта противъ сего учета считать фиктивными, то 
при ревиз!и подвала можеть дТйствительно оказаться излишекъ вина, кото- 
рый, на основани 228 ст. Уст. о пит. сб., изд. 1887 г., будетъ подлежать. 
оплат акцизомъ, — что въ отношеню заводчика было бы несправедливо и 
могло бы побудить его расходовать излишнее вино безъ отм$фтки въ под- 
вальной книгЪ, вопреки ст. 145 Уст. о пит. сб., изд. 1887 г., чего на прак- 
тикф невозможно будетъь устранить“, почему ревизоръ Департамента и 
полагалъ, что Архангельское Акцизное Управлене дЪйствовало совершенно 
правильно, „причиеляя излишки вина, показанные заводчикомъ противъ 
снаряда, къ безакцизному вину, опредЪляемому на основани ст. 216 и 219 
Уст. о пит. сб., изд. 1887 г., при разечетВ съ заводчикомъ о выкуренномъ 
винЪ“. 

Раземотрфвъ изложенное дЪло, Технический Комитетъ призналъ, что 
излишки, недопоказанные контрольнымъ снарядомъ въ предфлахъ 19/о про- 
тивъ дфйствительнаго выхода спирта, не должны подлежать начисле- 
ню на нихъ акциза, а должны причиеляться къ перекуру на основан 
слфдующихъ соображений: 1) дфйстие контрольнаго снаряда, по коему 
производится учетъ акциза, признается правильнымъ не только при абсолютно 
точныхъ показашяхъ снаряда, но и при н%которыхъ незначительныхъ 
уклонешяхъ, зависящихъ обыкновенно отъ условй, въ коихъ находится 
снарядъ, стоящий на заводЪ; 2) для опредфленя размфра происходящихъ 
уклоненй, предЪлъь коихъ, какъ извЪстно, установленъ въ 1%/ въ ту или 
другую сторону противъ дфйствительнаго слива спирта, и введены въ виноку- 
ренной книг$ записи заводчика, т. е. записи дЪйетвительныхъ сливовъ по спир- 
топр!емнику, и 3) при существующемъ порядк$ учета акциза по контрольному 
снаряду, при коемъ перепоказанме или недопоказан!е снаряда въ предФлахъ. 
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установленнаго 1%/ противъ дЪйствительнаго выхода спирта не берется 
во вниман1е и учетъ акциза производится по показаню контрольнаго снаряда. 

Далфе Комитетъ разъяснилъ, что предложение Контрольной Палаты— 
считать указанные излишки вина не поступившими, снося ихъ въ неявку 
или исключая изъ оной, не можеть быть принято, такъ какъ такой премъ 
записей можеть вызвать большя недоразум$ я при ревиз1и заводскихъ под- 
валовъ, а равно и злоупотреблен1я заводчиковъ по отпуску спирта. 

Въ силу вс$хъ этихъ соображенй, операцюнные разсчеты по выше- 
упомянутому винокуренному заводу, на кои обратила вниман!е Архангель- 
ская Контрольная Палата, Комитетъь призналъ составленными правильно. 

Начетъ заспирть, Кром$ приведенныхъ вопросовъ, возбужденныхъ Контрольными Па- 

НЫЙ ваводчику въ ЗТАМИ, Техническимъ Комитетомъ въ ОктябрЪ мЪеяцЪ подвергнуть быль 0об- 

перекуръ. сужденю еще одинъ вопросъ также о начетЪ въ сумм 2,426 руб. 78 коп.— 
по одному винокуренному заводу Оренбургской губернии. 

Вопросъ этоть возбудила Оренбургская Контрольная Палата при сл3- 
дующихъ обстоятельствахъ: ревизуя отчетность за перодъ 188%/5—1885/ гг. 
означеннаго винокуреннаго завода, производившаго выкурку вина при 3-хъ- 
суточной систем$ брожен1я, Палата нашла, что заводу этому неправильно 
отчисленъ въ безакцизный перекуръ спирть по разсчету 3-хъ-суточнаго брожен!я 
за т заторы, кои вслЗдетв!е заявленныхъ въ свидфтельств$ на винокурене 
перестоевъ оставались въ квасильныхъ чанахъ болфе 3-хъ сутокъ; при этомъ 
Контрольная Палата полагала, что выходы спирта на заводахъ должны 
увеличиваться съ переходами отъ меньше-суточной системы броженя къ 
больше-суточной. 

При обсужден!и изложеннаго вопроса въ КомитетЪ было обращено внимание 
на то, что установленный закономъ размфръ отчислен1я безакцизнаго пере- 
кура въ большемъ количеств при меньше-суточной систем$ брожешя быль 
вызванъ вовсе не тфмъ соображешемъ, что при меньше-суточной систем$ 
броженя уменьшается будто бы и выходъ спирта (при всЪхъ существующихъ 
въ практикЪ системахъ броженя выходы спирта на заводахъ изъ одной и 
той же вЪсовой единицы даннаго матерала могутъ быть одинаковы), а тъмъ, 
что при избираемой заводчикомъ меньше-суточной систем брожешя пред- 
ставляется менфе шансовъ къ злоупотреблению лишними заторами, тайное 
производство коихъ и при переходЪ на больше-суточную систему брожен1я 
оть перестоевъ затрудняется соблюдешемъ требуемыхъ закономъ формаль- 
ностей при этихъ перестояхъ. 

Далфе большинство членовь Комитета полагало, что по буквальному 
смыслу узаконенй, предоставляющихъ заводчику право пользоваться безакциз- 
нымъ перекуромъ, согласно избранной заводчикомъ систем брожен1я, безъ 
указан1я на уменьшен!е размЪра перекура при перестойныхъ дняхъ, Акцизное 
Управлене и не могло произвести инаго разсчета за перекуръ, какъ согласно 
той системЪ брожен1я, какая была избрана заводчикомъ. 

Принимая въ соображене вышеизложенное и имя въ виду, съ одной 
стороны, что ни въ существующихъ узаконен1яхъ, дозволяющихъ заявленные 
перестои, ни въ мотивахъ, послужившихъ основаюемъ для сихъ узаконений, 
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нЪть указан!я на то, что заводчики не имфли бы права пользоваться пере- 
куромъ въ полномъ размфрф, согласно заявленной ими систем$ брожен1я, 
а съ другой—что при перестояхъ выходы спирта изъ затираемыхъ матер!а- 
ловъ не увеличиваются, Техничесый Комитеть полагалъ, что начеть Орен- 
бургской Контрольной Палаты, сдфланный ею по указанному выше вино- 
куренному заводу, не имфетъ достаточно законныхъ оснований. 


Гллдвлд |\. 


Приборы для наложен!я знаковъ обезпеченя. 


Въ МаЪ мБеяцЪ членъ Комитета 0. А. Ванлярсюй вошелъ въ Коми- 
теть съ докладомъ о необходимости, по примфру прошлыхъ лЪфтъ, сдфлать 
заказъ 150 клещей конструкши, принятой въ 1886 г., и подвергнуть капи- 
тальному ремонту оставшиеся еще не передЪланными 500 клещей заказа 
1875 г. На изготовлене 150 новыхъ клещей, считая по прежней цЪфиЪ 
18 руб. за экземпляръ, потребна сумма вь 2,700 руб., а на перед$лку 
500 старыхъ клещей, по 6 руб. за экземиляръ, — сумма въ 3,000 руб. и на 
заготовку къ нимъ запасныхъ частей — 300 руб. Такимъ образомь общй 
расходъ на всБ работы опредЪфлялся суммой въ 6,000 руб. Согласно сему 
докладу, Техническй Комитеть положилъ: заказать 150 клещей посл дней 
конструкщи (1856 г.) и ремонтировать остающияея еще не передфланными 
500 клещей заказа 1815 г. 

Въ ДекабрЪ мфсяцф тфмъ же членомь Комитета представлены были 


Заказъ новыхъ 
клещей и ремонтъ 
старыхъ. 


Предложен!е 


на разсмотрфне Комитета образцы поддЪфльнихъ пломбъ, изготовленные техни- техника Люблин- 


комъ Люблинскаго Акцизнаго Упривленя Н. В. Калачевымъ, и инструментъ, 


при посредствВ котораго были воспроизведены эти образцы, причемъ 6. А. 
Ванлярскимъ доложено было Комитету о нижеслфдующемъ: Управляюций 


скаго Акцизнаго 
Управления Н. В. 
Калачева о преду- 
преждеши подд$л- 


акцизными сборами Люблинской губ., препровождая означенные предметы, а, ки пломбъ, служа- 


равно и составленное техникомъ Н. В. Калачевымъ описаше придуманнаго 
имъ способа поддфлки пломбъ, сообщалъ, что работа техника Н. В. Калачева, 
по этому предмету была вызвана необходимостью провЪрить, насколько воз- 
можна поддЪлка иломбъ, обезпечивающихъ аппараты винокуренныхъ заводовъ, 
такъ какъ въ послфднее время въ нЪкоторыхъ округахъ ввЪфреннаго ему 
Управлен1я ходили упорные слухи о существовани поддЪлки пломбъ. 
ДалЪе докладчикъ сообщилъ, что процессъ поддЪлки пломбъ, разрабо- 
танный техникомъ Н. В. Калачевымъ, согласно изложенному имъ же опи- 
саншю, состоитъ въ томъ, что особымъ, указаннымъ техникомъ премомъ, 
по казенной иломбЪ, находящейся на какомъ-либо аппарат винокуреннаго 
завода, отливается матрица изъ особаго легкоплавнаго сплава, въ составъ 
котораго входятъ олово, свинецъь и висмутъ; полученную такимъ способомъ 
матрицу вставляютъ затфмъ въ спещально для сего изготовленные клещи, 
посредствомъ которыхъ и вложенной въ нихЪъ матрицы, можно, по замЪчаню 
техника Н. В. Калачева, получить изъ обыкновенныхъ, употребляемыхъ нын$ 
въ акцизной практикф, болванокъ 7 или 8 вполн$ отчетливо оттиснутыхъ 


щихъ для обезпе- 
чен1я винокурен- 
выхъ аппаратовъ. 
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пломбъ. Имя же въ своемъ распоряженши даже таке, не вполн совершен- 
ные по отд лкЪ (благодаря неимЁ ню на мстз хорошихъ мастеровъ), инстру- 
менты, какъ тТЪ, которые представлены Н. В. Калачевымъ, можно, по его 
инфн!ю, снять пломбы, обезпечивающия любое м%Ъсто перегоннаго азшарата, 
фильтра или контрольнаго снаряда и зат$мъ привфсить взамфиъ настоящей 
пломбы—поддЪльную, которая нич$мъ, даже выемкою, не будетъ отличаться 
отъ настоящей. 

Предупредительною м%фрою въ настоящемъ случа можеть служить, 
по мн5ню техника Н. В. Калачева, употреблене для акцизныхъ пломбъ 
особаго сплава изъ свинца, олова и висмута, отличающагося легкоплавкостью, 
такъ какъ при отливк$ матрицы (въ случа желавя поддфлать пломбу) 
указаннымъ имъ способомъ пломба изъ легконлавкаго металла тотчасъ 
начнетъ плавиться и, слфдовательно, матрицы по ней изготовить не удастся. 
Къ этому 0. А. Ванлярскй, съ своей стороны, присовокупилъ, что способъ 
поддфлки пломбъ, указанный техникомъ Н. В. Калачевымъ, на столько сло- 
женъ и требуетъ столь много времени и совершенныхъ инструментовъ, что 
при желан!и заняться поддфлкою пломбъ съ злонамЪренною цфлью выгодн$е 
было бы примЪнить для сего гальванопластику, каковая, хотя и безуспЪ шно, 
практиковалась въ прежнее время. Кромф того, предложенный техникомъ 
легкоплавк!й сплавъ для изготовлея болванокъ давно извЪфстенъ Техни- 
ческому Комитету, но сплавъ этотъ, велфдетые своей хрупкости, былъ от- 
вергнутъ въ виду того, что, при отливкВ болванокъ изъ такого хрупкаго ме- 
талла, пломбы, не давая отчетливаго оттиска, разрушительно вляли бы на 
механизмъ клещей. Между тфмъ, казенный интересъ отъ злоупотреблений на 
винокуренныхъ заводахъ при посредетв$ поддЪфлки нломбъ въ достаточной 
степени уже огражденъ тфмъ, что въ настоящее время представляется воз- 
можнымъ сравнительно часто мфнять печатки, а равно и самыя клещи между 
лицами акпизнаго надзора. Подобный обм$нъ клещей, по мнЪн!ю 0. А. Ван- 
лярскаго, несомнзнно представляеть боле цфлесобразное средство для 
борьбы съ злоупотреблен1ями по поддЪлкЪ пломбъ, чфмъ предложен!е техника 
Н. В. Калачева. 

Вышеизложенныя соображен!я докладчика Непрем$нный Членъ донол- 
нилъ замфчан1емъ, что для отливки матрицы, необходимой для поддЪлки 
пломбы по способу техника Н. В. Калачева, собственно нЪтъ надобности 
употреблять особый сплавъ, а можно взять прямо гинеъ; при гипе$-же и 
пломба, оттиснутая изъ болванки легкоплавкаго металла, не расплавится, а 
сл довательно и эта пломба можеть быть поддфлана ТЪмъ же способомъ 
техника Н. В. Калачева. Что касается слуха о поддЪлкахъ пломбъ, то та- 
ковой существоваль и прежде, но, по мн$ню НепремЁннаго Члена, быль 
весьма преувеличенъ, а въ настоящее время едва-ли основателенъ. Злоупо- 
требленйя, наблюдавпияся въ прежнее время на винокуренныхъь заводахъ, 
происходили вовсе не отъ того, что пломбы легко можно было поддфлать, а отъ 
небрежнаго обращеня самого акцизнаго надзора съ наложенными знаками 
обезиеченшя. Въ нЪкоторыхъ Управленяхъ, по замфчаню НепремЪннаго Члена, 
наблюдалось, что пломбы съ перегоннаго апнарата не снимались 6—7 лЬть, 
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а потому весьма естественно, что онф приходили въ такое состояние, которое 
вполнЪ лишало ихъ возможности оставаться надежными знаками обезпеченя. 
Въ настоящее же время, при рашональномъ отношенш акцизнаго надзора 
къ своимъ обязанностямъ, подобнаго явлен1я быть уже не можетъ, въ чемъ 
и заключаетея главная гарантя интересовъ казны оть веякихъ злоупотреб- 
лени. 

По выелушани доклада 0. А. Ванлярскаго и замЪчанй Непремфннаго 
Члена, Техническй Комитетъ призналъ полезнымъ препроводить предложене 
техника Н. В. Калачева на разсмотрЬьне тЪхъ Управляющихъ акцизными 
сборами, въ управлешяхъ коихъ существуеть предположене или слухъ о 
злоупотребленяхъ по поддфлкЪ иломбъ, — съ тЬмъ, чтобы Управляющие эти 
представили Департаменту Неокладныхъ Сборовъ свои заключен!я о значении, 
которое ожетъ имфть предложене техника Калачева въ борьбЪ съ поддЪфль- 
ными пломбами. 


Условя повфр- 
ки  стевляннаго 
спиртом ра, снаб- 
женнаго  прида- 
точною гирькою. 


ОтдзлЪъ П. 


Отдзль этотъ раздЪленъ на слЗдуюцщия главы: Г) опред лене кр$пости 
и количества спирта; ЦП) опред$левше чистоты спирта; ПП) очистка спирта, 
и [\) отпускъ безакцизнаго спирта, а также сивушныхъ маслъ на химичесвя 


и друг1я производства. 
Гллдвлщ [. 


Опредзлен!е крфпости и количества спирта, 


Въ отношен!и приборовъ, служащихъ для опред$лешя крФпости спирта, 
Техническимъ Комитетомъ разематривался въ 1889 г. собственно только одинъ 
вопросъ, касавпийся повфрки стекляннаго спиртом$ра съ придаточною гирь- 
кою. Въ доклад Непремфннаго Члена по сему предмету, представленномъ 
въ Ноябрз м$сяцф, упоминается, что въ одномъ изъ своихъ засфданй въ 
1838 г. Комитеть уже разематриваль стеклянный спиртомфръ механика 
Грейнера съ придаточною гирькою и съ двойною шкалою, на одной сторонз 
которой имфлись дзлен1я отъ 75 до 100%/о Траллеса, для отчетовъ показаний 
спиртом$ра въ тфхъ случаяхъ, когда онъ употребляется безъ придаточной 
гирьки, &а на другой—дЪФленйя отъ 30 до 75%/о Траллеса, для отчетовъ пока- 
зан1й спиртом$ра при употреблени его съ гирькою, подв$шиваемою на ша- 
рикъ термометра спиртом$ра. Въ то время Комитетъь призналъь возможнымъ 
принимать таковые спиртомфры къ пов5рк$, со взиманемъ за таковую платы, 
установленной правилами для повфрки спиртомЗровъ и термометровъ, утверж- 
денными Министромъ Финансовъ 1 Мая 1886 г. 1). 

Получивъ такимъ образомъ разрфшене представлять къ повЪркЪ 
означенные спиртом$ры, механикъ Грейнеръ обязался всЪ придаточныя къ 
нимъ гирьки приготовлять одного в$са, дабы каждая гирька могла быть упо- 
треблена при каждомъ спиртомЪрЪ даннаго образца,—что, съ другой стороны, 
обусловливало употреблене на изготовлене этихъ гирекъ стекла опред$лен- 
наго удфльнаго вЪса. ДалЪе въ докладЪ сообщалось, что механикомъ Грей- 
неромъ представлено въ Комитеть къ повЗркЕЁ 500 штукъ такихъ спирто- 


м$ровъ. 


1) См. „Груды Техническаго Комитета“ Томъ Г, стр. 184. 
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Между тфмъ, такъ какъ, по замфчан!ю докладчика, изготовлене гирекъ 
вполнф одинаковаго вфса невозможно, то и представился вопросъ, въ какихъ 
предфлахъ при повфркЪ сихъ спиртомфровъ можетъ быть допущено колебан!е 
въ ве придаточныхъ къ нимъ гирекъ. 

Предварительное изелфдоване 500 представленныхъ спиртомфровъ по- 
казало, что вфеъ придаточной ихъ гирьки равняется около 4606 миллиграм- 
мамъ и что разстояне между чертами, означенными на обфихъ шкалахъ цифрой 
15, равняетея около 110 миллиметрамъ; слфдовательно, подвфшиване прида- 
точной гирьки БЪ спиртомфру, плавающему въ спирт$ 75°/о крЪфиости, изифнить 
его погружене приблизительно на 110 миллиметровъ. Разстояне между чер- 
тами для 70 и 120/% равняется около 16 миллиметрамъ, а разстояне между 
чертами 30 и 35°/—юколо 7 миллиметрамъ. 

Изъ приведенныхъ числовыхъ данныхъ вытекаетъ, что изу$неше вЪса 
придаточной гирьки на 1 миллиграммъ измфнить погружене спиртомфра въ 
спирт крфиостью въ 75%/о на 0,02388 миллиметра, что составить по шкалЪ 
между чертами 10 и 759/ около 0,00759/о, т. е. иными словахи— погрЬ5шность 
въ 1 миллиграмиъ въ вфеЪф придаточной гирьки повлечетъ за собою погрфш- 
ность въ показани сепиртомфра въ спиртахъ отъ 70 до 75% на 0,0075 %/о. Въ 
спиртахъ же близкихъ къ 30°/› крфиости, погрфшноеть въ вЪсЪ гирьки на 1 мил- 
лиграммъ измфнить погружене спиртомфра на 0,02058 миллиметра, что соот- 
вфтетвуеть погрфшности въ показан спиртомЪра въ 0,0147%о. 

Изъ этого, по замфчаню НепремЪинаго Члена, оказывается, что погрЪш- 
ность въ вфсЪ придаточной гирьки влечеть за собою боле значительную 
неточность показанй сииртомфра въ слабыхъ спиртахъ, нежели въ куБикихъ; 
но если даже погрфшность въ вЪеЪ гирьки достигнетъ и 3-хъ миллиграммовъ, 
то погрЬшноеть въ показани спиртомфра даже и въ слабыхъ спиртахъ все 
же не достигнеть еще и 0,0591. 

Въ заключене Ненремфнный Членъ полагалъ возможнымъ допустить 
колебан1е вфса придаточныхъ гирекъ въ предфлахъ 3-хъ миллиграммовъ въ 
одну и другую сторону оть вышеуказаннаго вЪса, т. е. требовать, чтобы вЪеъ 
гирекъ при представлении спиртомфровъ къ повЪркЪ равнялся-бы оть 4603 до 
4609 миллиграмуовъ. 

На основаши изложенныхъ соображений и доводовъ НепремЪннаго Члена, 
Технический Вомитетъ пришелъ по настоящему вопросу Бъ слфдующему за- 
ключен!ю: при пов$рё$ стеклянныхъ спиртомфровъ механика Грейнера но- 
ваго образца съ придаточною гирькою— принимать только гирьки, вЪеъ кото- 
рыхъ заключается между 40603 и 4609 миллиграммами, а при испытани 
спиртомфровъ въ сепиртф— допускать отклонен1я показанй спиртомЪра, не пре- 
вышаюния 12%, для спиртовъ отъ 30 до 40% и '/1%/— для спиртовъ отъ 41 до 
100%’, согласно правиламъ, утвержденнымъ Министромъ Финансовъ 1 Мая 1886 г. 

Изъ вопросовъ, относившихся до онред$лен1я количества спирта, можно 
указать также только на одинъ, а именно: объ опред лени количества спирта, 
розлитаго въ стеклянную посуду, — обсуждавииИея Комитетомъ въ Ноябр$ 
мфеяц$. 

Изъ доклада Непремфннаго Члена по этому вопросу видно, что послЪдний 


& 


Опред$лене ко- 
личества спирта, 
розлитаго въ стек- 
лянную посуду. 


возбужденъ Управляющимъ акцизными сборами Варшавской губернии, кото- 
рый указывалъ, что въ т5хъ случаяхъ, когда приходится производить повфрку 
вина, розлитаго въ стеклянную посуду, для опред$лен!я общаго количества гра- 
дусовь, слЗдуеть ограничиваться умноженемъ нарицательнаго объема на 
дЪйствительную кр$фпость спирта, т. е. на крЪпость по 1-Й таблиц, безъ по- 
правки по П-й таблиц. Хотя такой способъ опред$лев!я общаго количества, 
градусовъ спирта, по мн$ю названнаго Управляющаго акцизными сборами, 
и нельзя признать совершенно точнымъ, но д$лаемая при этомъ ошибка не 
можетъ быть значительною, если принять во вниман!е, что температура въ 
подвалахъ при розлив$ вина зимою не бываетъ ниже-[ 8°, а лЛ6томъ—выше--|- 16°. 

На основан!и сего и принявъ во внимаюе, что для повфрки дЪйствй 
контрольныхъ снарядовъ, объемъ прошедшаго чрезъ снарядъ спирта не опре- 
дЪляется фактически, а принимается согласно съ учетомъ снаряда и умно- 
жается на врЪпость по [-й таблиц, Управляющий акцизными сборами Вар- 
шавской губ. сдЪлалъ по вв$ренному ему управленю распоряжене о томъ, 
чтобы общее количество градусовъ безводнаго спирта въ стеклянной посудЪ 
исчислялось по нарицательному объему и по дЪйствительной крЪпости, т. е. 
по ]-й таблиц, какъ при отпуск вина и спирта изъ заводовъ и складовъ, 
такъ и при пов$ркВ ихъ въ складахъ, подвалахъ и транспортахъ. 

Такой способъ опред$леня общаго числа градусовъ спирта не вызы- 
ваетъ, однако, никакихъ недоразум й, по зам$чаню Управляющаго, только 
до тзхъ поръ, покуда питья остаются въ предфлахъ Варшавско-СЪдлецкаго 
акцизнаго управлен1я; при вывоз$ же ихъ въ ра1оны другихъ акцизныхъь управ- 
ленй, въ сихъ послЪднихъ (велфдсте примфнеюя П-ой таблипы) состав- 
ляются протоколы о невфрномъ обозначени въ провозныхъ свидфтельствахъ 
общаго количества градусовъ спирта. Это обстоятельство и побудило Управ- 
ляющаго акцизными сборами Варшавской губернши просить Департаменть 
Неокладныхъ Сборовъ, не признаеть-ли онъ возможнымъ, въ видахъ одно- 
образ!я, разъяснить, что общее количество градусовъ спирта въ стеклянной 
посудф сл$дуетъ исчислять по нарицательному объему спирта и по дфйстви- 
тельной его крФпости. 

Съ своей стороны Непрем$нный Членъ признавалъ подобный способъ 
правильнымъ и вполнф цфлесообразнымъ для практики. 

Предс$датель, держась того же мн$зе!я, находиль, что этотъ способъ 
въ особенности имфетъ серьезное значене для Западнаго Края, лежащаго 
въ пограничномъ ралонЪ, гдЪ, какъ извфстно, отпускъ вина въ раздроби- 
тельную продажу разрфшенъ только въ стеклянной посуд и гдЪ за несход- 
ство данныхъ, означенныхъ въ свидфтельствахъ, съ дЪйствительнымъ количе- 
ствомъ вина послфднее конфискуется. 

Помфщеве на ДалЪе Предс$датель сообщилъ, что нзкоторые Управляющие акцизными 
стеклянной посудЪ, сборами сдфлали ему заявлене о необходимости установить общимъ прави- 
а ломъ для всей Импери, чтобы при продаж питей въ стеклянной посудф, 
в а сти На послЪ дней ставился-бы этикетъ, на коемъ должна быть обозначаема кр}- 
этикета съ обозна- ПОСТЬ заключающейся въ посудЪ спиртовой жидкости. 
чешемь на немъ Этотъ вопросъ Предсфдатель и предложиль на обсуждеше Комитета, 


А = 


присовокупивъ съ своей стороны при этомъ, что указанная имъ мЪра могла- 
бы принести нфкоторое облегчеше при повфркЪ вина, розлитаго въ стек- 
лянную посуду; при существован!и, однако, значительной продажи питей въ 
стеклянной посудЪ, не снабженной этикетомъ, Преде$датель полагалъ, что 
можно было-бы сдфлать исключене и дозволить, наприм$ръ, обыкновенное 
вино ВЪ 4()° продавать безъ этикета, & слфдовательно и безъ обозначеня на 
посудЪ крЪпости, посуда-же со спиртною жидкостью высшей крфпости должна 
уже имЪть этикетъ, съ обозначенемъ крЪиости. 

Возбужденный Управляющимъ акцизными сборами Варшавской губ. 
вопросъ разъясненъ Техническимъ Комитетомъ слфдующимъ образомъ: при 
повфркВ количества градусовъ спирта въ винф, розлитомъ въ стеклянную 
посуду, не можетъ быть унотребляема П-ая таблица, такъ какъ въ семъ слу- 
ча$ посуда остается закупоренною и объемъ находящагося въ ней вина не 
подвергается непосредственному измЪрен!ю, слфдовательно поправка по П-ой 
таблицЪ найденной дЪйствительной крфоости по -ой таблиц, не должна 
быть дЬлаема; въ виду этого премъ повфрки количества градусовъ вина, роз- 
литаго въ стеклянную посуду, основанный на умноженши нарицательнаго 
объема на крфпость по 1-ой таблиц безъ поправки по []-ой таблицЪ, Комитеть 
призналъь правильнымъ и предложилъ указане по сему предмету Управляю- 
щаго акцизными сборами Варшавской губ. принять въ соображение при имЪю- 
щемъ послфдовать измфнен!и правилъ продажи питей въ ра1онБ погранич- 
ной полосы. 

Засимъ, находя, что вопросъ объ установлен!и для заводчиковъ и склад- 
чиковъ общаго правила наклейки на стеклянную посуду этикетовъ ихъ фирмы, 
съ обозначенемъ на нихъ кр$фиости находящейся въ посудВ спиртной жид- 
кости, можетъ имБбть нЪкоторое значене какъ для акцизнаго надзора, такъ 
и для интересовъ частныхъ лицъ, Техническай Комитетъ призналъ полезнымъ 
спросить по сему предмету мнфшя и заключеня Управляющихъ акцизными 
сборами. 

Въ АпрЪлБ м$фсяцЪ на обсуждене Техническаго Комитета внесена 
была докладная запиека члена Комитета В. С. Глухова, о зам$нВ существую- 
щаго объемнаго способа учета спирта—вЪсовымъ, сл5дующаго содержания: 

„НЪеколько лЬтъ тому назадъ онъ имфль честь представлять на 
благоусмотр5 не Департамента Неокладныхъ Сборовъ о польз замЪны исчи- 
слен1я питейнаго акциза по ведерному измреню, т. е. по объему спирта— 
какъ это дБлается и въ настоящее время, — исчислетемъ акциза по вЪесу 
спирта. 

„Гакая замбна предполагалась выгодною какъ для акцизнаго вфдом- 
ства, такъ и для торговли, на томъ основан, что опредЪлене чего бы-то 
ни было взв$шиванемъ несравненно точнЪе опредфленя объемомъ. Не 
смотря, однако, на эту общеизвЪетную истину, аномалия измф$рен1я ведрами 
столь дорогого продукта, какъ спиртъ, продолжаетъ существовать; между 
тфмъ какъ продукты ничтожной сравнительно цфиности, какъ, напримЪръ, 
керосинъ, продаются не иначе, какъ на вЪсъ. Существован!е подобной ано- 
мал!и только и можно объяснить старанемъ торговцевъ спиртомъ—сохранять 


крфиости этой 
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тотъ порядокъ, при которомъ становятся возможными большя злоупотреб- 
лен1я. Неточность измфревя ведернаго можно доказать слБдующимъ про- 
стымъ опытомъ: если мфрительное ведро наполнить спиртомъ такъ, какъ 
ведра обыкновенно наполняются у спирто-торговцевъ, то къ этому ведру 
можно прибавить цфлый стаканъ спирта, и эта прибавка останется въ ведр%. 
совершенно незамЪтною. 

„Департаментъ въ то время, зам чаетъ В. С. Глуховъ, не принялъ, однако, 
сдЪланнаго имъ предложения по сл5дующимъ соображен1ямъ: измрен!е спирта 
вЪсомъ было бы, во-первыхъ, нарушен!емъ общепринятаго обычая изм$рять 
спиртъ объемомъ, и, во-вторыхъ, введен!е вЪсоваго измфреня спирта потре- 
бовало бы на винокуренныхъ заводахъ, въ складахъ и пр.—большихъ вЪсовъ, 
занимающихъ слишкомъ много м$ста; но при существовани десятичныхъ и 
сотенныхъ вфсовъ, дающихъ возможность малыми вЪсами взвЪшивать огромныя 
тяжести—это посл$днее неудобство вполнф устраняется. 

„Введен!е в$соваго изм$рен!я въ акцизной практикЪ не потребовало бы 
никакихъ 0собенно важныхъ изм$ненй въ существующей теперь систем$. 
Выражение: „полагается по стольку-то копЪекъ съ каждой чарки алкоголя“ 
будеть зам$нено выражешемъ „по стольку-то копфекъ съ фунта алкоголя“. 
При этомъ разсчеть на фунть будетъ сд$ланъ такъ, что размфръ акциза, 
останется тфмъ же самымъ, какъ и теперь. Спиртомфры: стеклянный— потре- 
буеть перем$ны шкалы, а металлический— останется безъ измЪнен!я; таблицы 
же къ обоимъ спиртомфрамъ замфнятся другими, показывающими процентное 
содержан1е алкоголя — не по объему, а по вЪсу. Такъ называемая вторая 
таблица, которая, какъ видно изъ недавияго донесенмя одного изъ Управ- 
ляющихЪъ акцизными сборами, и до сихъ поръ „представляеть недоразум$- 
ня’ —<дфлается вовсе ненужною, такъ какъ температура не имЪетъ ника- 
кого вляня на вЪфсь спирта. Для контрольнаго снаряда Сименса также 
можно составить таблицу, посредствомъ которой показания его въ объемныхъ 
процентахъ можно было бы обращать въ показавя въ процентахъ вЪсовыхъ. 

„Если, говорить далЪе В. С. Глуховъ, онъ рфшился напомнить Ко- 
митету о сдЪланномъ имъ н$фкогда вышеизложенномъ предложеши — вве- 
ден!я вЪсоваго изм$рен1я спирта въ Росси — то къ этому побудили его 
недавно полученныя имъ изъ Берлина свфдЪн1я, что торговля спиртомъ въ 
Германской Империи начинаетъ производиться на вЪфеъ. Этоть переходъ 
происходить съ такою быстротою, что германское акцизное вздомство также 
вскор$ намфрено перейти къ вЪфсовой системЪ и уже изготовило вЪсовой спир- 
томфръ и таблицы къ нему“. Въ подтверждеше вышесказаннаго, къ доклад- 
ной запискЪ быль приложенъ № 8 „ИзвЪетй Берлинской Повфрочной Ком- 
миси“ за 1888 г. и таблицы къ вфсовому спиртомЪру. 

По предмету изложенной записки со стороны ПредсФдателя было ука- 
зано, что приняте предлагаемаго способа учета акциза не только измфнитъь 
существующий нынЪ способъ учета спирта для взиман1я акциза, но и можеть 
остаться не безъ влляня на вс условя спиртовой торговли; посему Пред- 
сЗдатель находиль вопросъ, возбужденный В. С. Глуховымъ, требующимъ 
всесторонняго обсуждевя. 
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Къ приведенной выше докладной запискЪ В. С. Глуховъ добавилъ, что 
предлагаемымъ имъ способомъ достигаются, главнымъ образомъ, дв пЪли: 
1) большая точность въ опредфлени количества спирта, подвергающагося 
учету и 2) изъяте изъ употреблен1я второй таблицы, которая весе еще въ 
акцизной практикВ не всегда примБняется вЪфрно. Что же касается до вве- 
дешя вЪеоваго способа въ употреблене на практикЪ. то къ этому, по мн%- 
ню В. С. Глухова, не нредетавляется серьезныхъ затруднен!й: придется лишь 
замЪнить шкалу стекляннаго спиртомфра, которая нынф вычерчивается для 
объемныхъ процентовъ, другою шкалою, дающею вфсовые проценты, и за- 
мфнить существующая теперь таблицы для стекляннаго и металлическаго 
спиртомфровъ новыми таблицами, а также издать табличку, упрощающую 
переходъ отъ объемнаго опредЪления спирта къ вфеовому. 

При обсуждени поставленнаго вопроса въ Техническомъ Комитет$, чле- 
нами онаго было, между прочиуъ, заявлено, что приняте предложения В. С. 
Глухова должно повести за собою замЪну контрольнаго снаряда Сименса и К?, 
основаннаго на изуфрени объема спиртовыхъ жидкостей, другимъ контрольнымЪ 
снарядомъ, который давалъ бы вЪеъ этихъ жидкостей. На это В. С. Глуховъ 
зам тилъ, что принят!е предлагаемаго имъ способа не потребуетъсущественныхъ 
изуфненй контрольнаго снаряда Сименса и К°; достаточно будеть измЪнить 
надлежащимъ образохъ розетку контрольнаго снаряда и составить табличку, 
посредствомъ которой можно было бы объемное ноказаше контрольнаго 
снаряда переводить къ показан!ю вБса. Этимъ, вуфетВ съ тЬмъ, устранится, 
по мнЪню В. С. Глухова, и одинъ изъ существующихъ недостатковъ приня- 
таго у насъ контрольнаго снаряда, а именно—погр$шноесть измфрен1я бара- 
баномъ контрольнаго снаряда объема протекающаго спирта, велфдетне от- 
клонен!я температуры сего спирта отъ нормальной темпе’ атуры. 

Непрем$нный Членъ, съ своей стороны, указалъ, какъ на затруднения, 
существующая для устраненя вляюя температуры на измфрене объема 
спирта контрольныхъ снарядомъ нынфшней конструкщи, такъ и на То, что, 
по его мнфн!ю, этотъ недостатокъ можеть быть устраненъ только зам$ною 
нынз употребляемаго снаряда другимъ, который не изм$рялъ бы, & взвф- 
шивалъ протекающий спиртъ. КромЪ того, Непрем$нный Членъ полагалъ, 
что хотя опредфлене количества какого нибудь вещества посредствомъ вЪса 
и слБдуеть признать боле точнымъ, нежели опред$лене объемомъ, 
однако точность взвфшиваня зависить оть употребляемыхъ вЪсовъ, по- 
чему имъ было выражено сомнфн!е въ томъ чтобы поередетвомъ взвф- 
шива1я на десятичныхъ вфсахъ, каюме имфются обыкновенно на заводахъ 
и которые предназначены только для болфе грубаго, приблизительнаго 
опредфленая вЪеа, можно было достигнуть болЪфе точнаго опредфленя ко- 
личества спирта, нежели обмфромъ онаго. 

По обсуждени указаннаго предложеня В. С. Глухова, Техничесюй Ко- 
митетъ, признавъ его находящимся въ тфеной связи со многими вопросами, 
касающимися не только способа учета спирта для взиман1я акциза, но и съ 
вопросами торговаго и научно-техническаго характера, положилъ 0образо- 
вать для раземотрЪюшя и веесторонняго обсуждешя предложен!я, содержа- 
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щагося въ докладной запискВ В. С. Глухова, особую Коммичю, при участи 
В. С. Глухова, изъ Непрем$ннаго Члена, членовъ Комитета: А. И. Базиль- 
скаго, Н. И. Тавилдарова, В. Н. Андреева и Н. А. Комарова и техниковъ, 
съ тфмъ, чтобы, по обсужденши въ оной настоящаго вопроса, заключеше Ком- 
миси было внесено на разсмотр$ ше Техническаго Комитета. . 


Глдва ]. 


Опредзлене чистоты спирта, 


По указанному предмету Техническй Комитетъ въ АпрфлЪ м$еяцЪ 
обсуждалъ ходатайство двухъ ректификащонныхъ заводчиковъ Орловской гу- 
бери объ испытави чистоты ректификуемаго ими спирта и о выдач$ имъ 
свидЪтельствъ о результатахъ сего испытавя. 

Въ представлении по этому дфлу Управляющаго акцизными сборами 
Орловской губерн!и указывалось, что сказанные заводчики мотивируютъ свое 
ходатайство тфмъ, что агенты другихъ заводовъ расиространяютъ слухи, 
будто-бы ректификащонные аппараты, поставленные на ихъ заводахъ, не- 
удовлетворительнаго устройства и выпускаемый ими спиртъ плохого качества. 
Если же, по словамъ ходатайствовавшихъ заводчиковъ, имъ будетъ разрЪшено 
представлять пробы своего спирта для испытан1я на чистоту по правиламъ, 
утвержденнымъ Министромъ Финансовъ 3-го Августа 1888 г., для испытан!я 
спиртовъ, выпускаемыхъ за границу, то они могли-бы опровергнуть ложные 
и невыгодные для нихъ слухи, представляя покупателямъ опечатанных акциз- 
нымъ Управлешемъ пробы своихъ спиртовъ, снабженныя свидфтельствами, 
удостов5ряющими чистоту этихъ пробъ. 

Управляющий акцизными сборами Орловской губерныи, съ своей 
стороны, присовокуплялъ, что если ходатайство упомянутыхъ заводчиковъ 
будеть признано Департаментомь Неокладныхъ Сборовъ заслуживающимъ 
удовлетворен1я, то выдача свидфтельствъ о чистотЪ спиртовъ могла бы про- 
изводиться Орловскимъ отдЪфломъ Техническаго Комитета на основании испы- 
тан1я пробъ, отбираемыхъ и опечатываемыхъ на заводахъ чинами акциз- 
наго надзора. 

Непрем$нный Членъ полагалъ, что едва-ли просьба упомянутыхъ завод- 
чиковъ заслуживаетъь удовлетвореня, такъ какъ сущность ея сводится къ 
простой реклам, которою желаютъ воспользоваться эти заводчики. Для га- 
ранти покупателей, по мнЪню Непремфннаго Члена, недостаточно еще опе- 
чатать изелфдованныя пробы, но необходимо было-бы принять м$фры, гаран- 
тирующия покупателей въ томъ, что покупаемый ими спиртъ дЪйетвительно 
тотъ самый, который испытывался. 

ПредсЪдатель обратилъ внимане на то, что хотя Техническй Коми- 
тетъ неоднократно производилъь испытаня и экспертизы по просьбЪ част- 
ныхЪ лицъ, но только тогда, когда они могли поелужить къ усовершенство- 
ван!ю техническихъ иремовъ производства или развит!ю самаго производства. 


Въ данномъ же случаЪ Предефдатель полагалъ, что ходатайство назван- 
ныхЪ заводчиковтъ едва ли можеть подлежать удовлетворению. 

Вполнф присоединяясь къ изложеннымъ соображенямъ, Техничесый 
Комитетъ, съ своей стороны, не призналъ возможнымь удовлетворить изло- 
женное выше ходатайство двухъ ректификащонныхъ заводчиковъ Орлов- 
ской губернии. 


Глава Ш. 


Очистка спирта. 


Велфдь за примфнешемъ на практикЪ „Временныхъ правилъ 3-го Авгу- 
ста 1588 г. объ учет освобождаехыхъ отъ акциза потери и отбросовъ при 
очисткЪ спирта“ ') ветрЪфтилиеь нфкоторыя недоразумЪ ня, касавшяся порядка 
разечетовь и сложеня акпиза. Эти недоразум$шя, по замфчашю Преде$да- 
теля, сдфланному имъ въ засфдани Комитета, не требовали измфнешя пра- 
вилъ по существу, а лишь нфкоторыхъ разъясненй и донолнен!й, согласно 
духу самаго закона, имбвшаго цфлью облегчить заводчикамъ возможность про- 
изводетва хорошей очистки спирта и изъят1я изъ унотреблен1я вредныхъ 
для здоровья сивушныхъ маелъ. По этому поводу Техничееюй Комитетъ 
въ АирЬлЬ мфсящБ обсуждалъь докладъ Непремфннаго Члепа, въ которомъ 
послфдн1Й указываль, что требоваше, въ силу 18 и 19 пунктовъ „Времен- 
ныхъ правилъ 3-го Августа 1588 г.“, того, чтобы разечетъ съ заводчиками 
по сложен акциза за отбросы былъ производимъ по каждому акту отд льно, 
на практик вызвало жалобы со стороны ректификащюонныхъ заводовъ. 

Коснувшись въ общихъ чертахъ общаго хода ректификащи спирта 
на спиртоочистительныхъ заводахъ, докладчикъ обратилъ вниман!е на то, 
что сырой спиртъ, подвергнутый ректификащи, даетъ при первой пере- 
гонк$ только извфетное (не боле 712°/о) количество виолнф очищеннаго 
спирта (первый сортъ); остальное же количество составляетъ нЪеколько сор- 
товъ болфе или менфе богатыхъ сивушными маслами, для отдЪлен1я коихъ 
эти сорта епиртовъ должны быть снова подвергнуты перегонкЪ и, чфмъ ниже 
сорть спирта, тфмъ болфе изъ него выдфляется сивушныхъ маслъ. Но такъ 
какъ самые поелфдне сорта спирта, велЪдоетве значительнаго въ нихъ про- 
цента сивушныхъ маелъ, при перегонк$ съ сырымъ спиртомъ могли бы пор- 
тить этоть послфднй, то они перегоняютея отдЪльно отъ сырого спирта, по 
МЬрЪ ихъ накопления, и Такъ какъ поселфднихъ сортовъ, по количеству сы- 
рого спирта, получаетея не боле 7%/, то, очевидно, требуется продолжи- 
тельный перюдъ времени, чтобы ихъ набралось достаточное количество для 
перегонки. 

При такихъ уелошяхъ, замфчаеть докладчикъ, значительный процентъ 
отбросовъ получится при перегонкЪ послфдняго сорта и, наоборотъ, сравни- 
тельно ничтожный— при перегонкЪ сырого спирта. 


1) См. „Груды Техничеекаго Комитета“ Томь 1, стр. 240. 


РазъяснененЪ- 
которыхъ недора- 
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но «Временныхъ 
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Такъ, на заводЪ „Ревельскаго спиртоочистительнаго товарищества” при 
перегонк® сырого спирта получаются: спиртъ 1-го сорта, отправляемый въ. 
Москву, 2-й сортъ, вывозимый заграницу, 3-й сортъ, скопляемый въ 060- 
бомъ сборник, и отбросы въ незначительномъ количеств%; при перегонк$ же 
скопленнаго такимъ образомъ, за болфе или менфе продолжительное время 
(оть 2 до 3 недфль), 3-го сорта получается количество отбросовъ, превы- 
шающее установленный процентъ. 

Такъ какъ кубъ очистительнаго аппарата даннаго завода очень боль- 
шихъ разм$ровъ, то, до накоплен!я достаточнаго количества спирта 3-го сорта, 
необходимаго для полной накладки куба, приходится, по словамъ докладчика, 
уничтожать имфющиеся уже въ чанкЪ отбросы. 

Описанными выше обстоятельствами объясняется неравномфрный по 
Ревельскому заводу процентъ отбросовъ на прошедшее черезъ контрольный 
снарядъ количество спирта. 

ДалЪе докладчикъ указывалъ на то, что на спиртоочистительномъ за- 
водф „Варшавскаго Товарищества“ очистка спирта производится по способу, 
совсфмъ даже непредвидЪфнному въ соображен1яхъ, служившихъ основашемъ 
существующаго законоположеня, а именно:на этомъ завод$ спиртъ предвари- 
тельно ректификаци подвергается освобожденю отъ легкихъ эфирныхъ 
маслъ на особомъ аппарат эпюраторф, причемъ отгона, богатаго эфирными 
маслами, получается до 2/5. Спиртъ, освобожденный отъ этихъ эфирныхъ 
частей, затЪмъ очищается на угольной батареф оть нЪкоторой части сивуш- 
ныхъ маслъ, и только поелВ этого поступаеть на ректификацонный аппа- 
ратъ. При перегонкЪ спирта, освобожденнаго предъидущими манипулящями 
отъ значительной части сивушныхъ маслъ, таковыхъ уже получается, въ видЪ 
отбросовъ, весьма незначительный процентъ (менЪе 3;4°/о на спиртъ, учтен- 
ный снарядомъ), но за то при перегонкВ указаннаго отгона, богатаго эфир- 
ными маслами, и промывныхъ водъ съ угольныхъ батарей, получается зна- 
чительный процентъ отбросовъ, превышающий 1'/29/о. 

Такимъ образомъ производство разсчетовъ по отдфльнымъ актамъ унич- 
тожен!я отбросовъ, по замфчаню Непремфннаго Члена, было-бы для этихъ 
заводовъ весьма убыточно и несправедливо, такъ какъ во время уничтожен!я 
первыхъ партй отбросовъ очистка спирта еще не оканчивается, ибо н$ко- 
торые отгоны этого спирта, притомъ самые богатые сивушнымъ масломъ, еще 
не перегнаны. Вм$стЪ съ тмъ, окончательные разечеты по отдфльнымъ 
актамъ при указанныхъ условяхъ ректификащи противор$чили-бы смыслу 
существующаго закона, такъ какъ законъ, слагая акцизъ за отбросы, имБлъ 
главн-йшимъ образомъ въ виду предоставить заводчикамъ возможность изъять 
изъ обращеня вредныя для здоровья сивушныя маела. 

Далфе Непрем$нномъ Членомъ было указано еще на одно неудобство, 
встрЪтившееся на практикЪ при примфнени „Временныхъ правилъ“, а именно— 
что разсчеты за потерю при очисткВ (пун. 7 Врем. правилъ) производятся по 
окончани свидЪтельства; а такъ какъ спиртоочистительные заводчики берутъ 
свидЪтельства на весьма продолжительное время, даже на цфлый перодъ 
винокурен1я, то они и не могутъ ранЪе окончаня свидЪтельства пользоваться 
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льготами, предоставленными имъ закономъ 2-го Гюня 18$8 г., т. е. сложенемъ. 
или возвратомъ за утерянный спиртъ акциза, составляющаго для большихъ. 
заводовъ весьма значительныя суммы. 

Принимая во вниман!е указанныя обстоятельства, Непремфнный Членъ 
находилъ, съ своей стороны возможнымъ производить двоякаго рода разсчеты: 
одни— временные—по записямъ въ книгф или по отдЪльнымъ актамъ, съ соб- 
люденемъ по каждому акту и запиеи въ отдфльности процентныхъ отчи- 
сленй на потерю и отбросы, а друге — окончательные — одинъ или два 
раза въ годъ, съ тЬмъ, чтобы сверхпроцентныя количества отбросовъ однихъ 
актовъ покрывались-бы недостающимъ количествомъ другихъ. По инфн!ю же 
Председателя, предлагаемый Непремфинымъ Членомъ сиособъ временныхъ 
разсчетовъ былъ-бы неудобенъ потому, что въ перодъ этихъ временныхъ. 
разсчетовъ очистка спирта еще продолжается, велфдстве чего неизвЪстно. 
количество окончательно очищеннаго спирта, на которое потеря, во всякомъ 
случа, не должна превышать 11/29/. 

НЪкоторыми членами Комитета указано было, что для спиртоочисти- 
тельныхъ заводовъ свидфтельства не имфютъ такого контрольнаго значеня, 
какъЪ для заводовъ винокуренныхъ, а потому пруурочивать разсчеты непре- 
мфнно къ окончанию сроковъ евидфтельствь нфтъ положительной надобности. 

Предъ обсужденемъ указанныхъ недоразууфнй по приифнешю „Вре- 
менныхъ Правилъ’ присутствовавш!й въ засфдани Комитета Управляющий 
акцизными сборами Курляндекой губ. возбудилъ новый вопросъ въ отношени 
ТЬхЪ же правилъ, а именно, о томъ, можеть ли спиртоочистительный за- 
водчикъ одинъ и тоть же спиртъ подвергать перегонкв нЪеколько разъ съ 
правомъ получен1я установленнаго правилами 3-го Августа 1888 г. процента 
потери. 

При обсуждени даннаго вопроса н$которыми членами Комитета было 
высказано соображеше въ томъ смыелЪ, что по характеру ректификащи и 
буквальному смыелу прив'денныхъ правилъь не можетъ быть воспрещена 
перегонка одного и того же спирта н$еколько разъ и что предоставлене 
заводчику права пользоваться однимъ процентомъ на потерю по учету кон- 
трольнаго снаряда не ограничено условемъ перегонки снирта одинъ только 
разъ, а потому заводчикъ и можетъ требовать отчисленя ему одного про- 
цента со всего спирта, учтеннаго контрольнымъ снарядомъ. 

Предефдатель при этомъ пояснилъ, что правилами 3-го Августа 1858 г. 
предполагалось предупредить возможность пронуска одного и того же спирта 
чрезъ контрольный снарядъ съ исключительною цфлью полученя процента, 
потери, а не очистки спирта, тфмъ ограниченемъ, что отчисляемый процентъ. 
потери по контрольному снаряду не долженъ превышать 112% на готовый 
очищенный спиртъ, количество котораго при многократныхъ пропускахъ 
одного и того же спирта чрезъ ректификацонный аппарать и контрольный 
снарядъ, не можеть превышать количества сырого спирта, взятаго для очистки. 

Далфе — одними членами Помитета было замфчено, что на практикЪ 
не представляетея никакой возможности производить учетъ очищенному 
спирту, и заводчикъ всегда можеть пропускать одинъ и тотъь же спиртъ 


чрезь контрольный снарядъ, называя его сырымъ спиртомъ; друге же 
члены обратили внимане на то, что ограничен1я, введенныя въ прави- 
лахъ 3-го Августа 1888 г., относительно 11/2%/о, не представляютъ никакой 
гаранти и только лишаютъ добросовЪетныхъ заводчиковъ возможности 
воспользоваться полнымъ процентомъ потери, которая въ н$которыхъ слу- 
чаяхъ можеть быть даже и боле 11/2%/ на готовый очищенный спиртъ. 
По мн$ёню этихъ же членовъ Комитета существенною гарантею въ дан- 
номъ случа служитъ невыгодность для заводчика операщи одного пропуска 
чрезъ ректификацонный аппаратъ, не им$я въ виду очистки спирта. Въ под- 
тверждене этого мнфния члены Комитета ссылались на то, что при обсуждена 
проекта закона 2-го [Шюня 1888 г. въ особой Коммиси приведены были 
подробные разсчеты, доказывающие цифровыми данными убыточность зани- 
маться пропускомъ спирта чрезъ ректификацонный аппарать и контрольный 
снарядъ только съ цфлью воспользоваться установленнымъ процентомъ на 
потери. 

Въ заключеше ПредсВдатель предложилъ въ разъяснене поставлен- 
ныхъ вопросовъ заняться, чрезъ особо избранныхъ лицъ, составленемъ проекта 
циркуляра, въ которомъ сл$довало бы, по его мнфню, объяснить какъ по- 
рядокъ производства разсчетовъ по сложен1ю акциза за нотерю и отбросы, 
такъ и то, как1е именно продукты ректификащи сл$дуеть разумфть подъ го- 
товымъ очищеннымъ спиртомъ. 

Техничесый Комитеть въ окончательныхъ своихъ положешяхъ, при- 
нятыхъ имъ по вышеупомянутымъ вопросамъ, указаль на необходимость: 
1) допустить производство предварительныхъ разсчетовъ и отчислен1й акциза 
за потери и отбросы въ предЪлахъ установленныхъ правилами 3-го Августа 
1888 г. процентовъ; 2) принять для производства окончательныхъ разсчетовъ 
годовой срокъ, съ тфмъ, чтобы количества отбросовъ, превышающая установ- 
ленные 11/2°/о по однимъ актамъ, были зачисляемы для дополнен1я недостаю- 
щаго до 11/20/о количества отбросовъ по другимъ, т.е. чтобы при окончатель- 
номъ годовомъ разсчетЪ и при опредЗлевши 11/2 процентнаго отчислен1я была 
принимаема во вниман1е сумма уничтоженныхъ по веЪмъ актамъ отбросовъ, 
и 3) выработать проекть циркуляра о порядЕ$ производства разсчетовъ на 
спиртоочистительныхъ заводахъ, выяснивъ при семъ, какесорта спирта слфдуеть 
признавать за готовый очищенный спиртъ, и проектъ этотъ представить 
на раземотрн!е Государетвеннаго Контроля, по соглашению съ коимъ были 
установлены „Временныя Правила“. 

Составлене означеннаго циркуляра Техничесый Комитетъ поручилъ 
Непрем$нному Члену, при участи члена Комитета А. Д. Дмитриева и На- 
чальника 1-го Отдфленая Департам`нта Неокладныхъ Сборовъ В. Г. Ко- 
тельникова. 

Обсуждение про- Названныя лица въ Ма м$5еяц$ внесли на обсуждение Комитета со- 
секта  циркуляра ставленный ими проектъ пиркуляра Г. Министра Финансовъ Управляющимъ 
«о производств акцизными сборами нижеслдующаго содержан!я, который былъ предварительно 
В И т азослань членамъ Комитета для ознакомления: 
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1858 года мнфния Государетвеннаго Совфта о мфрахъ къ развит!ю спирто- при очисткЪ вина 
очистительной промышленности при очистк$ вина и спирта перегонкою, и спирта». 
акцизъ слагается за утрачиваемое при перегонк% количество спирта, по 
норуЪ, опредфляемой Министромъ Финансовъ, но не свыше 1'/29/о на коли- 
чество спирта, прошедшее черезъ контрольный снарядъ, и 21/49/о на про- 
дукть ректификащи (ст. 3—5), а остающиеся при очисткЪ вина и спирта 
перегонкою богатые сивушнымъ масломъ отбросы могутъ быть предъявляемы 
акцизному надзору къ уничтожению со сложенемъ съ нихъ акциза (ст. 4)“. 

„Въ разъяенене сего закона Министромь Финансовъ были изданы вре- 
менныя правила 3 Августа 1858 года, коими, между прочимъ, установлено: 
за утрачиваемое при перегонкЪ количество сиирта разечеть съ заводчикомъ 
нроизводится по истечен!и срока свидЪфтельства. Въ разечетЪ должно быть 
показано: количество спирта, учтеннаго контрольнымъ енарядомъ, количество 
взятаго для перегонки сыраго спирта, количество полученнаго заводчикомъ 
очищеннаго спирта и то количество градусовъ, за которое акцизъ подлежить 
сложен!ю. Засвид\тельетвованпая кошя такого разечета, въ 3-хъ экземиля- 
рахъ, представляется въ акцизное управлен!е того округа, въ завфдыванши 
котораго находится заводъ (п. 6)“. 

„На покрыте потери, при очисткВ спирта перегонкою, отчисляется 
одинъ процентъ со всего количества спирта, учтеннаго контрольнымъ снаря- 
домъ, но не болфе 11/20/о на количество очищеннаго спирта (п. 7)“. 

„Отбросы для сложения или возврата съ нихъ акциза опредфляются по 
дЪйствительному ихъ количеству, но въ размЪрЪ, не превышающемъ 11/20/о 
на спиртъ, учтенный контрольнымъ снарядомъ (п. 8)“. 

„Объ учетЪ отбросовъ и ихъ уничтожении составляется особый, въ 3-хЪъ 
экземплярахъ, актъ, за подписью вефхъ присутетвующихъ лицъ, въ каковомъ 
акт должно быть обозначено количество подвергнутыхъь  уничтоже- 
ню отбросовъ, сумма причитающагося къ сложен!ю или возврату акциза, & 
также число сортовъ отобранной пробы (и. 18)“. 

„Сложене акциза производитея надписью въ заводекихъ книгахъ, по 
увфдомленшямъ окружныхъ акцизныхъ управленй, на основами провфрен- 
ныхЪ разсчетовъ и актовъ объ учетЪ и уничтожен!и отбросовъ (п. 20)“. 

„При примфнен!и сихъ постановлен!й встрфтились нфкоторыя затруд- 
нен!я и недоразумЪ ния“. 

„При разсчет$ за потерю спирта при перегонкЪ, по окончан!и свидф- 
тельствъ, заводчики не могутъ въ течен1е всего срока свидфтельства, про- 
должающагося иногда до года, воспользоваться льготами, предоставленными 
закономъ”. 

„рРазсчеты за уничтоженные отбросы, отдфльно по каждому акту, также 
не даютъ возможности воспользоваться въ полной мЪфрЪ установленной зако- 
номъ 2-го юня 1888 года льготой, ибо количество отбросовъ зависитъ отъ 
того, перегоняется ли сырой спиртъ или спиртъ, богатый сивушными маслами, 
бывпий уже въ перегонкЪ, т. е. дальнЪйпий продуктъ ректификаци. Въ 
первомъ случа количество отбросовъ бываетъ меньше, нежели во второмъ 
случа. Между тБуъ, по нфкоторымъ актамъ уничтожаются отбросы, полу- 
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ченные изъ спирта, перегоняемаго въ первый разъ, по другимъ же— отбросы, 
получаемые оть перегонки дальнфйшихъ продуктовъ ректификаци“. 

„ОпредЪленный п. 7 упомянутыхъ временныхъ правилъ разсчетъь до- 
пускаемой потери спирта при перегонк  — въ 1°/о по учету контрольнаго сна- 
ряда и не бол$е 11/29/ на количество очищеннаго епирта—вызываетъ недо- 
разум не относительно того, что сл$дуетъ понимать подъ словомъ очищенный 
спиртъ: спиртъ-ли самаго высшаго качества, свободный совершенно отъ си- 
вушныхъ маслъ, или же всяый продукть ректификащи“. 

„Принимая во внимане, что ВысочадйшЕ утвержденнымъ 2-го Тоня 
1888 года мнфемъ Государственнаго СовЪта о мЗрахъ къ развит спирто- 
очистительной промышленности имЗлось въ виду сложешемъ или возвратомъ 
акциза за отбросы предоставить заводчикамъ возможность изъять изъ обра- 
щен!я вредныя для здоровья потребителей сивушныя масла и что тфмъ же 
закономъ процентъ утраты спирта при его очисткБ ограниченъ изветнымъ 
отношен1емъ къ продуктамъ ректификащи, Министръ Финансовъ находитъь 
необходимымъ, согласно заключеню Техническаго Комитета при Департа- 
мент Неокладныхъ Сборовъ, въ дополнене и изм$нене временныхъ пра- 
вилъ 3-го Августа 1888 года установить“: 

1) „Предварительные разсчеты и отчислене акциза за потерю и от- 
бросы спирта при очисткЪ его перегонкой въ установленномъ 7 и 8 ш. 
означенныхъ правиль разм8рЪ производить въ сроки, назначаемые по согла- 
шеню. Управляющаго акцизными сборами съ заводчиками“. 

2) „Окончательыые разсчеты производить одинъ разъ въ годъ—къ 
1-му Гюля, съ тфмъ, чтобы количество отбросовъ, превышающее установлен- 
ные 11/20/0, по однимъ актамъ было зачисляемо для дополнен!я недостаю- 
щихъь до 1'/20/о по другимъ актамъ, т. е. чтобы при окончательномъ годо- 
вомъ разсчетЪ и при опред$лени 1!/2 процентнаго отчисленмя была прини- 
маема во внимане сумма уничтоженныхъ по всфмъ актамъ отбросовъ“. 

3) „Подъ названемъ очищенный спирть п. 7 временныхъ правилъ 
3-го Августа 1888 года, соотв$фтетвенно количеству котораго отчисляется 
процентъ утраты спирта при перегонк$, сл$дуетъ понимать весь перегнан- 
ный спиртъ, т. е. первый, второй и Т. д. сорта, за исключенемъ отбросовъ, 
собираемыхъ въ особомъ чанкЪ“. 

На изложевный проектъ циркуляра нфкоторыми членами Комитета сд$- 
ланы были редакцонныя зам$чаня, касательно трехъ разъяснительныхъ его 
пунктовъ. Председатель же остановился на подробномъ разсмотрфн!и этихъ 
пунктовь и сдфлалъ довольно существенныя въ нихъ поправки, указавъ 
при семъ и на тЪ добавлеюмя и разъяснен1я, которыя, по его мн$8н!ю, пред- 
ставлялись необходимыми въ означенныхъ пунктахъ. Засимъ Предс$да- 
тель обратилъь внимаше на небезполезность собрать оть Управляющихъ 
акцизными сборами свздЪня о числБ заводовъ, воспользовавшихся льготами 
закона 2-го Шюня 1888 г., а также о томъ, какъ вообще прим$няется этотъ 
законъ на практикЪ, сколько перерабатывается на названныхъ заводахъ 
сырого спирта, сколько получается очищеннаго и какихь сортовъ и пр. На 
основани подобныхъ св$дЪнй въ будущемъ, по мнфюаю Преде$дателя, 


представлялась бы возможность судить о томъ значени, какое имфетъ законъ 
2-го Гоня 1888 г. для спиртоочистительной промышленности. 

Вполн$ согласившись со всеми, сдЪланными Предсфдателемъ, поправ- 
ками трехъ разъяснительныхъ пунктовъ проекта цпиркуляра и предложен- 
ными имЪъ же добавлетями и разъяснен1ями, Техническй Комитетъ иринялъь 
слфдующую редакцию трехъ вышеуказанных пунктовъ !): 

1) При очистк$ спирта перегонкою разрфшается производить предва- 
рительные разечеты и отчислене акциза за потерю и отбросы въ установ- 
ленномъ Ти 8 пп. означенныхъ правилъ ?) разм5рЪ, въ сроки, назначаемые 
Управляющими акцизными сборами по соглашению съ заводчиками. 

2) Окончательный разсчеть за потерю и отбросы долженъ производиться 
одинъ разъ въ годъ — къ 1-му юля, съ тфмъ, чтобы количество отбросовъ, 
превышающее установленные 112% по однимъ актамъ, было зачисляемо для 
дополнен1я недостающихъ до 112%/ по другимъ актамъ, т. е. чтобы при оконча- 
тельномъ годовомъ разечет и при опредфлени 11/2 процентнаго отчислен!я 
была принимаема во вниман!е сумма уничтоженныхъ по всфиъ актамъ отбросовъ. 

3) Подъ упомянутыми, въ ст. 5 отд. [ закона 2-го Шюня 1888 г., про- 
дуктами ректификащи и, въ п. 7 Временныхъ Правилъ 3-го Августа 1888 г., 
очищеннымь спиртомъ, соотвфтетвенно количеству котораго отчисляется 
процентъ утраты спирта при перегонкЪ, слфдуеть понимать весь спиртъ, 
полученный при перегонкф и выпущенный съ завода или сданный въ под- 
валъ, за исключешемъ отбросовъ, собираемыхъ въ особомъ чанкЪ. Количе- 
ство спирта, принимаемаго въ разсчетъь для опредфлен1я размфра сказаннаго 
отчислен1я, не должно, однако, ни въ какомъ случа превышать количества 
сырого спирта, взятаго для перегонки. 

Засимъ, находя весьма полезнымъ имфть свфдфшя о примфнени во- 
обще на практикЪ закона 2-го Шюня 1888 г., а также знать, какъ велики въ 
дЪйствительности потери спирта при перегонкахъ и количество получаемыхъ 
отбросовъ, именно на ТЬхъ заводахъ, кои воспользовались льготами выше- 
упомянутаго закона, Технически Вомитетъ предложилъ Непремфнному Члену 
собрать чрезъь Управаяющихъ акцизными сборами и губернскихъ техниковъ 
необходимыя по сему предмету свфдфшя и полученныя данныя и сообра- 
жения Управляющихъ акцизными сборами представить своевременно на раз- 
смотрфне Комитета. 

Хотя, соглаено приведенному постановленю Комитета, свфдфюя о рек- 
тификащи спирта и были доставлены изъ 50 Акцизныхъ Управлевй, но, 
велЬдстве кратковременности дЪйетия закона 2-го Шюня 1888 года, сооб- 
щенныя Управляющими акцизными сборами данныя оказались недостаточно 


т) Вь приводимой редакши пункты эти, вм$стЬ СЪ изложенною выше всту- 
пительною частью разсмотрфннаго въ Техническомъ КомитетЪ проекта, вошли въ 
циркуляръ Министерства Финансовъ отъ 8-го Августа 1889 г., за № 2176. Въ тотъ 
же циркуляръ, кромф указанныхъ трехъ пунктовъ, вошли еще три, приводимые ниже, 
пункта относительно разечетовъ объ утратф спирта на спиртоочистительныхъ заво- 
дахъ за время порчи или неправильнаго дфйстая контрольнаго снаряда. 

*) Временныя правила 3-го Августа 1888 г. 


полными для того, чтобы сдфлать изъ нихъ боле или менфе опред$ленные 
выводы о спирторектификац1онномъ производств и о цфлесообразности ска- 
заннаго закона. Въ виду сего признано необходимымъ собрать по этому пред- 
мету дополнительныя свфдфн1я и, по надлежащей ихъ разработк$ и приве- 
ден!и въ систему, представить на разсмотр$е Техническаго Комитета. 
Порядокъ произ- Относительно разъясненй „Временныхъ Правилъ 3-го. Августа 1888 г.“, 
водства разсчетовъ въ АпрЪлЪ мЪеяцЪ Техничесюй Комитетъ обсуждалъь еще одинъ вопросъ, 
ин отчислен 38а возбужденный Управляющимъ акцизными сборами Воронежской губ. о томъ, 
о о какъ слЪдуеть производить учетъ спирта на спиртоочистительныхъ заводахъ 
тельныхъзаводахь ВЪ СЛУЧаЪ порчи или неправильнаго дЪйствя контрольнаго снаряда, пока- 
въ случаяхъ пор- зая котораго, какъ извЪстно, по п. 7 упомянутыхъ правилъ, служатъь 
чи или неправиль- основашемъ для отчислен1я въ пользу заводчика установленнаго процента 
наго дЪйств!я КоН- на покрыте потери при очисткф спирта перегонкою. 
> По данному вопросу Департаментъ Неокладныхъ Сборовъ полагалъ воз- 
можнымъ разечеты процента на покрыте потери въ такихъ случаяхъ произ- 
водить, примфняясь къ $ 23 Инструкщи 6-го Марта 1874 г., по записямъ 
заводчика, но во всякомъ случаЪ съ условемъ, чтобы процентъ отчисленя не 
быль боле 11/2%/о на количество очищеннаго спирта, согласно п. 7 „Времен- 
ныхъ Правилъ 3-го Августа 1888 г.“. 

Департаменть Гражданской Отчетности Государственнаго Контроля, 
коему проектъ предписан1я Департамента Неокладныхъ Сборовъ Управляю- 
щему акцизными сборами Воронежской губ. быль препровожденъ на раз- 
смотр не, нашелъ, однако, предполагаемый Департаментомъ Неокладныхъ Сбо- 
ровъ порядокъ учета по записямъ заводчика возможнымъ лишь при слЗдую- 
щихь условяхъ: во-первыхъ, чтобы о каждомъ случа порчи или непра- 
вильнаго дЪйстыя контрольнаго снаряда было немедленно сообщаемо м$ет- 
ному акцизному надзору и Департаменту Неокладныхъ Сборовъ и, во-вто- 
рыхъ, чтобы количество и крФфпость спирта, показанныя заводчикомъ, были 
немедленно повзряемы посредствомъ точнаго измфреня чинами акцизнаго 
надзора и о результатахъ повфрки составлялись бы надлежаще акты. 

ДалЪе Департаменть Гражданской Отчетности Государственнаго Кон- 
троля полагалъ необходимымъ предполагаемый порядокъ учета распублико- 
вать въ видЪф добавленая къ „Временнымъ Правиламъ 3-го Августа 1888 г.". 

По мн$ёню Техническаго Комитета, большинство указанныхъ Департамен- 
томъ Гражданской Отчетности Государственнаго Контроля условйЙ заключается 
уже въ распоряжешяхъ Министерства Финансовъ по учету спирта контроль- 
нымъ снарядомъ на винокуренныхъзаводахъ, а для спиртоочистительныхъ завод- 
чиковъ не можеть быть особенно убыточнымъ остановить производство очистки 
спирта до возобновленя правильнаго дЪйств1я контрольнаго снаряда; въ силу 
этихъ соображенй Комитеть и призналъ, что указанныя предложевн!я Де- 
партамента Гражданской Отчетности Государственнаго Контроля могуть 
быть приняты '). 


1) На основан!и такого заключен1я Техническаго Комитета, въ упомянутый 
выше циркуляръ Министерства Финансовъ отъ 8-го Августа 1889 г., за № 2176, но со- 


Въ АпрфлЪ месяц Техничесый Комитетъ обсуждалъ ходатайство „Вар- 
шавекаго Общества для очистки и продажи снирта“, заключавшееся, согласно 
докладу Непремфннаго Члена, въ слфдующемъ: 

На заводЪ Общества за время производства очистки спирта по первымъ 
3-мъ свидфтельствамъ (съ 13-го Сентября по 27-е Октября 1888 г.), вопреки 
требованию пунк. 6 „Временныхъ Нравилъ 3-го Августа 1888 г.“ *) вовсе не 
велась книга (по формЪ № 1), на основанши которой можно было бы произ- 
вести соотвЁтственные разечеты 0 сложени акциза за потерю и отбросы, но 
велась лишь частная книга завода, хотя и составленная по установленной 
форм № 1. 

„Варшавское Общество“ въ своемъ ходатайствЪ заявляло, во-первыхъ, 
что книга № 1 не велась на заводЪ по незнаню, должны ли въ нее зано- 
ситься записи ежедневно или лишь при производствахъ разсчета причитаю- 
щагося заводу безакцизнаго отчислен!я; во-вторыхъ, что разечеть подлежа- 
щаго отчиеленю количества градусовь спирта за потерю и отбросы возмо- 
женъ на основании показамй контрольнаго снаряда и количества сырого 
спирта, заявленнаго къ очисткВ по тремъ упомянутымъ выше свидфтель- 
ствамъ, и въ третьихъ, что ректификацюнный аппаратъ, контрольные сна- 
ряды и чанокъ для отбросовъ во весе это время были обезпечены согласно 
требован!ямъ установленныхъ на сей предметъ правилъ. 

УправляющИй акцизными сборами Варшавской губернии, которому озна- 
ченное ходатайство было препровождено Департаментомъ Неокладныхъ Сбо- 
ровъ на заключен1е, находилъ, что въ виду новости дфла могли послЪдовать 
нфкоторыя ошибки и что хотя установленная книга № 1 заводомъ не велась, 
но что веВ обезпечен1я акцизнаго надзора на контрольныхъ снарядахъ и на 
ректификацюнномъ аппаратЪ цфлы и разрушенное заводу для очистки количе- 


глашен!ю съ Государственнымъ Контролемъ, включены по означенному предмету слЪ- 
дующе три пункта: 4) ‹О каждомъ случа порчи или неправильваго дЪйствя кон- 
трольнаго снаряда заводоуправлен!е немедленно сообщаетъ м$стному акцизному управ- 
лен1ю, которое командируетъ должностное лицо, для повфрки снаряда и опредфлен1я 
количества и кр$фиости полученнаго и записаннаго заводоуправленемъ очищевнаго 
спирта, съ составлешемъ о семъ надлежащаго акта, въ каковой также вносятся св*- 
дня и о количествЪ спирта, подвергавшагося очисткВ»; 5) «Разсчеты объ утратв 
спирта за время порчи или неправильнаго дфйств!я контрольнаго спаряда, установлен- 
наго на заводахъ для учета ректификуемаго спирта, должны производиться по записямъ 
заводчика, провфреннымъ, согласно 4-му пункту, должностнымъ лицомъ акцизнаго 
надзора, но отчислене на покрыт! потери спирта во всякомъ случа не должно 
быть болфе 11/1%/о на количество очищеннаго спирта, получаемаго при перегонк$ и 
вынущеннаго съ завода или сданнаго въ подвалъ, за исключен!емъ отбросовъ, соби- 
раемыхъ въ особомъ чанкЪ» и 6) «Составленный по пункту 4-му актъ препровождается 
къ Управляющему акцизными сборами, который, разсмотр®въ его, со своимъ заклю- 
чентемъ доноситъ о семъ Департаменту Неокладныхъ Сборовъ для утвержден1я разсчета». 

?) Въ пункт8 6 „Временныхъ Правивлъ“, между прочимъ, сказано, что заводчики, 
пользующиеся контрольными снарядами, установленными на ихъ заводахъ, согласно 
1-му пункту сихъ правилъ, обязаны вести шнуровыя книги, засвидЪтельствованныя 
Контрольною Палатою, по прилагаемой форм$ № 1. 
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Безакцизное от- 
чиелен1е заводчи- 
ку на потерю и 
отбросы при от- 
сутетнши на рек- 
тификащонномъ 
заводф требуемой 
нун. 6 „Времен- 
ныхъ Правилъ 
3-го Августа 1888.» 
книги, составлен- 
цой по форм$ № 1. 


Потеря спирта 
при очисткВ его 
на аппаратз «эпю- 
раторз>. 
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ство сырого спирта имфлось на лицо, а потому полагалъ возможнымъ сдф- 
лать разсчетъ по всЪмъ тремъ свидЪтельствамъ вмЪстЪ; при этомъ Управляющий 
акцизными сборами присовокуплялъ, что за весь срокъ первыхъ 3-хъ свидф- 
тельствь сивушныя масла не отд$лялись, а лишь, согласно принятому на 
завод способу ректификащи спирта, скоплялся въ отдфльномъ чанкЪ спирть, 
богатый сивушнымъ масломъ, перегонка котораго была произведена въ срокъ 
одного изъ послБдующихъ свидЪтельствъ. 

Со стороны нЪкоторыхъ членовъ Комитета было замфчено, что отчи- 
слен1е за потерю при перегонкЪ производится, согласно пун. 7 Временныхъ 
Правилъ, не только по показан!ямъ контрольнаго снаряда, но и по количе- 
ству полученнаго очищеннаго спирта, въ данномъ случа$, неизвЪстнаго, почему 
само отчислен1е сд$лано быть не можетъ; сложеше же акциза за отбросы 
было бы возможно, ибо оно опредфляется по дЪйствительному количеству 
отбросовъ въ предЪлахъ до 112% на количество спирта, прошедшаго чрезъ 
контрольный снарядъ. 

Основываясь на этихъ соображеняхъ, Техническй Комитетъ полагаль, 
по предмету ходатайства „Варшавскаго Общества для очистки и продажи 
спирта“, во-первыхъ, отказать въ сложенши акциза за потерю при очисткЗ 
перегонкою, по неимфню всфхъ данныхъ для вычислевюя размфра по- 
тери, и, во-вторыхъ, допустить сложене акциза за отбросы, такъ какъ къ 
опредфленю ихъ процента имЪются данныя въ показаюяхъ контрольныхъ 
снарядовъ. 

На ректификацюонномъ заводф Варшавскаго Общества, по предложеню 
Техническаго Комитета, сдЪланному имъ въ 1888 г., были произведены тех- 
никомъ Варшавскаго акцизнаго Управленя Ивановскимъ наблюден1я надъ 
дЪйстнемъ особаго очистительнаго аппарата „эпюратора“ '). 

Результаты этихъ наблюденй Непремфиный Членъ доложилъ Комитету 
въ Декабрз м$сяцф. Изъ нихъ видно, что, не смотря на невозможность, 
вслЪдстве заводскихъ условй, точнаго опред$лен1я потери спирта при про- 
пуск его чрезъь эпюраторъ, тфмъ не менфе въ ереднемъ можно принять 
что потеря не должна превышать !з процента. 

Съ своей стороны Непрем$нный Членъ замЪтилъ, что во время своей 
командировки въ 1889 г. въ Варшаву онъ произвель н$фкоторыя наблю- 
деня надъ ходомъ работъ по очиствЪ спирта на вышеупомянутомъ Варшав- 
скомъ спиртоочистительномъ завод, причемъ замфтилъ, что самая потеря 
спирта при ректификаци, велЪдстне предварительнаго удален1я летучихъ 
продуктовъ (при поередств$ эпюратора) была менфе противъ обыкновенной. 

Технический Комитеть въ отношен!и названнаго аппарата „эпюратора“ 
высказалъ то-же заключене, какое имъ уже было дано въ 1888 г., а именно, 
что заводчикъ, пропускающй безъ перегонки спиртъ черезъ „эпюраторъ“ 
не можеть пользоваться льготами по сложен!ю акциза за потери при ректи- 
фикащи спирта, предоставленными закономъ 2-го Тюня 1888 г. спирторекти- 
фикацоннымъ заводамъ °). 


') См. «Труды Техническаго Комитета», Томъ [, стр. 243. 
3) Тамъ-же, стр. 244. 
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По предмету унотребленя при очисткЪ спирта различныхъ химических 
веществъь Технический Комитетъ разсматривалъ въ МаЪ м5БеяцВ представлене 
Управяяющаго акцизными сборами Казанской губерни о томъ, можетъ ли 
быть разр5шаемо заводчикамъ класть въ кубъ ректификащюннаго аппарата 
поташъ, съ цблью улучшения качества очищеннаго спирта, о чемъ ходатай- 
ствовали нЪкоторые заводчики названнной губерни. 

Техническй Комитеть разъяенилъ, что прибавлене поташа въ кубъ 
при ректификащи спирта практикуетея иногда съ цфлью полученшя лучшаго 
сорта спирта и что поташъ, какъ тБло не летучее, не переходить въ про- 


дукть перегонки, въ виду чего и призналь возможнымъ удовлетворить ука- 
занное ходатайство. 


ГлДдвлА [\№. 


Отпускъ безакцизнаго спирта, а также сивушныхь маслъ на хими- 
ческ1я и другя производства, 


Изъ числа разематривавшихея Техническимъ Комитетомъ въ 1559 г. 
по указанному предмету представленй и ходатайствъ, два касались отпуска 
безакцизнаго спирга на выдфлку н$Ькоторыхъ химическихъ препаратовъ и 
на приготовлене уксуса, одно—имЪло предметомъ сложене акциза со спирта, 
входящаго въ составъ политуры и лака, употребленныхъ на полировку мебели, 
вывезенной заграницу, а три ходатайства относились до безакцизнаго отпуска 
на нфкоторыя техническ1я и химическя производства и для вывоза загра- 
ницу сивушнаго маела и богатыхъ такимъ масломъ отбросовъ отъ ректифи- 
каци спирта. 

По первому изъ вышеозначенныхъ вопросовь Техничесюй Комитетъ 
разсматривалъь въ ЯнварЪ месяц предетавлеше Управляющаго акцизными 
сборами Лифляндской губ. по поводу ходатайства Рижскаго 1-й гильди купца 
Р. А. Бертельса, владфльца эфирнаго завода близь г. Риги, о разрфшени 
приготовлять на этомъ заводЪ, кромБ сфрнаго эфира, также уксусный эфиръ 
и хлорофоруъ изъ того же денатурализованнаго спирта, изъ котораго вы- 
дфлывается у него на завод обыкновенный (с$рный) эфиръ. 

Управляющий акцизными сборами, съ своей стороны, указываль на то, 
что несоотвфтстве спроса на сфрный эфиръ со сдЪланными, по устройству 
названнаго эфирнаго завода, затратами и заставляеть Бертельса искать 
средства къ пополненю убытковъ по сфрно-эфирному производству въ при- 
готовлени на томъ же заводф еще уксуснаго эфира и хлороформа. Несо- 
инфнныя и чрезуфрныя затраты, какъ замфчаль Управляюний акцизными 
сборами, едЪфланныя по устройству названнаго завода и характеръ указан- 
ныхЪъ выше продуктовъ, недопускающий предположешя, чтобы они могли 
явиться въ торговл суррогатомъ водочныхъ издфлй, побудили Управляю- 
щаго акцизными сборами поддерживать предъ Департаментомъ Неокладныхъ 
Сборовъ ходатайство Бертельса. 


Употребление по- 
таша при ректп- 
фикащи спирта. 


Отиускъ безхк- 
цизнаго спирта на 
приготовлеше ук- 
суснаго эфира и 
хлороформа. 


неф 5 


При разрфшеши даннаго вопроса Техническай Комитеть им$ль въ 
виду, во-первыхъ, указанныя имъ же основан!я по отпуску Тентелевскому хи- 
мическому заводу безакцизнаго спирта для производства хлороформа !), и 
во-вторыхъ, то, что спиртъ, употребляемый для приготовления уксуснаго эфира, 
посредствомъ нЪкоторыхъ премовъ и способовъ можетъ быть извлеченъ изъ 
выдфланнаго продукта въ такомъ состояни, въ какомъ онъ можетъ найти 
сбыть для унотреблен1я въ вид вина. Основываясь на сихъ соображешяхъ, 
Комитетъ предложилъ предоставить заводу Бертельса, по отпуску безакциз- 
наго спирта для приготовлен1я хлороформа, тз же льготы, кавя предоста- 
влены для сей пфли другимъ заводамъ; ходатайство же объ отпуск беза- 
кцизнаго спирта для приготовлен1я уксуснаго эфира— отклонить, такъ какъ 
подобный отпускъ не разр$шается и другимъ заводамъ. 

ООЬ, беде Относительно безакцизнаго отпуска спирта для приготовлен!я уксуса, 
цизнаго спирта для На разсмотр$ше Техническаго Комитете въ ДекабрЪ м%еяцф внесена была, 
приготовления ук- Докладная записка, представленная въ Департаменть Неокладныхъ Сборовъ 
суса. владфльцемъ уксуснаго завода въ ВаршавЪ „Людвигь Списъ и Сынъ’, въ 

которой указывалось на упадокъ въ Росаи производства спиртоваго уксуса и 
сообщалось, что спиртовой уксусъ, будучи приготовляемъ изъ обложеннаго 
акцизомъ спирта, стоить сравнительно дорого, а потому все болфе и болфе 
вытфеняется дешевымъ уксусомъ, приготовляемымъ изъ древесно-уксуено- 
кислой извести, привозимой въ значительномъ количествЪ изъ заграницы. 
Въ виду сего, для поднят!я и поддержаня въ Росси производства спиртоваго 
уксуса, фирма „Л. Сииеъ и Сынъ“ ходатайствуетъ о предоставлении уксуснымъ 
заводамъ права пользоваться безакцизнымъ спиртомъ. 

По разсчету г. Списъ, при отпускЪ безакцизнаго спирта спиртовой 
уксусъ станетъ настолько дешевъ, что свободно вытфсенитъ изъ употреблен1я 
уксусъ, приготовляемый изъ уксусной извести; потребуется же для этого 
производства до 10 миллюоновъ градусовъ спирта, что, по мнЗию г. Списьъ, 
не останется безъ благоприятнаго влляня на развите винокурен!я, а самый 
отпускъ безакцизнаго спирта на выдфлку уксуса, какъ указывалось въ за- 
пискЪ, могь бы производиться подъ надзоромъ акцизнаго вфдомства и при- 
томъ въ ограниченномъ количеств. 

Непремфнный Членъ, вполнф присоединяясь къ мн$фню автора за- 
писки о желательности поддержан!я производствв спиртоваго уксуса, обра- 
щалъ, однако, вниман!е на то, что техническая сторона приготовленя уксуса 
на столько проста, а устройство уксусныхъ заводовъ столь не дорого, 
что послЪдню весьма распространены и имфются даже въ небольшихъ 
уЁздныхъ городахъ, а потому, если право пользоваться безакцизнымъ 
спиртомъ предоставить всфмъ уксуснымъ заводамъ, то невозможно будеть 
услфдить за правильнымъ употребленемъ безакцизнаго спирта; предо- 
ставить же право на безакцизный отпускъ спирта однимъ лишь крупнымъ 
заводамъ не представляется достаточныхь основанй, ибо при уменьшения 
конкуренщи уксусъ неминуемо вздорожаеть и выгодою воспользуются только 


1) См. «Груды Техническаго Комитета», Томъ [, стр. 247. 
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одни крупные заводчики. Въ виду сего НепремЪнный Членъ полагалъ, что уксус- 
нымъ заводамъ едва ли можетъ быть разрфшенъ отпускъ безакцизнаго спирта. 

Технич сый Комитетъ, согласившись съ соображеняуи, высказанными 
Непрем$ннымъ Членомъ, положилъ ходатайство фирмы „Людвигъ Сиисъ и 
Сынъ” отклонить. 

Вопросъ о сложении акциза со спирта, входившаго въ составъ лака и 
политуры, коими покрыты были вывезенныя заграницу мебельныя издЪля, 
разсматривалея Техническихъ Комитетомъ въ ПоябрЪ м$феяцЬ по новоду 
ходатайства мебельнаго фабриканта Лютера, сообщеннаго при представлени 
Управляющаго акцизными еборами Эстляндской губернши. Сущность этого 
ходатаиетва заключалась въ слЪдующемъ: г. /ютеръ, имуфюний, въ г. РевелЪ, 
фабрику для производства гнутой мебели, чайныхъ шкатулокъ, пеналей, 
главнымъ же образомъ—деревянныхъ фанерныхъ сидЪнй для мебели, при- 
готовляеть на Той же фабрикЪ политуру и лакъ, необходимые для поли- 
ровки вырабатываемыхъ издЪлй. Желая болЪе развить отпускъ заграницу 
полированныхъ сидфн!й своей фабрики, Шютеруь считаеть необходимымъ 
удешевить полировку ихъ, для чего и ходатайствуетъ объ освобождени отъ 
акциза спирта, употребляемаго на приготовлене политуры. 

Въ прошенш, поданномъ въ Департаменть Торговли и Мануфактуръ, 
Лютеръ уже прюсилъ, чтобы изъ веего ирюбрЪтаемаго его фабрикою для 
политуры количества спирта, иснорченнаго посредствомъ животнаго масла 
(о]еит апипае), освобождалось отъ оплаты акцизомъ */з этого количества, 
но такъ какъ, согласно замфчаню Управляющаго акцизныхи сборами, при 
такомъ способ не представлялось бы возможнымъ слфдить, что безакцизный 
спиртъ не употреблень на полировку сидЪюй, оставшихся невывезенными 
заграницу, то „Шютеръ въ прошенши, поданномъ на его, Управляющаго 
акнцизными сборами, имя, предлагаль уже другой снособъ учета спирта, 
& именно: слагать акцизъ за количество спирта, которое вошло въ составъ 
лака, употребленнаго на полировку дЪйствительно вывезенныхъ заграницу 
сидфЪнш, причемъ сложене акциза, по предложению же Лютера „могло бы 
быть производимо по разсчету квадратнаго содержан!я поверхности этихъ 
сидЪнй, полагая, что на каждые 200 квадратныхъ футовъ сидфн идетъ 
лака съ содержашетъ 11° безводнаго спирта или 1 руб. 13/4 к. акциза, что 
составляетъ на каждый футь сидЪий '/2 коп. акциза“. 

Управляюций акцизными сборами Эетляндекой губерни, съ своей сто- 
роны, признавалъь возможнымъ предоставить Лютеру льготу — сложешемъ 
акциза съ 11° спирта на каждыя 120 штукъ сидфн!й, вывезенныхъ заграницу, 
такъ какъ не ветрЪчалъ затрудненй въ контролЪ за таковымъ вывозомъ. 

При обсужден!и указаннаго вопроса, Техничесый Гомитетъ обратилъ 
вниман!е, съ одной стороны, на то, что на каждое полированное сидфше при- 
читаетея въ формЪ возвратнаго акциза ничтожная цифра (1/2 коп.), а съ 
другой— что вообще при сложени акциза со спирта, идущаго на приготов- 
лен!е лака и политуры, нельзя ожидать удешевленя тфхъ вещей, на кои 
употребляются эти матер!алы, почему и положиль ходатайство фабриканта 
„Гютера— отклонить. 


О сложеши ак- 
циза со сиирта, 
входящаго въ со- 
составъ политуры 
и лака, унотребляс- 
мыхъ на полиров- 

ку мебельныхъ 
издЬЙ, вывоЗи- 
мыхъ заграницу. 


Безакцизный 
отпускъ богатыхъ 
снвушнымъ —ма- 

сломъ отбросовъ 
ректификащи 
спирта на н$ко- 
торыя техниче- 
скля производ- 
ства и вывозъ 
сихъ маслъ за- 
границу. 


Е аа 


Въ АпрЪфл$ м$сяцф Непремфннымъ Членомъ представленъ былъ на 
обсуждене Техническаго Комичета докладь по вопросамъ о разрфшени за- 
водчикамъ освобожденные отъ акциза, посл очистки спирта, отбросы упо- 
треблять въ денатурализованномъ видф на н$которыя техничесмя произ- 
водства или вывозить заграницу. 

Въ доклад этомъ сообщалось, что рижеюмй спиртоочистительный завод- 
чикъ Вольфшмидть ходатайствоваль о разрфшен1и ему сбывать сивушное 
масло, полученное на его завод$, по сложен!и съ него акциза, на находящйся 
близь г. Риги нефтеперегонный заводъ, съ тфмъ, чтобы масло это, подверг- 
нутое на нефтеперегонномъ завод порч$ см$шешемъ его съ нефтяными 
остатками, служило продажнымъ осв$тительнымъ матераломъ, и что при пос}- 
щени имъ, докладчикомъ, спиртоочистительныхъ заводовъ Эстляндской губ. 
и Царства Польскаго, заводчики заявляли ему, что въ настоящее время си- 
вушное масло считается заграницей однимъ изъ лучшихъ средствъ для 
уничтожен1я филоксеры, вел$дстые чего цфна на это масло поднялась до 
2-хъ рублей за ведро. Въ виду сего сказанными заводчиками и быль воз- 
бужденъ вопросъ о разрфшен!и вывозить сивушное масло заграницу со сло- 
женемъ акциза, но безъ премш, установленной для вывоза заграницу 
спирта. | 

Далфе въ докладЪ заявлялось, что по порученю докладчика въ лабо- 
ратор1и Техническаго Комитета техникомъ Комитета М. Г. Кучеровымъ были 
произведены опыты, имфвше цфлью опредфлить, на сколько нефтяные 
остатки, прибавленные къ сивушному маслу, могутъ портить его и, вообще, 
служить гарантею противъ злоупотреблен1й съ нимъ. 

По произведеннымъ въ семь отношенши изсл$дован1ямъ оказалось, что 
въ сивушномъ масл$ можеть быть растворено до 15°%/о по объему нефтя- 
ныхь остатковъ, что открыть примфси посл$днихъ въ сивушномъ маслЪ 
очень легко, но что сивушное масло перегонкою свободно отдфляется отъь 
нефтяныхъ остатковъ, и что, сл$довательно, оть см$си сивушнаго масла съ 
нефтяными остатками первое можеть быть посредствомъ перегонки вновь 
отд$лено и предъявлено для сложен1я акциза. 

Въ виду сего, по мнфюю докладчика, см$шенше сивушнаго масла съ 
нефтяными остатками не составляеть надежнаго средства для такой порчи 
сивушнаго масла, при которой посл$днее не могло бы быть возстановлено въ 
первоначальномъ своемъ видЪ. ВмЪет$ съ тфмъ, однако, докладчикъ нахо- 
дилъ, что отпускъ сивушнаго масла, съ коего сложенъ акцизъ, на произ- 
водство освЪтительныхъ матераловъ и, вообще, на техническ1я надобности, 
могъ бы быть разр$шенъ на тфхъ же основамяхъ, на которыхъ въ настоя- 
щее время отпускается безакцизный спиртъ на техническя надобности. 

Наконецъ въ докладЪ упоминалось, что Управляющий акцизными сборами 
Лифляндской губернии, на заключене коего было посылаемо вышеизложенное 
ходатайство Вольфшмидта, съ своей стороны не находилъ препятетьй къ его 
удовлетворению съ тЪмъ условемъ, чтобы см$шене сивушнаго масла съ неф- 
тяными остатками производилось въ присутстви лицъ акцизнаго надзора. 

Относительно упомянутаго ходатайства спиртоочистительныхъ заводчи- 


ковъ Эетляндекой губ. и Царства Польскаго о вывозф сивушнаго масла за- 
границу со сложенемъ акциза, Непремф$нный Членъ полагалъ, что удовле- 
творен!е этого ходатайства едва ли можетъ встрЪтить серьезное препятствие, 
такъ какъ злоупотреблене съ сивушнымъ масломъ въ всякомъ случаВ пред- 
ставляется менфе заманчивымъ, чфиъ злоупотребленше съ вывозимымъ загра- 
ницу безакцизнымъ спиртомъ. Со стороны Предефдателя обращено было вни- 
мане на то, что въ случаЪ разрЪшеня вывоза сивушнаго масла заграницу 
встрфтилось бы затруднене въ опредфлени его объеха, такъ какъ учетъ 
сказаннаго масла посредствомъ имфющихся въ таможняхъ мфрниковъ пред- 
ставляется неудобнымъ въ виду загрязнен!я этихъ мЁрниковъ, которые въ 
такохъ случаЪ сдБлались бы не пригодными для измфреня спирта. На та- 
кое соображеше ПредеЪдателя нфкоторыми членами Комитета было, однако, 
замфчено, что для измфреня сивушнаго масла заводчики могли бы поставить 
свои особые мфрники, или же самое измБрене объема означеннаго масла, 
могло бы производиться на заводахъ. 

Въ заключене большинство членовъ Комитета считало весьма жела- 
тельнымъ, чтобы сивушное масло, по сложени съ него акциза, могло быть 
примфняемо, съ соблюденемъ извфетныхъ условй, къ разнымъ техническимъ 
производествамъ, или вывозимо заграницу. Такое инфн!е раздЪфлялъ и Техни- 
ческий Комитетъ, признавъ со своей стороны въ принцииЪ весьма желатель- 
ныхъ, чтобы Министерство Финанеовъ, въ видЪ оныта, хотя бы временно, 
нредоставило право заводчикамъ пользоваться сивушнымъ маеломъ, со сложе- 
немъ акциза, на разныя техничееня надобности или для вывоза заграницу. 

Въ виду приведенныхъ выше соображенй Непремфннаго Члена и Условшя отпуска 
Управляющаго акцизными сборами Лифляндской губ. въ пользу удовлетворе- о<вобожденныхъ 
ния ходатайства Рижекаго спиртоочистительнаго заводчика Вольршуидта и 
безакцизномъ отпуекф получаемыхъ на его завод сивушныхъ отбросовъ На выдьлки о 
выдфлку освфтительныхъ матераловъ въ смЪфеи съ нефтяными остатками, тельныхъ материа- 
вопросъ этотъ былъ представленъ на благоусмотрЪ ше Комитета Министровъ, 2108Ъ. 
Высочайше утвержденнымъ 17-го Ноября 1839 г. положешемъ котораго назван- 
ному заводчику разрушено было получаемые на его заводЪ отъ очистки вина 
и спирта, отбросы и сивушныя маела отпустить на находянийся близь г. Риги 
нефтеперегонный заводъ для выдфлки освфтительныхъ матермаловъ, съ со- 
ставленемъ акта и со сложенемъ акциза по 8 коп. за каждый градуеъ. ВелЪд- 
стше сего въ Декабрф ифеяцЪ Нредефдатель предложилъ Техническому Ко- 
митету обсудить и указать тотъ порядокъ, коимъ долженъ быть произведенъ 
отпускъ названныхъь выше продуктовъ изъ спиртоочистительнаго завода 
Вольфимидта. 

По сему предмету НепремЪнный Членъ въ засфдани Комитета сооб- 
щилъ донесеше Управляющаго акцизными сборами Лифляндекой губерши, 
изъ коего, между прочимъ, усматривалось, что на спиртоочиетительномъ за- 
водЪ Вольфнимидта въ течен!е года собираетея отбросовь, получаехыхъ при 
очисткЪ спирта, до 8,000 ведеръ. Изъ этого количества, по заявлению завод- 
чика, можеть быть употреблено на выдТЪлку освфтительныхъ матераловъ, 
по сиубшеши съ нефтяными остатками, около 3,000 ведеръ, составляющихь 
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исключительно верхний слой въ чанкЪ, а остальное количество (ло 5,000 
ведеръ), какъ совершенно негодное ни къ какому употреблено, должно под- 
лежать уничтожению. 

Управляющий акцизными сборами, съ своей стороны, признавая, что 
верхн слой отбросовъ уже самъ по себ не годенъ къ употребленю въ 
питье, не находилъ препятствй къ разрьшению Вольфшмидту выпустить съ 
завода указанное выше количество отбросовъ со сложенелъ съ нихъ акциза, 
но съ тЬмъ, чтобы таковые, въ присутстыи лицъ акцизнаго надзора были 
си$шаны съ нефтяными остатками. 

При обсужден!и настоящаго вопроса Техничееюй Комитеть обратилъ вни- 
ман!е, съ одной стороны, на то обстоятельетво, что Высочайше утвержденнымъ 
17-го Ноября 1889 г. положешемъ Комитета Министровъ уже разрфшено за- 
воду Вольфшмиидта произвести безакцизный отпуекъ вакопившихея отъ рек- 
тификащи спирта отброеовъ и сивушныхъ маелъ, & съ другой—на указаше 
Управляющаго акцизными сборами Лифляндской губерн!и о томъ, что на 
выдЪлку освфтительныхъ матераловъ (для каковой цфли отпускъ отбросовъ 
и сивушныхъ маслъ разр5шенъ) можеть быть употреблено изъ 8,000 ве- 
деръ отбросовъ только около 3,000 ведеръ, т. е. исключительно верхний 
слой въ чанкЪ, которые по смфшеши ихъ съ нефтяными остатками мо- 
гуть быть выпущены съ завода со сложешемъ акциза. ИмЗя все это въ виду, 
Комитеть полагалъь въ данномъ случаЪ необходимымъ предоставить Управ- 
ляющему акцизными сборами Лифляндской губернии право произвести раз- 
рфипенный безакцизный отнускъ названныхъ продуктовъ тфмъ порядкомъ, 
какой будетъ имъ признанъ бол$е цЪлесообразнымъь для интересовъ казны, 
при соблюдеши, однако, нижеслБдующихъ уеловй: ве тЪ продукты или 
слои отбросовъ и сивушныхь маслъ, которые будуть предназначены къ 
отпуску на нефтеперегонный заводъ для указанной выше цЪли, должны быть 
денатурализованы нефтяными остатками въ пропорши, какая будеть при- 
знана необходимою Управляющимъ акцизными сборами; остальное же количе- 
ство отбросовъ и сивушныхъ маеслъ, которое не будеть признано пригоднымъ 
для выдЪфлки освЪтительныхъ матер1аловъ, а слфдовательно не будетъ пред- 
назначаться къ отпуску, должно быть подвергнуто уничтоженю на самомъ 
завод Вольфшмидта. 

Засимъ Комитеть выразилъь желане, чтобы о вс$хъ сдфланныхъ въ 
данномъ случаЪ распоряженяхъ и наблюденяхъ, касающихся порядка самаго 
отпуска, количества и качества отпущенныхъ продуктовъ, а равно и о спосо- 
бахъ денатурализаши Управляющимъь акцизными еборами было сообщено 
Департаменту Неокладныхъ Сборовъ, съ замфчаюями о результатахъ см$- 
шен1я отпущенныхъ продуктовъ съ нефтяными остатками, & также о томъ, 
на сколько подобный способъ денатурализащи гарантируетъ интересы казны. 

Безакцизный от- Въ томъ же засфдаши, въ коемь обсуждался вышеизложенный вопросъ, 
_ о и Техническому Комитету предложено было обсудить усломя и порядокъ бе- 
товлене различ- Завцизнаго отнуска сивушнаго масла на мыловаренный и свфчной заводъ 

ныхъ эфировъ, Бр. Крестовниковыхь въ г. Казани для выдЪлки различных эфировъ, алде- 
алдегидовь и ле- гидовъ и летучихъ жирныхъ кислотъ, о чемъ ходатайствовало правленше 


тучихь ЖИрныхЪ 196) ично-торговаго Товарищества Бр. Врестовниковыхъ. 
слотъ. 


— 913 — 


Изъ едЪланнаго по сему предмету НенремЪнныхъ Членомъ доклада видно, 
что означенное ходатайство Товарищества Бр. Крестовниковыхъ не было 
еще вносимо въ Комитеть Министровъ и что Унравляюций акцизными сбо- 
рами Казанской губ. въ своемъ предетавлен!и по сему ходатайству доносилъ 
сл5дующее: названный заводъ Бр. Крестовниковыхъ прюбрфтаетъ сивушное 
масло на заводЪ Товарищества Казанскаго водочнаго завода съ удЪльнымъ 
вЪсомъ, отвбчающимъ 85“/о по спиртомБру Траллеса, и съ винокуреннаго за- 
вода купца Александрова, Вятской губ., съ удфльнымъ вЪфсомъ, отвЪчающимъ 
90°/о по Тому же спиртомфру, по цфн$ въ обоихъ случаяхъ 6 руб. за пудъ. 
ДалЪе въ докладЪ сообщалось, что до поселБдняго времени, по замфчашю 
Управлякицаго акцизными сборами, сивушное масло переработывалось въ не- 
значительномъ количеств на сложные эфиры, такъ какъ эта работа состав- 
ляетъ побочное производство названнаго завода, вырабатывающаго главнымъ 
образомъ стеариновыя свфчи и мыло; но если будетъ разрЪшенъ безакциз- 
ный отпускъ сивушнаго масла, то заводъ предполагаеть произвести, по за- 
явленНю директора онаго, бывшаго профессора Казанскаго Университета 
г. Зайцева, опыты приготовлешя: 1) эфировъ различныхъ летучихъ органи- 
ческихъ киелотъ; 2) эфировъ нелетучихъ жирныхъ киелоть и 3) алдегидовъ 
и летучихъ жирныхъ кислотъ: на производство сихъ опытовъ заводъ желалъ 
бы получить пока 500 пудовъ безакцизнаго сивушнаго масла. Засимъ Управ- 
ляющи акцизными сборами указывалъ тоть порядокъ безакцизнаго отнуска 
сивушнаго масла, при коемъ, по его мнфнию, казенный интересъ былъ бы 
достаточно обезпеченъ. ЦЪль эта достигалась бы, главнымъ образомъ, тъмъ, 
что сказанныи отнускъ долженъ былъ бы производиться по особому каждый 
разъ объявлению заводчика, желающаго получить для переработки такое 
масло, съ указашехъ въ семъ объявленти того завода или еклада, въ коемъ 
заводчикъ полагаеть ирюбрЪети сивушное масло и въ какомъ количеству 
ведеръ; по получен!и такого объявлешя акцизный надзоръ отправлялся бы 
на указанный заводчикомъ заводъ или складъ и въ присутствии своехъ про- 
изводиль бы отпускъ сивушнаго масла, отбирая при этомъ отъ каждаго 
транспорта масла пробы для испытан1я; причемъ во вебхъ произведенныхъ 
въ данныхЪ случаяхъ дфиствяхъ акцизный надзоръь долженъ быль бы со- 
ставлять актъ въ 4 экземилярахъ, съ указашемъ въ немъ, между прочимъ, 
количества ведеръ сивушнаго масла въ отпускаемомъ транепорт$, количества 
содержащихся въ немъ градусовъ (посредствомъ помножешя найденной крф- 
пости по спиртомфру на число ведеръ транспорта) и количества градусовъ, 
которое подлежитъ оплат акцизомъ; поелБднее количество опредЪлялось бы 
по особымъ способу и разечету, указаннымъ Управляющими акцизными сбо- 
рами и состоящимъ главнфйшимЪ образомъ въ томъ, что по взятой проб$ сивуш- 
наго масла, при поередствЪ смъшения этой пробы съ извЪетнымъ объемомъ во- 
ды, опредЪляетея количество спирта, выд лившееся изъ сивушнаго масла и рас- 
творившееся въ водЪ (поередствомъ испытан1я крЪпости спиртомфромъ) 1). 
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') Управзяющимъ акцизными сборами приведенъ слфдующ примфрный раз- 
счетъ: «предположено къ отпуску сивушнаго масла 150 вед., крфпостью по епирто- 


Отпущенное такимъ порядкомъ сивушное масло, по доставлени на за- 
водъ, его переработывающий, провфряется акцизнымъ надзоромъ только 
по наружному осмотру— относительно числа бочекъ (помфщен!й) и цзлости 
печатей, и затБмъ поступаеть въ полное распоряженше заводоуправления. 

Непремфнный Членъ въ зам$чаняхъ своихъ по изложенному предмету 
коснулся общаго вопроса о безакцизномъ отпуск сивушнаго масла на техни- 
чесюя цЗли и указалъ по этому поводу, что право безакцизнаго отпуска си- 
вушнаго масла или, вЪрнЪе, отбросовъ оть ректификащи спирта на техни- 
ческя производства слЪдуетъ, въ ограждене интересовъ казны, предоставить 
только ректификац1оннымъ заводамъ, пользующимся льготами закона 2-го 1юня 
1888 г., такъ какъ на этихъ заводахъ сивушныя масла собираются въ 0со- 
бомъ обезпеченномъ чанкф,—что даетъ возможность вести правильный учетъ 
количеству дЪфйствительно получаемыхъ сивушныхъ маслъ при данной ректи- 
фикаци спирта и тфмъ избЪжать злоупотреблений по выпуску масла, быть 
можеть и неполученнаго на томъ заводЪ, изъ коего производится отпускъ; 
самый же отпускъ сивушнаго масла необходимо, по замфчаню Непрем$ннаго 
Члена, обставить такими условями, которыя представляли бы полную гаран- 
тю въ томъ, что отпущенные отбросы, богатые сивушнымъ масломъ, дфйстви- 
тельно пошли на техническая производства, а не на что либо другое, напр., 
на подмфшиване къ спирту, вину и т. и. 

Въ силу втораго соображен!я, обыкновенно предлагаемое въ данныхъ 
случаяхъ смфшеше отбросовъ съ нефтяными остатками, по мнфню Непре- 
м$ннаго Члена, не представляетъь надлежащей гарантш казеннаго интереса; 
другихь же веществъ, которыя въ одно и тоже время были бы дешевы и 
при смБшени съ сивушнымъ масломъ окончательно его портили, пока не 
изыскано; въ виду сего Непрем$нный Членъ полагалъ, что слЪдовало бы 
безакцизно отпускать на техничесыя производства не все количество соби- 
рающихся въ чанкЪ ректификац!оннаго завода отбросовъ, а только верхний 
слой ихъ, т. е. почти чистое сивушное масло, которое при этомъ должно 
отв$чать требованиямъ, предлагавшимел нЪкоторыми членами Комитета 
еще въ 1887 г., при обсужден общаго вопроса о сложении акциза съ по- 
терь и отбросовъ отъ ректификащи спирта, а именно— отпускаемое безакцизно 
сивушное масло должно: 1) представлять чистое прозрачнаго вида масло; 2) 
по волчку (спиртомфру) показывать 80—855/0; 3) со смесью, состоящею изъ 
равныхъ объемовъ сфрной кислоты и воды, вполн$ см$шиваться и образовать 
однообразную жидкость; 4) уменьшаться въ объемЪ не болфе какъ на 15% 
при см$шевни съ равнымъ объемомъ насыщеннаго раствора поваренной соли. 
У довлетворяющее указаннымъ условямъ сивушное масло, по мнфнию Не- 
премннаго Члена, можегь быть вынпускаемо съ завода безъ вслкихъ под- 
мфсей (для его порчи) и безъ особыхъ строгихъ формальностей, такъ какъ 


м6ру Траллеса въ 85% или всего 12,750; испытане спиртомфромтъ отобранной проб- 
ной см$сия сивушнаго масла и воды дало показане, что въ вод растворилось выд$лив- 
шагося изъ масла спирта 2°/о; слЗдовательно, въ 150 ведрахъ масла заключается 30° 
алкоголя и, слфдовательно, къ сложен1ю за всю парт!ю причитается (12,750—300)ЖЗ 
коц.—996 руб.» 


Е М БЗЕЫ 


оно, благодаря своимъ острымъ характернымъ качествамъ, только и можетъ слу- 
жить сырымъ мателаломъ для нЪкоторыхъ техническихъ производствъ. Вся же 
водянистая масса отбросовъ, находящаяся въ чанкВ обыкновенно ниже верх- 
нихъ слоевъ, согласно указантю НепремЪннаго Члена, не должна выпускаться съ 
ректификашоннаго завода, такъ какъ трудно быть увфреннымъ въ томъ, что 
ее не станутъ эксплоатировать помимо техническихъ цфлей для какихъ либо 
подмфеей или просто для получен1я изъ нея спирта,—что не представляетъ 
большихъ затрудненй, даже если водянистые слои отбросовъ были бы пред- 
варительно денатурализованы обычно предлагаемыми для сего веществами. 
Въ заключене же Непремфнный Членъ добавилъ, что нри безакцизномъ 
отпуск вефхъ вообще отбросовъ ректификащи казенный интересъ былъ бы 
достаточно обезпеченъ, если бы къ такому отпуску быль примфненъ тотъ 
строгий личный надзоръ, к торымъ обставленъ безакцизный отпускъ спирта 
для техническихъ цфлей. 

Относительно вышеупомянутаго водянистаго слоя ректификащонныхъ 
отбросовъ нфкоторыми членами Комитета было замфчено, что слой, скопля- 
юпийся въ чанкЪ ректификащоннаго завода, дЬиствительно представляется 
такимъ продуктомъ, который едва-ли можеть быть выпускаемъ съ завода без- 
акпизно для какихЪъ-бы то ни было техническихъ цфлей, безъ строгаго лич- 
наго контроля за употребленемъ этого продукта, такъ какъ одна денатура- 
лизаця его еще не представляетъ достаточной гаранти въ Томъ, что изъ 
означеннаго продукта не станутъ просто получать спиртъ; поэтому упомя- 
нутые члены Комитета держались того мнфн!я, что лучше водянистый слой 
отборосовь подвергать уничтоженю, а выпускать безакцизно только везхвй, 
густой маслянистый слой, главная часть котораго состоитъ изъ чистаго 
сивушнаго масла. ДалЪфе, тфуи-же членами Комитета было заявлено, что ре- 
акщи, указанныя Непремфннымъ Членомъ, предназначаются собственно для 
опредфлентя чистаго, промытаго водою, сивушнаго масла, почему при иены- 
тани ими верхнихъ слоевъ отбросовъ, онф могутъ дать лишь приблизитель- 
ные результаты, каковые, однако, могуть быть принимаемы въ соображене 
при безакцизномъ отпускЪ указанныхъ продуктовъ для техническихъ цфлей. 

Въ отношени общаго вопроса о безакцизномъ отпускЪ богатыхъ си- 
вушнымъ маеломъ отбросовъ для техническихъ производствъ, Техничесый 
Комитетъ призналъ, что такой отпускъ можетъ быть разрфшаемъ только тёмъ 
ректификацюннымъ и спиртоочистительнымъ заводамъ, на которыхъ, въсилу тре- 
бованя 9-го пункта Временныхъ Правилъ 3-го Августа 1855 г., для учета 
освобождаемыхъ отъ акциза оторосовъ имЪются особые чанки для собираня по- 
лучаехыхъ отброесовъ, такъ какъ при таковыхъ чанкахъ возможно вести пра- 
вильный учетъ получаемымъ и отнускаехымъ отбросамъ,—что имБетъ серьезное 
значен!е для интересовъ казны: для охранешя тЪхъ же интересовъ слЪдовало-бы 
разрБшать безакцизный отиуекъ не всей массы обыкновенно собирающихся въ 
названныхъ чанкахъ отбросовъ, предъявляемыхъ къ сложеню акциза, а только 
верхнихъ слоевъ этихъ отбросовъ, болЪе густыхъ, маелянистыхъ, прозрачныхъ 
на видъ, какъ содержащихъ преимущественно одно сивушное масло. Отпускъ 
таковыхъ отбросовЪъ, даже безъ всякой денатурализащи ихъ, по мнЪню Ко- 


митета, не можеть принести существеннаго вреда казенному интересу, бла- 
годаря тому, что подобный продуктъ обладаетъ, по составу и запаху, такими 
качествами, которыя не могутъ дозволить употреблен1я онаго для какихъ 
нибудь иныхъ, не техническихъ цфлей. Что касается остальныхъ—нижнихъ— 
слоевъ отбросовъ, представляющихъ обыкновенно водянистую жидкость, то 
Комитетъ, имЪя въ виду, съ одной стороны, возможность употреблен1я по- 
добныхъ водянистыхъ отбросовъ не для техническихъ цЗлей, а, напримЪръ, 
для простого полученя изъ нихъ чистаго спирта, а съ другой— трудность 
произвести надлежащую денатурализащю этой жидкости, призналъь жела- 
тельнымъ, чтобы безакцизный отпускъ таковыхъ отбросовъ не былъ разрЪ- 
шаемъ. 

Откосительно указаннаго выше ходатайства правлен1я Товарищества Бр. 
Крестовниковыхъ, Техничесый Комитетъ полагалъ, что въ основан!е без- 
акцизнаго отпуска отбросовъ, богатыхъ сивушнымъ масломъ, въ данномъ 
случа должны лечь приведенныя выше соображен1я Комитета, а именно 
сл$дующйя: названное товарищество можетъ пробрЪтать сивушное масло безак- 
цизно на ректификацонныхъ заводахъ, ии$ющихъ для собиран1я отбросовъ 
особый чанокъ; безакцизному же отпуску могуть подлежать только верх- 
н1е слои скопляющихея въ чанк$ отбросовъ, для отлич1я которыхъ могутъ 
быть рекомендованы предложенныя Непремфннымъ Членомъ реакщи. 

Въ заключен!е Техничесый Комитетъ призналъь желательнымъ, чтобы, 
въ видахъ развит!я технической переработки сивушныхъ масль, Г. Министру 
Финансовъ вообще предоставлено было право разр шать ректификацоннымъ 
заводамъ, собирающимъ отбросы въ особомъ обезиеченномъ чанкЪ, безакциз- 
ный отпускъ для техническихъ производствъ чистаго сивушнаго масла, 
обычно скопляющагося въ верхнихъ слояхъ отбросовъ ректификащи спирта, 
для отлич1я каковаго масла можно было бы рекомендовать т или друге 
признаки и реакщи, которые въ достаточной степени гарантировали бы 
интересы казны. 


Отдзлъ Ш. 


Въ настоящехъ отдфл$ излагаются всЪ т вопросы, которые не могли 
быть, по существу своему, отнесены къ предметамъ двухъ предшествовав- 
шихъ отдфловъ. Къ таковымъ вопросамъ относятся: 1) ходатайства Дирек- 
тора Красноуфимскаго Реальнаго Училища Д. С. С.Н. А. Соковнина; 2) при- 
бавлен!е освобожденнаго отъ акциза спирта къ крфикимъ русскимъ виноград- 
нымъ винамъ; 3) условя приготовленя русекаго коньяка (виноградной 
водки, кизлярки) и торговли имъ; 4) приготовлеше жидкихъ дрожжей 
на пивоваренныхъ заводахъ для продажи; 5) изыскаше способовъ, пре- 
пятествующихъ сниманю бандеролей съ помбщенй, содержащихъ предметы, 
обложенные акцизомъ; 6) усломя, на коихъ могло-бы быть разрфшаемо при- 
готовлене манзовскаго пива въ Приамурской области; 7) приготовлене ук- 
суса изъ матераловъ, содержащихъ крахмалъ и сахаръ, съ примфеью солода 
и дрожжей; 8) докладъ Непрем$ннаго Члена о способахъ учета свеклович- 
наго сока на сахарныхъ заводахъ въ Бельми; 9) измфненшя условй и спо- 
соба обандероленмя папушъ махорки, необходимыя для Закавказскаго Края; 
10) приготовлене и продажа напитка, извфетнаго подъ названемъ „Кавказ- 
ской бузы“; 11) контрольный снарядъ дворянина Щербинскаго для учета 
спичечныхъ фабрикъ и 12) устройство въ МосквВ центральнаго казеннаго 
склада спирта. 


1) Ходатайства Директора Красноуфимскаго Реальнаго Училища 

д. с. с, Н, А, Соковнина объ оказанши содфйствя со стороны Депар- 

тамента Неокладныхъ Сборовъ: а) по примфненю способа Кюизинье для 

переработки картофеля въ мальтозу и 6) по обученю учениковъ Кра- 

сноуфимскаго Реальнаго Училища культивировкВ дрожжевыхь грибковъ 
по способу доктора Гансена, 


Приглашенный Предсфдателемъ въ одно изъ засЪдашй Техническаго К.0- а) Обсуждеше пер- 
митета Директоръ Красноуфимскаго Реальнаго Училища Н. А. Соковнинъ, ВаГо ходатайства 
по первому изъ указанныхъ выше ходатайствъь сообщиль Комитету слЪду- о 
ющее: существующий въ Красноуфимскомъ уфздБ Пермской губ., подъ его, способа Кюизинье 
Н. А. Соковнина, предсЪдательствомъ, Комитеть по улучшеню экономичЧе- для переработки 
скаго состояшя населешя названнаго уЁфзда, неоднократно изыскивалъ мЪры картофеля въ маль- 
къ большему развитю среди крестьянскихъ хозяйствь полевой культуры "037. 
картофеля; но всЪ старая Комитета до сихъ поръ не дали благопрятныхъ 
результатовъ, въ силу, именно, того, что картофель въ ЁКрасноуфимскомъ 


уУЪздЪ положительно не имфеть сбыта; на мЪестБ даже по 2 в. за пудъ 


Бе. ПБ 


картофель не находитъ покупателей; отправка же его на боле отдаленные 
рынки совершенно немыслима. 

Въ виду сего Комитеть Красноуфимскаго у$зда, ознакомившись изъ 
французскихъ журналовъ съ изобр$тешемъ химика Кюизинье, дающимъ воз- 
можность перевода всего крахмала картофеля въ мальтозу, обратилъ на это 
изобрЪтен!е особое свое внимане, какъ на средство получать изъ картофеля 
такой продуктъ, который можеть выдерживать стоимость провоза на отда- 
ленные крупные винокуренные заводы, чрезъ что явилась-бы существенная 
польза, какъ для земледВл!я, такъ и для крупной винокуренной промышлен- 
ности. Если способъ Кюизинье, какъ зам$тиль Н. А. Соковнинъ, дЪйстви 
тельно представляеть все то, что о немъ сообщаютъ иностранные жур- 
налы, то вопросъ, интересуюций Комитетъ Красноуфимскаго у$зда—0о развит 
пос$вовъ картофеля, разр$шается въ вполн$ благопрятномъ смысл, ибо Коми- 
теть Красноуфимскаго уфзда постарался-бы развить среди м$стныхъ кресть- 
янъ производство мальтозы по вышеуказанному способу, такъ какъ она всегда 
найдетъ сбытъ на отдаленныхъ крупныхъ винокуренныхъ заводахъ. Отбро- 
сы-же даннаго производства оставались бы среди крестьянъ и служили бы 
кормомъ для скота и прекраснымъ удобрешемъ для врестьянскихъ полей. 

Не имя достаточныхъ свЪДдфн о самомъ способ$ Кюизинье и о рас- 
пространен!и его заграницею, Комитетъь Красноуфимскаго уфзда и рВшиль 
‘ходатайствовать предъ Департаментомъ Неокладныхъ Сборовь 0 сообщения 
‘ему по сему предмету необходимыхъ указав1й и разъяснений. 

ДалЪе Н. А. Соковнинъ указалъ, что если бы способъ Кюизинье оказался 
дЪйствительно прим$нимымъ для приготовлен1я изъ картофеля мальтозы 
мзетными крестьянами, то Комитеть Красноуфимскаго у$зда весьма охотно 
затратильъ-бы денежныя суммы для того, чтобы развить мальтозное 
производство среди крестьянъ своего, а равно и другихъ у$здовъ,—что 
легко могло бы быть сдфлано при посредств$ учениковъ Красноуфимскаго 
Реальнаго Училища, которые, по окончании ими курса, занимаютъ м$ета 
сельскохозяйственныхъ смотрителей. 

Въ заключенше Н. А. Соковнинъ добавилъ, что, судя по отзыву одного 
печатнаго источника!), близъ Парижа существуетъ винокуренный заводъ, 
который работаетъ изъ одной мальтозы, превращая этоть продуктъ прямо 
въ спиртъ, и что способъ Кюизинье, привилегированный въ РосЧи, скоро 
сдфлается достояшемъ общимъ, такъ какъ срокъ привилеги его истекаеть 
чрезъ годъ. 

Непремфнный Членъ, съ своей стороны, доложилъ Комитету, что обсуж- 
даемое ходатайство Н. А. Соковнина было предварительно уже раземотрЪно 
образованнымъ имъ совЗщанемъ, состоявшимъ изъ нфкоторыхъ членовъ Ко- 
митета и его техниковъ, при чемъ совЗщане это пришло къ тому заключен!ю, 
что мальтоза вообще, какими бы способами она ни была приготовлена, можеть 
имЪть большое значене для пивоварен!я; но для винокуреннаго производства, 
по крайней мЪрЪ въ Росаи, она значения не имЪфетъ, именно потому, что продуктъ 


') Назваше этого источника сообщено пе было. 


ыы бы 


этотъ, благодаря условямъ производства его, на рынкЪ можеть бытъ пред- 
ложенъ по цфнЪ гораздо высшей, чфмъ стоить хлЪбъ, картофель и даже 
выдфланный изъ послфдняго крахмаль, производство котораго значительно 
проще и легче производства мальтозы. Въ виду этого совфщан!е полагало, 
что едва-ли можно разечитывать на сбытъ мальтозы на винокуренные заводы. 

Н$которыми членами Техническаго Комитета было зам чено, что сущность 
способа Кюизинье описана въ книгЪ члена Комитета профессора Н. И. Тавил- 
дарова „Химическая технологя сельскохозяйственныхъ продуктовъ’ 1), гдЪ 
указаны иностранные источники по данному вопросу, откуда Комитетъ Красно- 
уфимскаго Узда и можеть почеринуть требуемыя для него свфдЪшя. ДалЪе, 
тф-же члены Комитета замфтили, что способъ Кюизинье примфняется пре- 
имущественно въ Бельг!и, гдЪ, при посредств$ его, исключительно перера- 
ботывается хансъ. При этомъ ими выражено было, однако, сомнфне въ 
томъ, чтобы приготовлене мальтозы по названному способу достунно было 
крестьянскому населеню, въ виду того, что производство это требуетъ тщатель- 
ной работы, какъ при процесс превращения крахмала, заключающагося въ кар- 
тофел$, въ сахаръ, такъ и при фильтращи готоваго продукта; съ другой стороны 
предохранен!е крахмальной массы отъ окисленя также представляется довольно 
нелегкимъ процессомъ, необходимымъ, однако, при данномъ сиособ%. КромЪ 
того, указывалось, что, работая по способу Кюизинье, необходимо стараться, 
чтобы весь крахмалъ картофеля былъ превращенъ въ сахаръ, а для этого 
опять необходимо совершенство и правильность работъ, каковыя и возможны 
только на большихъ и хорошо устроенныхъ заводахъ; между тфмъ подоб- 
ные заводы не могутъ стоить дешево, а слфдовательно они едва-ли осущест- 
вимы въ крестьянекомъ хозяйетвЪ. Если-же при производетвЪ мальтозы не 
будетъ достигатьея полное превращение всего крахмала въ сахаръ, то поло- 
жительно представляется болфе выгоднымъ переработывать картофель прямо 
на крахмалъ, производство котораго несравненно проще и легче, чБмъ про- 
изводство мальтозы по способу Гюизинье. 

Предефдатель, съ своей стороны, обратилъ внимане на то, что въ цф- 
ляхъ сельскаго хозяйства вполнЪ желательно большое развите культуры 
картофеля и что въ видахъ этого, быть можетъ, гораздо удобнфе и цЪлесо- 
образнЪфе заняться распроетранен!емъ крахмальнаго производства, которое въ 
техническомь отношени болбе примЪфнимо въ крестьянскомъ хозяйств$, 
нежели приготовлене мальтозы. При этомъ, не слБдуетъ, однако, забывать того, 
что винокурен!е изъ крахмала до сихъ поръ развивается весьма слабо 3). 

Въ дальн-фйшихъ своихъ замфчашяхъ ПредеФдатель указывалъ, что 
распространене посфвовъ картофеля среди крестьянскихъ хозяйствъ неодно- 
кратно обращало на себя вниман!е сельскихъ хозяевь; по этому случаю 
мног!е изъ нихъ предпринимали опыты, направленные къ тому, чтобы сдЗ- 


1) Тохъ Г, изд. 1889 г., стр. 219. 

?) Въ пер1од$ 188*/» г.г. опыты винокурен1я изъ крахмала производились на 9 
заводахъ въ пяти губерн!яхъ: Рязанской (3 зав.), Тульской (3 зав.), Орловской (1 зав.) 
Курляндекой (1 зав.) и Тамбовской (1 зав.). Эти опыты подробно описаны въ отчетВ 
Департ. Неоклад. Сборовъ за 1889 г. Ч. 1, стр. 25—28. 


6) Обсуждене вто- 
рого ходатайства 
Н.А. Соковнина— 
10 обученю уче- 
никовъ Ёрасно- 


0 


лать картофель удобнымъ для перевозки и хранен!я; такъ, напримфръ, на 
винокуренномъ заводЪ г. Раевскаго въ Воронежской губ., велись опыты та- 
кимъ образомъ, что картофель сначала промороживалея, затфмъ прессовался 
и потомъ сушился; посл$ этихъ операщй картофель обращался въ состоянге, 
удобное какъ для хранен!я, такъ и для перевозки; но насколько подобный 
картофель прим$нимъ для винокурения— сказать трудно, за неимфнемъ къ. 
тому положительныхъ данныхъ. 

ЗатЪмъ, по словамъ Председателя, существуетъ для той-же цфли пре- 
красный способъ ТгофасВ’а, который по теор1и представляется весьма удоб- 
нымъ, а между тфмъ, насколько извфстно, едва-ли онъ прим$няется на прак- 
тикЪ даже заграницею. 

Къ этому заявленю Н. А. Соковнинъ добавилъ, что во ввфренномъ ему 
Реальномъ УчилищЪ производились опыты сушеня варенаго картофеля, при 
чемъ получились вполн% благопр!ятные результаты. 

Техническй комитетъ, со своей стороны, призналъ, во 1-хъ, что маль- 
тоза имЪетъ важное значеше для пивовареня, но для винокурен1я она 
едва-ли можеть стать необходимымъ продуктомъ въ виду существованя 
другихъ, боле дешевыхъ, винокуренныхъ матераловъ; во 2-хъ, что способъ 
Кюизинье, требуюний извфетныхъ техническихъ приспособлен, какъ-то: 
р%фзальныхъ машинъ, котловъ для варки подъ давлешемъ 1—2 атмосферъ и 
др., & равно правильности и тщательности работъ, едва-ли можеть найти 
примфнен1е среди крестьянскаго васеленя, не обладающаго ни средствами, 
ни достаточными знан1ями; въ 3-хъ, что по существу своему способъ Кюи- 
зинье заслуживаетъ вниманя, такъ какъ посредствомъ его получается нре- 
красный матерлалъ для пивоварен1я, и въ 4-хъ, что въ виду возможности въ 
иныхЪъ отдфльныхъ случаяхъ возникновен1я на практикЪ мальтознаго произ- 
водства, сказанный способъ можеть способствовать развитю культуры кар- 
тофеля, которая дЪйствительно желательна среди крестьянскаго населения. 
Въ заключене Технический Комитетъ положилъ, по собрани необходимыхъ 
сВЪДЪНЯ о способЪ Кюизинье и о примЪнении его заграницей, а также о виноку- 
ренномъ заводф близь Парижа, на который было указано Н. А. Соковнинымъ, 
сообщить эти свфдфюая Комитету по улучшеню экономическаго состояня 
населення Красноуфимскаго у$зда; вмфетЪ съ тБмъ, ВКомитетъ призналъ 
также весьма полезнымъ собрать данныя вообще и о другихъ способахъ 
переработки картофеля, какъ-то: его сушки, прессован1я и т. п. 

Въ томъ же зас$дании Техническаго Комитета, въ которомъ разсматрива- 
лось вышеизложенное ходатайство, Н. А. СоковнинЪъ, по предмету своего втораго 
ходатайства о культурз дрожжевыхъ грибковъ по способу доктора Гансена, со- 
общилъ слфдующее: въ виду предположен!я открыть при Красноуфимскомъ 


уфимскаго Реаль- Реальномъ Училищф практическое обучене винокуреню, имъ, какъ Директо- 


наго Училища 
культивировкЪ 


дрожжевыхъ гриб- 
ковъ по способу 


д-ра Гансена. 


ромъ названнаго училища, было обращено вниман!е на изслфдован1я въ области 
культуры дрожжевыхъ грибковъ, сдЪланныя докторомъ Гансеномъ; при этомъ 

. А. Соковнинъ полагалъ, что, въ виду важности имфть правильно приго- 
товленныя чистыя дрожжи какъ въ пивоварени, такъ и въ винокурени, 
нельзя полагаться только на непосредственныя услуги учениковъ самого Ган- 
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сена, а слЁдуетъ озаботиться подготовленемъ евоихъ людей, способныхъ 
культивировать дрожжи на совершенно опредфленныхъ научныхъ началахъ. 
Въ этихъ видахъ, какъ замфтиль П. А. Соковникъ, онъ считалъ своимъ 
нраветвеннымъ долгомъ предложить уелуги учениковъ ввфреннаго ему Учн- 
лища, разсылаемыхъ повеюду на должности агрономическихъ смотрителей, 
которые могли бы скоро и легко усвоить себЪ веБ микроскопичеекя работы 
и прехы, необходимые при изслБдовамяхъ разновидностей дрожжевыхъ 
грибковъ. 

Основываеь на семъ, Н. А. Соковнинъ обратилея въ Департаментъ Не- 
окладныхъ Сборовъ съ ходатайствомъ о приглашени одного изъ учениковъ 
доктора Гансена въ Росаю, хотя-бы на два мЪеяца,—для ознакомления уче- 
никовъ Краеноуфимскаго Реальнаго Училища съ прехами культивировки 
дрожжевыхъ гриоковъ, или-же объ оказании содЪфйетня къ командировкЪ въ 
Даню къ доктору Гансену учителя вышеупомянутаго Училища, спещалиста 
по энтомологи, который, имфя достаточную подготовку къ работамъ съ ми- 
кроскопомъ, легко могъ-бы усвоить шиемы культуры дрожжей и затЬмъ пере- 
дать ихъ агрономическимъ смотрителямъ, которые уже займутся распроетране- 
немъ культуры дрожжей на винокуренныхъ и пивоваренпыхъ заводахъ. 

Со стороны нЪкоторыхъ членовъ Комитета было указано, что работа 
доктора Гансена по культурБ дрожжей весьма цфнная какъ для науки, такъ 
и для технической промышленности, главнымъ же образомъ для пивоваре- 
ня, при которомъ, дЪйствительно, требуются возможно чистыя дрожжи, отъ 
качества которыхъ зависить вкусъ пива. При винокурени же, хотя дрожжи 
должны быть, по возможности, также хорошя, но въ дрожжахъ высшей 
культуры, каковыми являются дрожжи доктора Гансена, едва-ли предетав- 
ляетея существенная необходимость, такъ какъ при винокуренномъ произ- 
водствЪ задача дрожжей — перевести сахаръ въ спирть—еъ успфхомъ дости- 
гаетея и при дрожжахъ обыкновенныхъ, но, конечно, хорошо приготовленныхъ. 

Относительно самаго способа доктора Гансена ') тфии же членами 
Комитета было выяснено, что культивировка дрожжей но этому способу— работа 
весьма сложная и требующая большихъ, чисто научныхъ, предосторожностей, 
какъ, напримфръ: особаго помЪщения, въ коемъ воздухъ допускается только 
тиательно профильтрованный, и производства работъ въ стеклянныхъ ящи- 
кахъ, въ которые наблюдатель можеть вводить однЪ только руки; затЪмъ вез 
главныя работы при культур$ дрожжей ведутся исключительно подъ микроско- 
ПоМЪ, что, само собою разум5ется, требуетъ достаточной научной подготовки и 
опытности. 

Ве эти обстоятельства, по мнфнию тЪхъ же членовъ Комитета, указыва- 
ютъ, что культура дрожжей по способу Гансена можеть быть производима, 
только на большихъ заводахъ, могущихъ устроить для сей цфли особыя 
лабораторти и имфть спещалиеста, вполнЪ знакомаго съ пр1емами микроско- 
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') Работы доктора Напзеп`а подробно описаны въ «МедЧее]зег {га Саг1зЪегр ]аЪо- 
гаюте (на датскомъ языкЪ) и въ отдёльныхъ выпускахъ издан!я: «Везитё да сот- 
рЁе гепфа 4ез {тауаих Чи ]аБогаёйоте де Саг15Ъега», за 1378—1886 г.г. 
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пическихъ изелЪфлованй;: мелке же заводы выполнить вс$ эти необходимыя 
услов1я, очевидно, не могутъ. 

Далфе было указано, между прочимъ, на то, что русская техническая 
промышленность уже сдЪлала начало по культивировк® дрожжей по способу 
Гансена, а именно, на трехъ большихъ пивоваренныхъ заводахъ: „Калинкин- 
скомъ“ —въ С.-Петербург$, „Бавари“—въ Харьков и „ТГрехгорномъ“— въ 
МосквЪ ведется самостоятельная культура дрожжей по способу доктора Ган- 
сена. Заводы эти, какъ предполагали нЪкоторые члены Комитета, если по- 
слфднй обратится къ нимъ отъ своего имени, допустятъ къ осмотру своихъ 
лабораторй и даже окажутъ содфйстве къ ознакомленю съ процессомъ 
культивировки дрожжей. ВмЪстЪ съ тЪмь было указано на доктора Гейден- 
рейха, живущаго въ С.-Петербург, который по изел$дован!ю низшихъ орга- 
низмовъ занимался у доктора Коха, и в$роятно также можетъ оказать со- 
дЪйстве къ ознакомленю съ микроскопическими наблюденями и премами, 
необходимыми при изучен низшихъ организмовъ \'). 

Основываясь на вышеприведенныхъ указан!яхъ, Техничесый Комитетъ 
призналъ, что нЪзтъ надобности въ настоящее время, по вопросу о культур$ 
чистыхъ дрожжей, приглашать учениковъ оть доктора Гансена или команди- 
ровать къ нему, по крайней мЪрЪ, отъ Департамента Неокладныхъ Сборовъ, 
учителя Красноуфимскаго Реальнаго Училища, какъ о томъ ходатайствовалъь 
Директоръ названнаго училища Н. А. Соковнинъ; признавая же, однако, во 
всякомъ случа, желательнымъ оказать возможное содфйстве Н. А. Соков- 
нину по интересующему его вопросу о культур$ дрожжей, Комитетъ пола- 
галъ, что въ случа прибытя въ Петербургь лицъ, командированныхъ 
Красноуфимекимъ Реальнымъ Училищемъ для изучеюя культуры чистыхъ 
дрожжей по способу Гансена, слфдуеть оказать со стороны Департамента 
Неокладныхъ Сборовъ всякое содфйствье къ полнфйшему ознакомленю этихъ 
лицъ съ означеннымъ вопросомъ во вефхъ его подробностяхъ. 


2) Прибавлен!е освобожденнаго отъ акциза спирта къ крёикимъ 
русскимъ винограднымъ винамъ, 


По указанному предмету ПредеЪдателемъ внесено было на обсуж- 
дене Комитета ходатайство кавказскаго винод$ла, князя Джоржалзе, о 
дозволени прибавлять безакцизный виноградный епиртъ къ кр$фикимъ 
винограднымъ винамъ подобно тому, какъ это разр$шено дфйетвующими 
узаконен1ями для винъ слабыхъ. При этомъ князь Джоржадзе объяенялъ, 
что въ Испании, славящейея своими крЪфикими виноградными винами, высокое 
качество послфднихъ достигается прибавленмемъ къ бродящему винному 
суслу такого количества спирта, которое сразу останавливаетъ брожене 
и препятствуеть окисаню при выдержкЪ винъ даже при высокой темпе- 
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1) Приемы работъ съ Пастеровекою колбою, употребляемою при способ$ Ганеена, 
описаны въ „Методахъ изслфдован1я низшихъ организмовъ“, соч. Гейденрейха, 1835 г. 


ратур»$. Разные сорта винъ, но заявлено князя Джорджадзе, требуютъ до. 
бавления различнаго количества спирта. Такъ, къ портвейнамъ, по перебро- 
жен сусла до 7—5 градусовъ, прибавляютъ алкоголя около 10%; въ ма- 
лагь—суелу почти не даютъ бродить, а тотчасъ задаютъ оть 12 до 15% 
спирта; въ херееф—наоборютъ, даютъ въ началЪ перебродить почти всему 
сахару и потомъ добавляютъ крЪикаго спирта до 18—20%/о и болЪе. 

Произведенные княземъ Джорджадзе опыты приготовленя крБикихъ 
винъ тфуъ же способомъ, какой практикуется въ Иенанши, УбЪфдили его въ 
полной возможности выдфлывать изъ кавказекихь винъ вино, не усту- 
пающее по свонмъ качествамъ и по мягкости вкуса иснанскимъ винамъ. Но 
такой способъ приготовленя куфикихъ винъ, по мнЪню князя Джорджадзе, 
не можеть быть у насъ примЪненъ, такъ какъ наше вино, при услови 
оплаты потребнаго для прибавки къ неху спирта акцизомъ, не въ состояни 
выдержать конкурренщи съ испанскими винами, въ которыя, для оста- 
новки броженя, прибавляется спиртъ, вывозимый изъ Росаи со сложенемъ 
акциза. 

Ири обсуждени изложеннаго ходатайства, членомъ Комитета В. И. 
Андреевымъ были представлены составленные имъ, по порученю Предеф- 
дателя, разечеты о разуЪрЪ ввозной пошлины, причитающейея на ениртъ, 
заключаюнийся въ привозимыхъ къ намъ изъ-за границы крфикихъ винахъ. 
Въ основаше этихъ разечетовь были положены данныя, заиметвованныя 
частью оть петербургской виноторговой фирмы Фейкъ и №0, частью же изъ 
Департамента Таможенныхъ Сборовъ. 

По даннымъ, сообщеннымъь пазванною фирмою, пипа хереса (мадеры, 
портвейна, марсалы) заключаеть въ себЪ 650 бутылокъ и вЪеить 36 пуд.., 
а пошлина на виноградное вино составляетъь 3 руб. 50 коп. зол. съ одного 
пуда брутто = 5 руб. 25 коп. кредит. (принимая 1 руб. зол. == 1 руб. 50 кон. 
кред.), причемь на тару бочекъ полагается 16/0, слфдовательно 40 фун. 
вина брутто = 33» фун. вина нетто. Такимъ образомъ, по первому разечету, 
съ пипы (36 пуд.) вина пошлина = 189 руб. кред., а на бутылку приходится 
18,900 
-— ‚50 = КОЛО 29 коп. кред., т.е. на ведро (16 бут.)—4 руб. 64 коп. кред. 
По даннымъ-же Департамента Таможенныхъ Сборовъ и при среднемъ удЪль- 
номъ вЪеЪ хереса, мадеры, портвейна, мареалы въ 1,5 (слфдовательно, при 
вфеБ одного ведра такого вина въ 30 фун.) на ведро вина нетто прихо- 
дитея пошлины 4 руб. 70 коп. кред. (по пропорщи 33,6 : 5,25 = ЗО: х) или 
на бутылку 29/8 коп. кред. На вино заграничнаго розлива (въ бутылкахъ) 
пошлина = 40 кон. зол. съ бутылки, слфдовательно на ведро (16 бут.) = 6 руб. 
40 коп. зол. или 9 руб. 60 кон. кред. При содержанши въ названныхъ ви- 
нахъ 20% алкоголя (въ среднемъ), на градусъ его приходитея пошлины: 
ВЪ 1-мъ случаЪ (нри ввозБ въ бочкахъ)—231/2 кои. кред., а во 2-мь—(при 
ввозЪ въ бутылкахъ)—48 кои. кред. 

Засимъ, со стороны нфкоторыхъ членовъ Комитета было зам чено, что 
отпускъ безакцизнаго спирта допускается ст. 248 Уст. о пит. сб., изд. 1887 г. 
лишь въ мЪстностяхъ, гдЪ существуеть винод$ле и гдЪ виноградное вино, 
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Прибавлеве са- 
хара къ русско- 
му коньяку и по- 
нижен!е установ- 
ленной для него 
крЪпости. 


гы ВА: = 


по слабости своей, нуждается въ сдабриванши алкоголемъ. На основани по- 
мянутой статьи ходатайство князя Джорджадзе, по ихъ мн$ншю, не можеть 
быть удовлетворено и потребовало бы изданйя новаго закона. Между тфмъ 
едва ли своевременно дфлать нынЪ каюя бы то ни было изм$нешя илн 
дополнен1я къ закону относительно отпуска безакцизнаго спирта для сдаб- 
риванйя русекихъ випоградныхъ винъ, такъ какъ изданный въ 1887 г. за- 
конъ о фруктово-и виноградоводочномъ производств еще не усп$лъ вполнЪ 
привиться и выяснить свое значеше въ дфлЪ русскаго винод$мя. Въ ви- 
дахъ же облегченя конкурренщи крЪфпкихъ русскихъ винъ съ привозными 
изъ-за границы, нЪФкоторые члены Комитета полагали полезнымъ возвысить 
ввозную пошлину на заграничныя кр$фиюя вина съ такимъ разсчетомъ, 
чтобы каждый градусъ алкоголя въ этихъ винахъ, превышающий врЪФпость 
12%/0, оплачивался дополнительною пошлиною 1). Къ этому членомъ Коми- 
тета Н. И. Тавилдаровымъ было заявлено о производившихся въ то время 
(засЪдане Комитета происходило 7-го Мая 1889 г.) подготовительныхъ 
работахъ для Коммифи по пересмотру тарифа въ Департамент$ Мануфак- 
туръ и Торговли, а потому, по его мн$фню, было бы полезно передать 
данный .вопросъ въ помянутую Коммисю. 

'Гехническй Комитетъ, съ своей стороны, полагалъ въ ходатайству 
князя Джорджадзе отказать, вышеупомянутыя же соображен1я объ увеличени 
пошлинъ съ кр$икихъ иностранныхъ винъ препроводить вп Департамент 
Торговли и Мануфактуръ, съ просьбою имфть оныя въ виду при предпола- 
гавшемся пересмотрЪ тарифа. 


3) Услов1я приготовленая русскаго коньяка (виноградной водки, кизлярки) 
и торговли имъ, 


Вопросъ о н$зкоторыхъ усломяхъ приготовлен1я русскаго коньяка и 
торговли имъ въ 1889 г. разсматривалея и обсуждался Техническимъ Коми- 
тетомъ неоднократно. 

Впервые вопросъ этотъ былъ затронуть русскимъ винодЪломъ и вино- 
куреннымъ заводчикомъ г. Сараджевымъ, который въ своемъ прошени по 
данному предмету, обсуждавшемся въ КомитетЪ, указывалъ на стЪенитель- 
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') ЕрВиость 12°/о принята за исходную потому, что п. 8-мъ «Правилъь Мини- 
стерства Финансовъ 25 [юля 1887 г. о безакцизномъ отпуск винограднаго спирта 
для сдабриваня (спиртован1я) винограднаго вина», изданныхъ на основан ст. 26 
Высочайше утвержденныхъ 15 Гюня 1887 г. временвыхъ правилъ о фруктово-и ви- 
ноградоводочномъ производетвЪ (ст. 248 Уст. о пит. сб., изд. 1887 г.) постановлено: 
«Къ сдабриван!ю вивограднымъ спиртомъ допускается лишь такое виноградное вино, 
крВиость котораго, при нормальныхъ качествахъ винограда въ данномъ году, не 
ниже 6°, & въ годы плохаго, по качеству, урожая винограда, къ спиртован!ю до- 
пускается, съ особаго разрёшеня Мипистерства Фивансовъ, и болфе слабое вино; 
количество отпускаемаго безакцизнаго спирта не должно быть боле 6° на каждое 
ведро вина, крфпость же посл дняго, по добавлен!и спирта, не должна превышать 12%». 


ность закона, требующаго, чтобы въ русскомъ коньякЪ, пользующемся льго- 
тами, предоставленными русскимъ винограднымъ водкамъ, не было посторон- 
нихъ примесей и чтобы крфпоеть такого коньяка была не ниже 55%/. По 
заявлению г. Сараджева во всеЪхъ заграничныхъ выешаго сорта коньякахъ 
содержится сахаръ и крфпость ихъ бываетъ весьма часто ниже 55/0; въ виду 
сего г. Сараджевъ и ходатайствовалъ о разрфшени прибавлять къ русскому 
коньяку сахаръ и понизить установленную для него кр$иость. 

При обсуждени изложеннаго вопроса, членомъ Комитета В. Н. Андре- 
евымъ было сообщено, что въ лаборатори Техническаго Комитета были 
произведены анализы заграничныхъ коньяковЪ, пр1обрЪтенныхъ отъ С.-Петер- 
бургекой виноторговой фирмы Фейкъ и К», причемъ получились ел дующие ре- 
зультаты: 

Въ коньякЪ № 1 (бут. 6 руб.), въ коньякЪ № 2 (бут. 3 р.) 
Алкоголя по объему. . . 55,49% ь ы 55,6%/о 
Сахара по ву... . 118, Е ь Е 


Приведенные анализы коньяковъ, а равно и данныя, заиметвованныя 
изъ технической литературы по тому же предмету (по коимъ въ большей 
части изслфдованныхъ коньяковъ оказалось присутетве сахара, а крфиость 
нЪкоторыхъ, самыхъ старыхъ, коньяковъ не превышала 49°), подтверждаютъ 
заявлен1е винодфловъ отйосительно нфкоторой стфенительности существую- 
щихъ правилъ о торговл русскимъ коньякомъ. 

По этому послфднему предмету нфкоторыми членами Комитета было за- 
мБчено, что, вообще, вопросъ о торговлБ русскихъ коньякомъ и виноград- 
ными водкахи требуетъь нфкоторыхъ дополненй и измЪненй, а Унравляюний 
акцизными сборами С.-Петербургской губ., присутетвовавний въ засфдани Ко- 
митета, присовокупилъ, что вопроеъ этотъ подвергнутъ особой разработкЪ во 
ввЪренномъ ему Управлени. Въ виду сего заявленя Председатель полагалъ 
вполнЪ соотвфтетвеннымъ передать вопросъ, возбуждаемый г. Сараджевымъ, 
на разсмотр5не въ С.-Петербургское акцизное Управлене, съ тфмъ, чтобы 
заключение послфдняго было доложено Техническому Комитету. 

Совершенно раздфляя мнфьне Предсфдателя, Техническй Комитетъ 
оставилъ предложенный на его обсужден!е вопросъ открытымъ, до внесен!я 
въ Комитеть доклада Управляющаго акцизными сборами С.-Петербургской 
губерни © результатахъ упомянутой ихъ разработки, какъ по торговл 
русскимъ коньякомъ и виноградными водками вообще, такъ и по вопросамъ, 
возбужденныхъ г. Сараджевымъ. ВмЪстЪ съ тфмъ, Техничесый Комитетъ 
вполнЪ согласился и съ другимъ предложенемъ Предсфдателя относительно 
приглашения въ засфдане Комитета нЪкоторыхъ петербургекихъ торговцевъ 
русскимъ коньякомъ, съ цфлью выслушать ихъ мнфня и желания по выше- 
указанныхъ вопросамъ о русскомъ коньяк$. 

Согласно такому заключеню Комитета, когда на обсуждене онаго была 
внесена „Записка Управляющаго акцизными сборами С.-Петербургской гу- 
берши, Д. А. Миропольскаго, о русекомъ коньякЪ и торговлЪ имъ“, въ засЪдан!е 
Вомитета были приглашены н$которые представители торговли виноградными 
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винами и винограло-водочнаго производства. Въ качеств представителей пер- 
вой, въ засфдани присутствовали: В. Г. Басковъ, В. А. Штритеръ, В. Шитть, 
представитель фирмы Фейкъ Ф. Ф. Фоке и г. Денкеръ, а въ качествЪ пред- 
ставителя виноградо-водочнаго производетва—г. Сараджевъ. 


Въ начал сего засфданя Председатель обратилъ внимане присут- 
ствовавшихъ на то, что вопросъ о поощрении русскаго коньячнаго производ- 
ства имфетъ существенное значен!е для поддержания и развит!я виноградоводоч- 
наго производства въ Росси, въ особенности въ тфхъ мЪфстностяхъ Кавказа 
И Закавказскаго края, гдЪ, благодаря почвеннымъ усломямъ, растетъ вино- 
градъ, не дающий настолько удовлетворительнаго вина, чтобы его можно 
было съ успфхомъ и выгодою выпускать на рынокъ, а также и въ та- 
кихъ мФетностяхъ, которыя, хотя и могли бы производить вино лучшаго ка- 
чества, но по отдаленности отъ рынковъ и по отсутстю удобныхъ путей 
сообщенмя лишены возможности сбывать вино боле или менфе выгодно. 
Между тЪ$мъ получаемое въ такихъ м$стностяхъ вино представляетъ, во вся- 
комъ случаЪ, хороший матералъ для выдфлки того сорта водки, которая на- 
зывается обыкновенно русскимъ коньякомъ. Вмфстф съ тфмъ развите конь- 
ячнаго производства въ Росчи можеть имфть н$фкоторое значеше и для уве- 
личеня казеннаго дохода, такъ какъ съ расширешемъ сбыта виноградной 
водки и съ возвышенемъ ея цфны, благодаря улучшению ея качества, яви- 
лась бы возможность постепенно сравнять виноградный спиртъ, въ отно- 
шен1и обложен!я акцизомъ, со спиртомъ обыкновеннымъ. 


Въ виду довольно большаго спроса на коньякъ, весьма значительное 
количество этого напитка ввозится къ намъ въ настоящее время изъ-за гра- 
ницы, не смотря на то, что при низкомъ курс нашей валюты и при оплатВ 
высокою таможенною пошлиною, заграничный коньякъ обходится весьма дорого. 
Принимая же во внимане, что русская виноградная водка, по своимъ каче- 
ствамъ, довольно близко подходить къ нфкоторымъ сортамъ коньяка, можно 
думать, что она находится нынЪ въ довольно благопрятныхъ услов1яхъ Еон- 
курренщи съ иностранными коньяками. Поэтому Министерство Финансовъ, 
признавая, совм$стно съ Министерствомъ Государственныхъ Имуществъ, же- 
тельнымъ развит!е виноградарства въ Росеи, обратило своевременно вни- 
ман!е и на русское коньячное производство. 


Для облегчения сбыта виноградной водки (русскаго коньяка, кизлярки) 
она, какъ извЪстно, допускается къ продаж безъ оплаты дополнительнымъ 
акцизомъ, установленнымъ для водочныхъ издфлй, къ каковымъ относятся, 
между прочимъ, коньяки, изготовленные на водочныхъ заводахъ. Кром того, 
торговля этой водкой разрфшается въ н$фкоторыхъ случаяхъ изъ оптовыхъ 
складовъ русскаго винограднаго вина, уплачивающихь патентный сборъ въ 
значительно меньшемъ разм$рЪ, ч$мъ ренсковые погреба, гдЪ допущена тор- 
говля водочными издЪл1ями и иностраннымъ коньякомъ. 


Въ видахъ, однако, необходимости, для огражден!я казеннаго интереса, 


посредствомъ устранен!я возможности продажи водочныхъ издфлй подъ ви- 
домъ виноградной водки, установлено, чтобы кр$пость выпускаемой изъ водоч- 
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ныхъ заводовъ подъ названями: „руссый коньякъ, кизлярка’, безъ бандероли, 
виноградной водки была не ниже 55°. 

Въ первое время по установлени сихъ мфропрятй '), они до нфко- 
торой степени способствовали оживленю коньячнаго производства, доказа- 
тельствомъ чего служить, между прочихъ, то, что виноградная водка или 
русеюй коньякъ появилась на рынкахъ столиць и нБкоторыхъ другихъ боль- 
шихъ городовъ, чего прежде не наблюдалось. Велфдъ затфуъ, однако, со 
стороны винопромышленниковъ начались заявления о томъ, что существующ!я 
правила продажи виноградной водки не впиолнЪф отвфчаютъ стремлению пра- 
вительства къ поощрен!ю коньячнаго производства въ Роси, такъ какъ тре- 
боване относительно высокой крЪфиости русскаго коньяка, выпускасуаго съ 
водочныхъ заводовъ, затрудняетъ сбыть этого напитка нотому, что коньякъ 
такой крфпости (557) не удовлетворяеть потребителей по своему грубому 
ВКУСУ. 

Засимъ въ засФдани была заслушана составленная Управляющимъ 
акцизными сборами С.-Петербургекой губерни Д. А. Миропольскимъ обстоя- 
тельная записка „о русскомъ коньяк$ и торговл имъ’, — нижеслЬдующаго 
содержания: 

„Съ издашемъ закона 15 1юня 1857 г., допустившаго продажу вино- 


градной водки (русскаго коньяка, кизлярки) наравнЪ съ очищенныхъ виномъ 1Яющаго 


и освободившаго эту водку при выпускЪ изъ водочныхъ заводовъ оть 0бл0- 
женя дополнительнымъ акцизомъ, виноградная водка начала появляться ВЪ 


Записка Управ- 
акциз- 
ными сборами С.- 
Петербургской гу- 


берни Д.А. Миро- 


С.-ПетербургЬ. Въ минувшемъ 1858 г. на водочный заводъ Штритера посту- польскаго: © рус- 


нило три транспорта такой водки изъ неусовершенствованнаго виноградоводоч- 


скомъ коньякф и 


наго завода братьевъ Измировыхъ, находящагося въ 14 верстахъ отъ г. Киз- ТорговяЪ имЪъ. 


ляра. Въ общей сложности веЪ транспорты заключали въ себЪф нЪеколько болЪе 
8,000 градусовъ крЪностью въ 56,3, 5т,0и 57.1/о. На основан!и опытовъ, произ- 
веденныхъ на заводЪ Штритера, было признано невозможнымъ полученный 
русеюй коньякъ выпускать съ завода въ сыромъ, необработанномъ видЗ, 
такъ какъ онъ имфль специфический запахъ сивушнаго масла и неприятный, 
рфзвй вкусъ. Поэтому, для улучшения коньяка, къ нему пришлось прибавлять 
виноградное вино: мозельвейнъ и токайское, разсыропливая крЪпость коньяка 
до 43 и 455%. Въ такомъ переработанномъ видЪ русск коньякъ быль вы- 
пущенъ съ завода Штритеръ уже какъ водочное излЪле, съ обложеншемъ 
его дополнительнымъ бандерольнымъ сборомъ, но, однако, съ этикетами, уста- 
новленными циркуляромъ г. Министра Финансовъ за № 2125 °). Руссый коньякъ 
обошелся съ доставкою въ С.-Петербургъ по.21 коп. за градусъ. Такъ какъ 
цфнноеть прибавленнаго къ коньяку винограднаго вина въ разсчетъ не прини- 
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') Циркуляромъ Мивистерства Финансовъ 9-го [юля 1887 г., за № 2021. 

*) Въ указанномъ циркуляр, между прочимъ сказано, что «во избЪжаше 
продажи, иодъ видомъ виноградвыхъ водокъ, издфл, подлежащихъ оплат до- 
полнительнымъ акцизомъ, необходимо, чтобы на посудЪ съ виноградными вод- 
ками (русск коньякъ, кизлярка) были этикеты сь означенехъ фирмы и мБсто- 
нахожден!я завода, изъ котораго онф выпущены, и склада илн заведен!я, въ кото- 
ромъ произведенъ розливъ». 


малась при расцфнк$ русскаго коньяка, возмфщаясь уменьшенемъ крЪпости 
въ сдабриваемомъ коньякЪ, то стоимость русскаго коньяка по заводу Штри- 
тера обошлась за ведро: 


а) Стоимость коньяка при покупкЪ. ...... . . 18р. — К. 
6) бандероль (16 бутылокъ) . о... . р 20, 
в) Бутылокъ числомъ 16. ие. о. Та 44} 
и г) пробки, сургучъ, этикеть и проч. по 2'/4 к. на бут. . — „ 36, 
Итого ..... . . 15р. — к. 


„Такимъ образомъ ведро обошлось въ 15 рублей, или бутылка въ 933/4 коп. 
Къ этой расцфнкЪ сл$дуетъь еще прибавить процентъ на затраченный капи- 
талъ, расходъ на посылку артельщиковъ и перевозку въ погреба товара, 
такъ что руссюй коньякъ, выпущенный съ завода Штритера, обошелся оп- 
товому торговцу не менЪе 1 р. 10 коп. за бутылку. Изъ погребовъ коньякъ 
этотъ продается по 1 р. 25 к., т. е. съ барышемъ 15 коп. на бутылку. Весь 
переработанный на завод Штритера коньякъ распред$лили между собою: 
Штритеръ, Шитть и Терменъ, но наибольшую часть пробрфлъ Басковъ. 

„Въ томъ же 1888 году на заводъ Бекманъ и К” поступило два транс- 
порта винограднаго спирта изъ Тодей-Лопушнянскаго виноградоводочнаго 
завода (Бесарабской губ.), въ количеств около 13,000°% и изъ Кишиневскаго 
водочнаго завода Штенберга и В), въ количествЪ до 23,000°, крфпостью 919. 
Спиртъ этоть было признано нужнымъ подвергуть на заводЪ полной переработкЪ 
и таковой, по большей части, поступалъ на приготовлене ликеровъ. Въ видЪ 
русекаго коньяка спиртъ этоть пе выпускался. 

„Торговля въ С.-Петербург натуральнымъ русскимъ коньякомъ, непод- 
вергавшимся никакой переработкВ, сосредоточивается, главнымъ образомъ, 
въ оптовомъ складЪ винограднаго вина Измирова, нынЪ находящагося на 
Большой Конюшенной. Одинъ изъ г.г. Измировыхъ, зав дующий этимъ складомъ, 
объяснилъ (составителю записки), что они выкуриваютъ виноградную водку 
исключительно изъ винограднаго вина, подвергають ее двойной перегонкЪ и 
выдерживають 2—3 года въ дубовыхъ бочкахъ, черезь что водка эта полу- 
чаетъ желтый (коньячный) цвЪфтъ. Въ прошломъ 1888 г. въ екладъ Измирова 
поступило до 1,000 вед., крЪпостью въ 55%, изъ коихъ израсходовано до 
800 вед. ЗатЪмъ недавно ') вновь поступило до 1000 вед., крЪфпостью въ 
56,5%. Виноградная водка стоить Измировымъ на мЪстЪ производства по 
15 коп. градусъ. Въ Нижнемъь Новгород, который является какъ бы переда- 
точнымЪ пунктомъ по торговл виноградной водкой и винограднымъ спир- 
томъ, цфна достигаетъ 17—18 коп. за градусъ, и въ С.-Петербург$ виноград- 
ная водка продается Измировымъ по 21—22 коп., а высший, выдержанный 
сорть—по 25 кои. за градуеъ. Цо словамъ Измирова сбыть русскаго коньяка 
небольшой. Изданный въ ЛнварЪ м$ЪсяцЪ 1859 г. законъ о разр$шени 
ренсковымъ погребамъ С.-Петербурга разливать виноградную водку на первыхъ 
порахъ ибсколько оживилъ торговлю. но ненадолго и сбыть теперь снова 
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') Приводимая зописка разсматривалась въ Лекабруф мЪеяц8 1589 г. 
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уменьшился. Причину этого Изуировъ видитъ въ томъ, что полученная имъ 
ВЪ складЪф водка нЪсколько крика, а потому рЪзка на вкусъ. Разсыропка 
ея дистилированною водою до 50%о и ниже могла бы въ значительной мфу 
улучшить ея качество, удешевить цну и увеличить сбытъ. 

„Г. Измировымъ русскй коньякъ, вмЪеть съ виноградными винами его 
фирмы, былъ представленъ на Парижекую всемрную выставку. Виноградныя 
вина были удостоены серебряной медали; русеюй же коньякъ не былъ даже 
подвергнуть серьезной экспертизЪ, какъ таковой незаслуживаюций. 

„Въ течении 1559 года, въ силу указаннаго выше закона о розливЪ въ 
ренсковыхъ погребахъ С.-Петербурга виноградной водки, многе изъ мфет- 
ныхъ виноторговцевъ, въ видЪ опыта, прюбрфли покупкою русекй коньякъ, 
главныхъ образомъ отъ Измирова, а н$которые изъ Нижняго-Новгорода. 
Фируиа Денкеръ и Ц® кунила отъ Измирова около 100 вед., крфиоестью въ 55", 
по ЦфнЪ 25—30 коп. за градусъ. Цфна эта оказывается нЪеколько выше 
обыкновенной, такъ какъ покупка состоялась при посредствЪ коммистонера. 
Коньякъ этоть оказалея разнаго качества и былъ розлитъ на три сорта: 
коньякъ выеший, цфною за бутылку (в ведра) 1 р. 40 коп., коньякъ самый 
высокй—1 р. 15 коп. и финъ-Шахцань—?2 р. 50 коп. ЦЪны и назвашя за- 
иметвованы изъ прейеъ-куранта фирмы. Сбытъ этого коньяка изъ ренсковыхъ 
погребовъ Денкеръ и В идеть весьма слабо, что, по заявленю Денкера 
{составителю записки), происходить отчасти отъ высокой его цфны, опредЪфляю- 
щейся, въ свою очередь, выешею, сравнительно съ заграничными коньяками, 
крфпостью. Эта же крБиость увеличиваетъь вообще рЁзюкй вкусъ коньлка, 
такъ что употреблене его въ чистомъ видЪ непрлятно. 

„С.-Петербургскй кунпецъ Перетдъ прюбрфлъь двБ полупипы русекаго 
коньяка, по 21 ведру каждая: одну— вЪ склад Измирова, а другую— на Ниже- 
городской ярмаркЪ, по цфнЪ 20—27 кон. за градусъ. По разлити, коньякъ 
этоть изъ погребовъ Перетцъ продается отъ 1 р. 25 к. до 1 р. 50 коп. за 
бутылку (Ив ведра). Сиросъ на русемй коньякъ незначительный, что, по 
мнн!ю ЦПеретцъ, зависить оть непрлятнаго его вкуса и высокой кр$пости. 

`° „Администращя склада виноградныхъ винъ Шиттъ заявила (составителю 
записки), что въ минувшемть (1858) году ею былъ выписанъ руссюй коньякъ, но 
въ настоящее время бол\е не получается. Опытъ оказался неудачнымъ и русский 
коньякъ не можеть конкуррировать съ заграничнымь коньякомъ одной и той- 
же съ нимъ стоимости. Руссюй коньякъ въ продажу идетъ слабо. 

„Независимо отъ вышеизложенныхъ данныхъ, администращя водочнаго 
завода Бр. Елиефевыхъ, которой было предложено (Управляющимъ акциз- 
ными сборами С.-Цетербургекой губ.) высказаться но поводу русскаго коньяка 
и вообще торговли коньякомъ, объяснила, что заграничный коньякъ посту- 
паетъ на заводъ крфиостью оть 55 до 58%. Стоимость его опредЪляется 
степенью выдержанности, причемъ крфпость не играетъ особенной роли и 
зъ разечеть при покупЕЗ не принимается. Стоимость 'Лв вед. съ про- 
возомъ и пошлиною обходится, смотря по сорту, отъ 3 до 8 руб. Посту- 
паюний на заводъ заграничный коньякъ высокихъ сортовъ почти не подвер- 
гастея никакой переработкЪ, но иногда выдерживается по н%фекольку лЪтЪ 


2.00. :—= 


причемь продажная цфна 'Лс ведра такого коньяка достигаетъь 10 и 12 руб. 
Средне и низиие сорта коньяка подвергаются обработк$ очищеннымъ спир- 
томъ въ 40 и 44%, безъь прибавлешя какихъ либо постороннихъ примесей, 
а кр$фпость доводится до 45—48/0, смотря по сорту выпускаемаго въ про- 
дажу коньяка. Переработанный такимъ способомъ заграничный коньякъ бы- 
ваетъ различныхъ цфнъ, начиная съ 1 руб. 50 коп. за Ив ведра. Относи- 
тельно русскаго коньяка заводомъ Бр. Елисфевыхъ выражено мнфн!е, что 
кизлярка въ томъ видЪ, въ какомъ она обращается въ продаж, ниже, по 
своему достоинству, заграничнаго коньяка одной и той-же стоимости. При- 
чина этого кроется въ полной ея невыде| жанности и высокой крЪпости. Все 
это придаеть ей „грубый“, по выражен!ю завода, вкусъ. Наконець кизлярка, 
отличается особымъ ароматомъ, мало напоминающимъ ароматъ заграничнаго 
коньяка. Кизлярка, выдержанная лфтъ 10-ть, могла бы подойти, по своему 
качеству, подъ сортъ заграничнаго коньяка, продаваемаго по 2 р. 50 коп. 
за (Ле ведра. 

„Администращя водочнаго завода „Больманъ“, производящая операции 
съ заграничнымъ коньякомъ, находитъ, что на доброкачественность кизлярки 
вляють почвенныя условя, при которыхъ произрастаетъ мЪстный виноградъ, 
а также его сорть. Если кизлярка будетъ обращаться въ продаж крф- 
поетью въ 405/о, то она можеть конкуррировать съ низшими сортами загра- 
ничнаго коньяка, цфною въ 80 коп., 1 руб. и 1р. 20 в. за бутылку. Въ отноше- 
ни переработки заграничнаго коньяка заводъ „Больманъ“ сообщилъ слЪдующ!я 
данныя: заграничный коньякъ обходится заводу, съ провозомъ и пошлиною, 
ВЪ 48 руб. ведро, крфпостью въ 52 — 56%; коньякъ сдабривается только 
очищеннымъ виномъ, причемъ, на бутылку коньяка, напримфръ, кр$фпостью 
ВЪ 42%, при продажной цфн$ въ 1 р. 50 к. за 'Лз ведра, входитъ загра- 
ничнаго коньяка на 90 к., спирту на 28 коп., затЪмъ присоединяются рас- 
ходы: на бутылку, бандероль, пробки, этикеть и проч., что, вмфетВ съ при- 
былью, составить всего 32 коп. Въ такомъ коньякф будетъь заграничнаго 
коньяка !/з и очищеннаго спирта */з. 

„ВсЪ изложенныя данныя по переработкЪ и торговл виноградной вод- 
кой (руссый коньякъ, кизлярка) приводятъ къ тому заключеню, что полу- 
чавшаяся до сего времени виноградная водка недостаточно обрабатывается 
на виноградо-водочныхъ заводахъ и содержитъ значительное количество си- 
вушнаго масла. Водка эта вовсе не выдерживается и, за малымъ исключе- 
н1емъ, почти непосредственно за выдЪлкой, поступаеть въ продажу. ИмЪя 
кр$пость въ 55—56%/, виноградная водка, при сравнительно высшей крЪпости 
противъ низшихъ сортовъ заграничныхъ коньяковъ, не можеть съ ними 
конкуррировать въ цфнЪ и доброкачественности. Она, вообще, рфзка и, какъ 
охарактеризовала ее администраця водочнаго завода Бр. Елисфевыхъ, „груба“ 
на вкусъ, имфеть свой собственный ароматъ, мало напоминающий ароматъ 
заграничныхъ коньяковъ. ВсЪ эти условя, вм$стВ взятыя, привели къ тому, 
что виноградная водка имфетъ весьма малый сбытъ, виноторговцы неохотно 
ее прюобрЪтаютъ и среди потребителей она не пользуется хорошею репута- 
щею. Между тфмъ наше законодательство по торговл виноградною водкою 
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поставило ее въ такмя условя, которыя могли бы, при иной ея обработкф,. 
вызвать на нее спросъ. Такъ, ст. 380 Уст. о пит. ©б., (изд. 1887 г.) раз-. 
р$5шаетъь продажу виноградной водки наравнЪ съ очищеннымъ виномъ и 
сширтомъ, а примфчане къ ст. 317 Уст. освобождаетъ эту водку оть обло- 
женя дополнительнымъ акцизомъ, причемъ, однако, выпускъ виноградной. 
водки изъ водочныхъ заводовъ безъ обложения бандеролями нЪфеколько обу-- 
словленъ крфпостью, которая не можетъ быть ниже 55/0. Затмъ торговля 
виноградной водкой, по циркуляру г. Министра Финансовъ 9-го [юля 1887 г. 
за № 2021, допущена на Нижегородской ярмаркЪ изъ оптовыхЪъ склаловъ 
русскаго винограднаго вина, обложенныхъ меньшимъ патентнымъ сборомъ. 
противъ складовъ обыкновеннаго вина и спирта, съ ограниченемъ лишь 
отпусковъ количествами не менфе одного ведра. Нраво это распространено и 
на два оптовыхъ склада русскихъ виноградныхъ винъ въ С.-Петербург$: 
Измирова и Зауербрей. Наконець, закономъ 21 Января 1889 года ренсковымъ 
погребамъ С.-Петербурга предоставлено право розлива виноградной водки. 

„Обращаясь за симъ къ тому ходатайству, которое заявлено со стороны г. 
Сараджева относительно пониженшя обязательной крЪиости виноградной 
водки и допущеня добавленя въ нее сахара, составитель записки находитъ, 
что съ виноградо-водочныхъ заводовъ виноградная водка можетъ выпускаться 
произвольной крфпости, какъ и хлфбное вино, къ которому она приравнена, 
съ соблюденемъ лишь требоваюй 365 ст. Уст. о пит. сб. (изд. 1887 г.) 1), 
т. е. не ниже 40’. Равнымъ образомъ, водка эта можетъ быть разсыропли- 
ваема, соотвфтетвенно требованю покупателей, и въ оптовыхъ складахъ, не 
исключая складовъ русскаго винограднаго вина, получившихъ право на тор- 
говлю этой водкой. Слфдовательно, ходатайствуя о понижени кр$фиости для 
русской виноградной водки, Сарадялевъ разумфетъ исключительно водочные 
заводы, изъ которыхъ виноградная водка можеть быть выпускаема не 
ниже 55/0. При установлении такого правила имЪлось въ виду хотя нЪ- 
сколько обусловить выпускъ виноградной водки изъ такихъ заводовъ, гдз 
она освобождена отъ обложеня дополнительнымъ бандерольнымъ сборомъ. 
ТЪмъ не мен$е, не смотря на это, указанное ходатайство нельзя не признать, 
въ извфетной ифрЪ, уважительнымъ. ВеЪ собранныя данныя по торговл ви- 
ноградной водкой и вс приведенныя выше заявленя заводчиковъ и тор- 
говцевъ ясно указываютъ, что установленная минимальная кр$пость въ 55/0 
при выпускВ изъ водочныхь заводовъ виноградной водки вообще высока, 
влляетъ на продажную цфну этой водки, д$лаетъ ее дороже заграничныхъ 
коньяковъ одинаковаго съ нею достоинства и этимъ путемъ можеть препят- 
ствовать ея сбыту. Крфпость заграничныхь коньяковъ низшихъ сортовъ ко- 
леблетсея около 45% и, примфняясь къ этому и беря въ соображеше при- 
вычки потребителей, слВдовало бы и для виноградной водки, выпускаемой 
съ водочныхъ заводовъ, опредЪлить крфпость не ниже 45/0. 


1) Ст. 365 сего Устава гласитъ: «Вино и спиртъ, при хранеши въ заводскихъ 
подвалахъ, оптовыхъ склалахъ и мЁстахъ раздробительной торговли, а также при про-. 
дажф изъ означенныхъ м$5етъ, должны имВть кр$пость не ниже сорока градусовъ по. 
спиртомБру Тразлеса, али по металлическому спиртомБру». 
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„НЪсколько въ иномъ вид (по мн%н!ю составителя записки) представ- 
ляется ходатайство Сараджева относительно добавления въ виноградную 
водку сахара. Такое добавлене, само собою разумФется, не можеть быть 
допущено ни въ виноградоводочныхъ заводахъ, ни въ оптовыхъ складахъ, 
ни тфмъ менфе въ м$фетахъ торговли виномъ, такъ какъ виноградная 
водка по ст. 380 Уст. о пит. сб. (изд. 1887 г.) приравнена къ обыкновен- 
ному вину и спирту, въ которые, какъ въ напитки, не дозволяется 
дЪлать никакихъ примфсей вн водочныхъ заводовъ. Такимъ образомъ, 
добавлене сахара въ виноградную водку могло бы быть допущено лишь 
на водочныхъь заводахъ, но въ Такомъ случа пришлось-бы эту водку 
сопричислить къ водочнымъ издфллямъ и обложить ее бандерольнымъ с6бо- 
ромъ. Очевидно, Сараджевъ въ своемъ ходат‘йствЪ домогается не этого, — 
на такое дЪйстые, какъ разр5шаемое нын$ дЪйствующихъ закономъ, ему 
не было и надобности испрашивать особаго разрфшеня. Онъ желаетъ въ 
одно и тоже время и не платить бандерольнаго сбора, и подвергать вино- 
градную водку переработк$. Хотя въ заграничныхъ коньякахъ дЪйствительно 
находится сахаръ, но присутстые его весьма незначительно, всего около 1% 
по вЪеу; поэтому заграничный коньякъ и обложенъ дополнительнымъ банде- 
рольнымъ сборомъ. Затфмъ ни фирма Бр. Елисфевыхъ, ни друг!я лица, про- 
изводящ1я операщи по торговл заграничнымъ коньякомъ, какъ видно изъ 
изложенныхъ выше свёлЪшй, въ переработываемый ими коньякъ сахара не 
прибавляютъ. Вся ихъ операшя ограничивается большею или меньшею раз- 
сыропкою заграничнаго коньяка очищеннымъ виномъ. Сараджевь же пра- 
вильную обработку виноградной водки какъ бы желаеть замфнить болфе 
прост$йшимъ способомъ —производствомъ подм$сей. 

„Такой путь, какой избралъ Сараджевъ, едва-ли можетъ привести къ 
желаемымъ послЪдетиямъ— къ упорядочению выработки виноградной водки. 
А между тБмъ весь вопросъ сводится къ тому, чтобы виноградная водка вы- 
куривалась надлежащимъ образомъ, выдерживалась бы бол$е или менфе про- 
должительное время и уже затЁмъ, въ такомъ вид, поступала въ продажу. 
При этихъ условяхъ виноградная водка легко вынесла бы небольшой бан- 
дерольный еборъ въ 1 руб. 20 к., упадаюцай на ведро. Испрашиваемая 
мфра прибавлен!я въ виноградную водку сахара можетъ, пожалуй, временно 
содфйствовать ея сбыту, но не въ состоянии улучшить д$ла въ своемъ осно- 
ванти, будетъ способствовать фальсификащя въ разныхъ видахъ и формахъ 
и не создасть ей прочной торговой репутащи, безъ которой невозможно 
правильное ведение дфла. 

„Если-бы, однако, при всемъ томъ, было признано нужнымъ, въ виду 
присутств1я сахара во всфхъ заграничныхъ коньякахъ, допустить примфсь 
сахара и къ виноградной водкЪ, ихущей въ продажу подъ назвашемъ рус- 
скаго коньяка, не облагая ее бандерольнымъ сборомъ, — то, по мнфню 
составителя записки операщю эту сл$довало бы дозволить лишь на водоч- 
ныхъ заводахъ, какъ имфющихъ право выработки издЪлй и находящихся 
подъ постояннымъ контролемъ Акцизнаго Управлен1я. ЗатЪмъ, сл$дуеть 
опредЪлить выспий допускаемый процентъь примфеи сахара, имЪя въ виду, 
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чтобы онъ существенно не вмялъ на удфльный вБеъ водки и не прецпятетво- 
валъ бы опредфленю ея крфпости. 

„Уто-же касастея до отмфченнаго выше ходатайства Измирова о раз- 
р$шен!и производить въ принадлежащемъ ему оптовомъ. склад винограднаго 
вина разсыропку виноградной водки до 50% и ниже, то въ виду 350 ст. Уст. 
о пит. сб. (изд. 1557 г.), разршающей торговлю виноградной водкой наравнЪ 
съ очищеннымъ виномъ, ходатайство это уже удовлетворено и въ этомъ 
смысл$ Акцизнымъ Управленемъ дано соотвЪтетвующее разр$шене. 

„Независимо оть возбужденныхъ Сараджевымъ выше указанныхъ во- 
просовъ въ отношен!и русекаго коньяка,—по порученю Департамента Нео- 
кладныхъ Сборовъ были нредставлены соображен1я о розливЪ въ ренско- 
выхъ погребахъ С.-Петербурга, а равно храненши и продаж виноградной 
водки. Исходя изъ того мнфн1я, оенованнаго на заявлени нетербургскихъ водоч- 
ныхъ заводчиковъ и виноторговцевъ, что руссый коньякъ въ томъ видЗ, въ ка- 
комъ онъ получается въ настоящее время (1859 г.) въ С.-ПетербургЪ, представ- 
ляеть собою продуктъ, требующий, въ большинетвЪ случаевъ, искусственнаго 
улучшени и обработки, Управляющий акцизными сборами С.-Петербургской 
губ. находитъ полезнымъ, на первыхъ порахъ, въ вид опыта, обставить дЪло 
розлива виноградной водки въ ренсковыхъ погребахъ н$которыми правилами. 
МЪры эти необходимы въ интересахъ какъ казны, такъ и въ огражденге по- 
требителей, такъ вацъ съ нфкоторою вфроятностю можно допустить, что вино- 
торговцы, при условии безконтрольнаго розлива виноградной водки и прн отеут- 
сти спроса на нее въ натуральномъ видф, неизоБжною силою вещей будутъ 
вовлечены въ фабрикащю, подбавленемъ въ нее винограднаго вина, эссенцй 
и проч., т. е. употребять вс$ тв премы, которые уже съ такимь успЪхомъ 
примфняются въ отношении фабрикащи, такъ называемыхъ, испанскихЪ винъ, 
Въ видахъ устраненя такихъ нежелательныхъ нослфдетьй, слБдовало-бы 
постановить общихъ и основнымъ правиломъ, что виноградная водка, посту- 
пающая въ ренсковые погреба С.-Петербурга изъ виноградоводочныхъ заво- 
довъ, волочныхъ заводовъ и оптовыхъ складовъ, не можетъ быть видоизм$- 
няема ни въ отношени кр$иости, ни цвЪта, ни вкуса. ЗатЬмъ, не стфеняя 
самаго розлива, слЪдовало бы тмъ не менЪе обязать содержателей ренсковыхъ. 
погребовъ увфдомлять мЪетное окружное акцизное управлене о днЪ, въ кото- 
рый предполагается производить розливъ, и о количеств нодлежащей розливу 
виноградной водки. Засимъ, въ какой мЪфр$ будеть необходимо присутетв!е 
акцизнаго надзора при подобныхъ розливахъ—это вопросъ, который можетъ 
разрфшить только практика. Требоване циркуляра Г. Министра Финансовъ 
отъ 6 Сентября 1888 г. за № 2125, относительно накладки этикетовъ на по- 
суду съ русскимъ коньякомъ, должно оставаться въ сил“. 

По прочтеми изложенной записки, Предсфдатель, приступая къ обсуж- 
дению поетавленныхъ выше вопросовъ, обратился къ присутетвовавшимъь въ 
засфдани предетавителямъ винопромышленности и виноградоводочнаго произ- 
водетва съ предложенемъ сообщить Комитету свои соображения по вопросу 
о выдЬлкВ русскаго коньяка и о торговл имъ и указать дальнбйиия м$ро- 
прят!я, кая, по ихъ мнбию, были бы необходимы для развития коньячнаго 
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производства и успфшной торговли вообще русской виноградной водкой. Изъ 
послфдовавшаго засимъ обуфна мыслей г.г. представителей винопромышлен- 
ности, изъ едфланныхъ ими заявленй, а также изъ разъясненй Предс$- 
дателя и членовъ Комитета выяснилось, что для успфшнаго расиростране- 
ня русскаго коньяка необходимо обязательную наименьшую кр$пость въ 55°/0, 
установленную Циркуляромъ Министра Финансовъ 9-го поля 1887 г., за № 2021 
для выпускаемой съ водочныхЪъ заводовъ, безъ оплаты дополнительнымъ акци- 
зомъ, виноградной водки, понизить до 455/0. Вм$ет$ съ тфмъ н%®которыми изъ 
представителей винопромышленности было высказано мнфн!е, что для поддер- 
жан!я собственно коньячнаго производства слЗдовало-бы установить н%Ъкото- 
рое различе въ кр$фпости между русскимъ коньякомъ и виноградной водкой, 
причемъ какъ наименьшую крЪпость для перваго можно было бы принять 
45%/о, а для второй — 40/0. Мн$ве это ветр$тило, однако, возражене какъ 
со стороны другихъ представителей винопромышленности, такъ и со стороны 
н$которыхъ членовъ Комитета, которые полагали. что, во-первыхъ, крфипость 
сама по себф не можеть служить отличительнымъь признакомъ коньяка отъ 
виноградной водки, ибо весьма часто оба эти напитка могутъ быть совершенно 
одинаковой кр$пости, и можетъ быть коньякъ, съ полнымъ правомъ носящий 
это назван!е, крзпостью нЪеколько ниже 45°/о; во-вторыхъ, едва-ли возможно 
установить каве-либо друге признаки, по которымъ было-бы удобно, въ 
каждомъ данномъ случа, отличать коньякъ отъ виноградной водки, при 
установлени каковыхъ признаковъ только и можно было бы отличать 
между собою оба напитка и по крФпости. Наконецъ, едва-ли успЪшному 
распространен!ю русскаго коньяка можеть способствовать высшая крЪФпость 
его; наибольшее въ этомъ отношени значен1е будетъ имфть, безъ сомнЪния, 
улучшен!е качества коньяка, причемъ вкусъ потребителей дастъ надлежащую 
оцфнку напитку, предлагаемому въ продажЪ подъ назвашемъ русскаго коньяка 
и отличить его отъ виноградной водки. Относительно прибавки къ коньяку 
нфкотораго количества сахара было указано, что во Франщи для придан!я 
мягкости вкусу коньяковъ постоянно практикуется прибавка къ нимъ сахара !) 
и засимъ признана необходимость допущен1я прибавки сахара къ русскимъ 
коньякамъ. При этомъ возникъ вопросъ, въ какой моментъ производства и 
при какихъ усломяхъ могла бы быть допущена такая прибавка. Такъ какъ 
по дфйствующему закону присутстве въ спиртныхъ напиткахъ постороннихъ 
примфсей является отличительнымъ признакомъ водочныхъ издЪлй, то раз- 
р$шене прибавлять сахаръ къ коньяку на всЪхъ водочныхъ заводахъ или 
въ мЬстахъ продажи питей могло-бы повести къ затрудненю для наблюде- 
н1я за исполненемъ постановлен!я о водочномъ производств и къ злоупо- 
требленлямъ по сему производству. Въ виду сего было признано возможнымъ 
допустить сказанную прибавку сахара, въ извфстномъ количеств, къ коньяку 
на мЪетахъ производства русскаго коньяка, т. е. на виноградоводочныхъ заво- 


1) По изелБдованямъ члена Комитета В.Н. Андреева надъ иностранными конья- 


ками, находящимися въ продажЪ въ С.-Петербург, оказалось, что они содержатъ около 
1'/ сахара. 
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дахъ и на тфхъ водочныхъ заводахъ, которые получать на то особое раз- 
рфшене отъ Министра Финансовъ; что касается допустимаго для прибавки 
БЪ коньяку количества сахара, а равно и условй, соблюдене коихъ будетъ 
признано при этомъ необходимымъ, въ вилахъ ограждения интересовъ казны, 
то опредфлене того и другаго могло-бы быть предоставлено Министру Фи- 
нансовъ. 

Засихъ нфкоторыхи представителями винопромышленности были воз- 
буждены вопросы: 1) съ соблюденемъ какихъ уеловЙ можеть быть допус- 
каемъ розливъ виноградной водки въ ренсковыхъ погребахъ, и 2) дозволяется- 
ли въ ренсковыхъ погребахъ переливать, въ елучаЪ надобности, виноградную 
водку изъ однихъ бочекъ въ друмя и въ томъ числЪ въ бочки изъ-Подъ 
иностраннаго коньяка, а равно фильтровать виноградную водку. 

Относительно этихъ вопросовъ было высказано мнфне, что такихъ пра- 
вилЪ для розлива виноградной водки въ ренсковыхъ погребахъ не представ- 
ляется необходимымъ устанавливать и что дЪйствующими узаконенями не 
возбраняется ни переливать виноградную водку изъ однихъ бочекъ въ дру- 
гя, ни фильтровать таковую. ВмЪфетЪ съ тфмъ, въ виду сдЪланнаго нЪкото- 
рыми членаяи Комитета замЪчаня о томъ, что было бы полезно требовать 
оть ренсковыхъ погребовъ свосвременнаго сообщения акцизному надзору о 
времени предетоящаго розлива виноградной водки, присутствовавшие въ за- 
сЪдани винопромышленники высказали, что они, съ своей стороны, призна- 
ють эту мфру для себя не только не обременительною, но даже полезною, 
въ смыелЪ огражденя правильности производства розлива мелкими, мало 
надежными заведенями. 

Далфе г. Сараджевъ, указавъ на необходимость при разсыропк$ вино- 
граднаго спирта, для приготовленя коньяка, употреблять мягкую воду, на- 
примфръ, дождевую, которая легко подвергается порчЪ при продолжитель- 
номъ хранеши ея безъ ирибавки спирта, возбудиль вопросъ о разрфиени 
имЪть на виноградоводочныхъ заводахъ запасы таковой воды съ содезжанемъ 
въ ней отъ 10 до 12%/ епирта. Цо этому поводу было высказано, что такъ 
какъ Министру Финанеовь дЪфйствующими постановленями о пит. сборЪ 
(прим. 4 къ ст. 365 Уст. о пит. еб., изд. 1587г.) предоставлено опредфлять 
условя храненя низкопробнаго спирта въ м$етахъ очистки спирта, то, при- 
мфняясь КЪ этому узаконентю, возможно было-бы допустить хранене дожде- 
вой воды съ небольшою примфеью спирта и на коньячныхь заводахъ. 

Наконецъ, по возбужденному однимъ изъ членовь Комитета вопросу о 
томъ, не представляетея ли надобности, вь видахъ поддержаня коньячнаго 
производства, принять мБры по отношеню къ ограниченю распространеня 
искусственныхЪ эссенщй, которыя, быть можетъ, являются конкуррентомъ 
коньяку, присутетвовавпие представители винопромышленноети заявили, что, 
по ихъ инфн!ю, нЪтъ оспован1я опасаться конкурренщи названныхъ эссеншй, 
если только будутъ приведены въ исиолнене вышеуказанныя мЪры, облег- 
чающя обращене на рынкахъ русекаго натуральнаго коньяка. 

Веф вышеизложенныя, вамфченныя представителями винопромышлен- 


Условя розлива 
виноградной вод- 
ки въ ревсковыхъ 
погребахъ. 


Лальнфийшее об- 


ности, предположеня. а равно и замБчан1я, сдЪланныя членами Комитета, суждене вопроса: 


объ условяхъ при- 
готовленя — рус- 
скаго коньяка ино 
торговл$ имъ. 
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Техническй Комитеть призналь имфющими значене для разъяснешя пред- 
ложеннаго на обсужден1е Комитета вопроса о н®которыхъ усломяхъ при- 
готовленя русскаго коньяка и о торговл имъ и положиль подвергнуть эти 
предположен1я и вопросы обсужден!ю въ особомъ засфдани Комитета. 

Въ этомъ засЖдани, состоявшемся спустя лишь нЪеколько дней послЪ 
предшествовавшаго (въ началЪ Декабря), Предс$датель по вопросу—справед- 
ливо-ли и представляется-ли надобность принимать как1я-либо особыя по- 
ощрительныя мфры къ развитю производства и распространен!ю торговли 
водокъ, выкуриваемыхъ на окраинахъ Имцерши изъ остатковъ винодфля— 
седфлалъ разъяснене въ томъ смыслЪ, что обложен!е фруктово-винограднаго 
спирта низшимъ акцизомъ противъ спирта хлфбнаго составляеть м$ру вре- 
менную, такъ какъ при настоящей недоброкачественности виноградной водки 
она не могла бы вынести высокаго обложен1я, которое повело-бы къ упадку 
виноградарства, въ особенности въ такихъ мЪетностяхъ, гд$ виноградъ мало 
пригоденъ для выдфлки вина. Посему, всЪ стремлен!я Министерства Фи- 
нансовъ въ семъ отношен!и въ настоящее время направлены къ тому, что- 
бы путемъ временныхъ льготь и поощренй вызвать производство добро- 
качественной виноградной водки или коньяка, которые по своей высокой 
ЦЪнности могли бы несомн$нно вынести обложен1е наравн$ съ хлфбнымъ спир- 
томъ, и тогда въ сохранен!и пониженнаго акциза для винограднаго спирта 
не было бы боле надобности. 

До 1857 г. виноградный спирть выдфлывался только самаго низшаго 
качества и не распространялся за пред$лами Кавказа, гдЪ производство 
его, благодаря пониженному акцизу, весьма вредно отражалось на произ- 
водствЪ хлЪбнаго вина. 

Такое положене вызвало рядъ новыхъ поошрительныхъ мЪръ, а именно: 
1) разр$шен!е продажи виноградной водки извЗстной кр$ипости (не ниже 55°/0) 
водочнымъ заводчикамъ безъ дополнительнаго налога; 2) разр$фшене продажи 
сказанной водки на Нижегородской ярмарЕ$ изъ оптовыхъ складовъ рус- 
скихъ виноградныхъ винъ и 3) разрЪшене розлива той же водки въ рен- 
сковыхъ погребахъ С.-Петербурга. Совокупность такихъ поощрительныхъ 
мфръ привела къ тому, что еще въ 1887 г. цфна градуса виноградной водки 
на Нижегородской ярмаркВ была оть 15 до 20 коп., а въ С.-Петербург%, 
по даннымъ вышеприведенной записки Управляющаго акцизными сборами 
С.-Петербургекой губерни, цфна выдержанной виноградной водки дошла до 
ЗО коп. за градусъ. 

Гакимъ образомъ, по мн5н1ю Преде$дателя, предположеня, руководившия 
Министерствомъ Финансовъ при даровани льготъ виноградно-водочному произ- 
водетву, начинаютъ уже оправдываться на дЪлЪ, но тфмъ не менфе цфль 
распространен1я доброкачественной выдержанной виноградной водки еще 
далеко не достигнута и представляется необходимымъ, не останавливаясь 
на полпути, довести дфло до конца. 

На основан!и сего и принимая во внимане пожелан1я, высказанныя 
производителями и торговцами виноградной водки, Преде$датель предложилъ 
на обсуждеше Комитета слдующие четыре главнфйшихъ, по его мифню, 
вопроса: 
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а) Олфдуетъ ли понизить обязательную наименьшую крфпость въ 560/0, уста- 
новленную для виноградной водки, выпускаемой съ водочныхъ заводовъ безъ до- 
полнительнаго налога? 


При обсужден!и этого вопроса было высказано елБдующее соображение: 
сохраневе установленной крфпости (55°/0) виноградной водки, при продажЪ 
ея водочными заводчиками, можетъ существенно препятствовать распростра- 
нен!ю этой водки, не представляя въ то же время никакихъ гарант й для 
интересовъ казны. Виноградная водка такой крЪиоети, какъ видно изъ дан- 
ныхъ, собранныхъ Управляющимъ акцизными сборами С.-Петербургекой губер- 
ни, имЪетъ неирятный и грубый вкусъ, который дФфлаетъ ее мало пригодною- 
для непосредетвеннаго употребленя въ качеств напитка. Въ виду сего, 
нфкоторые члены Комитета находили необходимымъ понизить установленую 
нынЪф крЪфпость до 45/0, каковая, по мнфню сихъ членовъ, была бы доста- 
точна для гарантии въ томъ, что выпускаемая съ водочныхъ заводовъ вино- 
градная водка не есть водочное издфле. Меньшинство же членовъ Коми- 
тета имЪло въ виду, съ одной стороны, что предоставлене права водочнымъ 
заводчикамъ продавать безъ дополнительнаго налога виноградную водку съ 
пониженною противъ существующей (55°/0) крЪноестью не вызоветъ сбыта доб- 
рокачественной водки, ибо трудно предположить, чтобы водочные заводчики 
стали продавать дфиствительно виноградную водку, а не фабрикаты своего 
издф.ия, а съ другой—что установлене крЪиости въ 45°/о не имфетъ пика- 
кихъ тТвердыхъ основанй; посему меньшинетво полагало сохранить уста- 
новленную нынЪ крЪиость для виноградной водки, выпускаелой съ водоч- 
ныхъ заводовъ безъ оплаты дополнительнымъ налогомъ. 

Техничесый Комитетъ, съ своей стороны, принявъ во вниман!е, что 
приглашенные въ засЪдане Комитета производители и торговцы виноград- 
ной водки единогласно высказались за понижене крЪфпости водки, выпу- 
скаемой съ водочныхъ заводовъ, до 45/ и въ видахъ сколь возможно боль- 
шаго раснространеня означенной водки между потребителями, призналъ 
необходимымъ разрЬшить выпускъ съ водочныхъ заводовъ, безъ оплаты до- 
полнительныхъ налогомъ, виноградной водки крЪпостью не ниже 45°/0. 


6) Ол$дуетъ ли установить различ1е по крзпости между виноградною вод- 
кою и русскимъ коньякомъ, понимая подъ послзднимъ выдержанный продуктъ 
высшаго качества? 


По данному воиросу было, между прочимъ, высказано мнЪне, что выс- 
ие сорта коньяковъ, получаемые у насъ изъ-за границы, имфютъ кр$пость 
не ниже 50%/, и только низпие сорта коньяковъ, разбавляемые спиртомъ въ 
Росси, имфютъ крЪфпость ниже 45%/о, а потому для поддержаюмя у насъ вы- 
дЪлки хорошаго качества коньяковъ слфдовало бы назван!е „коньякъ“ при- 
своить только такимъ винограднымъ водкамъ, коихъ кр$фпость была бы не 
ниже 455/о, водкамъ же съ низшею кр$пост!ю присвоить назван1е виноградной 


водки или иное какое либо назване, а не коньяка. Большинство же чле- 
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новъ Комитета, исходя изъ того начала, что главное и существенное раз- 
лич1е коньяка отъ виноградной водки заключается, съ одной стороны, въ 
матер1алЪ, служащемъ для приготовления напитка—а именно: настоящий 
коньякъ приготовляется исключительно изъ винограднаго вина, водка же 
добывается какъ изъ вина, такъ и изъ виноградныхъ выжимокъ,—а съ дру- 
гой—что качества коньяка пробрЪфтаются при боле или менфе продолжи- 
тельной и умЪфлой выдержкВ виноградной водки, причемъ крФипость можеть 
значительно понижаться отъь времени ея храненя,—находило, что установ- 
лене для коньяка высшей кр$пости составляетъ мЗру не только безполезную, 
но даже вредную, могущую препятствовать хорошей и продолжительной вы- 
держкЪ коньяка. 

Съ этими послЗдними соображениями согласился и Техничесый Коми- 
тетъ и призналъ излишнимъ установлен!е различ1я по кр$пости между конья- 
комъ и виноградной водкой, принимая во вниман!е, что крфпость спиртныхъ 
напитковъ не можеть служить отлич1емъ ихъ качества. 


в) Олфдуетъ хи дозволить добавлен!е сахара къ русскому коньяку, въ ка- 
комъ количеств и при какихъ условяхъ? 


При обсужден!и настоящаго вопроса было заявлено, что произведенные 
въ лаборатори Техническаго Комитета анализы высокихъ сортовъ загра- 
ничныхъ коньяковъ, прюбр$тенныхъ у одной изъ наиболфе извЪфестныхъ 
виноторговыхъ фирмъ С.-Петербурга, указали на прибавку къ коньякамъ са- 
хара въ количествЪ до 1,33/о и что въ иностранной литератур по этому 
предмету встрфчаются данныя, подтверждающия полезность такой прибавки. 

Основываясь на совокупности этихъ данныхъ и на заявлен!1яхъ вино- 
торговцевъ о томъ, что прибавлене сахара или сладкаго вина къ русскимъ 
винограднымъ водкамъ существенно улучшаетъ ихъ качество, Техничесвяй 
Комитетъь нашель возможнымъ разрфшить добавлене сахара или сладкаго 
вина къ винограднымъ водкамъ въ количеств, не превышающемъ 1,59/о. 
Въ видахъ же надлежащаго въ этомъ отношенш контроля, Техничесвй 
Комитеть призналъ необходимымъ постановить, чтобы добавлен!е сахара 
допускалось только на виноградоводочныхъ заводахъ и на тъхъ изъ заво- 
довъ водочныхъ, для которыхъ это будетъ признано возможнымъ Министромъ 
Финансовъ, притомъ съ условемъ, чтобы крЪиость водки и по добавлеши 
къ ней сахара была не ниже установленной, а именно: въ 40%/о для вино- 
градо-водочныхъ заводовь и не ниже 45° для заводовъ водочныхъ, выпу- 
скающихъ эту водку безъ дополнительнаго налога. 


г) Олфдуетъ ли въ 0.-ПетербургВ предоставить право содержателямъ ренско- 
выхъ погребовъ производить разсыропку и розливъ винограднаго спирта, обязавъ 
содержателей сихъ погребовъ увфдомлять м%стный акцизный надзоръ о днё, въ 
который предполагается производить этотъ розливъ и разоыропку? 


При разсмотр$ ни даннаго вопроса принято было во вниман!е, что ви- 
ноградный спиртъ привозится въ С.-Петербургъ въ бочкахъ съ такой зна- 
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чительной криостью, съ каковою онъ не можетъ поступать въ продажу, & 
потому разсыропка винограднаго спирта представлялась бы необходимою; 
но, принимая во внимане, что по закону право разсыропки предоставлено 
лишь мЪетамъ оптовой торговли и что такимъ правомъ не могутъ пользо- 
ваться заведения для раздробительной торговли напитками и въ томъ чиелЪ 
ренсковые погреба, разсыропка винограднаго спирта могла бы производиться 
на водочныхъ заволахъ и въ оптовыхъ складахъ какъ хлфбнаго, такъ и 
винограднаго вина, коимъ предоставлено право храненя и продажи вино- 
градной водки. Что же касается порядка производства розлива виноградной 
водки въ ренековыхъ погребахъ С.-Нетербурга, то, имЪя въ виду, что вино- 
промышленники, присутствовавшие въ засфдани Комитета, находили для себя 
требоване заявленй о днф розлива не только не обременительнымъ, но даже 
полезнымъ, представляется вполнЪ возможнымъ установить такой порядокъ 
этого розлива, какой предложенъ Управляющимъ акцизными сборами С.-Пе- 
тербургской губерн!и въ вышеприведенной запиекЪ его. 

Техническй Комитетъ въ заключен!и своемъ призналъ, что разсыропка 
винограднаго спирта можетъ быть предоставлена лишь заводамъ и оптовымъ 
складахъ, но не мфетамъ раздробительной торговли. Что же касаетея по- 
рядка розлива виноградной водки въ ренсковыхъ погребахъ, то Комитетъ, 
не возражая противъ предложеннаго Унправляющимиъ акцизными сборами 
С.-Петербургекой губерни порядка, призналъ, что этоть порядокъ можетъ 
быть установленъ властью самаго Управляющаго акцизными сборами, почему 
и не требуется никакихъ по сему предмету со стороны Техническаго Ко- 
митета постановлеший 1). 


4) Приготовлен!е на пивоваренныхъ заводахъ жидкихъ дрожжей 
для продажи, 


Въ одномъ изъ представленй Управляющаго акцизными сборами Ви- 
ленской губернми Департаменту Неокладныхъ Сборовъ (въ ФевралЪ 1889 г.) 


') Бъ отношенш выпуска въ продажу виноградной водки (руссый коньякъ, киз- 
лярка) 8-го Марта 13%) г., за № 763, состоялось нижеслфдующее постановлеше Мини- 
стерства Финансовь: «Въ дополневне циркуляра Минастерства Финансовъ отъ 9 юля 
1387 г. за № 2021, относительно выпуска въ продажу виноградной водки (русск 
коньякъ, кизлярка) и въ изуфнеше п. б 2 сего циркуляра, Министръ Финансовъ, на 
основан1и примфчаня къ ст. 317 и ст. 373 Уст. о пит. сб. взд. 1837 г., признаетъ не- 
обходимымъ постановить: виноградная водка. выпускаемая съ водочныхъ заводовъ 
безъ оплаты ея донолнительвымъ акцизомъ, должна имБбть крфпость не ниже 45° по 
Тралл., и 2) къ русской виноградной водкЪ допускается ирибавлене сладкаго вина 
или сахара, въ такомъ количеств5, чтобы содержанше сахара въ водкф не превы- 
шало 11/2°/о; причемъ это прибавлене должно быть ироизводиуо лишь на виноградо- 
водочных и на тфхъ водочныхъ заводахъ, ва которыхъ оно будетъ разрфшено Ми- 
нистромъ Финансовъ, но съ тфиъ, чтобы крФпость означенной водки и ипослф такого 
добавления была не ниже 40°’ для випоградоводочныхъ заводовь и 45° для заводовъ 
водочныхъ».—(Вфстникъ Финансовъ 1890 г., № 12). 
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указано, между прочимъ, на сл$дующее обстоятельство: при вывозВ съ одного 
пивовареннаго завода на продажу жидкихъ дрожжей, эти послфдея оказа- 
лись настолько промытыми, что посл прибавки. къ нимъ крахмала и над- 
лежащей прессовки онЪ легко могли бы быть обращены въ сумя прессо- 
ванныя дрожжи. Подобная обработка дрожжей при вывозЪ ихъ изъ пивова- 
реннаго завода, по мнфнню Управляющаго акцизными сборами, могла вызвать 
тайную выдЪфлку пивныхъ прессованныхъ дрожжей. Въ виду сего Управляю- 
шй акцизными сборами находилъ необходимымъ разъяснить, какъ сл$дуетъ 
разумфть выражен!е: „приготовлене жидкихъ дрожжей для продажи“, нахо- 
дящееся въ ст. 151 Уст. о пит. сб., изд. 1887 г. !), т. е. слБдуеть ли въ 
данномъ случа понимать одну только выработку дрожжей, или же и вс 
прочя манипулящи надъ ними, какъ-то промывку и т. п., исключая прес- 
совку. Въ заключене Управляющий акцизными сборами признавалъ, съ своей 
стороны, необходимымъ „въ огражден!е интересовъ казны или окончательно 
воспретить продажу жидкихъ дрожжей съ пивоваренныхъ заводовъ, или 
ст. 151 Уст. о пит. еб. изд. 1887 г. разъяснить въ томъ смыслЪ, что подъ 
приготовлен!емъ на пивоваренныхъ заводахъ жидкихъ дрожжей для продажи 
нужно понимать только ихъ производство, безъ всякой дальнфйшей перера- 
ботки и промывки, составляющихъ принадлежность заводскаго производства“. 


При обсужден изложеннаго вопроса въ Техническомъ Комитетф, Не- 
прем$ннымъ Членомъ было, между прочимъ, указано, что бывшее при Де- 
партаментВ Неокладныхъ Сборовъ въ конц$ 1888 г. совфщане по пересмотру 
правилъ о дрожжевомъ производств высказало такого рода соображене: упо- 
требленное въ ст. 151 Уст. о пит. сб., изд. 1887 г., выражене „приготовление 
жидкихъ дрожжей для продажи допускается лишь на пивоваренныхъ заво- 
дахъ, не производящихъ прессованныхъ дрожжей“ неясно, ибо оно какъ бы 
допускаетъ, что приготовлене жидкихъ дрожжей на пивоваренныхъ заводахъ 
составляетъ самостоятельное производство, тогда какъ въ дЪйствительности 
оно есть производство побочное; поэтому признавалось необходимымъ разъ- 
яснить инструкцоннымъ порядкомъ, что на пивоваренныхъ заводахъ допускается 
собственно лишь подготовлене къ продажЪ дрожжей, остающихся отъ пи- 
вовареннаго производства. ВмЪст$ съ тфмъ Непрем$нный Членъ замЪтилъ, 
что упомянутое сов$щан!е не сдЪфлало никакихъ указанй и опред$ленй 
относительно того, какой продуктъ долженъ признаваться и считаться жид- 
кими дрожжами, могущими идти въ продажу съ пивовареннаго завода. 


ИмЪя въ виду, что для разрЪшен!я вопроса, поставленнаго Управляю- 
щимъ акпизными сборами Виленской губ., таковыя указаная и опред$лен!я 
необходимы, Техничесвый Комитетъ полагалъ вопросъ этоть оставить пока от- 
крытымъ, за неим$н!емъ въ то время достаточныхъ данныхъ, на основании 
коихъ можно было бы установить требуемое опредБлене жидкихъ дрожжей. 


1) Ст. 151 сего Устава гласитъ: «приготовлен1е жидкихъ дрожжей для продажи 
допускается лишь на пивоваренныхъ ааводахъ, не приготовляющихъ прессованныхъ 
дрожжей». 
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5) Изыскан!е способовъ, препятствующихь сниманю бандеролей 
съ помфщен1й, содержащихь предметы, обложенные акцизомъ. 


Внеся на обсуждене Комитета данный вопросъ, Председатель сооб- 
щилъ, что имъ получено весьма достаточно фактическихъ данныхъ о Томъ, 
что бандероли, наложенныя на помфщен!1я съ табакомъ, дрожжами и т. п., 
снимаются съ злонамфренною цфлью; въ одномъ случаЪ, напримфръ, акциз- 
ный надзоръ захватилъ большую пачку снятыхъ бандеролей; въ ПетербургЪ 
же были примфры снятшя бандеролей съ издЬий, обложенныхъ акцизомъ, 
а Также съ бутылокъ, привезенныхъ изъ-за границы съ виномъ. 


Самый способъ, коимъ налагаются бандероли, а именно: наклейка ихъ 
на помфщеюшя (коробки и бутылки) обыкновеннымь клеемъ даеть возмож- 
ность, по мнфню Предефдателя, производить подобнаго рода злоупотребле- 
н1я, бороться съ которыми вееьуа трудно; торговцы, при нахождении у нихъ 
помфщешй съ предметами, обложенными акцизомъ, безъ бандеролей или съ 
бандеролями испорченныхи, обыкновенно объясняютъ, что эти помбщешя 
имр-ли законныя бандероли, которыя, подъ влянемъ сырости испортились, и 
судъ весьма часто по такимъ дфламъ выносить оправдательные приговоры, 
принимая въ данныхъ случаяхъ во внимане возможность раствореня клея, 
коимъ бандероли были приклеены. 


Министерство Финанеовъ неоднократно обращало внимаше Экспедищи 
Заготовленя Государственныхъ Бумагъ на необходимость изысканя способа 
для устраненмя подобнаго отклеиваня, но предложенныя въ этомъ отно- 
шени до послфдняго времени (1539 г.) мфроплятя не дали надлежащихъ 
результатовъ. Форма взиманя акциза посредствомъ наложеня бандеролей, 
по мнёню ПредеЪфдателя, настолько удобна и цфлесообразна для правиль- 
наго учета акциза, что отрфшаться отъ нея въ виду указанной причины 
едва ли возможно и желательно, а потому благопраятное разрфшене по- 
ставленнаго вопроса представляется весьма важнымъ и существенно не- 
обходимымъ. Въ виду сего Предефдатель полагалъ необходимымъ, чтобы 
Комитеть занялся разр$шенемъ даннаго вопроса научнымъ путемъ, при 
посредств$ лабораторныхъ изысканй; направлене этихъ изысканй, по мн$- 
ню ПредсБдателя, должно бы заключаться въ присканши, виЪето обыкновеннаго 
клея, такого вещества, которое могло бы наивозможно совершеннЪфе соеди- 
нять бандероли съ тою поверхностью, на которой он налагаются и пре- 
пятствовать снятю цфлыхъ неповрежденныхъ бандеролей. 


Что касается печаташя бандеролей на бумаг еще болЪфе тонкой, чЁмъ 
бумага, для сего употребляемая, то, по инфню Предсфдателя, едва ли въ 
этомъ направлении могутъ быть сдЪланы как1я либо измфненя, такъ какъ 
настоящия (1859 г.) бандероли и такъ уже достаточно тонки, велфдетве чего 
весьма часто при наклеиван!и рвутся. 


Для разрфшен!я поставленной задачи Председатель полагалъ, по быв- 
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шимъ уже примфрамъ, назначить конкурсъ, притомъ не только въ Росаи, 
но объявить его и за границею, гдЪ, какъ извфетно, весьма много лицъ 
занимаются разработкою технико-химическихъ вопросовъ. 


На высказанное н$которыми членами Комитета предположене о воз- 
можности установления, вм$сто бандеролей, особыхъ готовыхъ помфщенйй какъ 
стеклянныхъ, такъ и картонныхъ и деревянныхъ, съ тфмъ, чтобы продажа 
предметовъ, обложенныхъ акцизомъ, только и могла быть допускаема въ этихъ 
помфщен!яхъ, Предсфдатель замфтиль, что едва ли подобная м$ра съ успЪ- 
хомъ можетъ быть осуществима на практикЪ, въ силу того затруднен1я, ко- 
торое неминуемо должна будетъ ветр$тить казна въ изготовлен!и тфхъ раз- 
нообразныхъ типовъ и размфровъ помфщевй, которыя существують въ тор- 
говлЪ виномъ, табакомъ и, кром$ того, въ контрол за тфмъ, чтобы одно и 
тоже помфщене не было наполняемо по н$екольку разъ. 


Въ виду же заявленя н$которыхъ членовъ Комитета о томъ, что для 
устранешя снятя наклеенныхъ бандеролей въ такомъ видЪф не м%$шало- 
бы предполагаемому конкурсу поставить задачу въ отношени изобр$тен!я 
иныхъ бандеролей, наприм$ръ, д$лать бандероли боле широкими, или ввести 
металличесюя бандероли, или, наконецъ, замфнить обандеролене плом- 
бами, Председатель указалъ, что взиман!е акциза посредствомъ примфняе- 
мыхъ нынф бандеролей настолько удобно и притомъ такъ уже усвоено 
торговлею и лицами акцизнаго надзора, что измЪнять все это предетав- 
ляется нежелательнымъ, почему и сл$луеть задачу конкурса ограничить 
изысканемъ болЪе совершеннаго наложешя существующихъ бандеролей. 


Въ разъясненяхъ своихъ относительно поставленнаго Предс$дателелъ 
вопроса, признаннаго при этомъ вполнф заслуживающимъ самой серьезной 
разработки, Техничесый Комитетъ указалъ, что гарант!1я казеннаго инте- 
реса, въ отношени снятя употребленныхъь бандеролей, можетъ быть 
достигнута двумя путями: или изобр$тенемъ особаго клея, коимъ существу- 
ющ!я бандероли должны быть наклеиваемы на помфщен!я съ предметами, 
обложенными акцизомъ, или же избрЪтешемъ инаго, боле совершеннаго, 
способа обандероливан1я сихъ предметовъ, чфмъ способъ, нынф практикуе- 
мый. Что же касается разр$шен1я вопроса о томъ, должны ли быть оба 
указанные пути поставлены въ программу конкурса, или только какой ни- 
будь одинъ изъ нихъ, то Комитеть полагалъь необходимымъ обсудить въ 
совокупности оба эти пути въ особой коммиеи, которой, вифетЪ съ т$мъ, 
поручить выработать условя и программу конкурса, каковую засимъ и внести 
на обсужден!е Комитета. Коммичя была образована изъ слфдующихь лицъ: 
Непрем$ннаго Члена И. А. Недошивина, членовъ Комитетовъ: А. Д. Дмит- 
рева, Л. Н. Шишкова и Н. И. Тавилдарова, Управляющаго акцизными сбо- 
рами С.-Петербургской губ. Д. А. Миропольскаго, Начальника 1-го Отдф- 
лен1я Департамента Неокладныхъ Сборовъ В. Г. Котельникова и техника 
Комитета М. Г. Кучерова. 
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6) Услов1я, на коихъь могло бы быть разрёшаемо приготовлен!е 
манзовскаго пива въ Амурской области, 


Вопросъ по данному предмету внесень ПредсЪдателемъ на обсужде- 
не Техническаго Комитета при слЪдующихъ обетоятельствахъ: 


Въ Амурской области, съ разрфшенмя мЪстнаго Управляющаго казен- 
ною палатою и акцизными сборами, китайцы приготовляютъ особый на- 
питокъ изъ риса, называемый манзовекимъ пивомъ. ИЪкоторые русске жи- 
тели пожелали также приготовлять сказанный напитокъ, но названный 
Управляющий на это разрфшен1я имъ не далъ въ виду того, что, по его 
унфн!ю, приготовлене манзовскаго пива, а равно и японскаго „саке“ 
(также напитка изъ риса), какъ лучшихъ конкуррентовъ ханшину, Должно 
быть разрфиаемо преимущественно китайцамъ и японцамъ; разрфшать же 
приготовлен1е этихъ напитковъ на обыкновенныхъ (пивоваренныхъ) заводахъ 
не слЪдуетъ, дабы не создать конкурренщи русскому вину, ибо крфиость ука- 
заннаго пива достигаеть до 11, а нанитка „саке“— до 9 градусовъ. Сообщая 
о семъ Департаменту Пеокладныхъ Сборовъ, Управляющий казенною пала- 
тою и акцизными сборами просилъ распоряженй по данному вопросу. Въ 
то же время нЬкоторыя частныя лица, живуния въ Амурской области, обра- 
тились къ Министру Финансовъ съ ходатайствомъ по поводу вышеуказаннаго 
распоряжен!я названнаго Управляющаго. 


Не имфя никакихъ опредфленныхъ свфдфнй о характер производ- 
ства манзовскаго нива, Департаменть Неокладныхь Сборовъ, по приказанию 
Министра Финанеовъ, предложилъ Управляющему казенной налаты и ак- 
цизными сборами Амурской области представить Амурскому Генералъ-Губер- 
натору докладъ относительно приготовленя манзовекаго пива и сообщить 
Департаменту мнфне по сему предмету Генералъ-Губернатора, а равно и опи- 
сане производства манзовскаго пива и напитка саке. 

Въ представлении своемъ по этому поводу названный Управляюний 
сообщалъ, что докладъ Генералъ-Губернатору сдфланъ былъ имъ въ томъ смы- 
елЪ, что варку манзовскаго пива и напитка „саке“ необходимо разрЪшать исклю- 
чительно китайцамъ и японцамъ, что во время остановки производства, этихъ на- 
нитковъ бродильный чанъ и вся остальная посуда (котлы и прессы) должны быть 
опечатываемы и что акцизъ слЪдуетъ взимать по 20 кон. съ ведра емкости 
бродильнаго чана (не менъе 100 ведеръ) за каждыя сутки производства. 
МЪры эти Генералъ-Губернаторъ нашелъь весьма полезными, но полагалъ 
при этомъ, что право производства означепныхъ напитковъ должно принад- 
лежать всфмъ, а не исключительно китайцамъ и янонцамъ. 


Дал$е Управляющй казенною палатою и акцизными сборами указы- 
валъ, что манзовекое ниво приготовляется изъ риса, размоченнаго въ хо- 
лодной вод. Такой рисъ сифшиваютъ съ сухими китайскими дрожжами, об- 
вариваютъ горячей водой и оставляютъ бродить оть 4 до 5 дней; затфмт 
выбродившую масеу складываютъ въ мфшки изъ чи-чун-чи и помфщають 
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подъ прессъ. Выжатая жидкость, посл$ подслащеня вкитайскимь песочнымъ 
сахаромъ, поступаеть прямо въ продажу. Алкоголя въ такомъ пив$ до 1159/. 


Сообразно описанному способу, для производетва манзовскаго пива по- 
требна слЗдующая посуда: 1) мочильный чанъ (онъ же бродильный), кото- 
рый нельзя считать, по словамъ Управляющаго казенною палатою и акциз- 
ными сборами, заторнымъ чаномъ, установленнымъ для пивоварен!я, такъ 
какъ въ немъ заторъ не только отваривается, но смфшивается съ дрожжами 
и остается для брожен!я; 2) водоваренные котлы, служащие для нагр$фван!я 
воды, и 3) прессы. Что касается производства напитка саке, то названный 
Управляющий предлагалъ допустить его на тЪхъ же усломяхъ, какъ и при- 
готовлен!е манзовскаго пива, такъ какъ „саке“, по содержан!ю алкоголя (99/) 
и по виду очень похоже на манзовское пиво. 


При обсужден!и въ КомитетЪ поставленнаго вопроса,. ПредсЗдателемъ 
было выражено, что предложенная Управляющимъь казенною палатою и 
акцизными сборами система обложен!я акцизомъ манзовскаго пива—по емко- 
сти каждаго ведра бродильнаго чана за каждыя сутки производетва— 
представляетъь совершенно новую систему, не подходящую ни къ систем. 
коей подчинено пивова рен!е, ни къ той, какая существуеть для медо- 
вареня. По мнфню ПредеБдателя, самый способъ приготовлешя  ман- 
зовскаго пива, при коемъ сахарификашя и брожене происходять Въ 
одномъ и томъь же чанЪ, указываетъ на то, что едва ли приготовле- 
н1е названнаго пива можетъ быть приравнено къ установленнымъ прави- 
ламъ для пивоварен!я или медоварен1я, почему представляется затрудни- 
тельнымъ разрЪшить вопрось о томъ, насколько разм$рь обложеня въ 
20 коп. за каждое ведро емкости чана и за каждыя сутки производства 
вполнЪ достаточенъ для того, чтобы манзовекое пиво не могло стать силь- 
нымъ конкуррентомъ обыкновенному пиву или другимъ напиткамъ, обложен- 
нымъ акцизомъ. 


Что касается права приготовленя манзовекаго пива, то Председатель 
полагалъ, что оно должно распространяться какъ на русскихъ жителей, 
такъ и на инородцевъ—китайцевъ и японцевъ. 


Относительно приготовлен1я вообще напитковъ изъ риса, членъ Тех- 
ническаго Комитета Н. И. Тавилдаровъ сообщилъ, что въ наук по этому 
предмету имЪется весьма немного указанй: извфстно, напримВръ, что въ 
Японии давно уже существуетъ производство особаго напитка—рисоваго пива, 
называемаго „заке“, приготовляемаго изъ проросшаго риса. При проростани 
риса на зернахъ его образуется особый видъ илфеени, содержащей энзиму ') 
„эйротинъ”, который обладаетъ свойствомъ д1астаза солода, т. е. способностью 
превращать крахмалъ въ сахаръ. Эта же плфсень содержить въ себЪ и 
особый ферментъ, съ точностью еще не опредЪфленный, который имфетъ спо- 


1) Энзимами называются неоргавизованные ферменты, представляющие особыя 
выдфлевня жизненной дфятельности каЪтокъ, какъ растительваго, такъ и животнаго 
пронсхожденя. 


— 105 — 


собность возбуждать спиртовое брюжеше. На свойствахъ этой илфсени и ея 
фермента и основанъ споеобъ приготовлешя „саке“, заключающийся въ елЪ- 
дующемъ: риеъ, лишенный оболочекъ, замачивають и Даютъь образоваться на 
зернахъ его указанной илЪсени; затБуъ, проросший такимъ образомъ риеъ 
помфщаютъ въ чанъ и, зам Мнавъ съ водою, оставляють на нфеколько дней, 
въ продолжени которыхъ одновременно съ сахарификащею крахмала на- 
ступаетъ спиртовое броженше. По окончани брожешя жидкость сливаютъ, 
какъ готовый уже напитокъ, наноминаюний по виду обыкновенный киелыя щи. 
Полученный такимъ способомъ напитокъ содержитъь до 17%/, (по объему) спирта: 
въ обыкновенномъ же пивЪ, какъ извЪстно, спирта не бываетъ больше ‘— 8%. 
При посредетвь клея „заКе“” можетъ быть очищено и седфлано прозрачнымъ: 
извфетная же выдержка напитка придаетъ ему янтарный цвфтЪ. 


Что касается манзовекаго пива, приготовляемаго въ Амурской области, то. 
но заявлен!ю И. И. Тавилдарова, объ этомъ нивЪ научныхъ евфдЪнй не имфется. 
Изъ описания же способа приготовленя даннаго пива, сообщеннаго Управ- 
ляющимъ казенною палатою и акцизныхи сборами, нельзя съ достов5рноетью 
сказать, что манзовекое пиво то же, что и рисовое пиво „саке“, хотя и 
надобно думать, что при изготовлен!и манзовекаго пива главную роль также 
играетъ вышеуказанная птЬеень, развивающаяся на зернахъ риса, при про- 
ростанти его, съ тою только разницею, что при манзовекомъ пивЪ риеовыя 
зерна съ илфеенью приготовляютея отдфльно отъ заторной массы и уже со- 
бранныя въ готовомъ вид ирибавляютея къ замоченному рису, взятому въ 
заторъ. Н. Н. Тавилдаровъ полагалъ, что манзовекое пиво должно содержать 
въ своемъ состав, кромЪ спирта, еще крахмалъь, декетринъ и экстрактивныя 
вещества, т. е. что оно отвфчаетъ вефмъ требованямъ напитка, называемаго 
обыкновенно пивомъ; на этомъ основан!и манзовекое пиво, по его унЪню, 
могло-бы подлежать обложению акцизомъ по правиламъ пивовареншя. 


Членъ Комитета М. А. Пленъ въ своихъ разъяененяхъ поставленнаго 
вопроса, обративъ внимане на географическое положене Амурской 00- 
ласти и на отношене, которое существуетъ тамъ между правительственною 
властью и инородными жителями, а равно и на отсутстве въ 'Техническомъ 
Комитет достаточно ясныхъ данныхъ вообще о способ приготовленя 
манзовскаго пива, полагалъ весьма затруднительнымь и Даже невозможнымь 
при подобныхъ обстоятельствахъ устанавливать камя либо новыя условя 
обложеня неизвВстнаго производства, почему признаваль виолнб рацюналь- 
нымъ согласиться съ тфии мфропрятями, которыя выработаны м%етною 
властью, тфмъ болфе, что предлагаемыя м5ры одобрены Генералъ-Губерна- 
торомъ; при этомъ необходима была бы поправка лишь относительно того, 
что приготовлене манзовскаго пива должно бы быть разр шаемо веЪмъ, 
а не исключительно китайцамъ и японцамъ. Въ видахъ же осторожности и 
возможности въ будущемь уяснить надлежания усломя приготовленя ман- 
зовскаго пива, М. А. Пленъ предложиль, чтобы веБ м6ры, предлагаемыя 
Управляющимъ казенною палатою и акцизными сборами, были введены въ 
вид$ временныхъ правилъ на опредфленный непродолжительный срокъ. 
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По тфмъ даннымъ касательно вообще поставленнаго вопроса, которыя 
были въ распоряжени Комитета и которыя приведены выше, Техническй 
Комитетъ не нашелъ, съ своей стороны, возможнымъ съ положительною точ- 
ностью опредФлить, къ какому роду обложенныхъ акцизомъ напитковъ мо- 
гутъ быть отнесены манзовское пиво и напитокъ „саке“, а равно и указать, 
какимъ условямъ и правиламъ должно быть подчинено производство ска- 
занныхъ напитковь при обложени оныхъ акцизомъ. Съ другой стороны, 
вполнЪф раздЪляя мне, высказанное членомъ Комитета М. А. Пленомъ и 
принимая во внимане, что Генералъ-Губернатору Амурской области, безъ 
сомнфн!я, хорошо извфетно значен!е производства манзовскаго пива и на- 
питка „саке“ для нуждъ указанной области, Техническай Комитеть полагалъ: 
1) что оба эти производства могуть быть разрЪшаемы въ Амурской об- 
ласти на основанйи правилъ и условй, одобренныхъ, по докладу Управляю- 
щаго казенною палатою и акцизными сборами Амурской области, Генералъ- 
Губернаторомъ сей же области, но съ непрем$ннымъ условемъ принят!я 
поправки Генералъ-Губернатора, полагающаго, что право производства ука- 
занныхъ напитковъ должно принадлежать вефмъ, а не исключительно китай- 
цамъ и японцамъ, и 2) что установлен1е сихъ правилъ и условй должно 
имфть характеръ временной мфры, срокъ коей можеть быть опредФленъ 
Генералъ-Губернаторомъ, по соглашению съ Управляющимъ казенною пала- 
тою и акцизными сборами. 

По тому же предмету—о производств$ и обложени манзовскаго пива— 
Техническому Комитету въ конц 1889 г. предложены были на обсуждене 
три нижеслЪдующихъ вопроса: 

а) СлБдуетъ-ли разрЪшать производство манзовскаго пива только на 
спещально для сего устроенныхъ заводахъ, или же возможно допускать 
приготовлен!е онаго и на обыкновенныхъ пивоваренныхъ заводахъ? 

При обсуждении сего вопроса Комитетъ обратилъ вниман!е на то, что 
вся вообще промышленность Амурской области находится пока въ на- 
чатЪ своего развит1я и нуждается, такимъ образомъ, въ извЪфетномъ покро- 
вительств$; между тмъ воспрещене приготовлять манзовское пиво на обы- 
кновенныхъ пивоваренныхъ заводахъ можетъ до нфкоторой степени неблаго- 
приятно повлять на состояне таковыхъ заводовъ въ Приамурской области, 
такъ какъ манзовское пиво можетъ найти спросъ среди мЪфстнаго населен1я, 
велфдстве чего пивоваренные заводы могли бы съ пользою для себя за- 
няться приготовленемъ даннаго напитка, а потому, по инфию Комитета, 
для оказания поддержки пивовареннымъ заводамъ, возможно было бы разр- 
шить имъ приготовлять манзовское пиво; но, давая таковое разр шене безъ 
всякихъ ограниченй и условЙ, легко можно вызвать злоупотребленя въ 
отношени выпуска заводами обыкновепнаго пива подъ названмемъ манзов- 
скаго, оплачиваемаго болЪе низкимъ акцизомъ, и тфмь наносить ущербъ 
казенному интересу. Въ виду всЪхъ этихъ обстоятельствъ Технический Ко- 
митетъ полагалъ, что приготовлен!е манзовскаго пива могло бы быть раз- 
р®шаемо и на обыкновенныхъ пивоваренныхъ заводахъ съ тфмъ, чтобы та- 
ковые заводы, желая приготовлять манзовское пиво, подавали о семъ акциз- 
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ному надзору особыя объявленя, съ указашемъ времени предположенной 
варки манзовскаго пива и чтобы во время приготовления онаго уже не до- 
пускалась варка обыкновеннаго пива; всякое же умышленное со стороны за- 
водчика нарушене въ данномъ случа должно вызывать тъ или друг!я ка- 
рательныя мфры. 

6) Сл$дуетъ-ли устанавливать и въ какомъ размфрЪ патентный сборъ 
съ производства манзовскаго пива? 

Признавая возхожнымъ данное производство обложить патентнымъ сбо- 
ромъ, Техничесый Комитеть полагаль въ данномъ случаф необходимымъ 
предоставить Министру Финансовъ право, примфнительно къ существующимъ 
правиламъ пивоварешя, установить размфръ патентнаго ебора. 

в) СлЪдуетъ-ли устанавливать какой-либо опредфленный срокъ дЪйств!я 
общихъ правиль и условй приготовления манзовскаго пива, указанныхъ 
Управляющимъ казенною палатою и акцизными сборами Амурской области и 
одобренныхъ Генералъ-Губернаторомъ сей же области? 

По сему вопросу Техничесый Комитетъ остался при томъ-же сображе- 
ни, какое имъ было высказано прежде, при первомъ обсуждени вопроса о 
манзовскомъ пивЪ, а именно, —что вс принятыя правила и условя для про- 
изводства сего напитка могутъ быть примфнены только въ вид опыта !). 


7) Приготовлене уксуса изъ матераловъ, содержащихь крахмалъ и 
сахаръ, съ примфсью солода и дрожжей, 


По данному предмету, Непремфннымъ Членомъ было сообщено о хода- 
тайствЬ передъ г. Министромъ Финансовь жителя гор. Люблина Менделя 


1) Высочайше утвержденнымъ 26-го Января 1890 г. положешемъ Комитета Ми- 
нистровъ разрфшено приготовлене въ Амурской и Приморской областяхъ манзов- 
скаго пива и «саке» на сл$дующихъ, выработанныхъ въ Министерств Финансовъ, пра--. 
вилахъ: 

1) Въ Амурской и Приморской областяхъ всфлъ лицамъ, пользующимся пра- 
вомъ варев!я въ этомъ кра пива и меда (сг. 107 Уст. о пит. сбор., изд. 1387 г.) доз-. 
воляется приготовзять такъ называемое «манзовское пиво», & равно и японсюЙ на- 
ОИТОКЪ «Саке», какъ на 0с0бо усгроенныхъ для сего заводахъ, такъ и на заводахъ 
пивоваренныхъ; но въ семъ послфднемъ случаВ приготовлене маязовскаго пива или 
саке не можетъ быть производимо одновременно съ пивоварешемъ. 

2) Акцизъ съ производства означенныхъ двухъ нацитковъ взимается по емко- 
сти бродильнаго (онъ же мочильный) чана ръ размфрВ двадцати коп. съ ведра емко- 
сти онаго за каждыя сутки дфйств!я завода. 

3) Опредфлен1е размфра патентнаго сбора за приготовлен1е манзовскаго пива 
н саке, разм$ра допускаемой для сего посуды, а равно п самаго порядка производ- 
ства на заводахъ, приготовляющихъ манзовское пиво и саке, и необходимыхъ при 
этомъ формальностей предоставляется Министру Финансовъ, по соглашеню съ При- 
амурскимъ генералъ-губернаторомъ. 

Эти правила, согласно указанному выше Высочайше утвержденному положен1ю 
Комитета Министровъ, введены въ дфйств!е срокомъ на три года, считая съ 1-го Ян-- 
варя 1890 года.—(ВЪстникъ Финансовъ 1890 г., № 9). 
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Маргулеса относительно разрфшен!я на приготовлене, посредствомъ бро- 
женя, уксуса изъ матер!аловъ, содержащихъ крахмаль и сахаръ, съ при- 
мфсью солода и дрожжей, причемъ М. Маргулесъ просилъ еще о дозволени 
ему установить на предположенномъ къ устройству заводЪ паровикъ и 0со- 
бый, закрытый крышкою, чанъ для нагрфван1я воды посредствомъ прове- 
денной изъ паровика трубы. 

Управляющ!й акцизными сборами Люблинской, Радомской и К$лецкой 
губерн!й, коему прошене Маргулеса было препровождено Департаментомъ 
Неокладныхъ Сборовъ на заключене, находилъ, что разрфшен1е выдЪлки 
уксуса по предполагаемому просителемъ способу было бы весьма опасно 
для интересовъ казны, такъ какъ, при существован!и упомянутаго паровика 
представлялась бы возможность получать тайнымъ образомъ спиртъ изъ 
матерлаловъ, предназначенныхъ для выдЪфлки уксуса. 

При обсуждеши настоящаго вопроса, Комитетъ, обративъ внимане на 
то, что ходатайства о приготовлен!и уксуса изъ хлЪфбныхъ заторовъ были 
уже разсматриваемы Техническимь Комитетомъ !), полагалъ боле осторож- 
нымъ не разрЪшать выдфлки уксуса вышеуказаннымъ способомъ впредь 
до изданя особыхъ на сей предметь правилъ, вырабатывавшихся въ то 
время (въ Маз 1889 г.) особою Коммисфею при Департамент$ Неокладныхъ 
Сборовъ. 

Преде$датель, съ своей стороны, также полагалъ ходатайство Мергу- 
леса отклонить въ виду того, что предполагаемое имъ устройство завода 
даеть возможность къ злоупотребленямъ. 

ВполнЪ раздЪфляя такое мнЪн!е Предсфдателя, Техническй Комитетъ 
положилъ въ ходатайствЪ Менделя Маргулеса отказать. 


8) Докладъ НепремВннаго Члена о способахъ учета свекловичнаго сока 
на сахарныхь заводахъ въ Белыьчи, 


Въ юн м$фсяц$ состоялась командировка Непрем$ннаго Члена въ 
Белычю для ознакомлен1я съ принятыхъ на тамошнихъ свеклосахарныхъ 
заводахъ способомъ учета количества и качества свекловичнаго сока посред- 
ствомъ особаго, приспособленнаго для сей цфли, контрольнаго снаряда. Во 
исполнен!е сего поручешя, Непрем$нный Членъ въ ОктябрЪ м$сяцВ доло- 
жилъ Комитету о нижеслБдующемъ: на всЪхъ бельчйскихъ свеклосахар- 
ныхъ заводахъ установленъ особый контрольный аппаратъ, опредфляющий 
количество поступающаго въ работу сока и отбирающий оть этого же сока 
пробы, необходимыя для качественнаго его изелфдованя. При этихъ изслЪ- 
дован1яхъ ареометромъ Боме опредФляется плотность сока, сообразно кото- 
рой по таблицамъ вычисляется процентное содержание въ сок сахара. 

Указанный аппаратъ состоитъ, главнымъ образомъ, изъ металли- 
ческаго мБрника — чана, емкость коего опредфляется сообразно величинЪ 


1) См. «Труды Техническаго Комитета» Томъ Г, стр. 334. 
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завода: обыкновенно же мфрникъ этотъ дЪлается такой величины, чтобы въ него 
могъ вмЪфетиться за разъ сокъ изъ двухъ диффузоровъ. Въ центрф дна мЪр- 
ннка имфетея отверсте съ трубою, чрезъ которую и происходитъ наполнен!е 
мЪрника сокомъ и выпускъ сего послфдняго; на свободномъ конц этой 
трубы помфщается особый трех-ходовой кранъ, который, помимо трубы 
мЪрника, соединенъ еще съ двумя трубами: одной—приводящей сокъ въ 
мБрникъ изъ диффузоровъ или оть прессовъ, и другой—отводящей сокъ изъ 
мЪфрника. 

При поворотЪ посредствомъ обыкновенной ручки удлиненной пробки 
трех-ходоваго крана въ одну сторону происходить соединене м$рника съ 
приводящей трубою, и сокъ поступаеть въ мфрникъ; по наполнени ифрника, 
поварачивая кранъ не полнымъ оборотомъ, разобщаютъ м$фрникъ со вс$ми 
трубами; при дальнфйшемъ же поворот крана въ ту же сторону происхо- 
дитъ соединен!е мЪрника съ выпускною трубою и сокъ выливается изъ м$р- 
ника. Каждый обороть крана отмЁчается автоматическимъ счетчикомъ, при- 
водимымъ въ движене при поворачиван1и ручки крана. Съ той же стороны, 
гдЪ помфщается означенный кранъ, на цилиндрической поверхности мЪр- 
ника, нЪеколько выше его дна, вставлена трубочка, одинъ конецъ которой 
(очень коротый) пропущенъ внутрь мфрника, гд$ онъ оканчивается сЪфтча- 
тымъ наконечникомъ; наружный же конець трубочки, какъ разъ у стфики 
мфрника, имфеть краникъ, сообщающий эту трубочку, а слЪдовательно и са- 
мый мфрникъ, съ болфе широкою трубою, идущею параллельно вертикальной 
стфнкф м5фрника, и имфющею назначене отбирать пробу поступающаго въ 
мЪрникъ сока, въ количествЬ 50 куб. сан. оть каждаго наполненя мЪр- 
ника. Труба, отбирающая пробу, вверху входить въ неболыную трубочку, сое- 
диненную съ мфрникомъ, что даетъь возможность при наполнени пробой 
трубки выходить изъ нея воздуху. 

Указанный краникъ открывается и закрывается автоматически пово- 
ротами трех-ходоваго крана, соединеннаго съ нимъ 0собою системою рыча- 
говъ; велфдетве этого при наполнени м$рника краникъ открывается и 
требуемая проба сока поступаетъ въ указанную вертикальную трубу чрезъ 
трубочку, находящуюся у дна чана; при выливан!и сока изъ мёрника—кра- 
никъ закрывается и взятая проба остается въ труб. откуда уже посред- 
ствомъ особаго крана выливается для опредфления плотности сока. Промежу- 
токъ времени между выливанемъ сока изъ мЪфрника и его наполненшемъ 
долженъ быть не менЪфе 20 минутъ, дабы дать возможность ревизующимъ 
лицамъ служебнаго надзора убЪфдиться въ правильности опредфленя плот- 
ности сока въ пробной трубк$. 

Для записыван!я числа выливанй, произведенныхъ изъ м$фрника, и 
результатовъ испытан!я качества сока на каждомъ завод постоянно живуть 
5 правительственныхъ чиновниковъ; полученныя ими данныя они обязаны 
заносить въ особыя тетради съ талонами; послдн!е вырфзываются и опус- 
каются въ запечатанные ящики. По прошестыи н$котораго времени на за- 
водъ является особый контролеръ, который изъ ящиковъ выбираетъ талоны 
и Передаетъ ихъ въ центральный контроль. 
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Относительно вообще системы учета акциза съ сахара, примняемой 
въ Белычи, докладчикъ выразилъ ту мысль, что подобная система только и 
возможна при существующемъ въ Белычи громадномъ числ чиновъ акциз- 
наго надзора на заводахъ. 

Самый контрольный аппаратъ, учитывающий сокъ, по мн$фню Непремфн- 
наго Члена, не предетавляетъ чего либо новаго; своимъ устройствомъ онъ 
напоминаетъ брагомЪръ, напр., системы Пинча, съ тою только разницею, что 
брагом$ръ Пинча учитываетъ проходящую чрезъ него бражку автоматически; 
бельмйеый же аппаратъ этого дфлать не можетъ, а требуеть особаго чело- 
вфка для поворачиван1я крана. 

Опред$лене количества сахара въ сок при посредствЪ ареометра Боме 
Непремфнный Членъ также находитъ недостаточно надежнымъ для акциз- 
ныхъ цфлей, въ виду того, что показавя ареометра въ такой сложной жид- 
кости, какъ свекловичный сокъ, легко могуть привести къ ошибочнымъ за- 
ключен1ямъ. 

Въ виду всфхъ этихъ обстоятельствь Непрем$нный Членъ находилъ, 
что едва-ли способъ учета сока, принятый въ Бельми, можеть быть прим$- 
нимъ на нашихъ свеклосахарныхъ заводахъ. 

При обсужденши даннаго вопроса, Предс$датель высказался, между про- 
чимъ, въ томъ смыслЪ, что если бельгйская система учета сока и неудобна, 
по требован!ю значительнаго личнаго надзора, то это еще не можетъ слу- 
жить поводомъ къ Тоуу, что слфдовало бы отказаться отъ мысли ввести 
когда нибудь на нашихъ заводахъ учетъ поступающаго въ работу сыраго 
сока какимъ либо инымъ путемъ только потому, что подобный учеть пред- 
ставляеть главное основан1е контроля за свеклосахарнымъ производствомъ. 
Въ виду сего Предс$датель полагаль, что данный вопросъ долженъ стать на 
очередь, а потому и обратился къ Комитету съ предложен!емъ, не призналъ ли бы 
послфдн!Й полезнымъ поручить члену Комитета А. И. Базильскому, отправляв- 
шемуся въ Ноябр$ мЪсяцЪ 1889 г. въ командировку на руссвые свеклосахар- 
ные заводы, собрать на мЖетЪ надлежация свф дня о томъ, возможно-ли на 
нашихъ заводахъ установить правильный учетъ сока и какими м$Фрахи это 
могло бы быть лучше всего достигнуто. 

По мнён!ю н%которыхъ членовъ Комитета, бол$е рацюнальный конт- 
роль за свеклосахарнымъ производствомъ едва-ли можетъ быть надлежащимъ 
образомъ основанъ на одномъ учетЪ количества сока, безъ опредфлен!я его 
качества, поэтому было бы лучше контролировать количество бураковъ, по- 
ступающихъ въ переработку, такъ какъ подобная мфра могла бы побуждать 
заводчиковъ къ развитю технической стороны свеклосахарнаго дфла. 

Техническй Комитетъ въ своихъ соображеняхъ указалъ на необходи- 
мость заняться разработкою м$фръ, направленвыхъ къ установленю болфе 
совершеннаго и дЪйствительнаго контроля за свеклосахарными заводами, съ 
каковою цфлью и полагалъ поручить члену Комитета А. И. Базильскому, во 
время предстоявшей ему командировки на свеклосахарные заводы, озна- 
комиться съ премами, употребляемыми самими заводчиками, какъ для учета 
всего производства, такъ и въ частности для опредЪлен1я количества и каче- 
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ства свекловичнаго сока и выяснить при этомъ: а) на сколько эти премы 
могли-бы быть примфнены для акцизно-контрольныхъ цЪлей и 6) на сколько 
прим$нимъ—для учета количества сыраго сока на русскихъ свеклосахарныхъ 
заводахъ—бельчиесый учетный аппаратъ, упомянутый въ докладЪ НепремЪн- 
наго Члена, или каше либо друге подобные же аппараты. 


9) ИзмЪнен1я услов!й и способа обандеролен1я папушъ махорки, необхо- 
димыя для Закавказскаго края. 


Вопросъ по сеху предмету былъ возбужденъ ЗавЪфдующимь акциз- 
ными сборами Закавказскаго края, Тайн. Совфтн. С. В. Марковымъ, кото- 
рый, присутетвуя въ засфдаши Техническаго Комитета при раземотр5ви 
даннаго вопроса, сообщилъ Комитету, что правила 6-го юля 1887 г. 0 
выпускЪ съ фабрикъ и изъ складовъ обандероленныхъ панушъ листоваго 
табаку въ Закавказскомъ краф не нашли примфненя, а между тЪмъ махорка 
мфстнаго произрастан1я расходится въ весьма значительныхъ размБрахъ 
корчемнымъ образомъ. Велфдетые мЁетныхъ условй края, какъ заявлялъ 
Тайн. Сов. С. В. Марковъ, едва-ли можно разечитывать, чтобы сбы- 
томъ обандероленныхь папушъ махорки занялись фабриканты и складчики; 
кром того, примфнене къ иЪфстной махоркЪ установленнаго Министерствомъ 
Финансовъ способа обандероленя папушъ 1!) оказывается затруднительнымъ, 
такъ какъ въ ЗакавказьЪ махорка вяжетея лишь вЪникообразно; наконецпъ 
обложене папушъ закавказской махорки бандеролями на общемъ основанш 
представляетея налогомъ неравномфрнымъ, ибо, не говоря уже о плохомъ 
качествЬ, махорка эта имфеть въ папушахъ весьма длинные корешки, со- 
ставляюцие по вфсу отъ 30 до 50%, и хотя корешки эти и употребляются 
на курене, но уменьшаютъ цфнность закавказской махорки по сравнен1ю съ 
папушами того же вЪфеса махорки внутреннихъ губерний. Въ виду сего ЗавЪду- 
ющЙ акцизными сборами Закавказскаго края полагалъ: 1) дозволить въ на- 
званномъ краЪ обандеролене махорки въ папушахъ табаководамъ на са- 
мыхъ планташяхъ, съ обязательствомъ выбора бандеролей каждый разъ лишь 
не менфе какъ на 10 пудовъ, а не па 100 пудовъ, какъ это установлено 
въ правилахъ Министерства Финансовъ относительно фабрикъ и складовъ: 
2) разрфшать обандеролене папушъ по одному изъ представленныхь имъ 
способовъ, предлагаемыхъ мЪфетными табаководами, складчиками и фабри- 
кантами, и 3) уменьшить акцизъ для папушъ закавказской махорки, соот- 
вфтственно вЪсу корешковъ въ папутахъ. 

По сообщени Непремфннымъ Членомъ о томъ, что доставленные Тай- 
нымъ СовЪфтн. С. В. Марковымъ образцы м$етнаго табаку въ папушахъ, 
согласно экспертизЪ, произведенной при С.-Петербургскомъ акцизномъ Управ- 
лени, слфдуетъ отнести къ махоркФ низшаго качества, ПредеЪдатель поста- 
вилъ на обеужден!е Техническаго Комитета нижесл5дующе, возбужденные 
Зав$дующимъ акцизными сборами Закавказскаго края, три вопроса: 


1) См. «Труды Техвическаго Комитета» Томъ Г, стр. 312—314. 
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а) По вопросу „о принятёи предлашемыхь способовь обандеролечя па- 
зушь малорки’ Техничесый Комитетъ указалъ, что Завфдующимъ акцизными 
сборами Закавказскаго края представлены два способа обандероленя па- 
пушъ. Въ первомъ способЪ тесьма, на которую налагаются бандероли, про- 
шнуровываеть корешки папуши, но не прошнуровываеть листьевъ папуши, 
а лишь обхватываетъь ихъ раздвоенными половинками своими; во второмъ 
епособф тесьмою прошнуровываются корешки и самая папуша, затфмъ па- 
пуша обхватывается раздвоенными половинками тесьмы, сводя ихъ назадъ, 
и вновь прошнуровывается. Какъ въ томъ, такъ и въ другомъ образцЪ па- 
пушъ табакъ сложенъ вЪникообразно. 

Первый способъ (безъ прошнуровки папуши), по мнфню Комитета, пред- 
ставляется неудовлетворительнымЪъ, такъ какъ тесьма съ наложенными на нее 
бандеролями можетъ быть легко снята съ папуши; почему способъ этотъ Коми- 
тетъ полагалъ отвергнуть. 

Второй способъ (съ прошнуровкою папуши) представляется, по зам чан!ю 
Комитета, собственно болЪе сложнымъ, чфмъ способъ, установленный Министер- 
ствомъ Финансовъ, такъ какъ при этомъ послфднемъ способЪ листья папуши 
прошнуровываются лишь одинЪ разъ. Но предлагаемый способъ дЪйствительно 
‚ служитъ достаточною гарант!ею и при вязк$ табаку въ папуши вфникообразно. 

На основани приведенныхъ соображений Техническй Комитетъ пола- 
галъ: предоставить Завф$дующему акцизными сборами Закавказскаго края 
право, наравнз съ установленнымъ Министерствомъь Финансовь способомъ 
‚ обандероленя и вязки папушъ махорки, допускать обандеролене сложен- 
ныхъ вфникообразно папушъ кавказской махорки по предложенному имъ второму 
способу, а равно и по другимъ способамъ, если бы таковые оказались обез- 
печивающими интересы казны, но подъ непремфннымъ условемъ, чтобы 
тесьмою, на которую будуть налагаться бандероли, прошнуровывались какъ 
корешки, такъ и листья папуши. 

6) По вопросу „обь измюненги для Закавказскаю края усло выпуска 
обандероленныхь папушь махорки вь продажу“ были высказаны различныя 
мнЪн!я. Съ одной стороны было выражено, что наблюдене за обандероле- 
н1емъ папушъ махорки на плантащяхъ будетъ весьма затруднительно, по- 
ведетъ къ увеличению состава акцизнаго надзора и дастъ возможность, по 
недостатку контроля, ко многимъ злоупотреблен1ямъ: напримфръ, папуши 
махорки будуть вязаться большаго, несоотвфтствующаго цзнЪ бандеролей 
в$са, подъ видомъ махорки будеть выпускаться табакъ высшихъ сортовъ; 
кромЪ того дозволене обандероленя папушъ махорки на плантащяхъ въ 
Закавказь$ вызоветь ходатайство о томъ же со стороны табаководовъь вну- 
треннихъ губерий и если имъ дано будеть таковое разр$щене, то это по- 
ведетъ къ замЪшательству въ фабричномъ дЪлВ и оптовой торговлЪ листо- 
вой махоркою, между тфмъ нельзя ожидать существенной пользы отъ этого, 
какъ показаль уже опытъ дЪйствующихь правилъ о выпускЪ обандеролен- 
ныхъ папушъ махорки; слфдовательно, предлагаемая м$ра можетъ вредно 
отозваться на доходЪ казны и на табачной промышленности. Противъ сихъ 
зам$чанй было высказано, что предлагаемая м$ра можетъ облегчить та- 
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баководамъ сбыть табаку—махорки, въ чемъ они особенно нуждаются въ 
ЗакавказьЪ; что касаетея до другихъ мЪетностей Имцери, то и для нихъ 
можеть быть примфнена эта мЪфра, такъ какъ со стороны табаководовъ внут- 
реннихъ губернй также заявляются жалобы на затруднительность сбыта 
махорки; далБе—сказанная мЪра можеть повести къ увеличеню казеннаго 
дохода, уменьшая корчемство на плантащяхъ, что весьма важно и для Закав- 
казья, гдЪ махорка распространяется главнымъ образомъ корчемнымъ путемъ- 
Относительно контроля за обандероленемъ папушъ махорки на плантащяхъ, 
НредеЪдателемъь было указано, что за послфдовавшимъ уже увеличенемъ 
числа табачныхъ контролеровъ и надемотрщиковъ въ табаководныхъ губер- 
няхъ, приняте обсуждаемой мфры едва-ли можеть потребовать новаго уве- 
личен1я состава акцизнаго надзора. 

Большинство присутствовавшихъ въ засфдани Комитета лицъ, при- 
знавая полезныхъ испытать, въ интересахъ табаководовъ, предлагаемую 
мфру, полагало испросить въ установленномъ порядк$ разрфшене табако- 
водамъ Закавказскаго края обандероливать папуши махорки на планта- 
щяхъ, подъ наблюден1емъ акцизнаго надзора, и выпускать ихъ въ рознич- 
ную продажу, и вмЪетЪ съ симъ полагало предоставить Министру Финансовъ 
право примфнять, въ случаЪ надобности, означенную мфру и въ другихъ 
мБетностяхъ Импери. 

Затьмъ Комитеть нашелъ, что установленная правилами для фа- 
брикъ и складовъ норма выбора бандеролей на папуши махорки—для та- 
баководовъ должна быть понижена, & именно можно было бы, согласно пред- 
ложеню Тайн. Совфт. Маркова, установить, что табаководы должны выби- 
рать каждый разъ бандеролей не менЪе, какъ на 10 пудовъ табаку. 

На основании вышеизложеннаго Комитетъ полагаль необходимымъ. 1) пре- 
доставить право табаководамъ въ Закавказскомъ краф обандероливать па- 
пуши на плантащяхъ подъ наблюденемъ акцизнаго надзора, съ примфне- 
немъ этой мЪфры, по усмотрфнню Министра Финансовъ, и въ другихъ м5Бст- 
ностяхь Ихпери и 2) установить для табаководовъ Закавказскаго края 
норму наименьшаго выбора бандеролей на папуши махорки въ 10 пудовъ. 

в) По третьему вопросу „о понижении акциза для папушь Закавказской 
маторки“ ПредеЪдателемъ было, между прочимъ, высказано то соображенте, 
что мБра эта противорЪчила бы общему, принятому въ УставЪ о табачн. сб. 
правилу, согласно коему табаки одинаковыхъ сортовъ облагаются повсе- 
мфетно однимъ и тёмъ же акцизомъ. Далфе Преде$дателемъ и нфкоторыми 
присутствовавшими въ засЪдаши лицами было указано, что понижен!е акциза, 
для папушъ Закавказской махорки было бы подрывомъ для махорки внутрен- 
ннхЪ губершй, ииЪющей сбытъ въ Закавказь$, и что во внутреннихъ губер- 
вяхъ Империи произраетаетъ махорка различныхъ качествъ и цфнъ, & между 
тфиъ облагается акпизомъ въ одинаковомъ размЪрЪ; что же касается 
до того обстоятельства, что закавказская махорка вяжется съ длинными 
корешками, то уменьшене корешковъ вполнз зависить отъ усмотрЪния та- 
баководовъ; къ тому же корешки эти идутъ на курене, а сл$довательно 


иуЪютъ свою цЪнность; наконецъ указывалось, что если допустить на этомъ 
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основани для папушъ закавказской махорки понижене акциза, то приш- 
лось бы установить обязательную длину корешковъ и наблюдать за исполне- 
немъ этого постановлен1я,—что было бы крайне затруднительно. 

Принявъ эти соображен1я во внимане, Техническй Комитетъ не 
нашелъ достаточнаго основанмя къ пониженю акциза для папушъ закавказ- 
ской махорки, почему и полагалъ оставить для Закавказскаго края акцизъ на 
махорку въ папушахъ въ одинаковомъ размЪрЪ съ прочими м$етностями Империи. 


10) Приготовлен!е и продажа напитка, извфстнаго подъ назван!емъ 
«кавказской бузы», 


Вопросъ о дозволени приготовлять и продавать „кавказскую бузу“ въ 
Херсонской губерн!и былъ возбужденъь Управляющимъ акцизными сборами 
названной губерн!и, донесене котораго по сему предмету и разсматривалось 
ВЪ Техническомъ Комитет$. 

Въ этомъ донесенши, какъ видно изъ доклада Непрем$ннаго Члена, ука- 
зывалось, что въ нфкоторыхъ лавкахъ города Одессы продается напитокъ 
подъ названемъ „кавказской бузы“ и что напитокъ этотъ приготовляетея въ 
одной квасоварн$, при осмотрЪ которой акцизный надзоръ обнаружиль слф- 
дующя приспособлен!я для приготовлен1я сказаннаго напитка: 

1) котель для варки припасовъ-—емкостью около 15 ведеръ, устроен- 
ный при плит; 2) деревянный холодильникъ; 3) сита—для процф$живаня 
сваренныхъ припасовь и 4) чанъ—для соложен1я и брожения. 

Въ виду 8-го пунк. ст. Зи ст. 110 Уст. о пит. сб., изд. 1887 г. 1), 
Управляющ!й акцизными сборами Херсонской губернии обратился съ просьбою 
къ Управляющему акцизными сборами Ставропольской губерни о сообще- 
ни ему, кавя существуютъ во вв$ренномъ ему Управлен1и распоряжен1я 
относительно приготовлен1я напитка бузы, — на что Управляющий акциз- 
ными сборами Ставропольской губерыи отвфтилъ, что приготовленше 
и продажа бузы на всемъ СЪверномъ Кавказ не дозволяются. Далфе 
Управляющ акцизными сборами Херсонской губернши сообщалъ, что 
по свфдЪниямъ, собраннымъ техникомъ ввфренна`о ему Управлешя, для 
приготовления бузы въ городЪ Одессв служать пшено или просо, а равно 
можетъ быть употребляема и кукурузная мука; самый же способъ при- 
готовлення бузы состоить въ елБдующемъ: пшено или просо завариваются 
въ котлф, причемъ получается клейкая кашеобразная масса; эту массу пе- 
реносять въ особый четыреугольный ящикъ (холодильникъ), гдф она и 


1) Ст. 3 (п. 8) гласитъь: „Не подлежатъ платежу акциза: 8) напитки (рака, буза, 
джаба и т. п.), выдЪлываемые горскими ллеменами Кавказскаго края домашнимъ спо- 
собомъ для домашняго употребленя“, а ст. 110—„Министру Финансовъ предостав- 
ляется: 1) опредБлять, по соглашентю съ Главноначальствующимъ гражданскою частью 
на КавказЪ, въ какихъ мфетностяхъ Кавказскаго края можетъ быть производима 
безакцизная выдфлка домашнимъ способомъ потребляемыхъ горскими племенами 
напитковъ (раки, бузы, джабы и т. п.) для ихъ домашняго употреблен1я, и 2) уста- 
навливать, въ случаЪ надобности, правила относительно производства упомянутыхъ 
напитковъ“. 
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остываеть; на холодильникЪ къ ней прибавляютъ извЪетное количество со- 
лода и, перемфшавъ, протираютъ съ водою черезъ частое м$дное сито. По- 
лучаемую при семъ жидкость собираютъ въ чанъ, глЪ она быстро начинаетъь 
бродить; спустя нЪфеколько часовъ, эта жидкость, прюбрфтя молочный цвЪтъ 
и кисловатый вкусъ, представляетъ готовый къ употреблению напитокъ, на- 
зываемый бузою. 

По мн5н!ю техника, эта буза содержитъ очень незначительное коли- 
чество алкоголя и уподобляетея квасному напитку. Амфля при ея приго- 
товлени не употребляется. 

Предетавляя изложенный вопроеъ на усмотрфюе Денартамента Не- 
окладныхъ Сборовъ, Управляющ!й акцизными сборами Херсонской губ., съ 
своей стороны, полагалъ, что приготовлене бузы для продажи въ городахъ 
Херсонской губернии должно быть воепрещено. 

Изъ свЪдЪнЙ и данныхъ, указанныхъ Комитетомъ по настоящему пред- 
мету, при его обсужденти, представляютъ интересъ между прочимъ слфдующия: 

1) Въ тфхъ мфетностяхъ, гдЪ выдфлкою бузы занимаются жители въ 
силу укоренившагоея обычая, буза приготовляетея елфдующимъ образомъ: 
погружается мфшокъ съ просомъ въ воду на одинъ—два дня. ЗатЪмъ просо 
нроращиваютъ, сушать и мелютъ, получая такимъ образомъ солодъ. ДалЪе 
солодъ этотъ съ рисомъ и саломъ, въ извЪфетной пропорщи, варятъ, получен- 
ную смБсь помфщають въ корчагу, вкопанную въ землю, и подвергають въ 
течен!и 4 или 5 дней броженю. Изъ этой смЪфси, смотря по потребности, 
беруть извфетную часть, разбавляютъ ее равнымъ количествомъ горячей 
воды и процфживаютъ въ особый сосудъ, въ который стекаетъ мутная 0$- 
ловатая жидкость. При покойномъ стояни этой жидкости, веплываетъ на 
верхъ тЪстообразная мутная масса, состоящая изъ крахмальныхъ частицъ 
риса и проса, виБетЪ съ дрожжами, а подъ означенной массой отстаивается 
прозрачная жидкость (буза) желтовато-бЪлаго цвфта, которая содержитъ отъ 
3 до 4°/о спирта, угольную, молочную и муравьиную кислоты, сахаръ, камедь, 
органическя и экстрактивныя вещества и неорганичесыя соли. 

2) Военно-медицинское Управлене Туркестанскаго Военнаго Округа 
ВЪ 1889 году сообщило Управляющему акцизными сборами Туркестанскаго 
края и СемирЪфченекой области: а) что „туземный напитокъ подъ названемъ 
бузы, содержащий, —какъ показало химическое изелЬдоване его въ бывшей 
Ташкентской химической лаборатори, въ 1882 году, —до 5 и болфе процен- 
товъ безводнаго спирта, слфдуетъ признать наниткомъ опьяняющимъ“ и 
6) что „по продуктамъ, изъ которыхъ приготовляется буза (богатыя крахма- 
ломъ хлфбныя зерна), способу приготовления сего напитка, происходящему 
при этомъ химическому процессу и окончательному сво’му составу, бузу 
слфдуетъ отнести къ числу напитковъ, извфетныхъ въ Европейской Росаи 
подъ назван!емъ браги“. 

По обсуждени засимъ вопроса, возбужденнаго Управляющимъ акциз- 
ными сборами Херсонской губерни, Техническй Комитетъ призналъ, что 
напитокъ, называемый бузою, по своему составу и способу его приготовлевйя, 
представляетъ въ нфкоторомъ родЪ слабую брагу. 
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Основываясь же на двухъ статьяхъ Устава о пит. сб., изд. 1887 г.., 
а именно, на ст. 108, разрЪфшающей приготовлять брагу собственно для 
домашняго употребленмя только въ селахъ и деревняхъ, и на ст. 110, со- 
гласно коей приготовлене бузы допускается только въ м$5етностяхъ Кавказ- 
скаго края также домашнимъ способомъ, Комитетъ полагалъ, что приготов- 
лене бузы въ пред$лахъ Херсонской губерни не можеть быть разр$шаемо 
ни для продажи, ни для домашняго употребленя сельскихъ и городскихъ 
жителей. 


11) Контрольный снарядъ дворянина ШЩербинскаго для учета 
спичечныхъь фабрикъ. 


Въ одномъ изъ декабрьскихъ засфдаюшй Техническаго Комитета Непре- 
мЪннымъ Членомъ была сообщена докладная записка дворянина Щербин- 
скаго, въ которой онъ, Щербинсюай, предлагалъ ввести на спичечныхъ фаб- 
рикахъ изобрфтенный имъ контрольный енарядъ для учета выдфлываемыхъ 
на сихъ фабрикахъ спичекъ; но представленные Щербинскимъ описаше и 
чертежи указаннаго снаряда составлены, по замфчаню НепремЪннаго Члена, 
не на столько ясно и точно, чтобы по нимъ можно было имфть опред$ленное 
представлене объ устройств самаго снаряда и о его дЪйств!и на фабрикахъ. 

Не входя въ обсужден!е пригодности или непригодности контроль- 
наго снаряда, изобрфтеннаго Щербинскимъ, большинство членовъ Комитета, 
считало, однако, не лишнимъ ближе ознакомиться съ самымъ снарядомъ и 
дЪйствемъ его на спичечныхъ фабрикахъ, а потому и принимая во вни- 
ман!е, что въ ралон$ С.-Петербургскаго акцизнаго Управленя находятся спи- 
чечныя фабрики и что Щербинсый имфеть мфетожительство въ С.-Петербург$, 
полагало цфлесоотв$тственнымъ просить Управляющаго акцизными сборами 
Петербургской губернши раземотр$ть снарядъ г. Щербинскаго при участи 
спичечныхъ фабрикантовъ, а если окажется необходимымъ, то и самаго 
изобрЪтателя, и обсудить вопросъ о возможности примЗнен!я этого снаряда 
для учета выдЪлываемыхъ на фабрикахъ спичекъ. 

На основан!и изложеннаго Комитеть положилъ передать Управхяющему 
акцизными сборами С.-Петербургской губерыи Д. А. Миропольскому доклад- 
ную записку г. Щербинскаго со всфми къ ней приложенями и просить 
Д. А. Миропольскаго, по обсуждени этой записки при участи спичечныхъ 
фабрикантовъ и выслушани объяснен!й г. Щербинскаго, представить Техни- 
ческому Комитету свое заключенге. 


12) Устройство въ МосквВ центральнаго казеннаго оклада спирта. 


При разсмотр$н1и указаннаго вопроса въ Техническомъ Комитет$, Пред- 
сфдателемъ было сообщено, что мысль объ устройствЪ казенныхъ складовъ 
спирта возникла вел дстве желаня Министерства Финансовъ урегулировать 
оптовую торговлю спиртомъ и избавить винокуренныхъ заводчиковъ отъ раз- 
ныхЪ накладныхъ расходовъ, которые они несутъ при продаж своего спирта 
складчикамъ. Кром того, представлялось желательнымъ освободить завод- 
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чиковъ отъ уплаты акциза за спиртъ, теряемый ихи нынЪ отъ утечки и 
усышки при храненши его въ заводскихъ подвалахъ. 

Г. Министру Финансовъ благоугодно было, до внесеня настоящаго во- 
проса въ Государственный Совфтъ, поручить технику Тульскаго акцизнаго 
Управления С. Е. Криштофовичу составить смфту построекъ и приспособлений, 
необходимыхъ для устройства казеннаго спирта въ г. МосквЪ. ЗатЪуъ, по 
предложеню ПредсЪдателя, указанный выше техникъ, присутствовавний въ 
засЪдани Комитета, нредставилъ планы мЪетности, гд$ предположено устроить 
казенный складъ спирта, и здан!й самаго склада, а равно и чертежи приспо- 
соблешй для измфреня, передвижения и храненя спирта и въ разъяснене 
сихъ плановъ и чертежей доложилъ Комитету, между прочимъ, нижеслфдующее: 

Для храненя спирта предположено устроить 6 большихъ резервуаровъ 
по 50,000 ведеръ каждый и 4— малыхъ по 2,500 ведеуъ, что составитъ болЪе 11/2 
мфеячной пропорщши потребляемаго въ МосквЪ спирта. Такъ какъ качество 
спирта, за р$фдкими исключенями, почти одинаково, то предположено при 
хранении сиирта сортировать его главнымъ образомъ по крфпости, для чего 
и назначаются 6 отдфльныхъ большихь резервуаровъ. 

Для очень плохаго и очень хорошаго спирта назначаются 4 малыхъ 
резервуара по 2,500 ведеръ. 

Резервуары эти необходимо строить съ открытыми днами, доступными 
для осмотра и починки, при этомъ резервуары могутъ быть выстроены съ 
плоскими днами, лежащими на желфзныхЪ балкахъ, или съ выпуклыми, ви- 
сячими днахи; при плоскихъ днахъ и толщин желфза въ °/Лв дюйма и 
во изобжан!е провисаня дна, балки должны быть поставлены такъ часто, 
что онЪ, вмБстБ съ каменными стойками подъ балками, седЪфлають дно не- 
достуинымЪ для осмотра. Позтому предположено дфлать дно вынуклымъ, 
совершенно открытымъ. 

Относительно устройства этихъ резервуаровт, сипрошены были нЪкоторые 
механическе заводы и техническля конторы въ МосквЪ, Варшавз и Ревел$. 

Матерлаломъ для изготовленя резервуаровъ предположена мягкая сталь, 
изъ которой теперь строятъ веф резервуары для керосина. Спрошенными же 
относительно устройства резервуаровъ заводами и конторами назначены раз- 
личныя цБны, начиная отъ 5 руб. 25 коп. за пудъ всякаго желФза, включая 
и желЬзныя балки на основане нодъ фундаменть,—до 4 руб. 60 коп. за пудъ 
желЪфза, употребленнаго на стфны резервуаровъ, 5 р. на дно и 4 р. на балки. 

На основаши этихъ данныхъ, по словамъ докладчика, при разсчетЪ 
сумЪты на устройство резервуаровъ имъ принята цфна пуда всякаго жел$за въ 5 р. 

Кром указанныхъ резервуаровъ для храненйя спирта назначаются 6-ть 
отдфльныхъ подваловъ, могущихъ вифстить по 50 бочекъ каждый. Въ этихъ 
подвалахъ предположено хранить, во-первыхъ, сниртъ, который по особымъ 
Дурныхъ качествамъ не можетъ быть слитъ въ резервуары и долженъ быть 
принятъ и хранимъ отдфльно до распоряженя владЪфльца; во-вторыхъ— 
спиртъ въ бочкахъ, назначенный для отправки въ друге губернии и уфзды, 
и въ третьихъ —спиртъ, предназначенный для немедленной продажи въ 
МосквЪ$ и хранимый до прибыт!я владфльца. Подвалъ разд$ленъ на отдЪль- 
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ныя помф$щеня, чрезъ что имфется возможность хранить спиртъ каждаго вла- 
дфльца отдЪльно, съ предоставленемъ ему права запирать подвалъ, помимо 
казенныхъ, еще собственнымъ замкомъ. 

Обращаясь снова къ резервуарамъ, докладчикъ указалъ, что хранен!е 
спирта въ резервуарахъ, находящихся на открытомъ воздухЪ, а не въ 0о0со- 
бомъ построенномъ для нихъ зданши, представляеть слфдующия неудобства: 

1) Высокая цфнность спирта заставляетъ опасаться попытокъ по- 
хищен!я его; опасене это можеть имфть въ данномъ случа тЬмъ большее 
основане, что складъ предположено устроить въ мфетности, гдВ помф- 
щается много ночлежныхъ домовъ ‘'). Для предупрежденя похищевия спирта, 
независимо отъ ограды складочнаго мЪста, необходимо будеть обнести ре- 
зервуары на извфстномъ разстоян!и оть нихъ высокимъ заборомъ. Устрой- 
ство подобныхъ заборовъ, по мнёню докладчика, будетъ стоить дорого, да 
КЪ Тому же зимою резервуары будуть заноситься снфгомъ, что сдЪлаетъ не- 
возможнымъ осмотръ стфиъ резервуаровъ. 

2) Такъ какъ складъ предположено устроить въ м$стности, окружен- 
ной съ двухъ сторонъ постройками, то является опасность при пожар$ въ 
сосфднихъ улицахъ. 

3) Лучи солнца будутъ нагрфвать одну сторону или часть резервуа- 
ровъ, что вызоветъ неравном$рное расширен!е ихъ стфнокъ. Этимъ именно 
обстоятельствомъ, по ми5вю докладчика, можно объяснить, почему почти 
всЪ керосиновые резервуары даютьъ течь во время хранения въ нихъ керосина, не- 
смотря на то, что при проб ихъ водою они показываютъ полную свою гер- 
метичность. Кром того, лфтомъ спиртъь станетъ улетучиваться, почему 
явится значительная усышка. 

ВелЪдетне приведенныхъ соображений, какъ зам$тиль докладчикъ, пред- 
положено помфетить резервуары въ каменное, крытое желЪзомъ, зданге. 

Для возможнаго уменьшеня площади этого здания, ст$намъ и крышЪ 
его придана форма, по возможности приближающаяся къ кругу, и см$ты со- 
ставлены для 6-ти угольнаго и 5-ти угольнаго зданий. 

При устройствЪ 6-ти угольнаго здашя въ него помфетится 6 боль- 
шихъ и 4 малыхъ резервуаровъ, всего на 310,000 ведеръ, причемъ останется 
еще м$сто для установки, со временемъ, одного резервуара на 50,000 ведеръ, 
что дастъ возможность, въ случа$ необходимости, увеличить размфръ склада. 

Въ 5-ти угольномъ здаюи свободнаго мЪета не останется, а емкость 
поставленныхъ въ немъ 5 большихъ, одного средняго и 4 малыхъ резервуа- 
ровъ разсчитана на 300,000 ведеръ. 

Относительно установки проектированныхъ резервуаровъ, докладчикъ 
замфтилъ, что для того, чтобы имфть возможность наполнять мфрники (при- 
боры для измБрен1я спирта) самотекомъ, резервуары будутъ поставлены на 
уровнЪ земли; для возможнаго же осмотра ихъ днищъ и въ виду желаня 
имБбть помфщене, куда, въ случа течи, могъ-бы уйти спиртъ, подъ каждымъь 


т) Вносл$детни, какъ извфетно, для устройства казеннаго склада спирта въ 
Москв$ избрано было другое исто, нежели то, которое имфлось въ виду первона- 
чально, вел$дств1е чего и весь планъ предположенныхъ ностроекъ значительно изм$нился. 
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резервуаромъ предположено вынуть необходимое для указанныхъ цфлей ко- 
личество земли. Дно образующейся такимъ образомъ ямы будеть покрыто 
цементомъ, а ве яуы соединены между собою канавками. 

Дале докладчикъ указать, что для пом$щеня мБрниковъ, служащихъ 
для приемки и отнуска спирта, имъ проектировано особое здан!е; по бокамъ 
этого здания устроено два подвала, на 100 бочекъ каждый, раздфленныхъ 
на 3 отдфленя и расположенныхъ на уровнЪ разгрузочной и отпускной 
платформъ. 

Для опредфлен1я числа и размБровъ мБрниковъ приняты сл$дующе 
соображеня и разечеты: если допустить, что въ годъ чрезъ складъ пройдеть 
все количество спирта, потребляемое Москвою и ея окрестностями, въ размЪрЬ 
около 3 миллоновъ ведеръ спирта, то, считая 300 рабочихъ дней въ 
году, ВЪ день пройдетъ 10,000 ведеръ, которые должны быть приняты и 
отпущены складомъ. Такъ какъ въ различное время года количества при- 
нимаемаго и отпускасмаго ежедневно спирта могутъ быть значительно болЪе 
приведенной средней цифры, то, донуекая это увеличене въ 2 раза про- 
тивъ средней величины, емкость мфрниковъ разечитана на возможность пр1- 
емки и отпуска 20,000 ведеръ въ день,—что составитъ болЪе 400 бочекъ, для 
чего необходимо, по крайней мЁрБ, 4 мфрника; кромЪ этихъ м5рниковъ 
предполагается поставить еще два мТрника, емкостью по 50 ведеръ каждый, 
спешально для отпуска спирта въ бочки. 

Для шлемки спирта предположено поставить: 2 м6рника — по 300 ве- 
деръ, 2— по 100 вед. и 2—малыхъ дая опредфлешя остатковъ. 

Премные и отпускные мбрники расположены такъ, чтобы имфть воз- 
можность принимать спиргъ одновременно отъ двухъ хозяевъ и отпускать 
двумъ складчикамъ. 

Подвалы около мбрниковъ назначены для временнаго хранешя сгру- 
женнаго, но еще не принятаго спирта, и для храненя налитыхъ бочекъ 
передъ нагрузкою ихъ на возы. 

Относительно движения по пемкЪ и отпуску спирта, докладчикъ по- 
яениль слБдующее: при доставкЪ спирта въ бочкахъ епиртъ поступаетъь въ 
подвалы, ГД изъ бочекь выливается въ пр1ехный чанъ. Въ этоть же чань 
посредетвомъ гуттаперчевой трубы поступаетъ и спиртъ, доставленный въ 
вагонахъ-цистернахъ (емкость шруемнаго чана равна емкости вагона-циетерны, 
т. е. 1,000 ведеръ). Изъ чана спиртъ самотекомъ поступаетъ въ соотвЪт- 
ственные мфрники, а изъ послфднихъ спирть самотекомъ же идеть въ сбор- 
ники, откуда уже поднимается въ болыше резервуары. 

При такомъ движени спиртъ, пока онъ принадлежить заводчику, т. е. 
не находится въ большихъ резервуарахъ, не проходить ни чрезъ насосы, 
ни чрезъ друмя каыя либо приспособлешя для подъема, почему во все 
это время остается совершенно доступнымъ для осмотра со стороны бон- 
даря-едатчика или самаго влад$льца. 

Что касается подъема спирта изъ сборныхъ чановъ въ болыше резер- 
вуары, то предположено производить его посредствомъ сжатаго до 3-хъ 
атмосферъ воздуха; сиособъ этотъ примфненъ на московекихъ городскихъ 
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Зойняхь и на многихъ винокуренныхъ, пивоваренныхъ и сахарныхъ заво- 
дахъ. Чтобы имфть возможность поднимать незначительныя количества спирта 
во всякое время безъ растопки паровика, предполагается установить 4 акку- 
мулятора для сжатаго воздуха, емкостью въ 200 куб. фут. каждый, а всего 
$00 куб. фут.=2,040 ведрамъ; количество это, по зам$чаню докладчика, 
достаточно для подъема 6,000 ведеръ спирта (на высоту 15 арш., при уд$ль- 
номъ вЪфеЪ спирта 0,8339). | 

Относительно того, кая соображешя побуждаютъ докладчика примЪ- 
нить для подъема спирта въ резервуары не насосы, а сжатый воздухъ, до- 
кладчикъ указалъ на селфдующее: приспособления для подъема спирта сжа- 
тымъ воздухомъ нЪеколько дороже устройства паровыхъ насосовъ, но эти 
посл$дн!е представляютъ въ данномъ случа слфдующ!е недостатки: 

1) Во избЪжан!е пожара паровикъ долженъ быть установленъ на да- 
лекомъ разстоян1и отъ м$ста нахожден1я спирта (предположено на разсто- 
ян!и около 30 саж.), а паровые насосы не могутъ быть поставлены около 
паровика, такъ какъ иначе трубы на протяжен!и 30 сажень будутъ наполнены 
спиртомъ, принадлежащимъ заводчику и еще не принятымъ для храненя. 
Кром того, насосы будуть всегда наполнены спиртомъ и нельзя будетъ 
устранить возможность доступа къ спирту въ трубахъ и насосахъ. 

2) Установка паровыхъ насосовъ около м$рниковъ вызоветь необходи- 
мость содержан1я при насосахъ особаго машиниста. 

3) Большое протяжне паропроводныхъ трубъ вызоветь излишнюю 
трату топлива. 

4) Чтобы можно было пользоваться во всякое время паровымъ насо- 
сомъ, необходимо въ котлБ поддерживать опред$ленное давлен1е паровъ. 
При подъем$ же незначительныхъ количествь принимаемаго спирта, топка 
паровика обойдется относительно очень дорого. 

5) Во избфжаюе остановокъ въ работЪ необходимо имЗть запасный 
насосъ, что не представляется необходимымъ при подъемахъ спирта сжа- 
тымъ воздухомъ, такъ какъ на время исправлен!я аппаратовъ складъ будетъ 
дЪйствовать сжатымъ воздухомъ, заключающимся въ аккумуляторахъ. 

Далфе докладчикъ замфтилъ, что смфты ва компрессоры взяты отъ 
завода Доброва и Набгольцъ, устраивавшаго компрессоры на московскихъ 
городскихъ бойняхъ и на заводахъ: Вейхельта и Людвига и Сиита. 

Наполнение м$рниковъ при отпускахъ спирта складчикамъ предположено 
производить по возможности самотекомъ, для чего м$рники должны быть углуб- 
лены въ землю на 1'/2 аршина; при такомъ углублени м$фрниковъ посл дн!я 
2,000 ведеръ спирта изъ всего количества спирта, наполнявшаго большой резер- 
вуаръ, не будутъ, однако, въ состоянш наполнить самотекомъ мфрники, вел$д- 
стве чего, для измБреня сего посл$дняго количества спирта на мфрникахъ 
предполагается поставить маленьке подъемники (монжю въ 50 вед.), посред- 
ствомъ которыхъ этотъ спиртъ будетъ подниматься на м$рники. 

ЗатЪмъ докладчикъ пояснилъ, какими соображенями и данными онъ 
руководетвовалея, принимая цфны строительныхъ матерлаловь и производ- 
ства работъ, указываемыя имъ въ смЪтЪ, при чемъ обратилъ внимане, между 
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прочимъ, на то, что по проекту веф своды въ складЪ предположено устронть 
изъ бетона, по смфтВ и чертежамъ фирмы Юля Гукъ, устроившей всЪ своды 
въ московской городекой бойнЪ, въ виду того, что по разсчету эти своды ока- 
зались значительно дешевле кирпичныхъ. 


Земляныя работы, по заяфчан!ю докладчика, представляютъ значитель- 
ную часть расходовъ при устройств склада, такъ какъ отвозка одной куби- 
ческой сажени земли стоить въ МосквЪ боле 10 рублей. 

На постройку дома для конторы и квартиръ должностныхъь лицъь 
склада смЪта составлена въ архитектурно-техническомъ бюро архитектора 
Лавина, и по ней стоимость опредЪлена въ 58,815 руб. 18 к. при печномъ 
отоплении. 

По чертежамъ этой же смфты инженеръ Рутковсый выразиль желане 
выстроить домъ за 50,000 руб.; по замфчаню докладчика, это объяеняется 
тфуъ, что у инженера Рутковскаго имфется свой готовый уже кирпичъ, ко- 
торый ему необходимо продать (по смуфтф—цфна 1,000 кирничей поставлена 
въ 2+4 р.), и, кромЪ того, инженеръ Рутковеый исключаетъь изъ смЪты воз- 
награждене архитектора. 

Водяное отоплене обойдется, исключая 2,000 руб., назначенныхъ по 
смЪтЪ на печи, по счету одной конторы въ 2,028 руб., а по счету другой-— 
ВЪ 1,800 руб. 

Сдфлавъ эти общая заключения по составленному проекту и представив 
затфмъ смфты различныхъ фирмъ на постройку резервуаровъ, мфрниковъ и 
прочихъ приспособленй, служащихъ для храненя, премки и отпуска 
спирта, а равно и всЁфхъ необходимыхъ для склада зданй, докладчикъ при- 
велъ нижеслЬдуюциИЙ выводъ изъ упомянутыхЪъ данныхъ. 


Для 6-ти угольнаго здания: Для 6-ти угольнаго здания: 

1) 6-ть резервуаровъ для хра- 1) 5-ть резервуаровъ по 50,000 

нен1я спирта по 50,000 ведеръ и ведеръ, одинъ—вЪ 40,000 и 4— 

4—по 2,500, всего на 310,000 ве- по 2,500, всего на 300,000 ве- 

деръ съ основаниями, но безъ деръ съ о но безъ 

зданя...... з 63,118 р. | зданя.... : ... 01,539 р. 
2) Каменное 6-ти О 2) Каменное Вт НОВ 

здан!е для указанныхъ резер- здан1е для указанныхъ резер- 

вуаровъ со всфмъ устройствомъ 28,856 › | вуаровъ со всфмъ устройствомъ 24,081 »› 
3) Здаве для премки и от- ' 3) Здаше для премки и от- 

пуска сиирта, Бе кирпичныхъ пуска спирта, при бетонныхъ 

сводахъ ... п Ира 33,946 >» | сводахъ. .... . 31010 » 
4) Подвалы для хпанен 4) Т$-же о а, при си 

спирта въ бочькахъ, при кир- ныхъ сводахъ ....... 12,704 - 


пичныхъ сводахъ. . .. 16,101 »› 
5) Устройство приспособлен 

для перекачивания спирта въ 

резервуары. (........ 1,852 » 
6) Здан1е для АОИ, ма- 

шинЪ, квартиры машиниста и 

рабочихъ. .... а 8,367 » 
7) Приемная ОН. Е 8,234 » 


5) Устройство тфхъ-же при- 
способлешй. ......... 7,852 з 


м 


6) Здане для тЪхъ-же цфлей 8,367 


7) Приемная илатфориз. .. 8,234 › 


8) ЖелБзнодорожный путь 8) Тотъ-же путь при одномъ 
при двухъ переводахъ.... 5,540 р. | перевод. .......... 4,320 р. 
9) Отиускная илатформа .. 2,916 › 9) Отнускная платформа .. 2,916 › 
10) Будка для о у во- 10) Такая-же будка. .... 1,038 › 
ротъ. ... 1,038 » 
11) Мой, т замощен1и 11) Мостовая, при замощен1и 
всего двора ......... 9,087 » | части двора ......... 6,305 » 
12) Замощене откосовъ. .. 350 › 12) Замощев!е откосовъ. .. 350 »› 
13) Кирпичный заборъ ... 4,111 » 13) Заборъ изъ волнистаго 
ета сл ро ее а 2,875 › 
14) Ограда со стороны же- 14) Такая-же ограда ыы 1,800 › 
1$зной дороги... .... 1,800 › 
15) Домъ по суфтЪ а 15) Ломъ по предложен1ю ин- 
тора. ... ..... 58,000 » | женера Рутковскаго..... 00,000 »› 
16) ИЕ при сво- 16) Водоснабжене прин город- 
емъ колодце. ........ 2,800 » | скомъ водопровод$...... 800 » 
17) Электрическая сигнали- 17) Электрическая сигнализа- 
зая. .... рые РОО: Е. оо ел а 250 > 
18) вое И о. 18) Таюмя-же ворота .... 125 › 
ВЪ СКЛАД ое а в иыо 125 » 
Всего .... 952.491 р. Всего. ... . 224,566 р. 


Относительно м$ста, заключающаго около одной десятины казенной 
мБры, на которомъ предположено построить складъ, докладчикъ указаль, 
что мБето это принадлежить нынЪ Николаевской желЪзной дорогф, и такъ 
какъ предиолагается, что оно можеть быть уступлено Министерству Финан- 
совъ безвозмездно, то расходъ на прюбрфтеюше м$Фста, необходимаго для 
склада, въ смфту не включенъ. 

По выслушани доклада, Председатель заявилъ, что проектъ и см$та тех- 
ника Криштофовича были представлены г. Министру Финансовъ, который на- 
шелть, что въ общихъ чертахъ названный проектъ соотвфтствуеть намфчен- 
ной цфли, при чемъ г. Министръ Финансовъ призналъ возможнымъ на пер- 
вое время на постройку проектированнаго склада израсходовать не боле 
150,000 руб. 

Технический Комитетъ '), разсмотр$въ представленные техникомъ Криш- 
тофовичемъ планы, чертежи и см$ту и не входя въ детальный разборъ кон- 
структивной его части, одобриль предлагаемыя докладчикомъ системы 
передвижен1я спирта и подъема его въ резервуары при посредетвЪ сжа- 
таго воздуха, а также и устройство резервуаровь для хранен1я спирта и 
мфрниковъ, предназначенныхъ для измфрешя поступающаго въ складъ и 
выпускаемаго изъ склада епирта. 

ЗатЪмъ, имя въ виду заявлене ПредеЪдателя относительно суммъ, 
коими Департаментъ Неокладныхъ Сборовъ можеть располагать на первое 
время для устройства всего склада и, приняве во вниман!е цифровыя дан- 
ныя смбтныхЪ исчиесленй, предлагаемыя докладчикомъ, Техническюй Коми- 


1) Въ засфдани Комитета, по приглашен1ю Предсфдателя, между прочими лицами 
принимали участе: Директоръ Департамента желёзнодорожныхъ дфлъ Д. С. С. С. Ю. 
Витте и архитекторъ Министерства Финансовъ Д. С. С. Г. Б. Прангъ. 


тетъ призналъ возможнымъ при устройствЪ проектированнаго склада при- 
нять въ руководство слБдующая соображен1я и смфтныя исчисления: 

1) Жилаго дома для конторы и квартиръ должностныхъ лиць, смЪта 
коего исчиелена отъ 50,000 до 58,000 рублей, на первое время не строить 
а для помфщевня конторы склада расширить здане, назначенное для паро- 
вика, машинъ и квартиръ машиниста и рабочихъ; посему Техничесый Ко- 
митеть призналъ необходимымъ исчисляеиую докладчикомъ на постройку 
сего здашя сумму 8,367 руб. увеличить до 15,000 руб. 

2) ИмБя въ виду фигуру и разифръ участка земли, на коемъ предпо- 
лагаетея построить складъ спирта, Комитеть полагалъ вообще нец$лесо- 
образнымъ строить на этомъ участкЪ домъ для квартиръ должностныхъ 
лицъ склада, почему призналъь боле удобнымъ на мЪето, которое по. про- 
екту предназначается для вышеуказаннаго дома, поставить часть подваловъ 
для хранен1я спирта въ бочкахъ и на освободившееся такимъ образомъ 
мЪето подвинуть здане для мфрниковъ. ВелЪдств!е подобнаго изм5невшя въ рас- 
положени строен! склада освободится такое мфсто около зданя резервуа- 
ровъ, которое позволить въ случа необходимости построить второе здане 
съ резервуарами для хранения спирта, въ коемъ въ будущемъ легко можетъ. 
встрЪтиться надобность. 

3) Выстроить для храненя спирта шесть резервуаровъ по 50,000 ведеръ 
каждый и четыре—по 2,500 ведеръ, стоимость коихъ по см5т$ показана въ 
63,118 рублей. 

4) ПомЪстить означенные резервуары не въ пяти-, а въ шестиугольномъ 
здании, на что по смЪТЬ требуется сумма въ 28,556 руб. 

5) Въ здаши для нремки и отпуска спирта и въ подвалахъ для хра- 
нен!я спирта въ бочкахъ примфнить бетонные своды, для постройки како- 
выхъ здашй и подваловъ потребуется по смуЁтБ 43,714 рублей (здашеы— 
31,010 руб. и подвалы—12,10+ руб.). Принимая во внимане замфчаше Ди- 
ректора Департамента жел знодорожныхъ дбль Д, С. С. Витте, приесутетво- 
вавшаго въ засЪдан1и Комитета, о томъ, что кирпичные сводики на рельсахъ 
могуть быть дешевле проектированныхъ бетонныхъ. сводовъ, Комитетъ при- 
зналъ полезнымъ сдЪфлать разечеть на постройку кириичныхъ сводиковъ 
на рельсахъ для сопоставлен1я со см$тою бетонныхъ сводовъ. 

6) Стоимость приспособлен1я для перекачиван!я спирта въ резервуары 
принять по смЪтЪ въ 7,852 руб. 

7) Стоимость шлемной платформы принять также по смЬтЪ въ 8,234 р. 

8) При устройствЪ подъЁзднаго жел знодорожнаго пути къ складу обра- 
тить вниман!е на необходимость имфть на платформу вфсы для взвфшиван1я 
поступающаго и отправляемаго груза и имфть надлежащее помфщене для 
агента желЪзной дороги. Кром того явитея необходимость имфть на пути 
двЪ переводныхъ стр$Ълки, стоимость которыхъ, по заявлен1ю Директора Де- 
партамента желЪзнодорожныхъ дБлЪ Д. С. С. Витте, должна быть въ 2,400 р., 
т. е. по 1,200 р. каждая. 

Въ виду сего и принимая во внимане пифровыя по сему предмету 
данныя смфты, расходъ на подъфздной путь выразитея въ 6,700 руб. 
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9) На постройку отпускной платформы принять по ем$тф 2,916 руб. 

10) На первое время Комитеть полагаеть достаточнымъ замостить 
только часть двора склада, стоимость каковой работы принять по смт въ 
6,305 руб, 

11) Комитетъ полагаеть водоснабжен!е имЪфть изъ своего колодца, на 
что по смт опредфлена сумма въ 2,800 руб. 

Такимъ образомъ, основываясь на приведенныхъ смфтныхъ исчисленяхъ, 
стоимость всфхъ главнфйшихъ частей проектированнаго склада выразится въ 
суммЪ 185,495 руб.; принимая же во вниман!е, что на мелочные и непред- 
видфнные расходы необходимо положить какую либо сумму, Техничесяй 
Комитетъ полагалъ, основываясь на представленныхъ смфтныхъ исчисленяхъ, 
принять сумму потребную для устройства всего склада, безъ жилаго дома, 
для квартиръ должностныхь лицъ, не менфе какъ въ 200,000 рублей. 


ПРИЛОЖЕН/Я. 


1. Обзоръ техническаго состояня винокуренныхъ заводовъ 
въ Росби по статистическимъ даннымъ за пер!одъ 188%/ гг. 


Настояний обзорь представляетъ выводъ изъ прилагаемой велЪдъ за нимъ 
статистической вЪдомости о техническомъ состоянии винокуренныхъ заводовъ 
въ пер1одъ 188%/° гг., которая, въ свою очередь, представляеть общий сводъ 
данныхЪ изъ подобныхъ же вфдомостей, доставленныхъ Управляющими 
акцизными сборами по форуЪ, преподанной въ руководство циркуляромъ 
Департамента Неокладныхъ Сборовъ отъ 11-го Августа 1888 г. за № 2117 1). 
Согласно сей формф, въ означенной вЪдомости помБщены данныя объ устрой- 
ствЪ парниковъ, о заторныхъ чанахъ, о родЪ двигателей для затиран!я при- 
пасовъ, о конструкщи заторныхъ холодильниковъ и перегонныхъ аппаратовъ, 
о родЪ употребляемаго топлива, о нащюнальности и образовательномъ ценз 
винокуровь и о числ рабочихъ на заводахъ; что касается числа, силы 
и системы паровиковъ, то данныя о нихъ не введены въ вфдомость велЪд- 
стве неполноты и недостаточной опредфленности свфдфнй, доставленныхъ 
по сему предмету акцизными управленями. Въ отношении же распредЪленя 
губерн!й примЪфнена таже система группировки оныхъ по раюнамъ, какая 
принята въ отчет$ Департамента Неокладныхъ Сборовъ. 


Въ отчетномъ перюдЪ 18889 гг. въ Росейеской Империи дЪйствовало Общее число дЪй- 
2,145 винокуренныхъ заводовъ, изъ коихъ 2,100 собственно винокуренныхъ ствовавшихъ за- 
и 45 дрожжево-винокуренныхъ 2). Заводы эти перекуривали слфдуюние мате- ВодоВЪ и распре- 

у | >. дфлене ихъ по 
ралы: 1) хлЪбные припасы и картофель (1,485 зав.); 2) хлЪфбные припасы, лан 
картофель и патоку (20 зав.); 3) одни хлЪбные припасы (603 зав., въ томъ 
числЪ 45 дрожжево-винокуренныхъ; 4) хлЪбные припасы и патоку (38 зав.) 

и 5) одну патоку (5 зав.). 

Распредфлен!е означенныхъ 2,145 заводовъ по раюнамъ, въ убывающемъ 

порядк$ ихъ числа, было слБдующее: 


') Означенный циркуляръ и форма вфдомости напечатаны въ № 33 «В%стника 
Финансовъ» за 1888 г. 

*) Дрожжево-винокурепные заводы находились въ слфдующихъ губершяхъ: 
Визенской —9 заводовъ; Лифляндской и Кевской — по 4 зав.; Минской —3 зав.; 
Казанской, Пермской, Московской, Курской, Гродненской, Могилевской, Волынской 
н Петроковской—по 2 завода и по одному заводу въ губерняхъ С.-Петербургской, 
Вятской, Самарской, Костромской, Воронежской, Саратовской, Курляндской, Эстлянд- 
ской и Варшавской. 
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0/о отвошев1е чи 
сла завоховъ Дан 
наго раона 
общему числу за 
водовъ во все 
Империи. 


о ПИ 


Число з8- 


ВОДОВЪ ВЪ 


Царства Польскаго 
СЪверо-западныя 
‚ Прибалтийская. 
и в И Мл А 
Средне-черноземныя. ...... 
Малороссйсвя 
Средне-промышленныя. 
Восточныя 
ОН ро а ды : 
Сибиреюмя (съ Туркест. краемъ и 
Прнамурск. 20а) рае Зе 
СЪверныя. 
° |] Столичныя 


Данныя эти указываютьъ, что винокуренная промышленность, по край- 
ней м5рЪ по числу дфйствовавшихъ заводовъ, главнымъ образомъ сосредо- 
точивалась въ западной части государства, гдЪ, въ губерюшяхъ ра!оновъ 
Царства Польскаго, прибалтийскаго, с$веро- и юго-западнаго, находилось 
1,386 заводовъ, т. е. 64,6%/ общаго числа всЪфхъ дЪйствовавшихъь заводовъ 
въ Империи. 

Число заводовъ РаспредЪлен!е по раонамъ числа заводовъ, дЪйствовавшихъ съ пар- 


съ парниками и никами и безъ оныхъ, показано въ нижесл5дующей таблиц. 


безъ ОНЫХЪ. — — —— —— И 
Число заводовъ. 


9/0 отношен!е чис- 


Съ парниками. ик 


УВЕРНТИ. Везъ ре: — | Парниками къ 
Г Е Простыми | Металлич. общему числу 
Всего съ заводовъ въ каж-| 


аВый ры ыы парниками.| домъ район$. 
| Царетва Польскаго ..... 5 | 218 177 395 98,8 
Прибалтемя. .... .. 6 | 64 258 322 98,1 
Средне-черноземныя. 11 | 8 215 223 92,9 
| СЗверо-западныя ...... 58 | 255 72 827 84,9 
’ Столичныя 3 3 5 8 72,1 
Средне-промышленныя. . .. Ве № 3 70 73 60,8 
Г ОВО ННЮЕ,. ооо 2 | 9 16 | 24 51,0 
Малороссйеня ....... вв | 19 56 75 47, 
Южныя. ... а 36 ка 28 28 43,8 


Юто-западныя. ....... 110 | 60 43 108 37.1 


а Г 


Число заводовъ, 


Съ парниками. _ 


ГУБЕРНИИ. Безъ | С° м 


Простыми Металлич. | р 
парниковъ.! деревян- | высокаго 


°/, отмотен1е чис- 
ла заволовъ съ 
парникзми къ 
общему числу 
Ве Сего СЪ |] заводовъ въ каж-, 


| ными, давления. | оРНиками. дом ее 
Восточныя (........ 46 — 23 23 33,3 
' Сибирекля (съ а | 
краемъ) '). 48 г — \! 1 1 2,0 
Л | 1 
Всего. ..... 542 | 639 963 1,602 | 74,1 
| 


Отсюда видно, что въ общемъ число заводовъ съ парниками значи- 
тельно превышаеть число заводовъ безъ парниковъ, такъ какъ въ общемъ 
числЪ всфхъ дфйствовавшихъ (2,144) заводовъ, первые составляютъ 74,7°/, а 
вторые—только 25,3°/. 


Числомъ заводовъ съ парниками особенно выдфляются губернии раю- 
новъ Царства Польскаго и Прибалтйскаго края, гдЪ почти веф заводы (а 
именно 98,8°/о— въ первомъ и 98,1%о — во второмъ ра1юнЪ) дЪйствуютъ съ парни- 
ками. Заводы же западной окраины Росси въ этомъ отношении не имфютъ одно- 
образнаго характера; такъ, въ сЪверо-западномъ раюнЪ заводы съ парни- 
ками составляютъ 84,9%/%, а въ рмонф юго-западномъ ихъ всего 37,19:0; 
тоже замфчается и въ наиболфе хлЪфбородныхъ раюнахъ; такъ, въ средне- 
черноземномъ ра1онф таковыхъ заводовъ 92,9%, между ТЬмъ въ южномъ 
ралон$ ихъ всего +43,8°/0, а въ малороссйскомъ—47,4°/о. Наименьшее про- 
центное отношене для заводовъ съ парниками оказывается въ губернияхъ 
восточнаго ра1она (33,3%) и въ губершяхъ сибирекихъ съ Туркестан- 
скимъ краемъ (2,09). 


Если обратиться исключительно къ заводамъ съ парниками, съ цфлью 
проел$дить распредЪлене въ отчетномъ перодЪ заводовъ съ парниками 
металлическими высокаго давления, т. е. съ парниками усовершенствованными 
и болБе дорогими, сравнительно съ заводами, на которыхъ парники были 
простые деревянные, то оказывается, что въ общемъ, по всфмъ ралонамъ, 
заводы съ парниками металлическими преобладаютъ надъ заводами съ про- 
стыми деревянными парниками, такъ какъ первыхъ было 963,—что состав- 
ляетъ 60°/о общаго числа (1602) заводовъ съ парниками. 

По отдфльнымъ раюонамъ распредфлеше заводовъ въ указанномъ от- 
ношени было слфдующее: 

Въ 3-хъ рашнахъ, а именно: въ губерняхъ южныхъ, восточныхъ и 


1) Число заводовъ сего ра1юна показано не въ 50, а только въ 49—въ виду 
того, что, за ненуфншемъ статистическихъ данныхъ о заводЪ Приморской области, за- 
водъ этотъ какЪ въ данномъ случа, такъ и въ послфдующемъ изложени, исключеяъ 
изъ общаго числа заводовъ, дЪйствовавшихъ въ пер!одъ 188%/ гг. 


Распред$ лене 
заводовъ по уст- 
ройству  затор- 
НЫХЪ Чановъ. 
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сибирскихъ, не было ни одного завода съ простыми парниками, но и число 
заводовъ съ усовершенствованными парниками весьма ограничено; такъ, въ 
южномъ ра!онф, изъ всБхь 64 заводовъ, съ парниками было только 28; вЪ 
восточномъ, изъ 69 заводовъ,—только 23 и въ сибирскомъ съ Туркестанскимъ 
краемъ изъ 49 заводовъ—только одинъ заводъ съ парникомъ. 

БолЪе или менфе значительное преобладан1е заводовъ съ парниками 
металлическими высокаго давленя надъ заводами съ простыми деревянными 
парниками встрфчается въ 6-ти ралонахъ, а именно: 


въ средне-черноземныхъ губершяхъ заводовъ перваго рода 96,491 
ь‚ средне-промышленныхъ Е т : х 95,9 „ 
„ Прибалтйскихъ ь ь ы р 80,1 „ 
ь„ малоросайскихъ з я ь . 14,6 „ 
ь‚ Сфверныхъ ь ы , ы 62,5 „ 
ь„ СТОЛИЧНЫХЪ к 5 ы ь 62,5 „ 


Только въ 3-хъ ралонахъ оказывается обратное отношене, т. е. заводы 
съ простыми парниками преобладаютъ надъ заводами съ парниками метал- 
лическими, а именно: въ губерюяхъ Царства Польскаго заводы второго рода 
составляють 44,8%/0, въ юго-западныхъ—41,7/о, а въ сфверо-западныхъ ихъ 
всего 22,0%/, общаго числа заводовъ съ парниками. 


По устройству заторныхъ чановъ заводы сгруппированы въ двЪ категор!и: 
КЪ ОДНОЙ ОТНесены заводы, имфюще заторные чаны простфйшаго устройства, 
безъ мфшалокъ; другую же категор!ю составляютъ заводы съ заторными ча- 
нами болфе или менфе усовершенствованнаго устройства, разум$я въ дан- 
номъ случаЪ чаны съ обыкновенными мфшалками или иными м$шательными 
приборами, а равно чаны, снабженные, помимо бол$е или менфе совершен- 
ныхъ мЬшалокъ, еще особыми приспособлен1ями для охлажден1я затора въ 
самомъ чанЪ (напр. для пропуска воды въ промежутокъ между двойными 
ст$нками чана, или черезь находящиеся внутри чана особые карманы, трубы 
или как1я-либо друйя подобныя приспособления). 

При разсмотр$ ни распредЪлен!я заводовъ по устройству заторныхъ 
ихъ чановъ, особаго вниман1я заслуживаетъ отношен1е числа заводовъ съ 
заторными чанами безъ м$фшалокъ къ общему числу винокуренныхъ заво- 
довъ, такъ какъ, при крайней трудности производства затиранля припасовъ 
съ надлежащимъ совершенствомъ въ чанахъ безъ м$шалокъ, заводы съ по- 
добными чанами должны быть признаны, по крайней мЪфрЪф по премамъ 
приготовлен!я затора, стоящими въ техническомъ отношени ниже тЪхъ за- 
водовъ, заторные чаны коихъ снабжены м$шалками. 

Въ виду сего въ нижеприводимой таблицЪ распред$леня заводовъ по 
устройству заторныхъ чановъ указано также и процентное, въ возрастаю- 
шемъ порядкЪ, отношен!е числа заводовъ съ заторными чанами безъ мфша- 
локъ къ общему числу заводовъ въ каждомъ ра1он$: 


Число заводовъ съ заторными |“. оТвошен! час 
чанами: ла заАВОЛОВЪ СЪ 


заторными чана- 


— = 


Усовершенствован- ми безъ мшалки 

ными разныхъ Кон- къ общему числу! 
‚ струкшй, съ имфшал- [заводовъ въ каж- 
| ками. домъ ра онф. 


ГУБЕРНТГИ. Простыми,, 


безъ м$ф-' 
шалки. 


‚ Столичныя Е — 11 0,0 
| Сибирския съ Туркестанскамъ 
| краемъ. (....... — 49 0,0 
Средве-черноземныя. .... 2 238 0,8 
Восточныя (........ 2 67 2,9 
Царства Польскаго..... 12 388 3.0 
Прибалтийская. 16 312 4,9 
Средне-промышленныя. ... 9 111 7,5 
ЮЖНЫЯ. ое 6 _ 58 9,4 
_ Юго-западныя. ....... 45 258 16,5 
_ Сфверныя. ое Вы 10 | 37 91.3 | 
Малоросейскя ....... 34 | 124 21,5 | 
Сфверо-западныя ......| 161 294 418 
| 

Всего. .... | 297 | 1,847 13.8 | 


Отеюда видно, что вообще число заводовъ съ заторными чанами безъ 
мфшалокъ сравнительно невелико, составляя всего лишь 13,8% общаго 
числа всЪфхъ заводовъь Импер!и; но такая цифра указаннаго процентнаго от- 
ношения является лишь потому, что въ разсчеть приняты и данныя сфверо- 
западнаго ра1она; а между тБмъ раюнъ этотъ, въ отношен!и заводовъ съ 
заторными чанами безъ мЬшалокъ, весьма рЪфзко выдзляетея изъ веЪхъ 
остальныхъ ра1оновъ, такъ какъ подобные заводы составляють въ сказанномъ 
раюнЪ 41,8°/о общаго числа заводовъ, значительно превышая соотвЪтствен- 
ное отношене въ другихъ раонахъ. Кели же принять въ соображен!е 
только эти послдне раюны, за исключенемъ сЪверо-западнаго, то указан- 
ное выше общее относительное число заводовъ съ заторными чанами безъ 
мфшалокъ (13,89/0) значительно уменьшится и составить только 7,79/0. 

По отдфльнымъ ралонамъ (за исключенемъ сфверо-западнаго) наиболь- 
пия процентныя числа (21,5 и 21,3%/.) заводовъ съ заторными чанами безъ 
мЪшалокъ выпадаютъ на малоросеайскя и сЪверныя губерюши, а наименьшее 
(0,8°/о)—на средне-черноземныя; въ остальныхъ ра!онахъ таковые заводы 
составляютъ соотвфтственныя числа отъ 2,8 до 16,59/%; въ районахъ же 
губерн!й столичныхъ и сибирскихъ вовсе не было заводовъ съ заторными 
чанами безъ мЪшалокъ. 

Нижеслфдующая таблица показываетъ распред$лене заводовъ по ро- Двигатели, ипри- 
дамъ двигателей, примфняемыхъ при затирани припасовъ, т. е. собственно М$5няемые при за- 


1 прина- 
тБхъ двигателей (конныхъ, водяныхъ и паровыхъ), при посредствЪ кото- — и  прина 
9 


О = 


рыхъ вращаются м$фшательные приборы или обыкновенныя мфшалки затор- 
ныхъ чановъ; въ первой рубрикЪ таблицы показаны заводы, въ которыхъ 
заторная масса разм$шивается рабочими при посредствВ простыхъ веселъ. 


Число заводовъ, затирающихь припасы при | */. отношен!е чис- 


25 1,064 49,6 


двигателъ: да заводовъ, произ- 
д водящиъзатира- 
ГУБЕРНГИ. Ручномъ а о 
| (простыми | Конномъ. | Водяномъ. | Паровомъ. =: 
| веслами ). разои%. 
[| 
Столичныя...... хе я — — — 11 100,0 
Прибалтйеня...... ‚| 18 3 6 293 89,8 
Средне-черноземныя . 2 38 5 195 81,2 | 
Восточныя......... 31 2 — 38 551 | 
Средне-промышленныя .... 9 43 5 63 59,5 
Царства Польскаго. ..... 13 179 2 206 51,5 
Южныя ........... 6 25 3 30 46,9 
Сфверныя .......... 11 14 ° 1 91 44,1 
Малороссайсвя. ....... 34 63  — 61 38,6 
СЗверо-западныя....... 163 131 | 1 90 23,3 
Сибиреюя съ Туркестанскимъ | 
| враемъ. ........ = 39 = _ 10 20,4 
Юго-западныя ........ 48 | 177 2 46 168 | 


Отсюда видно, что въ общемъ числ заводовъ—заводы, на которыхъ 
разм шиване заторовъ производится при помощи пароваго двигателя, со- 
ставляютъ 49,6%, посредствомъ коннаго двигателя—35,0°/,, а при помощи 
ручнаго двигателя (посредствомъ простыхт. весель) — 14,2°/, и только на 
1,2%/0 общаго числа заводовъ мфшательные приборы заторныхъ чановъ при- 
водятся въ дЪйстве водянымъ двигателемъ. 

Самымъ несовершеннымъ способомъ затиран!я въ отношени разм ши- 
вания заторной массы несомнфнно слЪдуеть признать затиран!с веелами, 
прим$нявшееся въ отчетномъ перюдВ на сравнительно небольшомъ числЪ 
заводовъ Росси, а именно на 305 заводахъ, въ отношени распредЗлен!я 
коихъ по отдЗльнымъ ра1онамъ вышеприведенныя данныя показываютъ, что 
въ губершяхъ столичныхъ и сибирскихъ такихъ заводовъ вовсе не было; 
изъ губерний остальныхъ ралоновъ особенно выд$ляются сЗверо-западныя, 
гдз подобные заводы составляли 42,3%/о общаго числа (385) заводовъ сихъ 
губерний; въ остальныхъ же губерняхъ относительное число сказанныхъ 
заводовъ таково: въ губершяхъ сфвернаго ра1она—23,4%/о, малоросайскаго— 
21,5%/0, юго-западнаго — 17,6°/о, средне-промышленнаго — 7,5%/, южнаго — 
9,4°/о, прибалтийскаго—4,9°/о, средве-черноземнаго—4,3%/о, Царства Поль- 
скаго—3,20/о и восточнаго—только 0,8%/о общаго числа заводовъ каждаго 
ралона. 
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Охлаждене сваренныхъ заторовъ производилось или въ заторныхъ 
чанахъ—пропускомъ воды чрезъ вышеупохянутыя приспособленя для сей 
цфли въ самыхъ чанахъ, а при неимфни такихъ приспособленй— просто 
льдомъ, на обыкновенныхъ холодильныхъ тарелкахъ бкильштокахъ) !), или, 
наконецъ, въ особыхъ, спещально для сего устроенныхъ, холодильникахъ 
(большею частью трубчатыхъ). 

Распред$лене заводовъ по раонамъ въ отношени аппаратовъ, пред- 
лазначенныхъ для охлаждения сваренныхъ заторовъ, указано въ нижеслф- 
дующей таблиц$. 


Число заводовъ, охлаждавшихъ 
заторы 


*/о отношен!е числа 
На спе-[заводовъ со спещаль 
ГУВЕРНГИ. Въ заторныхъ На хо- | шаль- | выми холодильни- 


лодиль-| номъ [ками къ общему чи- 
ной та-| холо- [слу заводовъ въ каж- 


чанахъ. релкф. | диль- домъ ра!он$. | 
Южныя. па 1 54 9 14,0 
Малороссйекя 14 ` 182 | 12 7,0 
Прибалийеюя. еее... 232 78| 18 5,5 
Восточныя „ие... 47 191 3 4,3 
Царства Польскаго........ 71 | 31 | 14 3,5 | 
Средне-черноземныя. ....... 39 193 8 3,3 
‚ Юго-западныя. „ее... 20 246 7 2,5 
| Срелне-промышленныя. ...... 22 95 3 2,5 
| СЪверныя. „о... . 20 | | 1 2,1 
‚ Сибирсекя съ Туркестанск. краемъ. 44 4, 1 2,0 
’ Сфверо-занадныя. озси В, о Вы а 49 340 3 0,7 
Столичный. ......... 7 По 0,0 | 
Всего .....| 559  |15061 79 | 36 | 


Такимъ образомъ на большинетвЪ заводовъ заторы охлаждались на 
обыкновенныхъ тарелкахъ и въ простыхъ деревянныхъ чанахъ, служащихъ 
ВЪ этихъ случаяхъ вмЪето тарелокъ; таковые заводы составляли 70,3%/о общаго 
числа (2,144) дТйствовавшихъ винокуренныхъ заводовъ въ Росои въ пе- 
родъ 1888/о г. Заводы, охлаждавиие заторы въ заторномъ чанЪ, составляли 
въ общемъ числЪ дЪйствовавшихъ заводовъ—26,1%/ а примфнявш!е для сего 
спещальные холодильники— только 3,6%. 

По отдфльнымъ раюнамъ Также замфчаетея преобладан заводовъ, 


') Въ цифровыя данныя рубрики статистической вфдомости «на тарелкахъ (киль. 
штокахъ) или въ простомъ деревянномъ чанф» вошли и т$ заводы, на которыхъ, вм$сто 
вастоящей холодильной тарелки для охлаждения затора, ифются простые деревянные 
чаны, поставленные внЪ завода. 


Охлажден1е з3- 
торовъ и употреб- 
зяехые для сего 
аппараты. 
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охлаждавшихъ заторы на тарелкахъ, за исключен!емъ, впрочемъ, губернйй; 
восточныхъ, сибирскихъ, прибалтйекихъ и столичныхъ, гд% наибольшее 
число заводовъ приходится на заводы, охлаждавиие заторы въ заторныхъ ча- 
нахъ. 
Системы пере- Относительно системъ перегонныхъ аппаратовъ, заводы по ралонамъ 
гонныхь аппара- распред$лялись слфдующимъ образомъ—въ убывающемъ порядкВ процент- 
ТУВЫ наго отношен!я числа заводовъ съ непрерывно-дёйствующими аппаратами: 


Число заводовъ съ переговными 


аппаратами оо отношеше числа 

————_____ | заводовъ съ шепре- 

ГУВЕРНТИ вепрь 

кубовыми. ДЪйствующи- |щему числу заводовъ 

ми. въ кавдомъ ры он$. 

| 
Средне-черноземныя. ....... 45 195 81,3 
Восточвыя. (о... 19 50 72,4 
Прибалтйевя. (......... 143 185 56, 4 

Южиня обе г 28 36 56,2 | 

Сибирсвя съ Туркеставск. краемъ. 24 25 51,0 | 

Средне-промышленныя. ...... 62 58 48,3 

Малоросайскя .......... 98 60 37,9 
Столичныя. „и... .. 7 4 36,3 
Царства Польскаго........ 279 121 30,2 
С$верныя. ............ 37 10 21,3 
Юго-западныя. (......... 224 49 17,9 
СЪверо-западныя. ......... 352 33 8,6 
Всего......| 1318 | 86 | 38,5 


Отсюда видно, что въ общемъ числ всфхъ заводовъ въ Росаи пре- 
обладаютъ заводы съ перегонными аппаратами кубовой системы, составляя 
61,55/%; заводовъ же съ перегонными аппаратами непрерывно-дЪйствующими 
было только 38,5%. 

По отд$льнымъ ра1онамъ такое преобладане заводовъ перваго рода 
надъ заводами втораго рода замчается въ семи ра1онахъ (сФверо-западномъ, 
юго-западномъ, сЪверномъ, Царства Польскаго, столичномъ, малороссйскомъ 
и средне-промышленномъ), гд$ въ общемъ числЪ заводовъ каждаго ра1она 
число заводовь съ непрерывно-дфйствующими аппаратами колеблется отъ 
8,6°/0 (губерыи сЪверо-западнаго рана) до 48,3% (губернии средне-про- 
мышленныя). Въ остальныхъ пяти ра1онахъ (сибирекомъ, южномъ, прибал- 
тйскомъ, восточномъ и средне-черноземномъ) преобладаютъ заводы съ не- 
прерывно-дфйствующими аппаратами надъ заводами съ кубовыми аппаратами; 
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такъ, напримфръ, въ губермяхъ сибирскихъ (съ Туркестанскимъ краемъ) 
число заводовь перваго рода составляеть 51,0%0 общаго числа заво- 
довъ раюна, а въ губершяхъ средне-черноземныхъ это число доходитъ 
до 81,290. 

Данныя, приведенныя въ общей статистической вЪфдомости въ рубрикЪ 
„съ нерегонными аппаратами“, показываютъ, что изъ веЪхъ 826 заводовъ, 
производившихъ выкурку спирта на непрерывно-дфйствующихъ перегонныхъ 
аппаратахъ, 698 заводовъ располагали аппаратами одноколонными, составляя 
такимъ образомъ 84,5% указаннаго выше общаго числа (826) заводовъ; 
остальные 15,5%’ распредфлялись такъ: на 82 заводахъ (т. е. 9,9%) аппа- 
раты были двухколонные; на 44 (т. е. 5,49%) дЪйствовали аппараты системы 
Ильгеса ') и наконецъ на 2-хъ заводахъ (т. е. 0,2%) — аппараты системы 
Коффея 2). 

Изъ общаго же числа 1,318 заводовъ, дЪйствовавшихЪ при аппаратахъ 
кубовой системы, значительное большинство, а именно 1,220 (т. е. 92,6%) 
заводовъ имфли днухкубовые аппараты системы Писторуса, причемъ на 
953 заводахъ (78,1%) означенные аппараты были снабжены дефлегмацюнныхи 
тарелками, но ректификацюнной колонки не ииЪли; аппараты же остальныхъ 
267 заводовъ (21,9%) имЪли, кромБ дефлегмацюнныхъ тарелокъ, еще и ректи- 
фикащюнныя колонки. 

ЗатЬиъ изъ остальныхъ 98 заводовъ, дЪйствовавшихъ съ кубовыми 
аппаратами, на 60 заводахъ находились аппараты системы Галля, а на 38— 
аппараты однокубовые, что, вь общемъ числ (1,318) кубовыхъ заводовъ, со- 
ставляеть для первыхъ—4,5%/0, а для вторыхъ—2,9%/0. 

По отдфльнымъ раюнамъ заводы, имфвиие аппараты системы Пи- 
стор1уса съ ректификацюнной колонкой и дефлегмащюнными тарелками, пре- 
обладали надъ заводами съ анпаратами той же системы безъ ректифи- 
вацюнной колонки только въ трехъ рашюнахъ, а именно: въ губервяхъ 
средне-чернозехныхЪ, гдф изь 36 заводовъ съ аппаратами Писторлуса, рек- 
тирикащонныя колонки при анпаратахъ имфлись на 22 заводахъ; въ при- 
балтйскихъ, гдЪ изъ 123 заводовъ означенныя колонки имБблись при аппара- 
тахъ 19 заводовъ, и въ сибирскихъ губершяхъ (съ Туркестанскимъ краемъ), 
въ коихъ изъ 23 зводовъ — ректификацонными колонками были снабжены 
аппараты на 15 заводахъ. 

Въ остальныхъ раюнахъ отношене оказывается обратное: аппараты еъ 
дефлегхащонными тарелками, безъ ректификацюнныхъ колонокъ, преобла- 
дали надъ аппаратами, снабженными тарелками и колонками, что видно 
изъ слЬдующей таблицы. 
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1) Въ губерняхъ: восточиыхъ—на 6 заводахъ, средне-черноземныхъ—на 2-хъ, 
прибалтйскихъ— на 19-ти, сфверо-западныхъ— на 8-ми, юго-западныхъ— на 1-мъ, Царства 
Польскаго—на 5-ти, Западной Сибири—на 2-хъ и ва одномъ завод$ въ малороссйЙскихъ 
губерняхъ. 

3) Одинъ апцаратъ на заводЪ Восточной Сибири и одинъ-—на заводф Тульской 
губернш. 


Употребляемое 
на винокурен- 


ныхъЪ заводахъ 
ТОПЛИВО. 


== = 


Заводовъ съ аппаратами Писто- 
рлуса, снабженными 
только дефлегм. дефлегм. тарелк. и 


тарелками. ректиф. колонкою. 
Въ губервяхъ столичныхь „о. 4 3 
» > сфвернаго раюна ...... 32 4 
» › восточнаго › и ЗВ >, 2 
» > средне-промышленнаго .,.... 56 6 
» > малороссйскаго 5... 84 10 
> ь сверо-западнаго › .... 295 24 
› » юго-западнаго » .... №1 17 
» › южнаго » в. 49 2 
» > Царства Польскаго....... 194 85 


Что касается аппаратовъ системы Галля, то они были въ употреблении: 
въ губерняхъ юго-западнаго раона на 16 заводахъ 


» » сЗверо-западнаго › › 15 > 
> » средне-черноземнаго »› »› 9 > 
» » южнаго › › 1 » 
› > восточваго > 2 9 ы 
> » малоросайскаго › › 4 » 
> > сзвернаго > ‚5 Зо» 
ы » Восточной Сибири » › ‘1 > 


Аппараты же однокубовые имфлись только въ губермяхъ: Курляндекой— 
на 20 заводахъ, Виленской—на 12 заводахъ и Ковенской — на 6 заводахъ. 

Въ нижеслф5дующей таблицЪ приведено распредЪфлен!е въ отчетномъ 
перюд$ винокуренныхъ заводовъ по родамъ употребляемаго ими топлива 
для производства—въ убывающемъ порядкЪ процентнаго отношеня числа, 
заводовъ, пользовавшихся исключительно древеснымъ топливомъ. 


*/, отношенше чис- ' 
ла заводовъ, упо- 
треблявшихъ на 
отопзен1е исклю- 


Число заводовъ, употреблявшихъ на топливо: 


| Камен Нефтя-| СмЪ- 


ГУБЕРНТГИ. 


ные | шанное] чительно дрора, _ 
Дрова. ный Торфт. Солому. остат- | топли-| ЕЪ общему числу 
голь. 1 ЗАаВОоДОвВЪ ВЪ КАж- 

у ки. | во 1). домъ ра!он$. 


Всего . 


| 

СЗверныя. 47 — — — | — 
Сибирск!я съ Турвестанскичь 

краемъ : 49 — = — — 
СФверо-западныя 383 | — | 1 — 1 
Средне-прохышленныя ПЭ: | =: == — | 1 
Восточныя ыы 66| — аа 1 
Прибалтйевя. 275 2 1 — ' 50 
Юго-западный . 215 1 — 15 42 
Столичныя 8 1 — ИИ — 
Средне- -черноземныя. 159 9 у 3 | 
Царства Польскаго 249 52 ‚ 40 — 
Малоросайскя . 82 92 22 
Южныя . 21| 19 | — 8 


1) Вь этой рубрик показаны заводы, употреблявиие не исключительно какой- 
нибудь одинъ изъ означенныхъ въ приведенныхъ рубрикахъ родовъ топлива, & 
напримфръ: дрова вмстЪ съ каменнымъ углемъ, каменный уголь и торфъ, дрова и 
солому ит. п. 
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Отсюда видно, что главнымъ топливомъ на винокуренныхъ заводахъ 
служили дрова, такъ какъ число заводовъ, примфнявшихъ исключительно 
этотъ родъ горючаго матермала, составляло 75°’/о общаго числа дЪйствовав- 
шихъ заводовъ; затфмъ въ убывающемъ порядкф слфдовали заводы, употреб- 
лявше на отоплен!е: смфшанное топливо — 13,79,0; каменный уголь—3,19/0; 
торфъ—2,4°/0; солому— 2,29, о и нефтяные остатки— всего 0,6%/о. 

По вефмъ раюнамъ, взятымъ въ отдЪльности, также замфчается пре- 
обладане заводовъ, употреблявшихъ на отоплене только дрова, за исклю- 
ченемъ, впрочемъ, южнаго рашюна, въ которомъ заводы, пользовавшеся 
дровами, составляютъ только 32,8%» общаго числа веЪфхъ заводовъ раона; 
почти рядомъ съ дровами въ томъ же ратюнф стоить каменный уголь, слу- 
живпий исключительнымъ топливомъ на 19 заводахъ, что составляетъ 29,7%/о 
всего числа заводовъ раона. 


Солома, какъ самостоятельное топливо для паровыхъ котловъ, прим?- 
нялась только въ 4-хъ рашюнахъ, а именно въ губерняхъ: малоросайскихъ— 
на 22 заводахъ, юго-западныхъ—на 15 зав. южныхъ—на 8 зав. и средне- 
черноземныхъ — на 3 заводахъ. Нефтяными же остатками пользовалось 
еще меньшее число заводовъ, а именно; въ средне-черноземномъ раюнф —9 
заводовъ, а въ восточномъ и столичномъ раюнахъ— по два завода. 

Въ отчетномъ перюдф въ общемъ числ винокуровъ, служившихъ на 
2,144 дЬйствовавшихъ заводахъ въ Роса, руссеюе составляли 16,65%, 
н$мцы—25,31° о, поляки—также 25,37'/о, евреи — 32,56% и англичане — 
0,0590. 

Такимъ образомъ оказывается, что преобладающий среди винокуровъ 
элементь составляютъ, главнымъ образомъ, евреи, за коими сл$дуютъ, въ 
одинаковой пропорщи, нфмцы и поляки, а затфмъ уже русске. 

РаспредЪлене винокуровъ по ихъ нацюнальностямъь и по раюнамъ 
видно изъ слфлующей таблицы. 


Число заводовъ, ниЗвшихъ вино- 
курами: 


*’, отпотен!е чис- 
дь винокуровъ 
русскихъ къ 0б- 
5 --—| щему числу ви- | 


ГУБЕРНИИ. 


Н%м- | Поля- Англи- Евре- | вокуровъ всёхъ 
ЗАВОДОНЪ ВЪ КАХ- 
цевъ. | ковъ. | ЧанЪ. —6@8Ъ. | льмъ рав. 


Средне-промышленныя . 
Средне-червоземныя 
Восточныя . | 
СЪверныя в 
‚ Сибирск1я съ Туркестан- 


скимъ краемъ | 1 6 — 
Столичныя . 2 | 8 1. — — 
Южныя а 10 бо 48 
Малоросайскя . 24 14 12 — 108 
СЪверо-западныя . 42 25 | 122) — 196 
Юго-западныя 20 | 15 45  -- 193 
Прибалтийския 7! 318 — | 3 
Царства Польскаго . 2 | 43| 345, — | 10 


Нацональность 
винокуровъ. 


Образователь- 
ный Цензъ вино- 
куровъ. 
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Эти данныя показывають, что винокуры—руссве, сравнительно съ вино- 
курами другихъ нацональностей, преобладаютъ только въ трехъ ра1онахъ 
губерн!й: средне-промышленныхъ (55,89/0), средне-черноземныхь—(52,5°/0) и 
восточныхь—(52,2°/0); во веЪхъ же остальныхъ раонахъ винокуры—русеве 
составляютъ весьма незначительный процентъ, величина котораго колеблется 
отъ 0,5/ (губерми Царства Польскаго) до 23,4%/о (губернми сфвернаго 
ралона. 

Среди общаго числа винокуровъ по каждому ралону въ отдфльности — 
нфмцы преобладаютъ только въ трехъ раюнахъ, а именно: въ губершяхъ 
прибалтИскихьъ—97%/о, столичныхь—72,70/0 и сфверныхь—48,99/0. 

Засимъ винокуры—поляки преобладаютъ надъ винокурами другихъ 
нац1ональностей только на заводахъ губерный Царства Польскаго; такъ, 
на 400-хъ заводахъ сего ра1она винокуры-поляки составляютъ 86,2°/0; вовсе 
же нЪтъ поляковъ среди винокуровъ губернШ: средне-промышленнаго, юж- 
наго и прибалтйекаго раюоновъ. 

Англичане среди винокуровъ им$ютъ лишь одного представителя— на 
заводз Пековской губернии. 

Что касается евреевъ, то ихъ не имфется въ числ винокуровъ только 
въ губерюшяхъ столичныхъ, за то въ ра1онахъ губернй: сибирекихъ (съ 
Туркестанскимъ краемъ), южныхъ, малороссйскихъ, сфверо-западныхъ и 
юго-западныхъ винокуры-евреи преобладаютъь надъ винокурами другихъ 
нац1ональностей и въ н$фкоторыхъ изъ этихъ ра1оновъь даже весьма значи- 
тельно; такъ, на 64 заводахъ губернй южнаго ра1она евреевъ-винокуровъ 
15,0%/0; на 273 заводахъ губернйй юго-западнаго ра1она ихъ 70,79/%; на 158 
заводахъ губерн!й малоросайскаго ра1она—68,3°/о; на 49 заводахъ губерний 
сибирскаго ралона—65,3°/о и на 385 заводахъ губерный с$веро-западнаго 
ралона—50,9°/о. 

Въ отношении образовательнаго ценза винокуровъ вефхъ 2,144 дЪй- 
ствовавшихъ въ Росси заводовъ, доставленныя по сему предмету и при- 
веденныя въ общей статистической вфдомости данныя показываютъ, что 
винокуры только 144 заводовъ, т. е. 6,7°/о общаго числа послфднихъ, имЗють 
теоретическую подготовку, разум$я въ данномъ случа полученное ими 
высшее спещшальное техническое образоваюе въ Империи, или въ одной изъ 
иностранныхъ политехническихъ или винокуренныхъ школъ; винокуры же 
остальныхъ 9,000 заводовъ, т. е. 93,3%/о общаго числа посл днихъ, подобной 
теоретической подготовкой не обладали, а были исключительно практики. 
Изъ общаго числа 144 винокуровъ съ теоретическою подготовкою почти по- 
ловина (71) находятся на заводахъ губерн!й прибалтШекаго района, 29— на 
заводахъ Царства Польскаго, 11 — на заводахъ сЪверо-западнаго, 9— на за- 
водахъ юго-западнаго, 8—на заводахъ малоросейскаго, 7—на заводахъ средне- 
черноземнаго, 3— на заводахъ южнаго и по два—на заводахъ сибирскаго и 
средне-промышленнаго ралоновъ; на заводахъ же губернй столичныхъ и 
сфверныхъ винокурами состоятъ лица только съ практическою подготовкою. 


т . 
Гисло рабочихъ Въ отчетномь перюдЪ число рабочихъ на винокуренныхъ заводахъ 


на винокурен- 
ныхъ заводахъ. 


распредЪфлялось по раюнамъ такимъ образомъ: 


Среднее число | 


На указанныхъ заводагъ было ра- 


бочитъ: рабочитъ на | 
одивъ заводъ | 
въ каждонъ 
район$ !). 
Сибирскя съ Туркестанскимъ 
краемь ........ 42 
Средне-черноземныя ..... 41 
Восточвыя. ......... | 38 
Южныя „........... 27 
Малороссвещя. ....... 19 
Средне-промышлевныя . 18 
Столичныя. ......... 16 
Юго-западныя ........ 13 
Сфверныя .......... 12 
| С$веро-западвыя. ...... 8 
Прибазтйевмя ........ 6 
Царства Польскаго. ..... 6 
Всего ...... 16 


Изъ общаго числа 33,318 рабочихъ, большинство (97,2%/0) составляютъ 
мужчины; 2,1%/о падаетъ на долю полурабочихъ (несовершеннол$тнихъ) и 
всего 0,19’о составляютъ женщины. 

Цифры послфдней рубрики приведенной таблицы указываютъ на 
весьма большое разнообраз!е въ среднихъ числахъ рабочихъ, приходящихся 
на одинъ заводъ даннаго ра!она; такъ, для заводовъ губерний сибирскихъ и 
средне-черноземныхъ это число составляетъ 42 и 41, а для заводовъ губерний 
Царства Польскаго и прибалтийскихъ только 6. 

Такое значительное колебане въ приведенныхъ цифрахъ можно объ- 
яснить тмъ обстоятельствомъ, что то или другое число рабочихъ на вино- 
куренномъ завод главнфйшимъ образомъ обусловливается размфромъ самаго 
производства на заводЪ, т. е. числомъ заторовъ въ сутки и количествомъ 
затираемыхъ припасовъ, хотя нельзя отрицать и того, что въ частности 
число рабочихъ зависить и отъ успфшнаго направленя заводскихъ работъ и 
вообще отъ административныхъ распоряженй заводоуправлешя. 


') При вычислен!ы среднихъ цифръ этой рубрики дроби меньше половины от- 
брошены, а половина и болфе—привяты за едивицу. 
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Статистическая вВдомость о техническомъ состояни винокуренныхь заводовъ въ Росси въ 
требляемаго топлива, образовательному цензу и нац!о 
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Столичныя. | 
С.-Петербургская . 91 
Московская... ... 212 

Итого 11 3 

СЪверныя. 

Архангельская .... = 
Вологодская ..... 12 | 10 
Олонецкая...... 1 1 
Псковская... .... 23 | 9 
Новгородская. .... 10 | 3 

Итого 47 | 23 

Восточный. 

Ватская. ...... ’ 18113 
Казанская. ..... 13| 8 
Оренбургская. .... 51 3 
Периская...... 15 | 10 
Самарская. ..... 8 3 
Уфииская...... | 101 9 
Итого 69 1 46 
Средня промышленныя. | 
Владишрская. .... 77| — 
Калужская. ..... 13 | — 
Костромская. .... 20 | 11 
Нижегородская... . 71| — 
Смоленская...... 42 | 26 
Тверская ...... 201 5 
Ярославская... .. 11| 5 
‚ Итого 120 | 47 
‚Средня черноземныя. 
Воронежская. .... 3112 
Курская. ...... 25 | 4 
Орловская. ..... 24 | 1 
Разанская...... | 24 | — 
Саратовская... .. 22| 8 
Тамбовская... ... 36 | — 
Тульская ...... 34 | — 
Сиибирская ..... 14| 1 
Пензенская. ..... 301 1 
Итого 240 | 17 
Малороссйсвя 
Полтавская... ... 51 | 45 
Харьковская... .. 43 | 9 
Черниговская. ... 64 | 29 
Итого | 158 [ 83 
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перодъ 1888/9 гг. съ подраздвленемь игь по родамъ винокуренныхь аппаратовъ и упо- 
нальности винокуровъ и числу заводокигь рабочитъ, 
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') Винокуреше не производилось. 
2) Статистическихгь свъдЪш объ этомъ заводЬ не быдло доставлено; посему въ рубрикахъ настоящей вфломости указаны 
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 Курляндекая . .* © 11| 99} 81 6 | 10 —| 45| 21 38| 2 |20 16 | 41 
Лифляндская. .... 103] 4| 21| 78 10132 88| 64| 26| 13 31 | 59 

| Эстландекая ..... 164] 1| 14| 149 — | —| 4| 160 [147 14| 3 32 | 43 

| Итого 328] 6 64 258 | 16 13 6 293 [232 | 78| 18 |20 79 | 143. 
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Ковенская...... 9 26| — 3 | 10 6 | 3 16| — 5 17 
Минская. ...... 114] 2| 92| 20 41 —| 20 38| 1% 1 8 107 
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' Царства Польскаго. | 
| Варшавская ....,. 12| 91 38 2 28 | 5 36| 5 6| 31 

| Калишекая...... —| 23| 45 1 51| 1 66| 1 6 | 23 
| Кфлецкая...... —| 32| 3 — -| #41 81 82| — 5 32 
` Лонжинская..... | —| 12| 16 — —| 191 4| 20| 4 15 | 22 
Люблинская ..... | | —| 17| 30 —- 28 | 28| 19| — 12 | 29 
Петроковская : 2| 25| 24 4 26115| 35| 1 11 | 33 
Плоцкая | —| 3| 14 — —| 13| °6 9| 2 6 8 | 
Радомская...... Пе — —| 811] 281 — 6 | 29 
С№длецкая 1| 40| 17 4 —| 291 5| 52| 1 14 | 52| 
Сувалкская ..... —| 17| 4 2 =: 61 334. ПВ. 4| 20| 

Итого 400] 5 218 177 | 13 |179] 2| 206 | 71 | 315| 14 85 279 
Западная Сибирь... .| 26|] 25| —| 1 — —| 8124 2| — 4| 11 
Восточная ку м ..| 20 20 — — = 1| 19 зы 8 11 | 12 

| Туркестансый Край. . 3 -- — — 9 В 82| — = 1 

| Примор. и о — —- | ——| — Ш —| — —| — 
Закавказскй Край *).. —| —| —| = —| = == = 2; ыы 

| Итого. . 50] 48| — 1 | — | 39—| 1014 41 15| 24| 

Всего. . .| 2,145] 542 |639 963 | 297 1,847 305 |750 25 1,064 |559 |1,507 | 78 60 953] 267 |1,318 
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о и ироко 6 Ф № № | | 
_ зипаратами. Употребляя на топливо. При винокурахъ. При числ рабочихь. | 
вепрерывно-д®йствующимя = : м нацональностъ. 
] А - =. БОЯ ^ | Гобеи: Инны, Гбых А тб 
к-] * 
Г мы Е ЗВ: | 
> —_ Ф © © > : . в = 2 [а сего, 
| М Е ЕЕ $ Е ЩЕ - Е Е Е « Е Е Е а | чивъ Е ;1 
Е за ‚= з = Ш - | 5 ча 
ЕЕ Е 
Е Ее ЕЕ а | = = Ее |949 ЗВ -— 
12 Л 4| 20 | — уе 1 а 58| —|—| 3] 388 | 8 , 343 
В 21441 98—11 = — 1904 96| 9:7] -901. —1=| —1 600 | — 3. 634 
—| 4116] 1121] 142 | 2|—|-|— |2 | 160 © = 966 Е = | — аа 
—| 19 [97| за 1-м п тв —- зв |8 5 2,098 
| | | 
И 61 61 111 м |= Ш = р 70| 2|5| 5 35| 27| 510 | 25| 43 578 
а 3 —| 981 841 —1-[-1Ь- [| Ы— 4-15 б 4-1 20] 19| 66| —| 20 
ВН | 1 11 1 68| —= 1-5 |= |= | 22| 60 4129141 98] —| 961 400140] 9 3908 
Г 01 | 9 29—11 м в а 01| 2 94 
24а та —|Ь-|Ьф|Ь- | - | о | 4 14| 8] 46| —| 46] 859 20 | 45| 994 
ат |6 1 6 | 54| 668 | 9| 16| 608 
—_| 8| 17| 81| 33| 3831-11 -|-— | 11 374] 1. 42 25 122 — 196] 2,811 | 71 18. 3,000 
| 
—| 11| 9] 2] 12] 16| -|-|-|-|-—| 93| 312 6 | 28 —| 60] 929 | — Л 938 | 
—| —| 24| 4| 281] 46| — || 9] —| 24| 76|] 83| 2| 38| 171 —| 5711171 | 36 | 21| 1,297 
Е © —| 91 28|] 11-1 61| — 1191 95| $116] 61 —|—| 761 1.979.| — | 16] 15990] 
|— 11| 42| 6 491215] 1—1 16 — 421264 9 20 15 45 — 19313,472 | 36 | 43 3,550 
| 
_ ВАЗА ни 
В 5—5 181-81 -—| 2 16| 3-1 16| 394 |—| —| 394 
Я 59.118 — |8 -|Ь-1 |1 811191 —|-| в] 9481] 5| 9 251 
И" а | 9—1 1—1 |= Ы 91| = |= | — 43 
В 9—1 ЭЙ | 81-11-12] 18| —=| 6] 81 —|—| 41 68| 65| 5 698] 
ОР О О О О О О р о и т № Зе 69 | 
— | --|ш| | и ава | 2-11 -| —|-| 21] 343 | —| 24| 367. 
| 35| 11| 36] 1 | 19| | 8] — 16| @| 3110 6] —|-| 481710 | 10| 38 11758. 
—| — | 9] 6| 16] 11| 3 -— | |165] 42| 4 -| 9 817|-| —| 247] 65| —| 252 
—| — | 24| 21| 45|] 20| 2120|-|-|26| 65|] 311 51 61|-| 1| 410| —| 83| 443 
3 11 81 28| 8|-|—|—| 41 80| 5 —| 2] 821-| 11| 20| —| —| 20 
1—1 5] 6] 19| -— |2] -| [|7] |1 -ф| 2 26| -| —| 166 | — | 18| 114. 
ПО 9 51 181 44| — |2] -—|—=| 1 мт —| 11 44|-| 92| 8968] —|—| 8261 
О |191 51| 181] 2717161 -—|-— |111 47| 4 1 10| 88|-| 21 818| 2| 12| 882] 
451] 9 БЫ ми 141 8—1 4 18 -| —| 971 —| — 87 
1—1 -— 6] — |1 — О ==] ЭТ 2946" | 8] 10 
|3 31 в 58| ||| 5 м1 —| 2] 55 -| 1| 888] —| 29| 362 | 
И —| 11 11 10161-14 |1 Ы-—| 8] 121-| 91 69| 22| 54 95 | 
— 5 64 Ба 121| 249 25 40 —|— 86| 371 29 2 43 345 —| 19]231 12 104 2,427. 
—1 2| 13| —| 15] 26| — Бе ажы сы: 19 1 | р В 628] 8061 8 | 57| 986 
т Ра Е Я Г ОГ р —| 14] 981 | 25 | 81| 1,087. 
—|—| 3 —| 2] 3] - | ры 0 88| = й 
11 3123—1955] 49 —-- || -| 471 210 1 6 -| 3211883 | 29 |138] 2,050 
2 44 698 82| 826 [1,673 | 66 51 | 48 | 13 | 29312,000 | 144 357 | 544 |544 | 1 698 [32,389 | 235 694 33,318 
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Число заводовъ. 


Матерлалы. 


Выходы спирта. 


Топливо. 


= 


П. Извлеченя изъ отчетовъ техниковъ при губернскихъ 
акцизныхь управлешяхь о состояни винокуреннаго про- 
изводства въ губершяхъ. 


Извлечен!я эти составлены изъ отчетовъ 25 техниковъ, состоявшихъ въ пе- 
родъ винокуреня 188%/э г. при акцизныхъ управлен1яхъ сл5дующихъ губерний: 
1) Вологодской, Костромской и Ярославской; 2) Тверской и Новгородской; 
3) Калужской и Смоленской; 4) Орловской и Курской; 5) Пензенской и 
Симбирской; 6) Рязанской и Тульской; 7) Тамбовской и Саратовской; 8) Са- 
марской, Уфимской и Оренбургской; 9) Полтавской; 10) Харьковской: 
11) Курляндской и Ковенской; 12) Лифляндской; 13) Эстляндской; 14) Грод- 
ненской; 15) Могилевской; 16) Минской; 17) Кевской; 18) Подольской: 
19) Волынской; 20) Бессарабской; 21) Ставропольской губернши, Терской и 
Кубанской областей; 22) Варшавской и С$длецкой; 23) Калишской и Петро- 


ковской; 24) Люблинской, Радомской и КЪлецкой и 25) Восточной Сибири !). 


1) Губернши Вологодская, Костромская и Ярославская °). 


Въ течен!и пер!ода 188%/э гг. находилось въ дЪйств!и заводовъ: въ Во- 
тогодской губ.—12 винокуренныхъ, въ Костромской 19 винокуренныхъ и 
1 дрожжево-винокуренный, а въ Ярославской губерни—11 винокуренныхъ. 
На всЪхъ этихъ заводахъ никакихъ измфнен!й въ премахъ и условяхъ 
производства, ни усовершенствован! въ ихъ устройств введено не было. 

Матералами для винокуреня на заводахъ всфхъ трехъ губерний слу- 
жили’ почти исключительно хлфбные припасы—преимущественно рожь, съ 
незначительной прибавкой на нЪФкоторыхъ заводахъ (въ Вологодской губ.) 
овса; картофелемъ же пользовался только одинъ заводъ въ Ярославской губ. 
Солодъ употреблялся главнымъ образомъ ржаной и притомъ сухой, въ ко- 
личествЪ около 10%/ на заторъ. 

Среднй выходъ безводнаго спирта за весь перюдъ опредфлился по 
заводамъ: Вологодской губ. въ 40,3%/о, Костромской—въ 40,3%/,, а Ярослав- 
ской— въ 40,49/о изъ пуда перекуренныхъ припасовъ. 

Топливомъ служатъ исключительно дрова, расходъ коихъ на ведро 
выкуриваемаго спирта въ 40/0 на заводахъ съ непрерывно - дЗйствующими 
аппаратами, при паровомъ двигател$ и парникахъ Генце, составлялъ отъь 
120 ДО 'Л5о куб. саж., на заводахъ же съ перегонными аппаратами Писто- 
р!уса, при конномъ приводЪ и безъ парниковъ Генце—!/14о куб. саж. 


`) Кром поименованныхъ губерн!й, особые техники состояли еще при акциз- 
ныхъ управлен1яхъ Воронежской губерв1и и Закавказскаго края; но по Воронежской 
губерн!и отчета, за болзнью техника, вовсе не представлено; въ Закавказскомъ же 
краЪ не дЙствовало ни одного винокуреннаго завода. 

1) Изъ отчета Младшаго Техника г. Шанецкаго. 
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Новыхъ перегонныхъ аппаратовь на заводахъ веЪхъ трехъ губерний 
въ отчетномъ перюдЪ введено не было. Изъ существовавшихъ же прежнихъ 
аппаратовъ непрерывно-дЬйствующихъ было 17 (въ томъ чиел$ 83— въ Воло- 
годской, б—въ Костромской и 8—вЪъ Ярославской, изъ нихъ одинъ двухъ- 
Колонный): остальные 26 апиаратовъ были кубовой системы, а именно: 23 
аппарата Пистормуса о двухъ кубахъ и 3 аппарата системы Галля (на за- 
водахъ Вологодской губерши). Особыхъ приепособленй для усиленнаго 
охлажден!1я сгоняехаго спирта при апнаратахъ не имЪлось. 

НЪкоторыхи помощниками надзирателей и техникомъ были произ- 
водимы сахарометрическя испытаня бражекъ нЪеколькихъ заторовъ, при- 
чемъ получались частью удовлетворительные, частью же и весьма неудо- 
влетворительные результаты. Такое непостоянство результатовъ обусловли- 
валось, по мнЪн!ю техника, особыми, принятыми на различныхъ заводахъ, 
приемами приготовления бражекъ. Такъ, на однихъ заводахъ дрожжи см}- 
шиваются съ заторомъ на холодильник$ до полнаго охлаждения затора, тогда 
какъ на другихъ—дрожжи напускаютея на поверхность заторнаго сусла въ 
квасильномъ чану и суБшиваютея съ нихъ лишь постепенно, иногда въ про- 
должеви двухъ сутокъ; нфкоторые же заводчики вовсе не позволяютъ пере- 
мфшивать бражку въ квасильномъ чанЪ, до постуиленмя ея на перегонный 
аппаратъ, въ видахъ предупреждения ея закисаня. При такихъ условяхъ 
не представляется возхожности опредфлить содержан!е сахара ни въ затор- 
номъ суслЬ, ни въ отбродившей бражкЪ. Въ виду сего, техникомъ предло- 
жено видоизмфненюе въ премахъ сахарометрическихъ наблюденй, сообразно 
съ условями производства винокуреня на каждомъ заводЪ, заключающееся 
главнымъ образомъ, въ томъ, чтобы опредЪлене сахара въ свфжеприготов- 
ленномъ затор и въ отбродившей бражк$ производилось постоянно въ 
одни и тбже моменты; такъ, напримфръ, содержане сахара въ заторномъ 
суслЪ должно быть опредфляемо постоянно во время поступления сусла на 
холодильникъ, а остатокъ несбродившаго сахара — въ первой бражЕЪ, 
выходящей изъ квасильнаго чана. при поступлени ея на перегонный 
аппаратъ. По сахарометрической разности между этими двумя  испы- 
ташями и по количеству дЪийетвительнаго выхода спирта изъ бражки поел 
перегонки опредфляетея, посредствомъ нфеколькихъ однородныхъ испытав, 
средый выходъ спирта, соотвфтетвуюций одному проценту (по сахарометру) 
сбродившаго сахара. Этотъ средюй выходъ и можетъ служить основанемъ 
для приблизительной повфрки выходовъ спирта изъ заторовъ и бражекъ, 
для коихъ опредфлена сахарометрическая разность. 

Контрольные снаряды и принадлежности кь нимъ на заводахъ какъ 
Вологодской, такъ равно Костромской и Ярославской губ. находились въ 
удовлетворительномъ состоянии и никакихъ повреждешй въ нихъ не было. 

Въ Вологодской и Ярославской губермяхъ никакихъ случайностей съ 


Перегонные ап- 
параты. 


Контроль за про- 
ИЗВОДСТВОМЪ И Са- 
харометричеек!я 
паблюдев1я. 


Состояне кон- 
трольныхъ снаря- 
довъ ипринадлеж- 
ностей къ НимЪ. 

Случайности съ 


контрольными снарядахи не наблюдалось; въ Костромской же губераи были контрольныхи сна- 


только двЪ случайности, состоявиия въ уклонении показанй снарядовъ отъ 
дфйствительнаго выхода: на одномъ заводЪ ноказане снаряда значительно пре- 
вышало дбйствительный выходъ, причемъ разность эта для отдЪльныхЪ вы- 


рядами. 
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ходовъ доходила до 39/0; на другомъ же завод имфлъ м$сто недочетъ, пре- 
вышавшй одинъ процентъ. Такъ какъ при вскрыти контрольные снаряды 
на обоихъ заводахъ оказались вполн$ исправными и правильно установлен- 
ными, То указанныя уклонен!я обусловлены были, по мнЪю техника, ис- 
ключительно лишь особенностями сгонки спирта, которая, въ одномъ случаз, 
ВЪ виду желаня получить возможно большй выходъ спирта изъ бфдныхъ 
алкоголемъ бражекъ, велась (на перегонномъ аппарат Писторуса) до 0° въ 
фильтр, —что, при обязательности общей средней кр$пости по свид$тель- 
ству не ниже 70°, вынуждало часто осаживать сгонку, т. е. уменьшать струю 
снирта сильнымъ притокомъ холодной воды на тарелки перегоннаго аппарата, 
а это им ло посл$детв1емъ значительныя колебан!я кр$фпости проходившаго че- 
резъ контрольный снарядъ спирта и перечетъ; на другомъ же заводЪ сгонка на 
непрерывно-дЪйствующемъ аппарат велась весьма равномфрно, безъ колеба- 
НЙ кр$пости спирта. и прекращалась на 65°/о крЪфпости, а температура спирта 
въ фильтр устанавливалась на + 6° до 5°Р. Въ обоихъ случаяхъ улучшене 
учета было достигнуто по средствомъ тарировки снарядовъ при соотвЪтствен- 
ныхъ температурахъ ихъ помфщенй и лучшимъ регулированемъ сгонки на 
аппарат$ Пистор!уса; на заводЪ же съ непрерывно-дЬйствующимъ аппаратомъ 
предположено было увеличить высоту дополнительной трубочки въ задней 
распред$лительной трубк премнаго цилиндра контрольнаго енаряда. 


Сличен1е пока- Сличен!е показан!й контрольныхъ снарядовъ съ дЪФйствительными вы- 
зан  контроль- ходами производится въ названныхъ губерн!яхъ двумя способами: а) по- 
ныхЪ снаряловЪ СЪ суедствомъ сравненя крЪпости спирта, вычисленной по счетчикамъ контроль- 
и наго снаряда, съ крФпостью спирта въ спиртопремник$, онредфленною по 

]-ой таблицЪ, причемъ, если разница не превышаетъ 0,3°/о, то контрольный 
снарядъ считается правильно дЪйствующимъ; 6) посредствомъ сравненя учета 
контрольнаго снаряда съ полнымъ суточнымъ выходомъ спирта, причемъ при- 
нимаются во вниман!е: средняя температура сгонки, температура спирта при 
изм$рени въ спиртопремникЪ, кр$пость его по 1-ой и П-ой таблицамъ и 
степень усадки или сжат!я на основании разности температуръ спирта при сгонк$ 
и въ мфрникВ; разность между числомъ градусовъ по контрольному снаряду и 
произведен!емъ отъ перемноженя числа ведеръ въ м$рникЪ на крЪпость 
по [-ой и П-ой таблицамъ не должна достигать 19/0; въ противномъ случа$ 
обязательно вскрыте снаряда и изелфдован!е причины уклонен1я. Сливъ 
принимается вскор$ посл окончан!я сгонки и вычисляется посредствомъ 
умножен!я числа ведеръ по мфрнику на кр$пость по [-ой и П-ой таблицамъ. 


Хранеше кон- Въ лЪтнее время, при бездЪйстви заводовъ, контрольные снаряды, разъ- 
трольныхъ снаря- единенные съ перегонными аппаратами и надлежащимъ образомъ опломби- 
пы ва рованные, хранятся обыкновенно на своихъ постаментахъ, покрытые, въ боль- 
дОВЪ. шинствЪ случаевъ, сверхъ цинковыхъ футляровъ, еще деревянными чехлами. 

Осмотръ и обез- Осмотръ обезнечешй перегонныхъ аппаратовъ состоитъь въ провфркЗ 
печене перегон- ихъ по описан!ю въ заведенной на каждомъ завод тетради. Въ Вологод- 
НЫХР аипаратовъ. ской губ. вс обезпечения болЪе или менфе удовлетворяютъ своему назна- 


чению, но на большинствЪ заводовъ они выполнены плохими мастерами, а на 
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фильтрахъ контрольныхъ снарядовъ не имЪется чехловъ. Обезиеченя же за- 
водовъ Костромской и Ярославской губерый весьма разнообразны; вс они 
удовлетворяютъ своему назначению, дЪлая достушь къ обезпечиваемымъ ча- 
стямь невозможнымъ. 

Опаснымъ мфстомъ въ непрерывно-дфйствующихъ перегонныхъ аппара- 
тахъ, неподдающимся обезпечен!ю, представляется, по мнЪнию техника, бражная 
труба, конецъ которой, въ верхней части бражной колонны, погруженъ въ 
бражку вершка на два и черезъ которую можно, вынустивъ изъ нея бражку 
черезь клапанъ бражнаго насоса, заставить идти спиртовой наръ помимо 
спиртовой колонки, Такъ какъ входъ въ послфднюю запертъ слоемъ погона 
болфе 4 вершковъ; входящй же въ бражную трубу, при продолжени 
сгонки, спиртовой паръ можеть быть сгущенъ въ жидкость въ змЪевикЪ 
той же трубы, находящемся въ дефлегматоуБ и полученный погонъ выпу- 
щенъ черезъ бражный насосъ. Что касается кубовыхъ перегонныхъ анпара- 
товъ съ двумя кубами на одномъ уровнЗ (системы Галля) на трехъ 
заводахъ Вологодской губ., то наиболфе опасную, не поддающуюся обе- 
знеченню часть оныхъ составляеть деревянный ректификаторъ (лютровка) 
потому, что течь скопляющагося въ немъ погона всегда возможна, какъ отъ 
естественныхъ причинъ (выпадения сучковъ, разсыхан1я клепокъ и пр.), такъ 
и оть причинъ злонамЪренныхъ, которыя трудно замфтить. Обезпеченю же 
ректификаторъ не поддается по материалу, изъ котораго онъ сдЪланъ, такъ 
какъ обшивка, напр. желЪзомъ, одного лишь дна затрудняла бы осмотръ, 
но не составляла бы надежнаго обезпеченя, каковое возможно было - бы 
только помфщенемъ всего ректификатора въ прочный мЪфдный чехолъ, что 
равнялось бы замфнЪ его мфднымъ ректификаторомъ. ВелЁфдетые сего, дере- 
вянные ректификаторы не должны бы быть, по мн-ню техника, вовсе до- 
пускаемы на винокуренныхъ заводахъ. 


2) Губерни Тверская и Новгородская '), 


Въ течен!и пе]иода 188%/э гг. дфиствовало винокуренныхъ заводовъ: въ 
Тверской губ. 20 и въ Новгородекой—10; изъ чиела послЪднихъ одинъ 
возобновилъ производство поел бездЪистыя въ преднествовавшемъ перюод$. 
Никакихъ нововведенй въ устройств заводовъ обфихъ губерний, ни усо- 
вершенствоваий въ премахъ производства на нихъ работъ въ отчетномъ 
перодВ сдЪфлано не было. 

На винокурене употреблялись преимущественно хлЪфбные припасы, 
главнымъ образомъ рожь и солодъ, & также овсяная мука; картофель пере- 
куривалея преимущественно на заводахъ Тверской губ., тогда какъ въ Нов- 
городской его употреблено на винокурене сравнительно небольшое количество. 

На большей части заводовъ Тверской и Новгородской губерний затиран!е 
припасовъ производится въ обыкновенныхъ деревянныхъ чанахъ старой 


1) Изъ отчета Старшаго Техника г. Гусевскаго. 
10 


Опасныя м\ста, 
не поддающяся 
обезцеченю. 


Число заводовъ. 


Матер!алы. 


Приготовлене 
заторовъ. 
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конструкщи; усовершенствованные же заторные чаны системъ Паукша и 
Эккерта установлены только на 7 заводахъ. Солодъ какъ въ главные заторы, 
такъ и на дрожжи, употребляется ржаной и ячменный, сухой и зеленый 
(посл дн преимущественно) и изготовляется при заводахъ въ своихъ соло- 
ДОВНЯХЪ. 

Тоиливо. Расходъ топлива на одно ведро получаемаго спирта весьма неодина- 
ЕовЪ на заводахъ Тверской и Новгородской губерний, въ зависимости отъ раз- 
лия въ устройств паровыхъ котловъ, ихъ силы и относительной прочности. 

Перегонные ап- На большей части изъ находящихся въ обфихъ губерняхъ 36 вино- 

параты. куренныхъ заводовъ !) (а именно на 24 изъ коихъ въ отчетномъ перюд$ 

дЪйствовало 22 завода) установлены непрерывно - дЪйствующ!е колонные 

аппараты бельтйской системы; на остальныхъ же заводахъ перегонные 

аппараты кубовой системы, большею частью Писторуса; при этомъ 

на двухъ заводахъ им$ются ректификацонныя колонки съ дефлегмацюн- 

ными тарелками въ верхней части оныхъ. Никакихъ приспособлений для 

усиленнаго охлажденя спиртовыхъ паровыхъ въ означенныхъ перегонныхъ 

аппаратахъ не имЗется, за исключеншемъ лишь одного завода, на которомъ 

въ отчетномъ перюдЪ дФйствовалъ вновь установленный непрерывно-дЪй- 

ствующ колонный аппаратъ привиллегированной системы Мюллера и Фу- 

гельзанга, на которомъ спиртъ получается крфиостью въ 981/2%/, при по- 

нижени температуры сгонки до —- 3% Р. Холодильникъ при этомъ аппарат® 

довольно большихъ, сравнительно, разм ровъ; конденсаторъ же, находясь надъ 

ректификащонной колонкой, снабжается водою самостоятельно, & не изъ 
холодильника. 

Контроль за, про- Контроль за производствомъ работь на винокуренныхъ заводахъ Твер- 

изводствомь и СКОЙ и Новгородской губерый заключается въ возможно частыхъ (не мен$е 

сахарометриче- 5 разъ въ м3Зсяцъ), въ разное время, посфщен1яхъ заводовъ участковыми помощ- 

свя наблюденИЯ. никами акцизнаго надзирателя и контролерами и въ наблюдени за вс№мъ 

ходомъ производства винокуреня, съ записью всфхъ получаемыхъ свё дай 

въ 0с0бо заведенную на сей предметъ, находящуюся на заводЪ, тетрадь. 

Кром того, должностпыя лица акцизнаго надзора внимательно наблюдають 

за временемъ производства всЗхъ работь по винокуреню, сравнивая ихъ съ 

нормальнымъ ходомъ обозначенныхъ въ особой таблиц суточныхъ работъ, 

находящейся на каждомъ завод и составляемой послЪ того, какъ вполниЪ 

опредЗлится ходъ работь на немъ. Сахарометрическля наблюдешя, а 

равно пробныя отгонки бражекъ производились техникомъ на н$сколь- 

кихъ заводахъ, но изъ результатовь этихъ наблюденй нельзя было 

вывести никакихъ положительныхъ заключенй, такъ какъ вычисленные, 

на основани полученныхъ данныхъ, теоретическе выходы спирта, въ 

нЪкоторыхъ случаяхъ, сильно разнились отъ дЪйствительныхъ, которые, 

впрочемъ, и сами по себз бываютъ весьма неодинаковы, въ зависимости 

какъ оть доброкачественности употребляемыхъ въ заторъ припасовъ и бол$е 

или менфе удачнаго приготовлен1я дрожжей и затора, такъ и оть условй 


1) ДЪйствовало въ отчетномъ перодВ только 30 заводовъ. 
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перегонки бражки. Что касается пробныхъ отгонокъ бражекъ, то въ виду 
близкаго сходства результатовъ этихъ отгонокъ съ дЪйствительно полу- 
чаемыми выходами спирта изъ заторовъ, означенный способъ контроля пред- 
ставляется, по мн-шю техника, заслуживающимъ вниман!я и дающимъ воз- 
можность ревизующему лицу довольно приблизительно опредфлить количество 
градусовъ алкоголя, какое должно получиться изъ даннаго квасильнаго чана. 


Контрольные снаряды, установленные на заводахъ Тверской и Новго- 
родской губерний находятся большею частью въ надлежащей чистот$ и исправ- 
ности, собраны правильно и тарированы вфрно; только весьма немноге сна- 
ряды оказались дЪйствовавшими не совсфиъ правильно отъ потертости, 
изношенности и поврежден1я нЪфкоторыхъ частей (какъ-то: притупленя 
задняго конца оси указательной стрЪлки, изношенности гнЪфздъ яблочка 
подвфсвнаго прибора, а также подшипниковъ концовъ оси стр$лки, схода 
полуды съ поплавковъ и проч.), всл$детве чего снаряды эти замЪфнены дру- 
гими и отправлены въ Техническй Комитетъ для исправленя. 


Серьезныхъ случайностей съ контрольными снарядами въ продолжени 
отчетнаго перюда не было. 


Сличене показан!й контрольныхъ снарядовъ съ дЪйствительвыми вы- 
ходами спирта производится въ Тверской и Новгородской губершяхъ двоя- 
кимъ способомъ: первый заключается въ точномъ опредфлевши количества 
спиртовой жидкости въ спиртопиемномъ чанЪ помощью намфтки, послЪ чего 
опред$ляется температура тщательно перемфшанной жидкости и ея крф- 
пость-—металлическимъ спиртомфромъ по [-й таблицЪ, съ принятемъ темпе- 
ратуры въ стаканЪ, а зат мъ— по П-йЙ таблицЪ, съ переводомъ на температуру, 
опредфленную въ самомъ чан. Сиособъ этотъ практикуется должностными ли- 
цами акцизнаго надзора почти при каждомъ внезапномъ посфщен!и заводовъ при 
пр!ем$ сливовъ. Другой способъ употребляется въ болЪе или менфе исключитель- 
ныхъ случаяхъ, когда является сомнфше въ правильности дЪйствя контроль- 
наго снаряда. Онъ состоитъ въ томъ, что спиртъ изъ снаряда, по разъеди- 
вени послФдняго съ спиртопремникомъ, принимается посредствомъ особой 
трубки въ клейменую посуду, каждое выливан1е отдфльно, или по два вмфет® 
въ ведро и потомъ испытывается металлическихъ спиртом$ромъ съ опред?- 
леншемъ крфиости по [1-й таблиц; при полученши же при такомъ испытан 
разницы въ учетахъ, принимается во вниман!е температура, при которой 
снарядъ дЪйствуетъ, и при какой спирть сгоняется, для опред$лен1я теоре- 
тически ожидаемыхъ погрфшностей въ показаняхъ снаряда оть вляшя тем- 
пературы. 


Способъ према сливовъ на всЪхъ заводахъ почти одинаковъ. Спиртъ 
принимается заводоуправлешемъ изъ спиртопремнаго отдфлен1я въ подвалъь 
или сразу—изъ н$Феколькихъ заторовъ вмфетЪ, если только сливной чанъ, 
по своей величинЪ, можеть вмфетить ихъ, или же, въ противномъ случаф,— 
только изъ двухъ и даже изъ одного затора. 


По окончании винокурешя контрольные снаряды па большинств$ заво- 
довъ Тверской и Новгородской губерн!й оставляются на постаментахъ, накры- 
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довъ во время без-ваются прочно сдфланными и обезпеченными деревянными футлярами и 
ХЪЙСТВ ЗаВОДОВЪ даются на хранен!е, подъ отвфтетвенность заводоуправлен!я подъ росписку; 


Число заволовъ. 


Матералы. 


Приготовлен1е 
заторовъ. 


въ тЬхъ же случаяхъ, когда послВ окончан1я дЪйствя завода, на поелд- 
немъ предполагаются кавя либо передЪлки и перестройки, могупия угро- 
жать пфлости снаряда а также и въ тфхъ случаяхъ, когда винокурен!е 
прекращается на долгое, неопредЗленное время, контрольный снарядъ со- 
всфмъ снимается съ постамента, укупоривается въ ящики и, смотря по 
обстоятельствамъ, или остается на храненши у заводовлад$льца, или пре- 
провождаетея въ окружное акцизное управлеше. 


3) Губерыи Калужская и Смоленская !). 


Въ отчетномъ перодЪ 1888/э гг. въ Калужской губернши дЪйство- 
вало 13 винокуренныхъ заводовъ (на 2 завода менфе противъ пред- 
шествовавшаго пер1ода), а въ Смоленской губерни—42 завода, въ томъ 
числ одинъ вновь выстроенный; при этомъ никакихъ новыхъ усовершенство- 
ванй въ способахъ производства работъь на заводахъ обфихъ губервй вве- 
дено не было; что же касается приборовъ и аппаратовъ, то только на одномъ 
изъ заводовъ Смоленской губерюи деревянный парникъ для картофеля замЪ- 
ненъ парникомъ Генце. 

Матер!аломъ для винокурен!я въ Калужской губерн!и служилъ преимуще- 
ственно картофель, тогда какъ въ Смоленской губ. перекуривалась главнымъ 
образомъ ржаная мука; кром$ того, въ первой изъ названныхъ губерв!й употреб- 
лялась рожь въ зерн$ и въ мук, & во второй—вмЪст3 съ рожью перекуривался и 
картофель. Немолотая рожь, съ предварительной распаркой въ аппаратахъ Генце, 
употреблялась въ Калужской губернии на 5 заводахъ, тогда какъ въ Смо- 
ленской губ. заторы изь одной немолотой ржи производили только два за- 
вода, немолотую же рожь вм$стВ съ ржаною мукою затирали 3 завода. 

Солодъ на заводахъ обЗихъ губервй употреблялся двухъ сортовь— 
ячменный и ржаной, частью зеленый, частью сухой. На большинствЪ заво- 
довъ Калужской губ. зеленый и сухой солодъ примфнялись вмЗстЪ, тогда 
какъ въ Смоленской губ. большая часть заводовъ производили винокурене 
съ сухимъ солодомъ. Исключительно зеленый солодъ употреблялся только 
на двухъ заводахь Калужской и на четырехъ заводахъ Смоленской губернии. 

Отпускъ картофеля въ заторы производится обыкновенно по вЪсу 
наполненнаго до верху запаривательнаго чана; только на одномъ 
заводз Калужской губерюыи отпускъ этотъ производится на м$ру. Для 
варки картофеля на всЪхъ заводахъ, гдз таковой перекуривается, имЪ- 
ются парники Генце. Заторные чаны частью деревянные, частью желфзные, 
на большинствВ заводовъ съ паровыми приводами. На одномъ завод Ка- 
лужской губ. желзный чанъ съ двойными стФиками, въ промежутокъ между 
которыми пускается холодная вода во время выпуска распареннаго карто- 
феля. Подобный же чанъ имЗлся и на одномъ изъ заводовъ Смоленской губ. 


1) Изъ отчета Младшаго Техника г. Гундырева. 
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На большей части заводовъ обфихъ губерн!й заторъ варилея до 523—549 Р. 
а степень его готовности опредфлялась по густотф и цвЪту свареннаго сусла; 
на нфкоторыхъ же заводахъ заторъ варилсея только до 48—49° Р., а готов- 
ность его иногда опредЪлялась сахарометромъ Баллинга. Заторными холо- 
дильниками на большей части заводовъ обфихъ губерний служили круглыя 
или четырехугольныя тарелки (кильштоки), а самое расхолаживане произ- 
водилось или ручныхъ способомъ (съ помощью гребковъ) или машиною. 


На всфхъ дЪйствовавшихЪ заводахъ Калужской губернии дрожжи приготов- Приготовлеве 
лялись отдфльно для каждаго затора; при этомъ дрожжевые заторные чаны дрожжей. 
имфлись на 11 заводахъ, а на 2 остальныхъ затиране дрожжей произ- 
водилось въ бродильныхъ дрожжевыхъ чанахъ. Въ Смоленской же губерния 
дрожжи отдЪльно для каждаго затора приготовлялись только на 19 заводахъ, 
тогда какъ на остальныхъ 23 они приготовлялись отъемомъ тфета отъ глав- 
наго ‘затора; дрожжевые чаны имфлись лишь на 7 заводахъ, & на осталь- 
ныхъ затиран!е дрожжей производилось въ бродильныхъ дрожжевыхъ ча- 
нахъ. Процентное отношене дрожжей къ заторной массЪ колебалось въ Ка- 
лужской губерни отъ 8 до 129/о, а въ Смоленской—оть 8 до 17,89/о. Для 
охлажден1я дрожжеваго сусла на нЪкоторыхъ заводахъ обЪфихъ губерн!й им$- 
ются холодильники въ вид плоскаго деревяннаго ящика. 


На большинствЪ заводовъ обфихъ губершй дрожжи запускаются въ Брожеше. 
квасильный чанъ частью вмфетф съ заторомъ, частью же на поверхность 
послфдняго, съ пос4фдующимъ затфмъ перем шиванемъ; только на весьма 
нехногихъ заводахъ дрожжи задавались на холодильник, гдЪ и перемфши- 
вались съ заторомъ. Брожене на всЪхъ заводахъ 3-хъ суточное при 6 ве- 
дерной емкости для хлЪЬба, 4-хъ ведерной—для зеленаго солода и 1*/4 ведер- 
ной— для картофеля. До поетупленя на перегонный аппаратъ, бражка на 
большинствЪ заводовъ разбавлялась водою въ квасильномъ чанф; на нЪкото- 
рыхъ же заводахъ разбавлене производилось въ передаточномъ резервуар и, 
кром$ того, вода добавлялась въ квасильный чанъ посл спуска первой на- 
кладки. Наибольшее количество воды (отъ 9 до 22%/о емкости квасильнаго 
чана) добавлялось на заводахъ съ непрерывно-дЪйствующими аппаратами, 
тогда какъ при кубовыхъ аппаратахъ количество это на заводахъ Калуж- 
ской губернии составляло оть 5 до 8°/о, а на заводахъ Смоленской губерн!и 
колебалось отъ 3,5 до 15%/о емкости квасильнаго чана. 


Передаточные резервуары имЗлись: въ Калужской губерши на 10, а въ Передаточные ре- 

Смоленской—на 15 заводахъ, и помфщались ниже перегонныхъ аппаратовъ; зервуары. 

при этомъ размфръ ихъ не превышаль 1/4 части емкости наиббльшаго ква- 

сильнаго чана. На 2 заводахъ Смоленской губернии подъемъ бражки на пере- 

гонный аппаратъ производился посредствомъ моптжю, а на одномъ изъ за- 

водовъ Калужской губерни посредствомъ пароваго насоса; на всБхъ же осталь- 

ныхъ заводахъ обфихъ губеры!й бражка поступала въ перегонный аппаратъ 

самотекомъ. 


Выходы спирта. 


Топливо. 


Перегонные ап- 
параты. 


Средняя скорость 
стонки и темпера- 
тура стгоняемаго 
спирта. 
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Средне выходы спирта изъ пуда припасовь въ отчетномъ перод% 

колебались въ слёдующихъ предЗлахъ: 
на заводах 
Калужской губ. Смоленской губ. 

изъ однихъ хлфбныхъ припасовь 38,91 до 48,14%/ 39,29 до 44,29%/о 
„ одного картофеля. .... 13,24 „ 15,2 „ —ь 
при винокурени изъ хлЬбныхъ 
припасовъ пополамъ съ картофе- 


лемъ: 

изъ хлфбныхъ припасовъ ... — 40,1 до 47,7 % 
ь‚ картофеля. ....... — 12,65 „ 15,06 „ 
при винокуреши изъ немолотой 

о — 41,09 „ 41,36, 


Топливомъ на винокуренныхъ заводахъ обфихъ губерний служили дрова, 
расходъ на каковыя, по разсчету на ведро полученнаго спирта, колебался въ 
Калужской губ. оть 5,3 до 13,17 коп., & въ Смоленской губ.—отъ 4,82 до 12,6 коп. 

Изъ числа 55 дЪйствовавшихъ въ обфихъ губерюяхъ заводовъ кубо- 
вые перегонные аппараты имЪлись на 37 заводахъ (въ томъ числВ на 33 
зав. Смоленской и лишь на 4 завод. Калужской губерни), остальные же за- 
воды (по 9 въ каждой губерн!и) снабжены непрерывно-дЪйствующими пере- 
гонными аппаратами различныхъ системъ. Кубовые аппараты состоять изъ 
двухъ бражныхъ кубовъ на разныхъ уровняхъ, ректификатора, трехъ мВдныхъ 
тарелокъ и холодильника; только на одномъ заводз Смоленской губ. имЗлся 
колонный кубовый аппаратъ, состоящй изъ двухъ (одинъ надъ другимъ) 
бражныхъ кубовъ и ректификатора. 

Средняя скорость сгонки спирта на кубовыхъ аппаратахъ колебалась 
въ заводахъ Калужской губервй оть 7 до9 ведеръ, а на заводахъ Смоленской 
губерни отъ 4 до 10 ведеръ въ часъ; на аппаратахъ же непрерывно-дфйствую- 
щихъ колебан1я скорости сгонки на большинств$ заводовъ нервой губернии про- 
стирались оть 9 хо 18 ведеръ (за исключен1емъ только одного завода, 
на которомъ скорость эта колебалась отъ 4 до 6 вед.), а на заводахъ вто- 
рой губерни—оть 7 до 11 вед. въ часъ (также съ исключешемъ для одного за- 
вода, на которомъ спиртъ сгонялея со скоростью оть 14 до 16 ведеръ въ 
часъ). Что касается температуры сгонявшаго спирта въ премномъ цилиндрЪ 
контрольнаго снаряда, то таковая на заводахъ обЪихъ губерв! колебалась 
въ зимнее время отъ--3° до--6° Р. (только на одномъ завод$ Калужской 
губерыи наблюдалась температура--1°_Р. въ фильтрз). 

Средняя крфпость спирта по всмъ заводамъ Смоленской губерни была 
за весь перодъ—83,47°/о (болфе средней крЪпости за пер. 188'/в г. на 
0,89%/0), а, по всЪмъ заводамъ Калужской губерни— 88,38%. По отд$льнымъ же 
заводамъ врЪфиость эта колебалась въ Смоленской губ. въ предБлахъ отъ 
76,18°/° до 79,81% (по 12 заводамъ) и отъ 80,32 до 91,65%/ (по 29 зав.), и 
только на одномъ завод она была 71,84°/5; въ Калужской же губ. колеба- 
ня были слдующ!я: на 2 заводахъ—отъ 76,6 до 79,81%, на 7 заводахъ— 
отъ 81,2%/о до 85,140/0 и на 4 заводахъ-—оть 87,16%/ до 91,19/. 


ие 


Контроль за производствомъ работъ, принятый на винокуренныхъ Контроль за про- 
заводахъ Калужекой и Смоленской губернй, заключался въ провфркф НЗводствомъЪ и са- 
контролерами и надсхотрщиками вфса припасовъ, слфдовавшихъ какъ въ о о 
главный, Такъ и въ дрожжевые заторы, и въ наблюдени со стороны тхъ —-- 
же лицъ, во время пребывания ихъ на заводахъ, за всфми работами по про- 
изводству винокурен1я, какъ-то: за наполненемъ парниковъ, за варкой зато- 
ровъ, за спускомъ ихъ въ холодильники и квасильные чаны, съ опредфле- 
немъ высоты сусла какъ въ заторныхъ, такъ и въ квасильныхЪъ чанахъ, за хо- 
домъ брожен1я, за сгонкою спирта и пр. Кром того, контролеры и над- 
семотрщики обязаны ежедневно провфрять полный сливъ спирта, а также 
сличать его съ показанемъ контрольнаго снаряда и результаты вефхъ своихъ 
наблюдений виисывать въ 0собый журналъ, находящийся на каждомъ вино- 
куренномъ заводфз. 

Сахарометричесюя наблюденя и пробныя отгонки бражекъ были произ- 
ведены техникомъ на нЪеколькихЪ заводахъ Калужской и Смоленской губер- 
нй. При этомъ, для вычисления выходовъ спирта по кажущейся аттенуац!и 
изъ заторовъ хлфбныхъ и картофельных были приняты во вниман!е: 1) 
сахарометрическое показаше въ сладкохъ затор до прибавленя къ нему 
дрожжей и 2) показане сахарометра въ выбродившей бражкф предъ по- 
ступленемъ ея въ перегонку; добавленныя же къ затору дрожжи приравни- 
вались въ сахарометрическомъ отношен!и къ главному затору. Объемъ за- 
тора опредфлялея въ квасильномъ чанф намфткою, по прибавлени къ нему 
дрожжей, а объемъ зрфлой бражки опредфлялся въ квасильномъ чанф тою 
же намфткою, передъ сахою сгонкою. Сахарометрическя опредфленя въ 
свъжемъ суслВ и въ выбродившей бражкВ относились къ различнымъ зато- 
рамъ. Что касается пробныхъ сгонокъ, то таковыя производились надъ про- 
цфженными бражками, причемъ для вычислен1я выходовъ спирта объемъ 
перебродившей бражки опредфлялся въ квасильномъ чан намткою, & крЗ- 
пость отгона испытывалась металлическимъ спиртомЪромъ. 

При сахарометрическихъ наблюдешяхъ выходы спирта вычислялись 
какъ по таблицамъ временной инструкщи Техническаго Комитета, такъ и 
по таблицамъ Ларсена; теоретичесвй же выходъ, полученный какъ по сахаро- 
метрическимъ наблюденемъ, такъ и по пробнымъ сгонкамъ, сравнивался со 
среднимъ дЬйствительнымъ выходомъ для трехъ послфднихъ дней. Въ ре- 
зультатф всфхъ этихъ наблюден!й было то, что по нЪкоторымъ заводамъ не 
оказывалось почти никакого уклоненя между теоретическими и дЪйстви- 
тельными выходами; по другимъ же заводамъ эти уклонен1я составляли для 
различныхъ квасильныхъ чановъ: въ Калужской губерши отъ--0,72 до--9,39/%, 

а въ Смоленской—отъ-- 0,8 до-1,7%/о; для однихъ и ТФхъ же квасиль- 
ныхЪъ чановъ (надъ которыми производились наблюден!я) уклонешя колеба- 
лись (на заводахъ Калужской губ.) между 0,4 и 4,8%/0. 

Общее состояне контрольныхъ снарядовъ на винокуренныхъ заводахъ Состоян!е кон- 
Калужской и Смоленской губерн!й довольно удовлетворительно. Обнаружен- трольныхъ сна- 
ныя въ нфкоторыхъ снарядахъ неисправности и поврежден!я, не имфвиия, РАДОВЪ в принад- 


а лежностей кънимъ. 
впрочемъ, большаго вляня на правильность учета спирта, заключались въ 


Случайности съ 
контрольными 
снарядами. 


Сличене показа- 
вй контрольныхъ 
снарядовъ съ дЪй- 
ствительными вы- 
ходами. 


Премъ сливовъ. 


Хранене кон- 
трольныхъ снзря- 
довъ во время без- 


дЪйств!я заводовъ. 
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углублен1яхъ и продольныхъ полосахъ на ободЪ ведущаго колеса—отъ схода 
полуды, въ углублен!яхъ въ камерахъ храповаго механизма, въ размолотости 
подшипниковъ указательной стр$лки, въ нфкоторомъ размягчен!и поплавковъ, 
въ образованши чернаго налета на поверхности поплавковъ, пр1емнаго ци- 
линдра, барабана и др.—отъ плохаго качества воды. Цинковые футляры, во- 
обще, также въ довольно удовлетворительномъ состояни; только крыши 
ихъ на нфкоторыхъ заводахъ нфсколько помяты. 

ВажнЪйпия случайности съ контрольными снарядами заключались въ 
залити снаряда на одномъ изъ заводовъ Смоленской губернии, вел дстве засоре- 
ня перегоннаго аппарата и предохранительной воздушной трубы на браж- 
ной колонЕз, въ ослаблени на одномъ изъ заводовь Калужской губ. винта 
въ подвфсномъ прибор, въ неправильномъ показан1и крФпости спирта поплав- 
комъ, въ значительномъ повышен температуры спирта въ премномъ ци- 
линдр% на нзкоторыхъ заводахъ Калужской и Смоленской губерний, велЪдетве 
прохода чрезъ снарядъ горячаго спирта отъ недосмотра затрубщиковъ. 

Пов$рка правильности дЪйстыя контрольныхъ снарядовъ производи- 
лась должностными лицами акцизнаго надзора на н%которыхъ заводахъ 
почти при каждомъ посфщени, а контролерами и надсмотрщиками, во время 
пребыван!я ихъ на завод$, ежедневно. Повфрка эта заключалась въ пр!ем$ 
полнаго суточнаго слива спирта и сличен!и его съ показашемъ контрольнаго 
снаряда посредетвомъ точнаго изм$реня, по окончани сгонки, спирта, по- 
лученнаго въ спиртопр!емномъ чан и сравнен!я количества градусовъ съ 
количествомъ оныхъ, учтенныхъ снарядомъ. 

Премъ сливовъ спирта на заводахъ Калужской и Смоленской губер- 
н!й производится слфдующимъ образомъ: по окончани сгонки опред$ляется 
намфткою или по шкалф количество ведеръ спирта въ спиртопр1емномъ чан 
и сличается съ количествомъ ведеръ по снаряду; затФмъ, по надлежащемъ 
смфшен!и спирта посредствомъ устроенной въ спиртопремномъ чан м%- 
шалки, оть спирта отбирается проба, крЪпость которой опредЗляется метал- 
лическимъ спиртом$ромъь по 1-ой таблиц, а количество ведеръ спирта 
принимается по снаряду; на н5которыхъ же заводахъ Калужской губернйи коли- 
чество ведеръ спирта опред$ляется по намфткЗ, а крфиость его по П-й таб- 
лиц. Полученныя т$мъ и другимъ способами количества градусовъ спирта 
записываются въ винокуренную книгу. Для себя же заводоуправлешя прини- 
маютъ объемъ спирта по намЪфткВ спиртопремнаго чана, & кр$пость его— 
по П-й таблиц$. На нфкоторыхъ заводахъ Калужской губерн!и объемъ полнаго 
слива спирта опред$ляется заводоуправлетемъ по м$рнику, помфщенному 
рядомъ съ спиртопремникомъ, а кр$пость-—по П-й таблиц$ Траллеса. 

На всЪхъ заводахъь Калужской и Смоленской губерый контрольные 
снаряды дфйствовали и учитывали проходящ!й черезъ нихъ спиртъ довольно 
удовлетворительно и разница въ показавяхъ ихъ противъ получаемаго ко- 
личества въ отдфльныхъ случаяхъ колебалась въ предФлахъ отъ--0,40/о до 
—0,89/о на выходъ. 

По окончани винокурен1я, контрольные снаряды остаются на постамен- 
тахъ, съ обезпеченемъ въ надлежащихъ м%$етахъ пломбами и печатями 
акцизнаго надзора. Входное и выходное отверстя закрываются металличе- 
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скихи прокладками или деревянными пробками, также обезпечиваемыми плом- 
бами или печатями. Поверхъ цинковаго футляра снарядъ закрывается дере- 
вяннымъ ащикомъ, прикр$пляемымъ къ желЬзнымъ прутьямъ футляра би- 
чевкою, концы которой припечатываются къ ящику или опломбировываются. 
Фильтръ, со всЪми въ нему принадлежностями, укладывается въ ящикъ отъ 
цинковаго футляра, а самый ящикъ въ нфеколькихъ мЪстахъ опечатывается 
печатью акцизнаго надзора. 

Осмотръ и обезпечен!е перегонныхъ аппаратовъ заключаются въ слЪдую- 
щемъ: передъ началомъ винокуреня акцизнымъ надзоромъ осматриваются 
всф части перегоннаго аппарата; вс$ трубы, дерлегиащонныя тарелки и холо- 
дильники собираются въ присутствии акцизнаго надзора и обезпечиваются по 
мфрЪ сборки. Точно такимъ же образомъ перегонный аппаратъ осматривается 
и по окончани винокуреня. Въ деревянныхъ кубахъ, нагр$фвателяхъ и рек- 
тификаторахъ лазеи закрываются втулками и обезпечиваются двумя плом- 
бами различныхъ оттисковъ; обручи на бражныхъ кубахъ, предварительномъ 
нагрЪвателЪ и холодильникЪ обезпечиваются отъ сдвиган1я сквозными оплом- 
бированными болтами или сквозными болтами съ гайками, завинченными 
внутри посуды. Спиртовыя трубы изъ нижняго куба въ верхний, а изъ пос- 
лфдняго въ ректификаторъ или нагр$ватель, въ деревянной посудф укрЪп- 
ляются въ верхнихъ доньяхъ заклиновкою, или онз приставляются къ отвер- 
спямъ кубовъ своими отогнутыми бортами или бортами шайбъ, припаянныхъ 
къ концамъ трубъ. Заклиновка и борта трубъ закрываются наличниками и 
обезпечиваются сквозными опломбированными бортами. Подобнымъ же об- 
разомъ обезпечиваются мфета соединешй погонныхъ трубъ съ посудой. По- 
гонныя трубы, по возможности, цфльныя. Стяжные флянцы спиртовыхъ и по- 
гонныхъ трубъ, какъ въ кубовыхъ, такъ и въ непрерывно-дЪйствующихъ 
перегонныхъ аппарата, обезнечены каждый двумя пломбами различныхъ 
оттисковъ. Флянцы на спиртовыхъ и погонныхъ трубахъ закрыты м$фдными 
паяными чехлами, также опломбированными. Дефлегмацюонныя тарелки помф- 
щаются большею частью на ректификаторахъ и прикр$иляются къ потолку 
или балкамъ желфзными полосами. Шейки тарелокъ, & также стяжные флянцы 
ихЪ закрываются цфльными мфдными, или желфзными, опломбированными 
чехлами, упирающимися въ верхнее и нижнее донья тарелокъ. На н$кото- 
рыхъ заводахъ опломбированы и стяжные флянцы тарелокъ. Передъ уста- 
новкою на мБста тарелки испытываются водою, согласно указашямъ жур- 
нала Техническаго Комитета оть 2—22 юня 1884 г. Въ деревянныхъ холо- 
дильныхъ чанахъ поверхъ крышки чана и подъ дномъ его положены дв 
или четыре желЪзныя полосы, крестообразно, прикрфпленныя къ крышЕФ, 
дну и клепкамъ чана сквозными опломбированными болтами, или же, вмЪсто 
желфзныхъ полосъ, крышка обезпечивается проемными прутьями, прикрЪп- 
ленными къ доскамъ крышки чана скобами. МЪеста соединеня спиртовыхъ 
трубъ съ чаномъ закрываются цЪльными металлическими наличниками и обез- 
печиваются сквозными опломбированными болтами; м%ста же соединеня 
водяныхъ трубъ съ чанами обезпечиваются или такимъ же способомъ, или 
гайками, завинченными внутри чана. 
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Металличесвке холодильники помфщаются на прочно сложенныхъ кир- 
пичныхъ фундаментахъ и устанавливаются на ножкахъ, вел детв!е чего ниж- 
н!е дно холодильника вполнЪ удобно для осмотра. Крышка и дно холодиль- 
никовъ скрфиляются со стфнками чана, посредствомъ стяжныхъ флянцевъ, 
сквозными опломбированными болтами. Спиртовыя трубы отъ холодильника 
къ фильтру и оть фильтра къ контрольному снаряду цфльныя и на всемъ 
протяжени покрываются м$дными опломбированными чехлами. 

Въ непрерывно-дЪйствующихъ перегонныхъ аппаратахъ Калужской губер- 
ни вс$ регарды ректификацонной и дефлегмац1онной колоннъ, а также верх я 
регарды бражной колонны обезпечены пломбами; въ Смоленской же губернии при- 
м$фняются частью так1я же, частью друпя обезпечен!я (посредствомъ желЪз- 
ныхъ полосъ, проемныхъ прутьевъ и болтовъ съ надлежащимъ опломбирова- 
н1емъ). Стяжныя флянцевыя соединен!я колоннъ бражной, ректификацюнной 
и дефлегмацюнной между собою опломбированы. Погонныя трубы закры- 
ваются на всемъ протяжени мфдными опломбированными чехлами. Водяныя 
трубы. служапия для промывки дефлегмацонной и ректификац1онной колоннъ, 
обезпечиваются подобно спиртовымъ трубамъ. 

Спиртопремные чаны на большей части заводовъ Калужской и Смо- 
ленской губерий деревянные, причемъ устройство въ нихъ крышекъ и обезпе- 
чене послЗднихъ подобны устройству и обезпеченю крышекъ въ холодиль- 
ныхъь чанахъ. Отводная труба изъ контрольнаго снаряда доходить почти 
до дна спиртопремнаго чана. На нфкоторыхъ заводахъ для опред лен!я ко- 
личества ведеръ спирта, спиртопр1емые чаны снабжены стеклянною трубкою 
со шкалою. | 


4) Губераши Орловская и Курская !). 


Въ перюдъ 1888/э гг. винокурене въ Орловской губерн!и производилось 
на 24, а въ Курской на—25 заводахъ (въ томъ числ было 9 дрожжево-вино- 
куренныхъ). Изъ 24 заводовъ Орловской губернии два завода были пере- 
строены заново. 

Главнымъ матер!аломъ для винокурен!я въ обЪихъ губертяхъ служилъ 
картофель, на долю котораго изъ общаго количества перекуренныхъ при- 
пасовъ приходилось: въ Орловской губерни—80,5°/о а въ Курской—56,2%/о. 
Изъ хлфбныхъ припасовъ на винокурен!е употреблялись: рожь въ муЕЁ и 
зернз, солодъ (преимущественно зеленый), ячменная, гречневая и просяная 
мука (на заводахъ Орловской губ.) и кукуруза (на заводахъ Курской губ.); 
кромЪ того на заводахъ Курской губерн!и перекуривалась еще свеклосахарная 
патока, а въ Орловской губернии перекурено н$которое количество крахмала. 
Солодъ употреблялся для главнаго затора зеленый, а для дрожжей—по 
преимуществу сухой. 

На отоплен1е заводовъ Орловской и Курской губерния употребляются пре- 
имущественно дрова, а отчасти камменный уголь и торфъ. Расходъ первыхъ 
на 1 ведро вина въ 40/0 составляеть оть 0,003 до 0,01 куб. саж., смотря 


—— 


*) Изъ отчета Младшаго Техника г. Котельникова. 
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по размБрамъ и устройству завода и по качеству дровъ; торфа же сжигается 
около 0,01 куб. саж. 

Новые перегонные аппараты установлены: на одномъ завод Орловской 
губ.—непрерывно-хЬйствующий, системы Мюллера и Фугельзанга, и на двухъ 
заводахъ Курской губ.: одинъ—системы СВг5юрВ`а съ трубчатымъ конден- 
саторомъ, и другой—ректификацюнный—<истемы Блинова. 

Опыты техническаго контроля за винокуренемъ, начатые въ 1888 году, 
въ Орловской губ., продолжались и въ 1889 г. и производились какъ самимъ 
техникомъ, такъ и лицами акцизнаго надзора. Изъ этихъ опытовъ, между 
прочимъ выяснилось, что способъ Раковича для испытания слабыхъ спиртныхъ 
жидкостей совершенно непримфнихъ для испытан!я бражекъ, по крайней 
мфрЬ при картофельномъ винокурени. Что касается сахарометрическихъ 
наблюден!й, то таковыя производились какъ на заводахъ Орловской, такъ 
и на заводахъ Курской губервй, причемъ они начинались съ опред$леня коли- 
чества крахмала въ картофелЪ и затфмъ испытывались сахарометромъ за- 
торное сусло и бражка до поступленя послфдней въ перегонку. Зр$лая же 
бражка подвергалась, кромЪ того, пробной перегонкЪ, для чего на каждый 
опыть бралось 750 куб. сентим. процфженной бражки, изъ коихъ получа- 
лось 250 куб. центим. погона, крфипость котораго опредЪфлялась металли- 
ческимъ спиртомфромъ безъ разбавления водою. Выведенныя изъ этихъ на- 
блюден!й цифровыя данныя показали, что вычисленные на основани 
сахарометрическихъ испытан!й выходы спирта значительно разнятся оть 
выходовъЪ дЪйствительныхъ, какъ въ сторону плюса, такъ и въ сторону ми- 
нуса; разница же между наибольшимъ минусовымъ и плюсовымъ отклонешями 
составляла 12%/о. Почти такой же результатъь давали и пробныя перегонки 
бражекъ, съ тфмъ только разлишемъ, что плюсовыя отклонен!я были весьма 
р8дки. Ве$ эти отклонения отъ дфйствительныхъ выходовъ техникъ при- 
писываетъ, однако, отнюдь не неточности способовъ испытания, & исключи- 
тельно лишь трудности отбиравя, для испытан!я, средней пробы изъ тфхъ 
большихъ количествъ заторовъ и бражекъ, которыя перерабатываются на за- 
водахъ; притомъ же и самый составъ пробы болфе или менфе м$5няется, 
какъ во время ея отбираня, такъ и послВ того. Поэтому, такъ какъ цифры, 
получаемыя при опредЪлен!и выходовъ спирта какъ по сахарометрическимъ 
наблюден!ямъ, такъ и по пробнымъ перегонкамъ, уклоняются отъ дЪйстви- 
тельныхъ выходовъ безъ какой либо опредфленной зависимости, то нельзя 
вывести и надлежащей поправки. Въ виду сего, ни сахарометрическя испы- 
тан1я, ни пробныя перегонки бражекъ, не могутъ, по минфню техника, имЪть 
характера мЪфръ контрольныхъ, но могутъ служить н$фкоторымъ пособемъ 
при ревизи заводовъ-—для сужденшя о томъ, на сколько согласно со свидф- 
тельствомъ ведется винокуренге (главнымъ образомъ въ отношен!и количества 
затираемыхъ припасовъ). Съ другой стороны производетво означенныхъ на- 
блюденй иредставляется весьма полезнымъ для лицъ акцизнаго надзора, 
часто посфщающихъ заводы, а именно для контролеровъ-—какъ побудитель- 
ное средство къ основательному ознакомленю съ ходомъ и характеромъ 
работъ на заводахъ. 


Новые перегон- 
ные аппараты. 


Технический конп- 

троль и сахаро- 
метрическя ис- 
пытан1я. 
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Уклонен!я отъ Особенныхъ отступленй отъ нормальнаго хода работъ на заводахъ, 
нормальнаго хода которыя могли бы указывать на существован!е какихъ либо злоупотреблений, 
рать ни въ Орловской, ни въ Курской губершяхъ обнаружено не было. 

Состояе кон- Контрольные снаряды (кромЗ изработавшагося снаряда на одномъ изъ 
трольныхъ снаря- заводовъ Курской губ.) и принадлежности къ нимъ находились, вообще, въ 
р я о удовлетворительномъ состоянши, за исключешемъ лишь цинковыхъ футляровъ 
я ее — стараго образца, оставшихся еще на н%фкоторыхъ заводахъ Курской и Ор- 

ловской губерн!й; на большинств$ же заводовъ старые футляры уже зам$- 
нены новыми. 

Характерныя по- Какъ характерное поврежден!е частей контрольнаго снаряда наблю- 
врежден!я частей далось на нЪкоторыхъ заводахъ Курской губерийи образоваше значительныхь 
а __ — вдавлинъ въ камерахъ храповаго механизма оть слишкомъ сильнаго нажима 
чайности съ по- ТОРмаза; на заводахъ же Орловской губернии подобныхъ повреждений не наблю- 
слёдними. далось. Равнымъ образомъ не было обнаружено и особыхъ случайностей съ 

контрольными снарядами на заводахъ обфихъ губерний. Что касается укло- 
нен!й въ показан!яхъ контрольныхъ снарядовъ, то уклоненя эти на боль- 
шей части заводовъ зависфли главнымъ образомъ оть тарировки снарядовъ, 
производившейся, за рфдкими исключенями, не при Т$хъ температур- 
ныхъ усломяхъ, при которыхъ снаряду приходится дЪйствовать. Въ виду 
сего, для уменьшеня уклоненй въ показашяхъ снарядовъ, техникомъ 
примфнялся слфдующ премъ: посл вскрытя снаряда и провфрки его 
дЪйстыя пр!емомъ слива, снарядъ вскрывался вторично, немедленно подвзши- 
вались гирьки 100—100 и исправлялась тарировка, если таковая оказыва- 
лась изм$нившеюся. 

Сличен!е пока- Сличен!е показаний контрольныхъснарядовъ съ дЪйствительнымъ выходомъ 
зай контроль- спирта производилось премомъ полнаго слива по мфрнику, снабженному указа- 
ее тельнымъ стекломъ и шкалою, при чемъ, при каждомъ наполнен!и мфрника отби- 
ными выходамии РАЛаСЬ проба и опредЪлялась какъ крФпость, такъ и температура спирта; на тфхъ 
премъ сливовъ. Ж@ заводахъ, гдВ м$фрникомъ служиль спиртопремный чанъ, проба отбира- 

лась, по тщательномъь перем$шиван!и, нфсколько разъ до постояннаго по- 
казан!я. Въ винокуренную книгу записывался выходъ, равный произведеню 
Ерфпости спирта по П-ой таблиц на число ведеръ по м$рнику. 

Хранен!е кон- Съ окончамемъ производства, контрольные снаряды разъединяются съ 
трольныхъ снаря- перегонными аппаратами и, по освобождени отъ спирта и очистЕЪ, съ уло- 
а НЫ женными въ премномъ цилиндр поплавкомъ и максимальнымь термомет- 
и ромъ (предварительно завернутыми въ бумагу), закрываются цинковыми 

футлярами, съ наложенемъ обычныхъ обезпечей и, сверхъ сего, покры- 
ваются деревянными чехлами, которые припломбировываются къ проемнымъ 
прутьямъ цинковыхъ футляровъ или къ выступамъ крестовины. 

Осмотръ и обез- Передъ началомъ винокурен!я перегонный аппаратъ, въ разобранномъ 
печен!е перегон- видф, подвергается тщательному осмотру со стороны лиць акцизнаго над- 
ара ТОВЪ, Зоря, въ присутсти которыхъ засимъ производится сборка и непосред- 

ственно за нею накладываются обезпеченя частью постоянныя, частью же 
временныя—на тфхъ м$стахъ, гдЪ нельзя наложить постоянныхъ. Такому же 
осмотру перегонные аппараты подвергаются и по окончани винокуревня. 
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НаиболЪе опасными мЪстами, остающимися необезпеченными, пред- 
ставляются на нкоторыхъ перегонныхъ аппиаратахъ ряды заклепокъ, кото- 
рыя, по мнён1ю техника, необходимо было бы прикрывать хотя деревянными 
накладками, съ пропускомъ черезь си послфдшя проемныхъ прутьевъ, 
которые обхватывали бы колонку и опломбировывались бы по концамъ. 

Какъ на мЪру, стЬеняющую правильный ходъ производства, техникъ 
указываетъь на запрещене употреблять для мойки картофеля горячую воду, 
такъ какъ при погружеши въ аппаратъ Генце прямо мерзлаго картофеля, 
часть его не успфваеть свариться и цфликомъ идетъь въ заторный чанъ, & 
затЪмъ въ квасильню и собирается на рфшеткВ передаточнаго резервуара, 
велфдетвые чего уменьшается и выходъ спирта, * соотвЪтетвенно количеству 
неразвареннаго картофеля. 


5) Губерни Пензенская и Симбирская '). 


Въ перюдъ винокурен1я 188*/о г. дЪйствовало въ Пензенской губерни 
30, а въ Симбирской—14 винокуренныхъ заводовъ. 

На винокурен!е употреблялись елБдующе матермлалы: картофель, пшено 
и рожь въ зернВ, мука ржаная, овсяная и пшенная, солодъ сухой и зеле- 
ный. Предиочтене отдается сухому солоду, который примфнялся на 15 за- 
водахъ Пензенской и на 12 заводахъ Симбирской губернии, остальные же 
заводы работали съ зеленымъ солодомъ. Припасы, поступающе на виноку- 
рене, въ весьма рЪдкихъ случаяхъ подвергаются предварительной обработкЪ, 
т. е. обойкЪ, сушкЗ и т. п. Картофель, зимою обыкновенно мерзлый, промы- 
вается на большинств$ заводовъ въ теплой вод передъ поступленемъ въ пар- 
ники, велЬдетве чего онъ размягчается, масса его ложится плотнфе, а потому 
и въ парники вмфщается болЪфе на 15—25°/о; соотвфтственно сему увеличи- 
ваются выходы спирта по разсчету на сухе матералы, но виЪетЪ съ тфмь 
увеличивается и расходъ картофеля, обнаруживающийся по заводскимъ кни- 
гамъ по окончанм винокуреня. Немерзлый картофель, испытанный техни- 
комъ на заводахъ приборомъ Д-ра Келлера, оказался съ содержан!емъ крах- 
мала оть 18 до 25/0; въ самомъ же лучшемъ сорт его, на одномъ изъ за- 
водовъ Пензенской губ., содержание крахмала доходило до 30°/о. 

Развариван!е картофеля въ парникахъ Генце производится около 3 
часовъ, при давлени до 3з атмосферъ; мерзлый же и грязный картофель 
разваривается дольше, въ деревянныхъ парникахъ разварка картофеля про- 
должается оть 6 до 6 часовъ. При разваркЪ$ въ парникахъ Генце ржи въ 
зерн$ предварительно нагрфваютъ набранную въ парники воду почти до 
кипЪн!я, затЪмъ насыпаютъ зерно и ведуть разварку при постепенно уве- 
личивающемхся давлении. 

По принятому способу приготовлен1я заторовъ съ сухимъ солодомъ, за 
1'/2—2 часа до выпуска изъ парниковъ разваренныхъ картофеля или ржи, 
набираютъ въ заторный чанъ воды температурою въ 40—50° Р. и сыплють туда 


1) Изъ отчета Младшаго Техника г. Езержа. 
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размолотый солодъ и муку при разм шивани, зат$мъ выпускаютъ изъ нарниковъ 
разваренную массу постепенно, также при постоянномъ разм шиван!и въ затор- 
номъ чанз и, наконецъ,отвариваютъ ее при температурз 53—57° Р. Разварен- 
ный заторъ оставляють въ спокойномъ состояюши около одного часа для сахаро- 
фикащи, посл$ чего подвергаютъ быстрому охлажденю (до 10—15° Р.) при раз- 
мЬшивани. ВидоизмЪненя въ разработк$ затора при употреблеши сухого солода, 
состоять въ томъ, что послфднй затираютъ на холодной водф въ особомъ 
чанЪ, какъ всегда дЪлаютъ при зеленомъ солод, а муку—на теплой вод 
въ заторномъ чанЪ; зат$мъ, выпустивъ изъ парниковъ въ заторный чанъ 
половину разваренныхъ картофеля или ржи, впускаютъ туда половинную 
пропоршю затертаго на холодной вод солода, далфе оставшуюся часть раз- 
варенныхъ картофеля или ржи и, наконецъ, вторую половину затертаго солода. 

Дрожжи р$дко приготовляются отъемомъ сусла отъ главнаго затора; 
обыкновенно же для этого приготовляются особые дрожжевые заторы за 
11/2 до 2 сутокъ до большаго затора, съ употреблешемъ для такихъ зато- 
ровъ припасовъ лучшаго качества. На нЪкоторыхъ заводахъ для разработки 
дрожжевыхъ заторовъь имются аппараты Бома и Паукша; но большею частью 
затираше производится въ особыхъ деревянныхъ или металлическихъ чан- 
кахъ съ м5шалками, приводимыми въ движен!е паромъ, водою или коннымъ 
приводомъ; въ р$фдкихъ случаяхъ разм$шиване производится ручнымъ спосо- 
бомъ. При винокурени изъ картофеля дрожжи см$шиваются съ сусломъ 
вполнз въ квасильномъ чанф или на холодильник, когда температура за- 
торнаго сусла понизится до 26—30° Р.; при винокурени же изъ хлёбныхъ 
припасовъ, посл спуска заторнаго сусла въ квасильный чанъ, дрожжи пере- 
мфшиваются съ сусломъ только сверху. До спуска дрожжей въ квасильный 
чанъ отнимаются маточныя дрожжи при температур 22—23° Р. и охлаж- 
даются въ дрожжевой кади до слВдующаго затора; если дрожжи поспЗваютъь 
ранфе затора, то къ нимъ прибавляють заторнаго сусла, т. е. подмолажи- 
вають ИхЪъ. 

На 1 пудъ сухихъ припасовъ въ квасильныхъ чанахъ приходится воды 
около 512 ведеръ. Брожен!е обыкновенно трех-суточное, но въ конц вто- 
рыхъ сутокъ, когда окончится самое сильное брожене, н$которые винокуры 
дополняють квасильный чанъ водою той температуры, какую имфеть бражка, 
или холоднЪфе, когда температура послфдней 27° Р., для предупрежденя 
образованя вредныхъ кислотъ; иногда расхолаживан!е производится льдомъ. 
Степень сбраживан1я, по наблюденямъ техника, колебалась отъ 1,4 до 3,5% 
по сахарометру Баллинга, при первоначальной плотности сусла оть 16,4 до 
21%/о по тому же сахарометру. 

Средн!е выходы спирта изъ пуда затираемыхъ матераловъ въ Пензен- 
ской губерни были въ перюдъ 1883/э г.: изъ хлфба—42,73, а изъ карто- 
феля—13,50°%» (противъ 41,98% и 13,26% въ перюдъ 1881/8 гг.). 

Топливомъ на большинствЪ заводовьъ Пензенской и Симбирской губер- 
нй служатъ дрова и только на одномъ завод (Симбирской губ.) употреб- 
лялась нефть (нефтяные остатки). Расходъ (въ копфйкахъ) на топливо по 
разсчету на 1 ведро 80°/о спирта на заводахъ Пензенской губерыи коле- 
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бался въ предфлахъь между 4,8 и 15 коп., а на заводахъ Симбирекой гу- 
берни— между би 15,2 кои. 

Перегонные аппараты на заводахъ Пензенской губерюи примфиялись 
на 18 заводахъ одноколонные непрерывно-дфйствующее, причемъ н}которые 
съ отдфльными дефлегматорами, а на 12 заводахъ кубовые; въ Симбирской 
губерн!и одноколонныхъ непрерывно-дфйствующихъ (въ томъ числф и съ отдЪль- 
ныхи дефлегматорами) аппаратовъ было 19, двуколонныхъ—] и кубовыхъ 1. 

Сгонка спирта производилась при температурф не ниже--3° Р. по термо- 
метру въ фильтрЪ; зимою же, въ болыше морозы, температура спирта въ 
фильтр ва н$5которыхъ заводахъ доходила до--2° р. Особыхъ приснособленй 
для сильнаго охлажден1я спирта на заводахъ не примфняется и только въ 
лфтнее время на многихъ изъ нихъ вода, поступающая въ холодильннкъ, 
охлаждается льдохъ. Въ ИНензенской губернии минимальная скорость сгонки 
спирта въ часъ составляла оть 3 до 5 вед., а въ Симбирской губерши 5 вед.; 
наибольшая же скорость достигала на одномъ изъ заводовъ Пензенской губер- 
ни— 98 вед., а на двухъ заводахъ Симбирской губерши— 17 ведеръ въ часъ. 

На заводахъ Симбирской губерни имЪетея постоянный надзор въ лицЪ 
надемотрщиковъ, въ присутствии которыхъ производатея ежедневно еливы спирта 
и сличеня пока’ани снарядовъ, съ подробнымъ извъщенемъ о томъ окруж- 
ныхъ управленй; въ Пензенской губерюи постоянныхъ надсмотрщиковъ 
ньтъ, но нБеколько разъ въ мЪеяцъ на каждомъ заводЪ производятея еливы 
разъфздныхи надемотрщиками, также съ увбдомленемъ о томь окружныхЪ 
управленй. ПромЪ того надемотрщики наблюдаютъ за припаеами, ведутъ 
тетради съ записяхи своихъ наблюдений; контролеры же ведутъ особые 
журналы о своихъ дфистыяхъ и наблюденяхъ на заводахъ. 

На винокуренныхъ заводахъ Пензенской и Симбирской губершй въ 
единичныхъ случаяхъ винокурами производятся сахарометричеемя наблю- 
ден1я, опредфленя кислоты въ дрожжахъ и бражкахъ, а также содержаня 
крахмала въ картофелЪ и доброкачественности остальныхъ матермаловъ. Пе- 
зависимо отъ сего, на нфкоторыхъ заводахъ названныхЪ губершй техни- 
комъ производилиеь какъ сахарометричесмя наблюден1я, такъ и пробныя 
перегонки бражекъ, согласно данной Техническимъ Комитетомъ по сему 
предмету временной инструкщи. Наблюдешя эти показали, что разница 
между дЬйствительными выходами спирта и вычисленными на основани 
сахарометрическихъ испытанй составляла оть—б6л2 до--9,50/о; но опред?- 
лемю же пробныхъ сгонокъ разница была оть—2»5 до--6л10/. 

Вс части снарядовъ находятся въ исправности и рЪфдко подвергаются 
порч$, за исключенемъ поплавковъ, на которыхъ, во время перегонки, 
ложится черный осадокъ сЪрнистой мЪфди, скопляющейся Также и въ прех- 
номъ цилиндр и разъфдающий полуду на оболочкЪ поплавка. Загрязнене 
чернымъ осадкомъ прехнаго цилиндра было всего замфтнЪе при картофель- 
номъ винокуреши. 

Въ Симбирской губерюи въ перюдъ 188%/ гг. на одномъ изъ заво- 
довъ быль только одинъ случай спаденя тормаза; въ Пензенской же гу- 
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нЪкоторыхъ заводахъ, велЪфлстые неправильныхъ показанй поплавковъ, 
средняя крЪпость по снаряду была менфе противъ крФпости дЪйствительнаго 
выхода по [-ой таблиц 0,55°/, а въ общемъ учетЪ по дЪйствительному 
выходу получилось болЪе оть 1,38 до 1,87%/о при пов$ркВ отдфльныхЪъ сли- 
вовъ. Уклонен!я въ показан1яхъ снарядовъ, велЪдствые сошедшей полуды съ 
оболочки поплавковъ, были обнаружены только на 3 заводахъ, почему поп- 
лавки вмЪстз съ пружинами и гирями были отправлены въ Орловсюый от- 
дЪль Техническаго Комитета для замЪны. 

Уклонен!я въ Въ общемъ, показан1я контрольныхъ снарядовъ не давали большихъ 
показаняхъ сна- уклоненй. Такъ, на заводахъ Пензенской губерни дЪйствительные выходы 
ВЕ оУВ: спирта превышали показан!я контрольныхъ снарядовъ на 0,04 до 0,86%, а 

на заводахъь Симбирской губерни— на 0,039 до 0,68%/о, слЪдовательно всЪ 
уклонен!я были въ пользу заводчиковъ. 

Сличен!е пока- Сличен!е показай контрольныхъ снарядовъ съ дЪйствительными вы- 
зан1й  контроль- ходами спирта производится лицами акцизнаго надзора, при посфщевшяхъ 
о заводовъ, или опредзлешемъ кр$пости спирта въ спиртопремник% въ мо- 
ными выхолами. Ментъь прзда, или личнымъ премомъ суточвыхъ сливовъ спирта. Этому 

послфднему способу техникъ отдаеть предиочтен!е потому, что крФпость по 
спиртопр!емнику, въ моментъ пр!Ёзда акцизнаго надзора, весьма часто опре- 
дфляется съ ббльшимъ уклонешемъ отъ предъидущихъ и посл$дующихъ 
наблюденй и сличенй, производимыхъ многократно при пр!емк$ суточныхъ 
сливовъ—въ особенности на такихъ заводахъ, на коихъ въ спиртопремни- 
кахъ не имфется приспособленй для лучшаго перемфшиван!я спирта, или 
таковое вообще представляется затруднительнымъ. 

Премъ сливовъ. Сливы спирта принимаются съ опечатанемъ или предварительнымъ 
опломбирован1емъь дверей сливнаго отдфлен1я. Посл окончан1я перегонки, 
спиртъ изъ спиртопремника напускается въ пустой м$рникъ до совершенной 
полноты послЗдняго; затфмъ изъ мфрника наливается бочка и емкость ел 
опред$ляется намфткою; температура жидкости опред$ляется въ бочкахъ или 
мфрникВ, что почти безразлично, такъ какъ, по наблюденямъ техника, 
уклоненя были самыя ничтожныя. Пробы для опред$лен1я крфпости по 1-ой 
таблицЪ берутся изъ каждаго мфрника или бочки, но первое правильнЪе. 

Хранеше ков- ПослЪ окончаня винокуреня, не далЪе какъ черезъ дв недфли, сна- 
трольныхЪ снаря- ряды вскрываются для очистки; затфмъ, по освобождени пр!емнаго цилиндра 
ловъ В0 Время (т, жидкости, производится разъединене снаряда съ перегоннымъ аппара- 
м - Ч томъ и спиртопремникомъ; входное и выходное отверст1я закрываются де- 

ревянными пробками съ опломбированемъ. Поплавки, предварительно за- 
вернутые въ бумагу и холстъ, оставляются въ премномъ цилиндрЪ. Сверхъ 
цинковаго футляра снаряды прикрываются деревянными чехлами, съ нало- 
жешемъ печатей или пломбъ. 

Обезпеченте кон- Обезцечен1я контрольныхъ снарядовъ и перегонныхъ аппаратовъ, въ 
трольныхъ снаря- общемъ, довольно удовлетворительны. ТруднЪфе всего поддаются обезпечен!ю 
ВЯ тЫ дефлегмацюнныя тарелки аппарата Пистор1уса и угольные очистители. По 

ы `замфчаню техника, слЪфдовало бы избфгать длинныхъ проволокъ, зам$няя 
ихъ металлическими прутками; при обезпечени же чехлами флянцевыхъ 
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соединен!й на трубахъ погонной, пароспиртовой и промывной, вверху горя- 
чей колонны, необходимо было бы продолжать таке чехлы до стфнокъ ко- 
лонны, чтобы чехолъ плотно прилегалъ къ послЪфднимъ. 


6) Губернши Рязанская и Тульская '). 


Въ перюдъ 1888/э гг. винокурене въ Рязанской губ. производилось на 94, 
а въ Тульской губ.— на 34 винокуренныхъ заводахъ, причемъ ни новыхъ спо- 
собовъ въ производствЪ работъ, ни какихъ либо усовершенствованй въ устрой- 
ствф заводовъ, сравнительно съ предшествовавшимъ перодомъ, введено небыло. 

ПерекуркЪ на заводахъ обБихъ губернй подвергался главнымъ обра- 
зомъ картофель, на который изъ общаго количества употребленныхъ на 
винокурене припасовъ приходилось; въ Рязанской губ. 71,8°/о, а въ Туль- 
ской—18,8°/0; кромЪ картофеля перекуривались: рожь, овсяная и просяная 
мука, и свеклосахарная патока (въ Тульской губ.). Солодъ употреблялея пре- 
имущественно зеленый. 

По устройству заторныхъ чановъ заводы Тульской губ. весьма разно- 
образны: всЪф системы чановъ, начиная отъ самаго простаго деревяннаго 
чана, до наиболБе сложныхъ имфются на заводахъ Тульской и Резанской губ.; 
нфкоторые же заводы снабжены горизонтальными заторными чанами работы 
Фугельзанга и Мюллера въ МосквЪ, съ прямымъ пропускомъ паровъ въ сусло 
и съ трубчатыми м5Ьшалками, служащими одновременно для разуфшиваня и 
для расхолаживаня сусла (пропускомъ воды черезъ трубы мЪЬшалки). 

Въ Рязанской губерни перегонные аппараты на вефхъ заводахъ, за 
исключенемъ одного, принадлежать къ общеизвЪфетнымъ типамъ кубо- 
выхь и непрерывно - дфйствующихъ аппаратовъ, а на упомянутомъ 
одномъ завод установленъ чугунный непрерывно-дфйствующий аппарать 
системы Сименса, не представляющий, однако, никакихъ затруднен!й относи- 
тельно обезпеченй и никакой особенной опасности для интересовъ казны. 
Изъ числа же заводовъ "Тульской губерни кубовые перегонные апиараты 
системы Писторуса съ тарелками имфются только на трехъ заводахъ, тогда 
какъ вс остальные заводы снабжены непрерывно-дЪфйствующими аппара- 
тами, изъ коихъ одинъ системы Коффея. Аппарать Коффея представляетъь 
большия затруднен1я для предупрежденя возможности полученя погона 
помимо контрольнаго снаряда, въ особенности при существован!и особой 
системы погонныхЪ отетойниковъ, служащихъ для отдфленя сивушныхъ 
маслъ. Хотя эти отстойники установлены въ особомъ, обезиеченномъ по- 
мфщени, но способъ вторичной передачи погона на апипарать представ- 
ляеть много затруднений. 

Въ видЪ вспомогательнаго средства для надзора за винокурешемъ 
большинство контролеровъ и надемотрщиковъ какъ въ Рязанской, такъ и 
въ Тульской губ. снабжены сахарометрами для производства сахарометри- 
ческихъ иснытанй бражекъ. Хотя испытан1я эти не даютъ вполнф точныхъ 
показан1й, но для практики они виолнЪ достаточны, и въ Тульской губернии 
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были случаи, когда сахарометръ далъ возможность замфтить и устранить 
употреблен!е излишнихъ припасовъ и переливку бражки для уравненя вы- 
ходовъ. Въ Рязанской губернии установлено, что контролеръ, въ опред$ленные 
сроки, пр1$зжаеть на заводъ и производить сахарометрическ1я наблюденя не 
надъ тёми заторами, которые были сдланы въ его отсутстве, а надъ заторами, 
приготовленными подъ его надзоромъ оть начала до конца, начиная съ отв ши- 
ван!я припасовъ и до слива. Но подобныя наблюден!я, вполнЪф необхоцимыя, 
по мнфню техника, въ то время, когда лица акцизнаго надзора не были 
знакомы съ употреблешемъ сахарометровъ, должны бы быть нын% замнепы 
испытан!ями тфхъ бражекъ и заторовъ, которые контролеръ застанетъ го- 
товыми въ моментъ неожиданнаго пр!Ёзда на заводъ. На большинств$ заво- 
довъ Тульской губернии сахарометры употребляются самими винокурами при 
своихъ работахъ, причемъ нфкоторые изъ нихъ ознакомились съ употребле- 
н1емъ сахарометровъ благодаря контролерамъ. Н%Ъкоторые же помощники 
надзирателя, контролеры и надемотрщики съ техническимъ образовашемъ 
снабжены, кромЁ сахарометровъ, и другими инструментами для боле обстоя- 
тельныхъ наблюдевшй за производствомъ, а равно и для изученя и усовер- 
шенствован1я этихъ наблюденй. ВеЪ тавя наблюден!я заносятся въ особые 
журналы, просматриваемые лицами акцизнаго надзора, посфщающими заводы, 
а о выдающихся случаяхъ сообщается технику. Послфднимъ же при носфще- 
няхъ заводовъ провфряется содержане сахара въ бражкахъ и крахмала въ 
картофел$ для убЪждешя въ соотвЪтетви между содержанемъ крахмала и 
выходомъ спирта. 

Такихъ колебанй въ выходахъ и въ крфпостяхъ сгоняемаго спирта, 
которыя могли бы вызвать сомнфн!е въ естественности ихъ замЪчено не 
было. Понижен!я или повышен!я средняго выхода зависятъ, главнымъ 
образомъ, отъ качества картофеля, а понижене или повышене выхода 
влечеть за собою понижен!е или повышен1е кр$иости сгоняемаго спирта. 
Особенно сильно вл1яеть на понижевше крФфпости спирта недобродъ бражки. 

Контрольные снаряды содержатся на заводахъ въ исправности и 
никакихъ характерныхъ поврежденй частей ихъ, зависящихъ отъ про- 
изводства работь или оть условй помфщенй, замфчено не было. Т%мъ 
не менЪе, многе контрольные снаряды, въ особенности въ Рязанской губ., 
требовали обновлен!я (полуды, окраски, замфны н$которыхъ частей). Почти 
на всЪхъ заводахъ Тульской губ. установлены воздушники Истратова; прежние 
же цинковые футляры, по м$рЪ возможности, зам$няютея новыми, съ про- 
тивнями. На всЪхъ, безъ исключеншя, заводахъ той же губернии взамЪнъ трубъ 
въ постаментахъ, устроены особые чанки на случай переполнен1я снарядовъ; 
но въ Рязанской губ. отводные чанки устроены не на всЪхъ заводахъ, и на 
нзкоторыхъ изъ нихъ оставлены трубы въ постаментахъ, оказывавиияся, 
однако, не всегда исправными, велЪфдетв!е засоретя отверстй въ стаканчи- 
кахъ, вставленныхъ въ эти трубы. 

Въ течеше отчетнаго перода не было ни одной выдающейся случай- 
ности съ контрольными снарядами и обыкновенно уклоненя въ показан1яхъ 
ихъ не выходили изъ допускаемыхъ предЪловъ. 
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Показан1я контрольныхъ снарядовъ сличаются со сливами контролерами 
и надемотрщиками, живущими на заводажъ, почти ежедневно, а лицами аг- 
цизнаго надзора, посфщающими заводъ,—при каждомъ посфщени и, во всякомъ 


случа, не менфе двухъ разъ въ мфсяцъ. Самое сличене производится пр1ем- 


кою полныхъ сливовъ, независимо оть сличен1я крфиостей въ моментъ пру- 
Фзла на заводъ. При этомъ принихающее сливъ лицо обязано слфдить какъ 
за гонкою снирта, чтобы быть увфреннымъ, что въ снарядъ не пропущена 
вода, такъ и за температурою въ фильтрЪ, чтобы имфть возможность опредЪ- 
лить ту разницу въ объемЪ, которая должна оказаться велЪдетне разницы 
между температурами сгонки и слива. КрЪпость полученнаго спирта опред}- 
ляется металлическимъ спиртомЪромъ, & объемъ обыкновеннымъ мфрникомъ, 
со стеклянною трубкою, снабженною шкалою. КромЪ сказанной трубки, на 
заводахъ Тульской губ. при м5рникахъ имфются также и намфтки; главное 
внимане при измфреши спирта обращается на точное опредЪлене высоты 
его въ мбрпикБ при стоянии его въ трубкБ на нулевой точкз шкалы. При 
пр!ем$ сливовъ намЪтки служатъ для сравнения уровней спирта внутри мЪфр- 
ника и въ стеклянной трубкВ, снабженной шкалой. 

Правильность записей сливовъ въ казенныя книги и правильность по- 
казанй снаряда за время, когда сливы никфмъ изъ лицъ акцизнаго надзора 
не принимались, провфряется опредфлешемъ крЪфиости отдЪльныхЪ сливовъ 
въ подвалахъ, для чего при слив$ въ нумеранюнную книгу записывается 
крфипость не только по П-ой, но и по [-ой таблицЪ, съ указашемъ погру- 
женя спиртомфра и температуры спирта. 

Во время бездфйствыя заводовъ снаряды оставляются на постаментахъ, 
очищенные и собранные, согласно указашямъ руководства гг. Недоши- 
вина и Повицкаго '), и покрытые, сверхъ цинковаго футляра, деревяннымъ 
яащикомъ съ надлежащими обезпечен1ями. Фильтръ укладывается въ ящикъ, 
сдаваемый въ опечатанномъ вид заводчику. 

По окончаня винокурен1я производится тщательный осмотръ перегоннаго 
аппарата, съ цфлью удостовфреня въ отсутетви какихъ либо приспособлений 
для отвода спирта, и составляетея актъ, съ указанемъ вефхъ необходимыхъ 
передфлокъ въ обезпеченяхъ и въ приспособлешяхъ для ихъ осмотра. Въ 
отношени же обезиеченй принято за правило, что вс соединен1я, при 
ослаблении которыхъ можетъ быть полученъ спиртъ, или погонъ, или пары 
ихЪъ, должны, кромЪ обезпечения по болтамъ, прикрываться чехлами, а всЪ 
остальныя соединешя обезпечиваются только по болтамъ съ наложешемъ 
двухъ различныхъ пломбъ. Въ Тульской губераи для новыхъ заводовъ и 
новыхъ чехловъ на старыхъ заводахъ принятъ Типъ глухаго чехла, не 
снимающагося съ трубы; вс$ фильтры закрываются общими чехлами, изго- 
товленными по утвержденному Управляющимъ акцизными сборами образцу. 
Такой же типъ чехловъ для рильтровъ прим няется и на заводахъ Рязанской губ. 


1) «Контрольный спиртоизифряющий снарадъ Бр. Сименсъ и Комп., принятый въ 
Росс1а для учета спирта, выкуриваемаго на винокуренныхъ заводахъ». Составили 
И. Недошивинь и [. Новицвй. Изд. 1836 г. 
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ба 


Въ виду того, что воду для промывки колонны непрерывно-дЪйствующихъ 
аппаратовъ приходится на нфкоторыхъ заводахъ брать, по необходимости, 
не изъ холодильника, а изъ водянаго резервуара или отъ общей водопро- 
водной сфти, при чемъ представляется крайне затруднительнымъ устранить 
всякую возможность пользоваться спиртовымъ паромъ черезъь промывную 
трубу (если таковая не обезпечена до самаго резервуара) на тЪхъ заводахъ, 
на которыхъ вода не можеть быть взята ни изъ холодильника, ни изъ 
дефлегматора, на промывной труб устанавливается особый клапанъ, кото- 
рый открывается при проходЪ воды въ аппаратъ и закрывается при выходЪ 
паровъ изъ онаго (давленшемъ паровъ). 

Въ непрерывно-дЪйствующихь аппаратахъ опаснымъ м$етомъ пред- 
ставляются регарды бражной части колонны, оставляемыя въ нфкоторыхъ слу- 
чаяхъ не обезпеченными. Между тЪмъ обезпечене этихъ регардъ не можеть 
ст$енить заводчика, такъ какъ при засариванши аппарата, весь соръ остается 
на верхней тарелкЪ, доступъ къ которой прегражденъ для заводчика и безъ 
очистки которой обойтсь невозможно. 


7) Губерни Тамбовская и Саратовская, 


Въ перюдъ 1883/° гг. въ Тамбовской губ. винокурене производилось на 
36 винокуренныхъ заводахъ, а въ Саратовской—на 22 заводахъ, изъ коихъ 
одинъ былъ дрожжево- винокуренный. На всхъ этихъ заводахъ, ни въ 
устройств послфднихъ, ни въ техник винокурен1я не было введено ни- 
какихъ усовершенствоваюий и изм$нен!й противъ предшествовавшаго перода. 

Матер!алами для винокурен1я на заводахъ обЪфихъ губерн!й служили 
хл$бные припасы (главнымъ образомъ рожь, частью въ зернЪ, преимуще- 
ственно же въ видЪ муки, а также пшеничная, овсяная и просяная мука и 
солодъ) и картофель, употреблен1е котораго на винокуренше въ Тамбовской 
губ. постепенно возрастаетъ. Въ отчетномъ пер1одЪ потреблене это въ озна- 
ченной губернш выразилось въ цифрЪ 6,2 мил. пуд. на 3 мил. пуд. хлЪб- 
ныхь припасовъ, тогда какъ въ Саратовской губ. преобладающимъ матер!а- 
ломъ были хлфбные припасы, каковыхъ перекурено 1,7 мил. пуд. на 1,4 мил. п. 
картофеля. Кром означенныхъ матер!аловъ на винокурен!е употреблено въ 
Тамбовской губ. 5,441 пуд. картофельнаго крахмала. Зерновой хлЪбъ только 
въ р$дкихъ случаяхъ подвергался предварительной очисткЪ и сортировк$, 
при чемъ лучший сортъ поступаль для приготовленя дрожжей и солода. 
Послфднй въ Тамбовской губ. употреблялея большею частью въ видЪ сухаго, 
а въ Саратовской—преимущественно въ видЪ зеленаго. 

Способы затиран1я представляютъ различныя уклонеюя въ детальныхъ 
премахъ. При см$шанныхъ заторахъ изъ картофеля и хлфбныхъ припасовъ 
вода для затора берется холодная, обыкновенно но 1 ведру на пудъ припасовъ; 
при однихъ же хлфбныхъ заторахъ (безъ казтгофеля) вода берется теплая, по 2 
ведра на, пудъ припасовъ. Если при см шанныхъ заторахъ главную массу состав- 
ллетъ картофель, то въ заторный чанъ, кь размфшанному въ водф солоду 
выпускаютъ сперва разваренный картофель, а затЬмъ уже прибавляютъ 


1) Изъ отчета Младшаго 'Гехника г. Тихова. 
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ржаную, овсяную и др. муку. Если же въ заторЪ преобладаютъ хлЪбные 
припасы, то въ заторный чанъ, по напуекВ въ него воды, всыпаютъ сначала, 
муку, затЬмъ прибавляютъ солодъ и наконецъ уже спускаютъ картофель. 
Что касается дрожжей, то таковыя на нЪкоторыхъ заводахъ приготовляются 
отъемомъ сусла отъ главнаго затора; на большинствь же заводовъ, какъ 
Тамбовской, такъ и Саратовской губерний заторъ для дрожжей приготовляется 
отдфльно отъ главнаго затора, при чемъ самые способы приготовленя до- 
вольно разнообразны. Наиболфе распространены дрожжи 1'/2—2 суточныя 
изъ ржаной муки и сухаго солода. Относительно головочныхЪ дрожжей въ 
отчетБ техника Приведены различные рецепты приготовлен1я оныхъ, изъ 
которыхъ напримфръ видно, что воду для дрожжеваго затора предварительно 
кИНЯТЯТЪ СЪ хмфлемъ, а припасами служать пшеничная, ржаная, гречневая 
мука и сухой сололъ. 

Кром обычной расхолодки затора на холодильныхъ тарелкахъ или въ Расхолаживаше 
заторныхъ чанахъ помощью льда или напускомъ хододной воды черезъ трубы, ЗатоРа. 
составляющия мЬшалки заторнаго чана, на нфкоторыхъ заводахъ (въ Сара- 
товской губ.) примфняетея своеобразный прлемъ охлажден!я заторнаго чана 
посредетвохъ обливаня стфики чана съ наружной стороны тонкимъ слоемъ 
воды изь отверетй трубки, укрБиленной надъ чаномъ. 

При картофельныхъ и смфшанныхъ заторахъ дрожжи на заводахъ обфихъ Брожеше. 

губершй прибавляются къ суслу на холодильникВ при 23°Р. и вполнЪ съ 
нимъ перемииваются, послЪ чего масса спускается въ квасильный чанъ. 
При хлЬбныхь же заторахъ дрожжи заливаются на верхъ сусла въ квасиль- 
номъ чанф и перемЪшиване производится постепенно, захватывая сусло въ 
чанф все глубже и глубже. Регулироване хода брожешя достигается или 
посредетвомъ холодильныхЪ змБевиковъ, помфщаемыхъ въ квасильный чанъ, 
или непосредственнымъ приливанемъ къ суслу холодной воды. 

Перегонные анпараты на заводахъ Тамбовской губерни преимуще- Перегонные ап- 
ственно непрерывно - дфйствующие различныхъ системъ (главнымъ обра- ЧАРаты. 
зомъ Мюллера-Фугельзанга); только на 10 заводахъ для перегонки бражки 
служать кубовые аппараты системы Писторгуеа. На заводахъ Саратовской 
губерни перегонные аппараты довольно разнообразныхъ конструкщй, при 
чемъ на половинномъ числ заводовъ аппараты эти кубовые, изъ коихъ на 
5-ти заводахъ системы Галля. | 

Средняя быстрота сгонки на заводахъ Тамбовской губернии составляеть Быстрота сгон- 
15—20 ведеръ спирта въ часъ, на многихъ же заводахъ она не превышаетъ И 8 температура 
10—15 ведеръ; медленная сгонка—отъ 5 до 7 ведеръ въ часъ—имЪла м$ето стоняемаго спирта. 
только на 3-хъ заводахъ, & съ быстрою сгонкою— 30 до 45 ведеръ въ часъ,— 
работало также 3 завода. Температура сгоняемаго спирта на заводахъ той-же 
губерн!и колеблется лфтомъ отъ+7 до+20°Р., а зимой—отъ 2+д0+7°Р. Какъ 
на приспособлеше для понижения температуры сгоняемаго спирта можно ука- 
зать нормъ н$фкоторымъ заводамъ на охлажден1е воды, идущей на холо- 
дильникъ, посредствохъ пропуска ея чрезъ особые резервуары со льдомъ; 
иногда же для этой цфли ледъ нагружается въ колодцы, изъ которыхъ бе- 
рется вода, идущая на холодильники. 


Топливо. 
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Топливомъ на заводахъ обфихъ губерн!й служатъ преимущественно 
дрова, затЪмъ торфъ и солома; нзкоторые же заводы отапливаются антра- 
цитомъ и нефтяными остатками. Расходъ топлива, выраженный въ стоимости 
его на ведро вина въ 40°, колеблется въ Тамбовской губери, въ большин- 
ствЪ случаевъ, оть 3/2 до 5 кв. (максимальн. 11 к., а минимальн.—3 к.), а 
въ Саратовской губерни—отъ 31/2 до 8 коп., составляя на большинств$ за- 
вОДОвЪ Около 5 КОП. 

Въ Тамбовской губерн!и, контроль за производствомъ винокуреня со сто- 
роны окружныхъ надзирателей и ихъ помощниковъ ограничивается почти 
исключительно наружнымъ осмотромъ спЪлости бражекъ и состояня ква- 
сильной посуды; на контролеровъ же возложено производство сахарометри- 
ческихъ испытан! бражекъ, съ обязательною записью получаемыхъ данныхъ въ 
особый журнальъ; при этомъ, въ отчет$ техника выражена мысль о необходимости 
снабжен!я контролеровъ, & равно техниковъ и другихъ лицъ акцизнаго над- 
зора вс$ми приборами, потребными для постояннаго и систематическаго из- 
сл дован1я бражекъ (сахарометрами съ принадлежностями къ нимъ, проб- 
ными перегонными кубиками и пр.), такъ какъ только при этомъ услови 
выводы изъ наблюден!й могли бы имЪть практическое значен!е. Что касается 
заводовъ Саратовской губерни, то на нихъ контроль за производетвомъ 
ограничивается исключительно лишь наружными осмотрами, такъ какъ ни 
сахарометрическихъ испытанй бражекъ, ни пробныхъ перегонокъ оныхъ 
не производится. 

Контрольные снаряды въ об$ихъ губершяхъ находятся въ удовлетво- 
рительномъ состояни, за исключешемъ цинковыхъ футляровь въ Саратов- 
ской губ., требующихъ замфны футлярами новаго образца. Изъ характер- 
ныхъ поврежден частей контрольныхъ снарядовъ встр$чались слЗдуюцщия: 
разработанность осей роликовъ, образоваще ложныхъ гнфздъ въ коническихъ 
подшипникахъ, изъязвлен!е камеръ храповыхъ механизмовъ отъ шариковъ, 
изношенность пружиннаго тормаза и избитость конца указательной стр$лки. 
Впрочемъ, въ посл$днее время, велЪдстве болЪе внимательнаго, ч$мъ прежде, 
отношения лицъ акцизнаго надзора къ названнымъ Частямъ снаряда, по- 
врежден!я ихъ встр$фчаются гораздо р%же. 

Случайности съ контрольными снарядами, какъ въ Тамбовской такъ и 
въ Саратовской губершяхъ, обусловливались исключительно соскакиванемъ 
съ мЪста пружиннаго тормаза и то въ очень р$дкихъ случаяхъ; дру- 
гихъ случайностей въ перодВ 1888/э гг. не было; уклонен1я же въ пока- 
зашяхъ контрольныхъ снарядовъ происходили исключительно отъ темпе- 
ратурныхъ условй. 

Сличен!я показан!й кр$пости спирта по контрольному снаряду съ крзпостью 
спирта въспиртопремник$ производятся въоб$ихъ губерняхъ мЪетнымъ акциз- 
нымъ надзоромъ почти при каждомъ посф$щен!и завода посредствомъ испытан!я 
металлическимъ спиртом$ромъ отобранной изъ сепиртопремника пробы тща- 
тельно вымфшаннаго спирта и сравнен!я найденной по [1-й таблиц$ кр$пости 
съ Ерфпостью, полученною отъ раздфлен1я показан! счетчиковъ. Пов$рка дЪй- 
стыя снаряда производится не менфе одного раза въ м%еяць, при чемъ 
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принимается суточный сливъ спирта, съ предварительнымъ опечатанемъ 
сливнаго отдЪленя. 

Во время бездфйстыя заводовъ, лЪтомъ, контрольные снаряды хранятся 
обыкновенно на своихъ постаментахъ, согласно указашямъ инструкщи по 
сему предмету; при этомъ снарядъ, сверхъ желфзной ширмы и цинковаго 
футляра, покрывается еще деревяннымъ ящикомъ, съ надлежащимъ обезпе- 
чен1емъ послфдняго. 

Передъ началомъ винокуреня производится тщательный осмотръ пере- 
гонныхъ аппаратовъ; при этомъ дефлегиащонныя тарелки развинчиваются и 
испытываются водою, холодильники же осматриваются или черезъ люки, или, 
въ сомнительныхъ случаяхъ, у нихъ отвинчиваются днища и приподнимаются 
кожухи. Послф осмотра холодильника люки кожуха закрываются чехлами, 
виЪето примфнявшагося прежде простаго опломбирован1я ихъ, которое пред- 
ставляло недостаточно надежный способъ обезпечен1я. Что касается обезие- 
чен!й собственно перегонныхъ аппаратовъ, то таковыя дфлаются согласно 
указаняуъ инструкщи и позднЪйшимъ заключешемъ Техническаго Комитета, 
при чемъ бывше въ прежнихъ обезпечешяхъ пробфлы въ настоящее время 
устранены; чехлы для обезпеченя перегонныхъ аипаратовь устраиваются 
по большей части половинчатые (изъ двухъ половинокъ), причемъ стыкЪъ 
или закрывается внутреннею, принаянною или приклепанною, пластинкою, 
или же, въ ифстахъ соединемя половинокъ, отогнутые края закрываются 
изогнутыми пластинками, препятствующими проникновеню въ щели; кромЪ 
половинчатыхъ чехловъь примфняются также чехлы телескопическе или вы- 
гнутые изъ одной мфдной пластины, причемъ одинъ край пропускается н$- 
сколько дальше, закрывая щель. 

М\Ъстами переговнаго аппарата, неподдающимися обезпеченю, пред- 
ставляются, по минБнию техника, заклепки, а между тёмъ трудно проконтро- 
лировать, не вынимаются ли онф и нЪтъ ли черезъ нихъ достуна къ внутрен- 
ней части аппарата. 

Съ цфлью болЪфе правильнаго регулированя показан!й контрольнаго 
снаряда, по мнфию техника, полезно производить двойную тарировку 
снаряда: одну — передъ сгонкой, при темиератур$ помфщешя снаряда, 
а другую — во время сгонки, когда части снаряда охладятся до темпе- 
ратуры сгоняемаго спирта. Независимо отьъ сего слфдовало бы: а) озна- 
чать на эксцентрикЪ, кромБ обычной черты, справа и слфва оть нея еще 
по чертЪ съ тЬмъ, чтобы акцизному надзору было предоставлено право ста- 
вить эксцентрикъ на ту или другую черту, смотря по обстоятельствамъ и 
6) снабдить указательную стр$флку снаряда, вмЪсто нынз примфняемаго наконеч- 
чика,наконечникомъ съ уступомъ, чтобы посредствомъ увеличен1я или уменьшен!я 
длины стрфлки, въ случаф надобности, соотвфтственно уменьшать или уве- 
личивать счеть по ведущему колесу. Въ обоихъ случаяхъ, та или другая 
установка, какъ эксцентрика, такъ и указательной стрфлки, должны были бы 
заноситься въ акты. 


Хранен!е кон- 
трольныхъ снаря- 
довъ во время 
бездЪйств!я заво- 
ДОВЪ. 


Осмотръ и обез- 
печен!е перегон- 
ныхъ аппаратовъ. 
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обезпечен1ю. 
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н1я казеннаго ин- 
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Число заводовъ. 


Матералы. 
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8) Губернши Самарская, Уфимская и Оренбургокая !). 


Въ перюдъ винокуреня 1888/э г.г. дЪйствовало заводовъ: въ Самарской 
губерн1и—7 винокуренныхъ и 1 дрожжево-винокуренный, въ Уфимской губ.— 
10 винокуренныхъ и въ Оренбургской — 5 винокуренныхъ заводовъ. Изъ 
этого числа выстроено вновь, въ Самарской губерни, 2 винокуренныхъ и 1 
дрожжево-винокуренный заводовъ. 

Главными матер!алами для винокуреня какъ въ Самарской, такъ въ 
Уфимской и Оренбургской губерняхъ служили хлЬбные припасы, а именно: 
рожь въ зерн и мукЪ, овсяная мука (а въ Оренбургской губ. также про- 
сяная и пшеничная мука) и солодъ; вмфестВ съ хлбными припасами, а от- 
части и отдЪльно отъ нихъ, во всфхъ трехъ губерняхъ перекуривался также 
картофель, наибольшее потребленйе котораго для этой цзли имфло м$Ъето 
въ Самарской губернии. Кром названныхъ матераловъ, въ Оренбургской 
губ. въ течени пер!ода 1888/9 гг. употреблены были на винокурен!е новые мате- 
ралы: горохъ (192 пуда въ вид% опыта) и свеклосахарная патока *). Для размолки 
хл$бныхъ припасовъ на большинствЪ винокуренныхъ заводовъ имфются 
свои паровыя или водяныя мельницы; остальные же заводы, не им$ющие 
своихъ мельницъ, пр!обрЪтали винокуренные припасы, большею частью, въ 
муЕЪ, или отдавали ихъ для помола на ближайпия водяныя или вЪтряныя 
мельницы. Относительно помола зерна въ посл$днее время замЗчалось (въ 
особенности въ губерняхъ Оренбургской и Уфимской) меньшее старан!е къ 
лучшей отдЪлкЪ продукта, такъ какъ обдирная мука, а тфмъ болфе пекле- 
ванная, вовсе изъяты изъ употреблеюшя на винокуренныхъ заводахъ. Что 
касается солода, то таковой, на заводахъ вс$хъ трехъ губернй, употреб- 
лялся преимущественно въ вид сухаго, количество котораго на 100 частей 
зеленаго составляло: въ Самарской губ.—166, въ Оренбургской—237, а въ 
Уфимской — даже 820 частей; общее же процентное отношене сухаго и 
зеленаго солода къ прочимъ, употребленнымъ на винокурен!е матер!аламъ, 
выразилось по заводамъ Самарской губ. 13,5°/о, а по заводамь Уфимской и 
Оренбургской губерний 12,7°/о. На дрожжево-винокуренномъ завод$ Самарской 
губерши 3) матералами для производства служили ржаная мука и сухой солодъ. 

Изъ числа семи винокуренныхъ заводовъ Самарской губ. парники Генце 
для варки картофеля и зерна имЗлись на пяти заводахъ; причемъ н& 
одномъ завод аппаратъ Генце почти никогда не употребляется, въ губер- 
няхъ же Уфимской и Оренбургской такими парниками были снабжены 


1) Изъ отчета Старшато Техника г. Менчинскаго. 

*) Переработано патоки 61.941 пудъ; пр1обрзтена она изъ Самарской губ. 
и обошлась съ доставкою до 40 к. за пудъ; изъ пуда патоки получено 31,17 %/% спирта 
(изъ прилож. къ отчету Департ. Неоклад. Сбор. за 1889 г. стр. 84). 

*) Заводъ этотъ дЪйствовалъ только полгода, съ 1 января 1889 г., и въ 1юн$ того же 
года былъ совершенно истребленъ пожаромъ. 
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тольк, три завода (изъ числа 15). Что касается заторныхъ чановъ, то на боль- 
шей части заводовъ названныхъ губернЙ они деревянные, при чемь нфко- 
торые изъ нихъ снабжены холодильными приборами; на прочихъ же заво- 
дахъ холодильники отдфльные, въ видЪ тарелокъ (кильштоки), но они 
употребляются въ рЪдкихъ случаяхъ; обыкновенно же расхолаживан!е затора 
производится въ самыхъ заторныхъ чанахъ, посредствомъ льда, а иногда 
холодной воды. Заторы на всфхъ заводахъ приготовляются: для сухихъ 
хлфбныхъ припасовъ — при 6 ведерной (въ Самарской же губ. иногда при 
5'/з ведерной), для зеленаго солода при 4 ведерной, а для картофеля при 
1°/4 ведерной емкости; при винокурен!и же изъ свеклосахарной патоки (въ 
Оренбургской губ.) емкость на 1 пудъ послЗдней соотвфтствовала 5,62 ведра 
емкости наибольшаго квасильнаго чана. На дрожжево-винокуренномъ заводЪ 
Самарской губервни примфнялась 11-ти ведерная емкость, & заторный чанъ 
на немъ былъ деревянный. 

Дрожжи на заводахъ вефхъ трехъ губерний приготовляются или от- 
дЪльно отъ главнаго затора, или же отъемомъ сусла отъ послфдняго, а за- 
пускаются они обыкновенно на поверхность сусла въ квасильномъ чанЪ; на 
одномъ же изъ заводовъ Самарской губерши половина дрожжей смфшивалась 
съ расхоложеннымъ сусломъ въ заторномъ чан, а другая половина спускалась 
въ квасильный чанъ поверхъ спущеннаго затора, посл чего бражка вымф- 
шивалась только въ началЪ третьихъ сутокъ, при окончани брожения. 
Самое брожене на всЪхъ заводахъ трехсуточное, спокойное, а степень сбра- 
живан!я, по сахарометру Баллинга, колеблется въ предЪфлахъ между 3,50/ 
и 1,80/о при 149 Р. 

Изъ особенностей устройства заводской посуды, служащей для броже- 
н!я заторовъ, обращаютъ на себя внимане имфющеся на одномъ изъ заво- 
довъ Самарской губерши каменные квасильные чаны, а на другомъ заводЪ 
той же губерни— дрожжевые чанки съ паропроводными трубками. Каменные 
квасильные чаны, оштукатуренные внутри цементомъ, представляютъ одинъ 
прямоугольный ящикъ, разгороженный одной продольной и двумя попереч- 
ными стфнками на 6 отдфленй, образующихъ каждое одинъ ввасильный 
чанъ. При такомъ устройств квасильныхъ чановъ весьма удобно, и даже 
неустранимо— переливан!е бражки изъ одного чана въ другой. Недостатокъ 
этотъ могъ-бы быть, по мнфню техника, легко устраненъ, если бы обязать 
заводчика среднюю продольную и дв поперечныя перегородки, раздЪляю- 
щ!я яащикъ на отдфльные квасильные чаны, возвысить на 2—3 вершка надъ 
верхней плоскостью ящика. Что касается упомянутыхъ дрожжевыхъ чанковъ, 
то особенность ихъ состоитъ въ томъ, что они снабжены паропроводными 
изъ паровика трубками, для подогрфван!я, въ случа надобности, дрожже- 
ваго затора. 

Выходы спирта изъ пуда сухихъ хлЬбныхъ припасовъ на заводахъ 
Самарской губ. колеблются въ значительныхъ предфлахъ (оть 279 до 
45,38, составляя въ среднемъ 41,240; на заводахъ же Уфимской и Орен- 
бургской губерый средн! выходъ опред$лился почти въ 41,59. Изъ пуда кар- 
тофеля выходъ спирта въ Самарской губернии колебался между 12; и 15,549, 
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составивъ въ среднемъ 1418 °, а въ губершяхъ Уфимской и Оренбургской— 
15°; наконецъ, изъ пуда свеклосахарной патоки средн!Й выходъ спирта (въ 
Оренбургской губ.) выразился 31,17 °/о. По разсчету же общей выкурки спирта 
(по контрольному снаряду) на каждыя 6 ведеръ емкости квасильныхъ чановъ 
средн!й выходъ изъ вс$хъ припасовъ составлялъ по Самарскому акцизному 
Управлен!ю 44,02, а по Уфимско-Оренбургскому—40,ь5 °. 

Топливомъ на заводахъ служили почти исключительно дрова, средий 
расходъ которыхъ на ведро вина въ 40° составлялъ въ Самарской губернии около 
0,00424, а въ Уфимской и Оренбургской губернши — 0,0041 куб. саж.; только 
на одномъ заводз Самарской губ., кром$ дровъ, употреблялся кизякъ въ не- 
значительномъ, впрочемъ, количеств (всего 13/4 кубич. саж.), а на другомъ 
завод той же губерни примЗнялись нефтяные остатки. 

Перегонные аппараты на всЪхъ заводахъ Самарской губерюаи непре- 
рывно-дфйствующие и могутъ быть отнесены въ двумъ типамъ: а) съ отд$льно 
установленными дефлегмацюонными нагр$звателями и 6) съ нагрфвателями 
(дефлегматорами) въ общей связи съ браго-перегонной колонной. На одномъ 
изъ заводовъ съ перегоннымъ аппаратомъ перваго типа имфетея особаго 
устройства холодильникъ, который, кром$ трубъ: подающей воду и отводящей 
таковую въ дефлегматоръ—снабженъ еще двумя трубами для спуска воды, 
изъ коихъ одна находится на разстояи около аршина ниже крышки хо- 
лодильника, & другая—у нижняго его дна. Ве эти трубы находятся въ 
распоряжен!и заводчика. На другомъ же завод$ Самарской губерншм обра- 
щаетъ на себя вниман!е холодильникъ, отличающийся большою высотою (рав- 
ною почти половин высоты всей браго-перегонной колонны съ ректифика- 
торомъ и конденсаторомъ). Холодильникъ этоть представляетъ двухстВиный 
цилиндръ, внфшняя стфика котораго имфеть желобообразное по спиральной 
лини углублен!е, вплоть до внутренней стЪнки, отъ чего внутри холодильника 
образуется змЪевикъ. Такое устройство даетъ большую охлаждающую поверх- 
ность, почему температура сгоняемаго спирта только на 1!/2° выше темпера- 
туры воды и зимою колеблется оть-+ 2 до 83° Р. 

На заводахъ Уфимской и Оренбургской губерый перегонные аппа- 
раты двухъ родовъ: кубовые и непрерывно-дЪйствующе. Аппараты пер- 
ваго рода (системъ Писторлуса и Галля) имЗются на четырехъ заводахъ, на 
остальныхъ же одинадцати заводахъ установлены непрерывно-дйствующе 
аппараты тёхъ же двухъ типовъ (соотвЪтственно положеню дефлегматора), 
как1е существуютъ въ Самарской губерни. Сила перегонныхъ аппаратовъ на 
всеЪхъ вообше заводахъ Уфимско-Оренбургскаго акцизнаго Управлен!я н%- 
сколько выше силы заводовъ, но на нЪкоторыхъ заводахъ она превыщаетъ 
силу послднихъ вдвое. Средняя температура сгоняемаго спирта для воеЪхъ 
заводовъ=-- 61/4 9Р.; на отд$льныхъ же заводахъ она колеблется въ пре- 
дфлахъ отъ-+- 3 до + 109Р. 

Въ Самарскомъ акцизномъ Управлени контролеры, во время пребыван!я 
ихъ на заводахъ, обязаны повфрять вфеъ употребляемыхъ въ заторЪ при- 
пасовъ и принимать сливы спирта. Что касается сахарометрическихъ наблю- 
денй и пробныхъ сгонокъ бражекъ, то таковыя производились техникомъ, 
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причемъ местный акцизный надзоръ былъ ознакомляемъ съ приемами этихъ 
иснытанй, хотя ифкоторыя изъ должностныхъ лицъ уже ранфе были доста- 
точно знакомы со способами испытаня бражки. Изъ наблюдешй техника 
оказалось, что разница между вычисленнымъ по сахарометрическому испы- 
ташю количествомъ спирта и дфйствительнымъ выходомъ послфдняго состав- 
ляла отъ 0,2 до 5,39/%; по опредфленю же посредствомъиробныхъ сгонокъ 
разница не превышала Ол °/о. Въ Уфимско-Оренбургскомъ акцизномъ Управ- 
лени для техническаго контроля 38 производствомъ винокуреншя установ- 
ленъ слфдующий порядокъ: контролеры винокуренныхъ заводовъ распре- 
дълены по округамъ управлен1я, причемъ нЪфкоторые изъ нихъ имфють по- 
стоянное м5стожительство на винокуренныхъ заводахъ, а остальные коман- 
дируются на заводы по распоряжению окружныхъ надзирателей, для болЪе 
или менфе продолжительнаго наблюден1я за ходомъ винокуреня. Во время 
производства этихъ наблюденй контролеры ведутъ особый, всегда остающийся 
на заводЪ, журналъ съ занесенемъ въ подлежащия графы онаго наблюденныхъ 
ими данныхъ. Сахарометрическя наблюдения и пробныя перегонки бражекъ 
какъ и въ Самарскомъ акцизномъ Управлен!и, производились до послфдняго 
времени исключительно лишь техникомъ, причемъ наибольшя разницы между 
вычисленнымъ и дфйствительнымъ выходами оказывались, какъ и на заводахъ 
Самарской губ., для сахарометрическихъ испытанй, а наименьшя — для 
пробныхъ перегонокъ бражекъ, почему этоть послфднй способъ испытания, 
по своихъ результатамъ, признается Техникомъ, какъ контрольная мфра, 
наиболЪе цфлесообразнымъ. 

Контрольные снаряды и принадлежности къ нихъ на заводахь какъ 
Самарскаго, такъ и Уфимско-Оренбургскаго акцизныхъ Управленйй находятся 
вообще въ исправности и негодныхъ къ дальнфйшей служб не имЪется. 
То же должно сказать и о фильтрахъ; но воздушныя трубы у поелфднихъ 
слЪдовало бы, по мнфшю техника, замЪнить Истратовскими воздушниками. 

При осмотрЪ контрольныхъ снарядовъ въ отчетномъ перюдЪ виноку- 
рення обпаружены сл$дующя поврежден!я: а) по Самарской губерни: 
на одномъ изъ заводовъ въ снарядЪ усмотрфна течь изъ ситка въ корыто 
спаряда, происходившая отъ трещины во внутреннемъ цплиндрф$ внфшней 
Части ситка; на другомъ завод въ снарядЪ усмотрфно поврежденше въ со- 
единительной отъ пруемнаго цилиндра къ барабану трубкЪ, въ томъ мЪетЪ, 
гдЪ соединяются вертикальная и горизонтальная части трубокъ; 6) по Уфим- 
ской и Оренбургской губернямъ: на одномъ заводЪ, по оплошности аппаратчика, 
кранъ, направляющий пары на перегонную колонну, оставленъ быль не за- 
пертымъ, отчего пары воды поступали на аппаратъ въ теченти всей ночи; 
результатомъ этого недосмотра былъ проходъ паровъ черезъ контрольный 
снарядъ, причемъ спиртъ въ премномъ цилиндр выкипфлъ, максимальные 
термометры лопнули, поплавокъ растянулся и изм$нилъь форму, а съ пру- 
жины, чугунныхъ и желфзныхъ частей снаряда сошла окраска. 

Вс контрольные снаряды на заводахъ какъ Самарской, такъ равно 
Уфимской и Оренбургской губерн1й дфйствовали удовлетворительно и слу- 
чайностей съ ними, за исключенемъ упомянутыхъ выше поврежденй, не 
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было. Въ Самарской губ. контрольные снаряды, кромВ одного, дали уклоненя 
въ пользу заводчика, объясняющляся исключительно лишь низкою температу- 
рою сгонки; въ среднемъ вывод уклоненйя эти выразились 0,3029/о къ учтен- 
ному снарядомъ спирту. Въ Уфимской и Оренбургской губерняхъ уклонен1я 
въ показаняхъ снарядовъ составляли, въ среднемъ, немногимъ боле 1/4 
къ выкуренному спирту, въ частныхъ же случаяхъ уклоненя эти колебались 
въ пред$лахъ между — 0,014 и +0,779/о. 

Въ Самарскомъ акцизномъ Управлен!и сличен1е показанй контрольныхъ 
снарядовъ съ дЪйствительными выходами спирта производится сл$дующимъ 
образомъ: въ моментъ прибытя акцизнаго надзора опредЪляется средняя 
крЪпость спирта по снаряду, отъ послЪдняго слива, и сличается съ дфйстви- 
тельною крфпостью пробы, взятой изъ спиртопремника; эта посл дняя кр%пость 
помножается на число ведеръ протекшей чрезъ снарядъ отъ послЪдняго слива, 
жидкости и полученное произведеше сличается съ показанемъ счетчика 
алкоголя. ЗатЗмъ производится сливъ черезь м$рникъ спирта отъ сгонки 
одного квасильнаго чана и полученные результаты сличаются съ показанями 
контрольнаго снаряда. На заводахъ же Уфимско-Оренбургскаго акцизнаго 
Управлен!я приняты два способа сличеня показав!й: контрольнаго снаряда съ 
дфиствительными выходами: а) повфрка въ моментъ прибытя должностнаго 
лица на заводъ и 6) повфрка сливомъ цЪлой суточной сгонки или цфлаго 
квасильнаго чана. Для производства этихъ сличеюй спиртопремные чаны на 
заводахъ изм5рены и снабжены металлическими или деревянными, обложен- 
ными свинцомъ, намЪтками, съ дЪлен!ями, (въ зависимости отъ размФра чана), 
отъ 1 до 5 ведеръ, и въ каждомъ спиртопремномъ чанф имЗется мфшалка 
для надлежащаго смёшевя спирта. Первый способъ повфрки обязателенъ 
при каждомъ посфщен!и завода, а второй- по мЪрЪ дЪйствительной на- 
добности, но во всякомъ случаЪ не мене одного раза въ м5сяцъ. 

Пр!емъ слива спирта производится во всфхъ трехъ губершяхъ слЁдую- 
щимъ образомъ: спиртъ вымфшивается въ спиртопремномъ чанЪ и зат$мъ 
спускается на м$рникъ, снабженный стеклянною трубкою со шкалою для 
опред$лення уровня жидкости въ мфрнивЪ, но для опред$лен1я объема сей 
посл$дней употребляетея намЪфтка, какъ дающая болфе точныя показаня. 
ЗатЪмъ изъ мфрника спиртъ спускается въ бочку и, по наполнен ея, оста- 
токъ въ мфрник® опредфляется намфткою; такимъ образомъ узнается объемъ 


спирта въ бочкЪ. ПослБдняя бочка можеть оказаться невполнф наполненною _ 


спиртомъ; въ такомъ случаВ она остается въ сливной до сл$дующаго слива 
и изъ этихъ остатковъ составляется полная бочка, которая сдается въ 
подвалъ. Кр$пость спирта, перелитаго въ бочки, опредЪ ляется по генераль- 
ной пробЪ, для чего изъ каждой бочки, непосредственно по ея наполнен, 
отбирается въ стеклянную посуду проба, а температура спирта испытывается 
въ бочкВ и изъ вефхъ такихъ испытав выводится средняя температура для 
общей пробы. Засимъ, на основани выведенной средней температур%, опре- 
дфляется по П таблиц общее количество градусовъ всего слива. 

Во время перерывовъ производства контрольные снаряды остаются на 


трольныхъ снаря- заводахъ, причемъ, если не предстоитъ ремонтныхъ работь въ помфщен!и 
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контрольнаго снаряда, то послфдн!Й остается на постаментЪ въ собранномъ 
видЪ; поплавокъ же завертывается въ холсть или бумагу и укла- 
дываетея на деревянныхъ подкладкахъ въ п]лемномъ цилиндрЪ снаряда; за- 
симъ, по наложении обезпечен!й, какъ и при дфйстви завода, снарядъ за- 
крывается желфзною ширмою и цинковымъ футляромъ, а сверхъ сего покры- 
вается деревяннымъ ящикомъ, стЬнки котораго прошиваютея бичевкою, а 
концы ея закрфиляютея на ящикЪ печатью. Еели же предполагаются так!я 
перестройки или ремонтныя работы, при которыхъ оставлене снаряда на 
постамент представляется опаснымъ, то снарядъ и фильтръ снимаются и 
укладываются въ ящики, съ наложешемъ необходимыхъ обезпеченй. 

Въ Самарской губерни обезпеченя перегонныхъ аппаратовъ довольно 
разнообразны, хотя въ этомъ отношен!и акцизный надзоръ вообще руковод- 
ствуется инструкщею 6 марта 1574 г. и указашями журналовъ Техпическаго 
Комитета. На заводахъ Уфимской и Оренбургской губерний обезпечентя перегон- 
ныхъ аппаратовъ также производятся согласно правиламъ Министеретва Финан- 
совъ, но имБютъ боле однообразный характеръ, нежели на заводахъ Са- 
марской губерни. Что касается собственно чехловь для фильтровъ, то 
таковые въ Уфимской и Оренбургской губершяхъ примфняютея разнаго рода: 
деревянные и металлическе. Первые были введены первоначально на всЪхъ 
заводахъ этихъ губершй, велЪдетв!е своей дешевизны, но поелфдняя была только 
кажущеюся: для изготовления чехла требовались особенно сухой лЪеъ и ак- 
куратность работы, велфдетвне чего стоимость нкоторыхъ чехловъ достигала 
до 60 руб.; независимо отъ сего, услоня, въ которыхъ находятся чехлы, какъ 
во время дЪйств!я заводовъ, такъ равно и по прекращени винокуреная, 
оказываютъь значительное вляюе на изуфняемость самыхъ чехловъ, такъ 
что, по прошествни 2 лфтъ, нфкоторые чехлы оказались совершенно негод- 
ными къ дальнЪйшей службЪ. Это обстоятельство побудило къ замфнф де- 
ревянныхъ чехловъ мфдными, каковые въ отчетномь пер1одВ имфлись уже 
на 5 заводахъ. Хотя таме чехлы обходятся и нЪсколько дороже деревян- 
ныхЪ, но отличаются удобствомъ установки и для обезпеченя требуютъ 
только четырехъ пломбъ. 

Въ непрерывно-дфйствующихъ перегонныхъ аппаратахъ бражная труба 
изъ предварительнаго нагрФвателя на первую бражную тарелку можеть 
представляться довольно опаснымъ мЪфетомъ, почему, по мнЪфн!ю техника, 
слЪдуеть опломбировывать регарду второй бражной тарелки. 

Въ дЬйствующихъ нынЪ правилахъ о винокурен!и не встрЪчается та- 
кихЪ, которыя стфеняли-бы правильный ходъ работъ; нЪкоторое затруднен!е 
въ отношении хозяйственныхъ разсчетовъ представляеть только воспреще- 
не производства винокурсшя по одному свидЪфтельству изъ хлфбныхъ прина- 
совъ и свеклосахарныхъ остатковъ. Что же касается до мфръ, необходимыхъ 
для лучшаго огражден1я казеннаго интереса то, по мнЪню техника, слЪдо- 
вало-бы установить, чтобы сила перегоннаго аппарата непремфнно соотвЪт- 
ствовала производительной сил завода. Аппараты, значительно превышаю- 
ше производительную силу завода, давая слишкомъ много свободнаго вре- 
мени для сгонки, позволяютъ прибЪгать къ такимъ манипулящямъ, которыя 
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могуть до нфкоторой степени затрогивать интересы казны. Столь же не- 
обходимо установлен1е предФльной средней температуры сгонокъ, ии$ющихъ 
вмяне на правильность показай контрольнаго снаряда. 


9) Полтавская губерая '!), 


Число заводовъ. Въ течене перода 188%/э г.г. винокуреше въ Полтавской губерыи 
производилось на 51 завод, —болЪе противъ предшествовавшаго пер1ода на 
2 завода, но никакихъ существенныхъ изм$ненй въ усломяхъ и характер 
винокурен!я не посл$довало. 

Матер!алы. Главнымъ матераломъ для винокуреня на большинствЪ заводовъ слу- 
жили хлфбные нрипасы, а именно: ржаная мука и солодъ (сухой и зеленый), 
количество коихъ, относительно общаго количества перекуренныхъ припасовъ, 
составляло около 87°/%; кром$ того перекуривалась: ячменная, пшеничная и 
овсяная мука, рожь въ зернЪ, картофель, кукуруза и свеклосахарная патока. 
Хлфбные припасы на большей части заводовъ покупались зерномъ и подверга- 
лись размолу на самыхъ заводахъ, причемъ рожь передъ размоломъ очища- 
лась на вфялкахъ и сортировкахъ, а на н$которыхъ заводахъ даже про- 
сушивались. На заводахъ, на которыхъ дрожжевые заторы приготовлялись 
0с0бо отъ главнаго затора, на первые употреблялись лучше припасы—очи- 
щенные, а иногда и просушенные. Солодъ примнялся сухой и зеленый, 
причемъ общее количество перваго (132,852 пуд.) лишь немногимъ превы- 
шало количество втораго (130,220). 

Устройство ва- Устройство заторныхъ чановъ на большинствЪ заводовъ довольно не- 
торной посуды и совершенно, велфдстве чего и разм6шиван!е припасовъ происходитъ не- 
приготовлеше з8- удовлетворительно; только на небольшомъ числЪ заводовъ имфются чаны 
а болфе усовершенствованнаго устройства, съ м$фшалками, приводимыми въ 

дЪфйств!е паровыми двигателями. То же самое должно сказать и о заторныхъ 
холодильникахъ, которые на большей части заводовъ представляютъ собою 
низые, деревянные, обыкновенно четыреугольные, а иногда 8-ми и 10-ти 
угольные ящики (кильштоки), даже безъ приспособленй для разм шиван1я 
сусла; усовершенствованные же кильштоки, снабженные, помимо механиче- 
скихъ м$шалокъ, еще и крыльями для удаленя паровъ, имфются только 
на 5 заводахъ, а на одномъ заводЪ установленъ холодильникъ Паукша съ 
концентрическими холодильными тарелками. 

Что касается приготовленя заторовъ, то отношене сухихъ припасовъ 
къ водЪ при затирани колебалось на различныхъ заводахъ отъ $ до 3» 
ведеръ на пудъ припасовъ, а отношене солода къ мук измфнялось въ пре- 
дфлахъ между 'Лз и '/ част. перваго на 1 часть послфдней. Всыпане при- 
пасовъ въ заторный чанъ начиналось съ солода. Температура отварки затора 
колебалась отъ —- 51 до-- 54° Р.; самые же способы отварки примфнялись 
различные. По окончан!и отварки, заторная масса на большинствЪ заводовъ 
оставлялась въ покоф въ продолжен!и часа и затфмь подвергалась расхо- 
лаживан!ю до- 9 или до - 14° Р., при каковой температур сусло спускалось 
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въ квасильный чанъ и здЪсь задавалось дрожжами. На большей части заводовъ 
винокурене производилось при одномъ затор въ сутки, на 7 заводахъ 
приготовлялось по 2 затора и только на одномъ заводЪ дЪлалось три затора 
въ сутки. При этомъ, наибольшая величина затора составляла 517 пуд. 
сухихъ хлЪбныхъ припасовъ, & наименьшая—56 пуд. 

Дрожжи на большинств® заводовъ приготовлялись отдЪфльно отъ глав- 
наго затора, за 1 или 2 сутокъ, и только на меньшинств примфнялся 
отъемъ отъ главнаго затора за сутки. Отношене количества принасовъ, 
употреблявшихея на дрожжи, или количество отнимавшагося отъ главнаго 
затора сусла на дрожжи, къ общему количеству затертыхъ припасовъ коле- 
балось на различныхъ заводахъ въ предфлахъ между Из и в част. пер- 
выхъ на | ч. послЬднихъ. Отъемъ маточныхъ дрожжей производилея обыкно- 
венно часа за два до спуска дрожжей въ квасильный чанъ. На большинствЪ 
заводовъ дрожжи спускались на поверхность сусла въ квасильныхъ чанахъ 
и суфшивалиесь съ нимъ постепенно, такъ что только черезъ сутки или нТф- 
сколько болфе все сусло перемЪшивалось съ дрожжами. Па нфкоторыхъ же 
заводахъ дрожжи спускались въ заторъ еще на холодильникЪ, по охлаждеши 
онаго до 20—220 р. 

Брожене на всфхъ заводахъ—трехсуточное при 6-ти ведерной емкости. 
Регулирован!е температуры броженмя на большинствЪф заводовъ производи- 
лось только открыванемъ или закрыванемъ квасильныхъ чановъ ипосред- 
ствомъ съемныхъ крышекъ; на нфкоторыхъ же заводахъ для этого напуска- 
лась въ Чаны теплая вода техпературою оть 23 до 40° Г. 

Выходы спирта находились въ зависимости какъ оть качества, такъ и 
отъ тщательности подготовки принасовъ. На заводахъ, употреблявшихъ для 
винокуреня сухой и очищенный хлЪфоъ, общй средый выходъ спирта по 
всфиъ такимъ заводамъ за перюдъ составлялъь 41° изъ пуда принасовъ, 
тогда какъ на заводахъ, перекуривавшихъь неочищенный сыромолотный 
хлЪбъ, средн!й выходъ спирта не превышаль 40,39 изъ пуда. 

На болынинств$ заводовъ Шолтавской губ. перегонные аппараты си- 
стемы Писторуса, двухкубовые, на 3 заводахь аппараты системы Галля 
и только на 10 заводахъ апиараты непрерывно-дЬйствующие. Больщин- 
ство кубовыхъ аппаратовъ имфють по три дефлегмацюнныхъ тарелки, 
у трехъ аппаратовъ — по двЪ тарелки, & одинъ аппарать имфеть всего 
одну тарелку. Холодильники на большей части заводовъ мЪфдные, во 
есть и желЁзные съ м$дныхъ внутри охладительнымъ ириборомъ. За ис- 
ключенемъ одного завода, на вебхъ остальныхъ заводахъ при перегон- 
ныхъ аппаратахъ имфется по одному холодильнику; на упомянутомъ же 
завод$ при одномъ непрерывно-дфйствующемь аппарат поставлено два 
холодильника съ воздушниками, чего не имфется на другихъ заводахъ. Какъ 
на аппаратъ, представляющий, по своему устройству, нфкоторыя особенности, 
слЪдуеть указать на одноколонный непрерывно-дфйствующий аппаратъ, уста- 
новленный на одномъ изъ заводовъ. Особенности этого аппарата заключаются въ 
сл$дующемъ: 1) угольный фильтръ, кромЪ$ общей пароспиртовой трубы отъ 
дефлегматора, им$еть еще отдфльную паровую трубку, проведенную въ него 
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оть парораспред$лительной коробки и снабженную краномъ около ст®нки 
фильтра; 2) погонная труба оть угольнаго фильтра соединена съ погонною 
трубою отъ дефлегматора въ перегонную колонну и имЗетъ около стЁнки фильтра 
кранъ; 3) угольный фильтръ снабженъ воздушникомъ; 4) спиртовая труба 
оть холодильника имфетъ трех-ходовой кранъ и за краномъ развЪтвляется 
на двъ трубы, изъ которыхъ одна идеть къ фильтру снаряда, а другая— въ 
ректификацюнную часть перегонной колонны и около стЗнки колонны имЗетъь 
кранъ, и 5) на спиртовой трубЪ отъ холодильника, между стнкою холо- 
дильника и вышеозначеннымъ трех-ходовымъ краномъ устроенъ воздушникъ, 
поднимающ!Ийся выше холодильника. Эта воздушная труба соединена съ воз- 
душникомъ фильтра. ® 


Время, употребляемое на сгонку бражки, различно на различныхъ за- 
водахъ, но вообще сгонки ведутся медленно, въ особенности на кубовыхъ 
аппаратахъ. Среднее число ведеръ спирта, получаемаго въ часъ на такихъ 
аппаратахъ, колеблется отъ 4 до 7 и на большинств3 заводовъ не превы- 
шаеть 5. При такой медленности сгонки достигается сильное охлаждене 
сгоняемаго спирта, температура коего, при поступлении въ контрольный 
снарядъ, колеблется въ предФлахъ отъ--2 до 7°Р., а на большинствь 
заводовъ не превышаетъ -- 4 до --5° Р.,—что неблагоприятно отзывается на’ 
показан1и контрольнаго снаряда. На непрерывно-дЪйствующихъ аппаратахъ 
сгонка спирта ведется быстрЪе, отъ 8 до 10 ведеръ, а на одномъ завод — 
даже болфе 20 ведеръ въ часъ; при этомъ, хотя особыхъ приспособлений 
кЪ охлажденю сгоняемаго на сказанныхъ аппаратахъ спирта не имфется, 
Т$мъ не менфе температура онаго, при поступлети въ контрольный сна- 
рядъ, колеблется отъ + 4 до -{ 9° Р. 


Контроль за производствомъ винокурен1я на заводахъ лежитьъ, помимо 
участковыхъ помощниковъ надзирателей, главнымъ образомъ, на обязанности 
контролеровъ и состоитъ въ наблюдени за всЁ$ми отдфльными операщями 
производства, въ повф$ркЪ вЪса затираемыхъ припасовъ и выходовъ спирта 
по окончании каждой сгонки и сличен!и послфднихъ съ выходами, получен- 
ными на завод въ отсутствии надзора; участковые же помощники надзира- 
телей главное внимаше при посЗщен!и заводовъ обращаютъ на перегонный 
аппарать и контрольный снарядъ, наблюдая также и за квасильнымъ от- 
дЪлен!емъ и состоян1емъ бражекъ въ квасильныхъ чанахъ. Ни сахарометри- 
ческихъ наблюдений, ни пробныхъ перегонокъ бражекъ акцизнымъ надзоромъ 
на заводахъ не производится. 


Состояше контрольныхъ снарядовъ на заводахъ, а равно установка и 
обезпечене ихъ, въ общемъ, вполнф удовлетворительны; почти на веЪхъ заво- 
дахъ (за исключенемъ лишь 4-хъ, на коихъ поставлены новые цинковые 
чехлы съ противнями), верхъ постамента покрыть металлическимъ листомъ, 
входное и выходное отверстя закрыты цЪзльными м$дными чехлами, & про- 
свЪть между цинковымъ чехломъ и постаментомъ покрытъ металлическимъ 
складнымъ чехломъ, внутри окрашеннымъ, закрывающимъь нижнюю Часть 
цинковаго чехла, верхъ постамента и боковыя его стороны вершка на два. 
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Случайности съ контрольными снарядами заключались: въ чрезмЪрномъ 
повышении показанй минимальныхъ термометровъ въ премныхъ цилиндрахъ 
(въ одномъ случаЪ до -- 60°, а въ двухъ другихъ до + 33 и + 42° Р.) отъ не- 
правильной сгонки; въ спадени тормаза—отъ неправильной установки нажиу- 
наго винта; въ разобщени указательной стр$лки съ подвЪенымъ приборомъ; 
въ загрязнен!и снаряда бражкою, велфдетые неправильной сгонки; въ проса- 
чивани въ нижней дополнительной трубочкЪ, велфдстве поврежден1я ея при 
установкЪ распредфлительной коробки; въ просачивани спирта во флянцЪ 
выходнаго отверст!1я, велфдетв!е недостаточнаго сжат!я флянца винтами; въ 
неправильныхъ показаняхъ снаряда свыше 15/о общаго количества граду- 
совъ спирта, полученныхъ при сливЪ (въ 4-хъ случаяхъ), причемъ причиною 
въ одномъ случаЪ было измфнене тарировки на одинъ рубецъ, въ другихъ 
же (3) случаяхъ причина осталась не выясненною. 

Сличене показанй контрольныхъ снарядовъ съ дЪйствительными вы- 
ходами спирта производится лицами акцизнаго надзора при каждомъ посф- 
щен!и завода, посредствомъ сравнения крфпости спирта въ спиртопремномъ 
чанЪ съ крЪиостью по снаряду, съ опредфленемъ при этомъ количества 
спирта въ чан (по объему) посредствомъ намфтки; другой же, примуфняемый 
для той же цфли, способъ заключается въ непосредственномъ измфрен!и на 
ведра, не менфе одного раза въ мфсяцъ, объема полнаго суточнаго выхода 
спирта, полученнаго въ присутств!и на завод участковаго помощника над- 
зирателя и въ сличенши общаго количества градусовъ, полученнаго посред- 
ствомъ помножен!я измЪреннаго объема спирта на крфиость по П-й таблицЗ, 
съ количествомъ градусовъ, учтенныхъ контрольнымъ снарядомъ. 

Сливы спирта принимаются при посредствЬ особыхъ, прочно установ- 
ленныхъ и тщательно изм$ренныхъ акцизнымъ надзоромъ мЪфрниковъ, при- 
чемъ въ винокуренную книгу записывается количество ведеръ, полученное 
такимъ измфренемъ, съ соотвЪтственною крЪфипостью по П-й таблицЪ; на н$- 
которыхъ же (а именно на небольшихъ) заводахъ мфрниками служать 
спиртопруемные чаны, въ коихъ количество спирта, полученнаго при сливЗ, 
опред$ляется пров5ренною акцизнымъ надзоромъ намЪткою. 

По окончани винокуреня контрольные снаряды немедленно разъеди- 
няются съ перегоннымъ аппаратомъ, очищаются и оставляются на поста- 
ментф, при чемъ входное и выходное отверст1я закрываются деревянными 
пробками, обезпеченными пломбахи; поплавокь укладывается на деревянныя 
перекладинки въ пр1емный цилиндръ, а тарировочныя гирьки обвертываются 
въ бумагу и укладываются въ особыхъ ящикахъ на цокольную раму. КромЪ 
чехловъ, снарядъ закрывается еще деревянныхъ ящикомъ, который также 
обезпечивается. Фильтръ же со всфми трубами упаковывается въ особый 
ящикъ и обезпечивается. 

Предварительные осмотръ и обезпечен!е перегонныхъ аппаратовъ про- 
изводятся однимъ участковымъ помощникомъ надзирателя, при помощи 
иногда надсмотрщика, и состоять во внутреннемъ осмотр и установкЪ вефхъ 
частей перегоннаго аппарата на мЪста, въ испытании оныхъ водою и парами 
и, наконецъ, въ наложен!и на вс флянцы по одной пломб. Засимъ двумя 
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должностными лицами акцизнаго надзора производится, такъ называемое, 
окончательное обезпечене аппарата, состоящее въ наложении на вс флянцы 
по другой пломбЪ съ другимъ оттискомъ и въ покрыти н%которыхъ флян- 
цевъ чехлами, а заклепокъ-— м$ёдными лентами, съ наложенемъ на т и 
друг1я двухъ разныхъ пломбъ. Принятая въ Полтавскомъ акцизномъ Управ- 
левши конструкщя чехловъ совершенно удовлетворяетъ назначеню посл днихъ. 
Вс$ они, за исключенемъ общаго чехла на фильтр (на большинств$ заво- 
довъ цинковаго), мфдные, паяные мЗдью и скр$иляютея желфзными пруть- 
ями, на которые накладываются обезпеченя. 


10) Харьковская губерыя '), 


Въ перюдъ 188%/э гг. вь Харьковской губ. дЪйствовало 43 винокурен- 
ныхЪ завода, изъ числа коихъ одинъ устроенъ вновь, одинъ возобновленъ 
посл пожара и капитально ремонтированы 4 завода; кромЪ того на 4 за- 
водахъ устроены спиртоочистительныя отдЪлен1я съ ректификацонными аппа- 
ратами и на 3 заводахъ введены друпя техничесмя улучшен1я. Число 
парниковъ Генце на заводахъ постепенпо возрастаетъ; такъ, въ перодъ 
1888/э гг. означенными парниками (въ числ 70) снабжены были уже 34 за- 
вода (т. е. почти 80°/о общаго ихъ числа); что же касается угольныхъ очист- 
ныхь приборовъ, то они, наоборотъ, мало-по-малу изъемлются изъ употреб- 
лен1я, въ виду неудовлетворительности ихъ дфйствя. 

Главными матералами для винокурен1я были хлЪфбные припасы (преи- 
мущественно рожь въ зернЪ и мук$) и картофель; кром$ того перекурено 
было довольно значительное количество свеклосахарной патоки. Солодъ упо- 
треблялея въ вид сухаго и зеленаго. Количество посл$дняго, сравнительно 
съ сухимъ, возрастаеть въ примфнен!и какъ къ главнымъ, такъ и къ дрож- 
жевымъ заторамъ; равнымъ образомъ, болЪе и бол$е распространяется про- 
изводство заторовъ изъ немолотаго зерна (посредствомъ варки въ парникахъ), 
причемъ не только увеличивается количество заторовъ изъ зерна на счеть за- 
торовъ изъ муки, но и въ отд$льныхъ заторахъ увеличивается количество 
припасовъ, переработываемыхъ зерномъ, на счетъ количества муки; на одномъ 
же изъ заводовъ въ концф перода 1888/э гг. были сдЗланы три пробныхъ 
затора, съ употребленемъ на 101 пудъ ржаной муки и 70-ти пудовъ гречихи, 
отваренной въ аппарат Генце; результать, оказался однако, неудовлетвори- 
тельнымъ по малому выходу спирта изъ гречихи. 

Въ способ$ варки припасовъ и приготовлен!и заторовъ не ед$лано ни- 
какихъ существенныхъ изм$ненй. На улучшен!е обработки заторовъ для 
боле совершеннаго использован1я крахмала (даже въ тфхъ случаяхъ, когда 
на заводахъ имфются дезинтеграторы), обращается, по прежнему, мало вни- 
ман!я; въ большинствВ случаевъ дезинтеграторомъ пользуются только для 
того, чтобы провести раздавленный зеленый солодъ изъ чана съ водой, гдЪ 


1) Изъ отчета Старшаго Техника г. Плющикъ-Пающевскаго. 
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онъ хранится, въ заторный чанъ, а также для того, чтобы охлажденное въ 
заторномъ чан сусло (на тфхъ заводахъ, гдЪ охлажден1е послфдняго про- 
изводится водою въ сказанныхъ чанахъ) съ заданными дрожжами перекачать 
въ квасильный чанъ, слЬдовательно дезинтеграторы исполняютъ роль какъ-бы 
насосовъ. Только на весьма немногихъ заводахъ, гдЪ установлены заторные 
чаны Пауюжна съ раздавливантемъ внутри чана, производится болЪе совершенная 
обработка затора. НаиболЪе распространены хлЪбно-картофельные заторы, 
при чемъ картофеля употребляется оть И до !/2, въ зависимости отъ раз- 
мфра парниковъ Генце. Относительно приготовления паточныхъ заторовъ слф- 
дуетъ упомянуть о введенномъ на двухъ заводахъ кипячени патоки съ сЪр- 
ною кислотою въ количеств 3/4 — 1%, причемъ количество дрожжевыхъ 
припасовъ уменьшено до 79/0. ` 

Регулирование температуры бражки во время броженя производится, 
смотря по надобности, теплою или холодною водою, а иногда и льдомъ. Бро- 
жене х11бныхъ заторовъ ведется обыкновенно при 6-и ведерной емкости, 
тогда какъ для паточныхъ заторовъ наиболЪе употребительна 41/з ведерная, 
а въ нфкоторыхъ случаяхъ даже 4-хъ ведерная емкость, при чемъ замф- 
чается и постепенный переходъ къ 2-хъ суточному броженю. Степень сбра- 
живан!я выражалась для хлЪбныхъ бражекъ 0,5 до 1,5/о Баллинга, а для 
паточныхь— 5,4 до 75/0 Балл. въ сбродившихъ бражкахъ (недоброда). 

Средне выходы спирта изъ различныхъ родовъ хлфбныхъ матерлаловъ 
средняго качества и нормальнаго содержания въ нихъ влажности (10—129/) 
выражались слБдующими числами: 


1) при варкЪ въ парникахъ хлЪфба въ зерн$: 


изъ пуда ржи. ... 415/о 
ь„ у, Проа... 39—41, 
„о Я94меня. .. 38 „ 


ь.] у, овса ® ® ® ® 25—34 р] 
ь„ я кукурузы. . 42—45, 
2) при заторахъ изъ муки (преимущественно ржаной, иногда съ при- 


мфсью ячменной, рЪже овсяной) 
изъ пуда... .. 415—420 


Что касается до выходовъ спирта изъ патоки, то на одномъ изъ двухъ 
упомянутыхъ заводовъ, на коихъ примфнялось кинячене патоки съ сЪрной 
кислотой, выходы эти достигали до 34,3«—36,25°/о изъ пуда веЪхъ припасовъ, 
чего въ прежнее время никогда не наблюдалось. 

Преимущественнымъ топливомъ на заводахъ были, по прежнему, дрова и 
каменный уголь; торфъ же и солома употреблялись только въ тфхъ случаяхъ, 
когда эти матемалы обходились заводамъ дешевле дровъ и каменнаго угля, 
ТЪмъ не менЪфе, въ пер1одъ 188%/9 гг. былъ одинъ характерный случай пе- 
редфлки топки паровика съ угля на солому. Расходъ каменнаго угля на 
ведро безводнаго спирта выражался слфдующими средними цифрами для боль- 
шинства заводовъ (пользующихся какъ каменнымъ углемъ, такъ и другими 


матерлалами одновременно): 
№ 


Брожен!е. 


Выходы 


Топхиво. 


спирта. 


=—1609'— 


Количество. Стоимость. 
1) при заторахъ изъ зерна......... 1—1 пуда 20— 16 коп. 
2) „ с ь„ муки. (....... 1 8 „ 16—13 „ 
3) при паточномъ винокур. безъ ректификац. 5/6 —?/з „ 13—10 „ 
4) » : : съ ректификац.. 1 — ы 16 „, 
5) при ректификащи отдЪльно около. ... '/з — ь 5—6 „ 
Новые перегон- Новыми для винокуренныхъ заводовъ Харьковской губ. перегонными 


ные аппараты. аппаратами въ пер1одъ 188%/э г. являются: чугунный одноколонный аппаратъ 
Ильгеса и колонна Дангауера (нич$мъ существеннымъ не отличающаяся оть 
аппарата Фугельзанга и Миллера въ Москв$). Особенностей въ работВ на 
перегонныхъ аппаратахъ, а равно премовъ перегонки опасныхъ для интере- 
совъ казны не наблюдалось. 

Контроль за про- На контролеровъ возложено представление ежегодныхъ отчетовъь въ 

иЗвоДСТвомЪ. формЪ описан!я устройства заводовъ и самого производства на нихъ вино- 

курен!я въ техническомъ и экономическомъ отношен1яхъ. Сахарометрическ1я 
испытан1я производятся контролерами лишь частнымъ образомъ; въ обязан- 
ность контролерамъ онз еще не вмЗнены и казенными сахарометрами кон- 
тролеры еще не снабжены. Техникомъ же при ревизяхъ заводовъ произ- 
водилось испытан1е содержан1я сахара въ сусл и степени сбраживаня по- 
слЪдняго (недобродъ), а также дфлались иногда пробныя сгонки. 

Состоян1е кон- Состоявше контрольныхъ снарядовъ въ перодъ 1888/э гг. было удовлетво- 
трольныхъ снаря- рительно и характерныхъ поврежден!й въ нихъ не обнаружено, за исклю- 
ее а ченемъ вогнутости поплавка въ одномъ изь новыхъ снарядовь, происшед- 

° шей, при перевозкЪ снаряда по весьма дурной дорог%, отъ неудовлетвори- 
тельной упаковки поплавка. 

Случайности съ Случайности заключались—на одномъ заводз,—въ вогнутости верхней 
контрольнымисна-и нижней поверхностей поплавка, вслЪдетвне высокой температуры стоняв- 
радами. шагося спирта, а на другомъ-—въ спадени пружиннаго тормаза, вел дстве 

недостаточно внимательной его установки, что обусловило остановку колеса 
и бездфйстве счетчика снарядовъ. 
Уклонен1я въ по- Уклонен!я въ показамяхъ контрольныхъ снарядовъ на большинствЪ 
казан!яхъ  кон- заводовъ не превышали 0,2 — 0,3 /о и лишь въ частныхъ случаяхъ (преиму- 
трольныхъ снаря- щественно на заводахъ со старыми контрольными снарядами) достигали 
. В 0,40/ болЪе противъ уклонен1й, опред$ленныхъ въ табл. [Х, помфщенной въ 
дъйствительными ЕНИГ$ гг. Недошивина и Новицкаго «Контрольный снарядъ Бр. Сименсъ и К*»›. 
выходами спирта. Сличене показанй контрольныхъ снарядовъ производится при каж- 
домъ посфщенши завода чинами акцизнаго надзора и состоитъ въ опред$ле- 
ни Евр$иости спирта по Т табл. въ спиртопремномъ чанф и сличени этой 
Ер$пости съ кр$фпостью по счетчикамъ снаряда. Результаты еличен!я заносятся 
ВЪ журналъ контрольнаго снаряда, куда записываются также температуры: 
пом$щен!я контрольнаго снаряда во время его дЪйствя, спирта въ фильтрЪ 
и спирта въ спиртопремномъ чанф. 

Премъ сливовъ. Сливы принимаются обыкновенно суточные или, по крайней м$рз, при- 

нимается выходъ изъ одной кади, полученный въ присутствши акцизнаго 
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надзора (при опечатанномъ спиртопремномъ отдфлен!и), чрезъ мфрникъ, от- 
дЪльно по бочкамъ; крфипость опредфляется исключительно въ бочкахъ. Такой 
премъ слива обязателенъ не менфе одного раза въ мФсяцъ, съ записью ВЪ 
журнахь контрольнаго снаряда. 

Во время бездЪйствя заводовъ контрольные снаряды, обезпеченные Хранене  кон- 
какь и во время дЪйств!я ихъ и покрытые деревяннымъ футляромъ поверхъ трольныхъ сваря- 
цинковаго, хранятся на своихъ постаментахъ. Поплавокъ, завернутый въ бу- ДОВЪ ВО время без- 
магу, помфщается на деревянныхъ подкладкахъ въ пр!емномъ цилиндрЪ, ИА аОДОВЬ 
изъ остальныхЪъ частей вс мфдныя, нелуженыя, части смазываются хоро- 
шимъ масломъ, а проч1я также завертываются въ бумагу и оставляются на 
своихъ мЪстахъ. 

Къ началу обезпечен!я всЪ части перегоняаго аппарата представляются Пр!емы осмотра 
авцизному надзору, по возможности, въ разобранномъ видЪ, а по тщатель- и характеръ обез- 
номъ ихъ осмотр, устанавливаются на мЪста и постепенно при этомъ обез- П8Ч@еШя заводовъ 
печиваются. Холодильникъ представляется къ обезпеченю вполн% разобран- 
нымъ. Посл установки фильтра (безъ стекляннаго колпака) пропускомъ пара 
испытывается прочность произведенныхъ соединев!й отдфльныхъ частей, и 
налагаются чехлы на всЪхъ мфстахъ, гдЪ это требуется. 

Начиная съ перода 188%/› гг. обезпечене заводовъ Харьковской губ. 
имфетъ однообразный характеръ. Вс флянцы, штуцера и мфста соединеня 
послфднихъ съ тфломъ перегоннаго аппарата, флянцы спиртопаровыхъ и по- 
гонныхъ трубъ, а также водяныхъ трубъ въ мЪстахъ ихъ входа въ спиртопаровое 
пространство перегоннаго аппарата, равнымъ образомъ спиртовыя трубы до 
контрольнаго снаряда и колЪна погонныхъ трубъ обязательно покрываются 
чехлами. Спиртопаровыя же трубы, а иногда и погонныя, до колБна чех- 
лами не покрываются. На верхн!й рядъ, & иногда и на 2 ряда регардъ 
бражной колонны и на промывной кранъ налагаются обезпеченя; кромЪ 
того, въ большинствЪ случаевъ самое поворачиване сказаннаго крана на- 
ходится въ рукахъ контролеровъ. Прокладки и болты днищъ холодиль- 
ника, & также флянцы и краны водяныхъ трубъ его, обезпечиваются безъ 
чехловъ. Что касается чехловъ, то лучшими признаны типы: кострюльный— 
гдф только онъ примфнимъ, и бандажный— для створчатыхъ чехловъ; мате- 
раломъ же для изготовленя чехловъ служить по преимуществу м$дь. Для 
спиртоваго выходнаго штуцера холодильника предложенъ особый новый типъ 
чехла, устраняющЙ возможность проникнуть подъ чехолъ и воспользоваться 
ранфе приготовленнымъ отводомъ спирта изъ м%Ъста выхода спирта изъ хо- 
лодильника. Для покрыт!я фильтра предложено дЪлать, по возможности также 
изъ м$ди, чехолъ въ видЪ кресла со стеклянныхъ наружнымъ колпакомъ и 
вводить таке чехлы постепепно, взамфнъ прежнихъ боле или менфе не- 
удовлетворительныхъ, & въ случаяхъ бездЪйств!я отводной постаментной трубы 
помфщать чанокъ подъ общий чехолъ съ фильтромъ. 

Къ мЪстамъ перегонныхъ аппаратовъ, неподдающимся обезпеченю, мо- Наиболфе опас- 
гуть быть, по мнён!ю техника, отнесены только поверхности ректификац1он- яны ифста перегон- 
ныхъ и дефлегмашонныхь отдфлен!й колонны въ томъ случа%, если на нихъ НЫХЪ аппаратовъ, 


. : не поддаюпщяся 
имф ются заклепки, удерживающ1я дна или сита этихъ отдфленй. Но опас- аи 
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ность сказанныхъ м%феть лишь относительная. Гораздо болфе существеннымъ 
представляется обезпечене: дна прикубковъ въ кубовыхъ аппаратахъ и 
нижняго дна въ очистныхъ угольныхъ аппаратахъ, велфдетв1е скопленя и 
застоя въ обоихъ названныхъ приборахъ н%котораго количества спирта во 
время сгонки. Впрочемъ, въ пер1одъ 1888/э гг. вопросъ объ обезпечени указан- 
ныхЪъ мЪстъ до нЪкоторой степени потерялъ свое практическое значен!е, такъ 
какъ кубовыхъ аппаратовъ дЪйствовало только 7, а равно сократилось и 
число угольныхъ очистителей. 


11) Губерни Курляндокая и Ковенская '). 


Въ перюдъ 1883/э гг. въ Курляндской губерни дЪйствовало 60 вино- 
куренныхъ и 1 дрожжево-винокуренный заводъ (всего на 4 завода менфе 
противъ предшествовавшаго перюда), а въ Ковенской губерни—19 виноку- 
ренныхъ заводовъ (однимъ заводомъ менфе, сравнительно съ перодомъ 
188"/з гг.), въ томъ числ одинъ вновь устроенный. Заводы Курляндекой 
губернии, за исключенемъ двухъ (въ томъ числ Калькуненскаго дрожжево- 
винокуреннаго), имфли, по прежнему, сельскохозяйственный характеръ, а 
техническля улучшен1я въ устройств н%зкоторыхъ изъ нихъ состояли: въ 
зам$нЪ деревянныхъ запаривательныхъ и заторныхъ чановъ парниками Генце 
и желЗзными заторными чанами, а кубовыхъ перегонныхъ аппаратовъ—ко- 
лонными непрерывно-дфйствующими. Что касается заводовъ Ковенской губ., 
то они, въ общемъ, довольно устар$лаго и несовершеннаго устройства, при 
чемъ на большинств$ изъ нихъ не имЪфется даже парниковъ для варки 
картофеля, а непрерывно-дЪйствующими перегонными аппаратами снабжены 
только два завода. 

Главнымъ матер!аломъ для производства винокурен:я въ Курляндской 
губерн!и служилъ картофель, составлявиий около 779/о всхъ употребленныхъ 
въ заторы припасовъ; исключительно хлЪбные припасы перекуривались только 
на дрожжево-винокуренномъ завод$, а на нфкоторыхъ изъ винокуренныхъ за- 
водовъ они употреблялись только въ конц винокурен!я, за неимВемъ кар- 
тофеля, съ цфлью полученя барды для докармливаня скота. Въ Ковенской же 
губернии винокурене производилось по преимуществу изъ хлфбныхъ припасовъ, 
потреблен!е коихъ для этой цфли выразилось въ отчетномъ перод$ 64,8%/%. 
Матер1аломъ для обсахариваня заторовъ и для приготовленая дрожжей 
служилъ: на завод Курляндской губ. преимущественно зеленый, & на заво- 
дахъ Ковенской губерши — преимущественно сухой ячменный солодъ (въ 
пропорщи 12 до 14,9%/,, относительно затираемыхъ припасовъ) который, 
однако, мало по малу замняется зеленымъ солодомъ (въ отчетномъ перюдз 
такимъ солодомъ работало уже 8 заводовъ, вместо б—въ перюдъ 1887/з гг.); 
въ Курляндской же губернии сухой солодъ примЁнялся только на заводахъ 


’самаго несовершеннаго устройства. На Калькуненскомъ дрожжево-винокурен- 


номъ завод Курляндской губ. изъ пуда употребленныхъ припаеовъ получено 
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5,33 фунта сухихъ дрожжей съ примфеью крахмала и 34,770 безводнаго 
спирта, противъ 4,31 фунт. дрожжей и 33,04% безводнаго спирта, получен- 
ныхъ въ перюдъ 18537/8 гг. 

Топливомъ на заводахъ Ковенской губерни служать исключительно 
дрова; въ Курляндекой же губ. употребляются, кромф того (въ р$Ъдкихъ, 
впрочемъ, случаяхъ), торфъ и каменный уголь. Расходъ топлива на ведро 
выкуреннаго спирта колеблется на заводахъ Курляндской губ. въ предЪлахъ 
между 4,3 и 5,5 куб. фут., а на заводахъ Ковенской губ.— между 4,65 до 
5,2 куб. фут. дровъ, причемъ меньшая цифра относится къ наиболфе усовер- 
шенствованнымЪъ заводамъ, а большая—къ заводамъ простфйшаго устройства. 

Сахарометрическя наблюденя надъ бражками производились техни- 
комъ въ отчетномъ перлодф только на ниЪфеколькихъ заводахъ Курляндской 
губернии, въ Ковенской же губ. такихъ наблюденй дЪлаемо небыло. По 
наблюденямъ на заводахъ Курляндской губ. оказалось, что при сравнени 
дфйствительныхъ выходовъ спирта въ день наблюден!я съ данными, полу- 
ченными посредствомъ вычисления, разница въ процентахъ относительно 
дфйствительныхъ выходовъ колебалась въ предфлахъ оть - 3,3 до — 6,9891. 
Таке результаты получены на заводахъ, на которыхъ винокурене произво- 
дилось изъ одпороднаго (по содержаню крахмала) картофеля; на заводахъ 
же, работавшихъ съ покупнымъ (отъь сосфднихъ крестьянъ) картофелемъ 
разнороднаго качества, разница между выходами дфйствительными и вы- 
численными на основани сахарометрическихъ наблюдешй была гораздо 
значительнЪфе. 

По мн$Ьв!ю техника, сахарометричесюя наблюдения за бражками могутъ 
дать акцизному надзору, при кратковременныхъ посфщеняхъ заводовъ, болЪе 
или менфе вфрные результаты лишь въ Тфхъ случаяхъ, когда перерабаты- 
вается однородный матерлалъ и то только при св$дущихъ винокурахъ и на 
заводахъ съ хорошо устроенными квасильными отдфленями, на которыхъ 
брожене постоянно нормальное; на заводахъ же, гдВ ходъ брожешя, & 
слфдовательно и выходы спирта зависятъь частью отъ перемфнъ температуры 
наружнаго воздуха, результаты сахарометрическихъ наблюден!й за бражками 
при краткосрочныхъ посфщевяхъ заводовъ, рфдко будутъ вЪрны. Вообще 
сахарометрическя наблюден1я за бражками могутъ, по мнфн!ю техника, слу- 
жить болфе или менфе вфрнымъ средствомъ контроля за производствомъ 
только для лицъ акцизнаго надзора, вполнз знакомыхъ съ винокуренемъ; 
въ противномъ же случа опытный винокуръ всегда будетъ въ состояни 
оставлять часть бражки, особенно при боле сложныхъ перегонныхъ аппа- 
ратахъ, на слБдующий день и вообще получать желательные ему результаты, 
вел дств!е чего дЪйствительный выходъ будеть менфе вычисленнаго по на- 
блюденямъ, и акцизный чиновникъ, присутствовавний при сгонкЗ, можеть 
придти къ ложнымъ заключен1ямъЪ. 

Малыхъ кубиковъ для пробныхъ перегонокъ бражекъ, ни на заводахъ 
Курляндской, ни на заводахъ Ковенской губерн!и не имфется. 

ДЪйствовави!е на заводахъ Курляндской и Ковенской губерый кон- 
трольные снаряды находились, вообще, въ удовлетворительномъ состояви, 
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за исключенемъ 9 снарядовъ въ ВКурляндской губерни, пришедшихъ въ 
негодность отъ долговременнаго ихъ употреблен1я и отправленныхъ для 
исправлен1я въ Техническй Комитетъ. 

Случаевъь производства разсчета не по контрольному снаряду, а по 
Уст. о пит. сб., было въ Курляндекой губерн!и два: на одномъ завод8— 
велЪдств!е спаденя пружиннаго тормаза (вфроятно отъ невфрнаго наложеня 
его), а на другомъ — велфдетые отпайки у счетчика алкоголя отъ своей 
оси циферблата, указывающаго число штофовъ. Кром того обнаружено 
три случая превышен!я показанй максимальныхь термометровь въ пр!ем- 
ныхъ цилиндрахъ контрольныхъ снарядовъ (боле 35° Р.), но при этомъ 
поплавокъ размягчилея только въ одномъ случа; въ двухъ же другихъ 
случаяхъ поплавки нисколько не пострадали. Въ Ковенской губернши былъ 
также одинъ случай спаденя пружиннаго тормаза, вызвавпий производство 
разсчета не по контрольному снаряду; другая же случайность заключалась 
въ превышенши показан! максимальнаго термометра въ премномъ цилиндр 
(болЪе 30°_Р.) и произошла отъ невнимательности винокура. 

Сличен!е показан1й контрольныхъ снарядовъ съ дЪйствительными вы- 
ходами спирта производится на заводахъ Курляндской и Ковенской губерий 
мзстнымъ акцизнымъ надзоромъ при первой сгонкЗ, а зат$мъ, во время дЪй- 
стя заводовъ, не менфе одного раза въ м$сяцъ, изъ одного цзлаго затора, 
одной накладки, или (при непрерывно-дфйствующихъ перегонныхъ аппара- 
тахъ) пропускомъ чрезъ снарядъ не менфе 20 ведеръ спирта. При первой 
сгонкЗ сличене показанй контрольнаго снаряда съ дЪйствительнымъ вы- 
ходомъ производится въ Курляндской губ. посредствомъ сравнен1я количе- 
ства градусовъ, учтенныхъ счетчикомъ алкоголя, съ количествомъ градусовъ, 
полученныхъ чрезъ умножене измфреннаго клейменымъ ведромъ объема 
спирта въ спиртопремникВ, на кр$пость спирта, опредЗленную металли- 
ческимъ спиртомфромъ, по П-ой таблицЗ. Зат$мъ, при сличен!и показан1й сна- 
ряда съ дЪйствительнымъ выходомъ во время дЪйств1я заводовъ (а въ Ко- 
венской губ. и при первой сгонЕкЗ), крфпость спирта въ спиртопремниЕ$, 
опред$ленная металлическимъ спиртом$ромъ по [ табл., сравнивается. съ 
ЕрЪпостью, полученною отъ раздфленя показан!й счетчика алкоголя на по- 
казаня счетчика спирта; объемъ же спирта въ спиртопремник% опредз- 
ляется при этомъ посредствомъ намфтки. Если при сличени по этому спо- 
собу у лицъ акцизнаго надзора является сомнфе въ вфрности показан!й 
снаряда, то сличене д$лается въ Курляндской губ. вторично по первому 
способу. Въ Ковенской губ. на тфхь заводахъ, гд$ имются контролеры, 
сличен!е показан1й снарядовъ съ суточными сливами дЗлается ежедневно. 
Въ Курляндской же губернйи сличен!е показан!й производится еще иногда 
въ моментъ пр!Бзда чиновника на заводъ; при этомъ опред$ленный нам$т- 
кою объемъ спирта въ спиртопр1емникВ сравнивается съ показанемъ счет- 
чика спирта, а кр$пость его сравнивается со среднею крфпостью, выведенною 
изъ показаний счетчиковъ снаряда въ моментъ пр!Ззда и въ начал$ сгонки спирта 
по винокуренной книг$. При вс$хъ указанныхъ способахъ сличенй, проба изъ 
спиртопремника берется посл тщательнаго перем$ шиван1я въ немъ спирта. 
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На заводахъ Курляндской и Ковенской губерн!й сливы принимаются 
ежедневно посредствомъ провфрки объема спирта въ спиртопремникЪ на- 
мфткою, а крфпости—<стекляннымъ спиртомфромъ, посл чего произведене 
объема на крЪфпость по П табл. записывается въ винокуренную книгу. 

По окончашя винокурен1я контрольные снаряды акцизнымъ надзоромъ 


Премъ сливовъ. 


Хранен!е кон- 


разъединяются съ фильтромъ и перегоннымъ аппаратомъ и затЪмъ, по над- ТРОЛЬныхЪ сваря- 


лежащей очисткф всфхъ частей, смазкВ нфкоторыхъ изъ нихъ олеонафтомъ 
или вазелиномъ и укладкф поплавка на верхнемъ кольц премнаго цилиндра, 
закрываются ширмою и цинковымъ футляромъ, обезпечиваемыми такимъ же 
точно образомъ, какъ во время дЪйствя завода; сверхъ цинковаго футляра 
снаряды закрываются еше деревяннымъ ящикомъ, который также обезпечи- 
вается. Въ такомъ вид снаряды оставляются на постаментахъ. Въ рЬдкихъ 
же случаяхъ, если помфщеня, гдф установлены контрольные снаряды, очень 
сыры, то посл очистки всфхъ ихъ частей, снаряды упаковываются въ обез- 
печенные ящики и хранятся въ сухихъ м%стахъ. Фильтры, во время без- 
дЪйств!я заводовъ, посл очистки ихъ, обыкновенно укладываются въ обез- 
печенные ящики и оставляются на заводЗ. 

Въ способахъ обезпечения перегонныхъ аппаратовъ на заводахъ Кур- 
ляндской и Ковенской губернй существуетъ значительное однообраз!е, такъ 
какъ акцизный надзоръ, по мфрф возможности, руководствуется изданною 
въ этомъ отношени инструкщею 1874 г. и позднфйшими постановлен1ями 
Техническаго Комитета. Чехлы на заводахъ Курляндской губ. примфняются 
преимущественно деревянные, стянутые сквозными желфзными болтами или 
скобами, которые, по мЁрВ высыхан!я дерева, могутъ быть стягиваемы гай- 
ками; самые самые же болты и ихъ гайки обезпечиваются пломбами. Дере- 
вянные чехлы предпочитаются металлическимъ, какъ велфдстве ихъ деше- 
визны, такъ и потому, что почти въ каждомъ имфни, гдз находится вино- 
куренный заводъ, имфются мастера, могупе довольно скоро исполнять требова- 
ня акцизнаго надзора. Въ Ковенской же губ. преобладають чехлы мЪфдные. 

Къ опаснымъ частямъ и мфстамъ перегонныхъ аппаратовъ, не вполнВ 
поддающимся обезпечен1ю, техникъ относить деревянные ректификаторы, 
въ коихъ легко могутъ быть замаскированы отверст1я для отвода спиртной 
жидкости. Затмъ встрфчаются нфкоторыя неудобства при обезпеченш по- 
гонныхъ трубъ, гдЪ погонъ, при выпускВ, не смфшивается съ бардою, какъ 
при кубовыхъ, такъ и при двухколонныхъ непрерывно-дфйствующихъ аппа- 
ратахъ. Но самымъ опаснымъ мфстомъ, вовсе не поддающимся обезпечен!ю, 
должна считаться труба, служащая для наполнения сырымъ спиртомъ куба 
ректификацонныхъ аппаратовъ какой бы то ни было системы. 


12) Лифляндская губерня !), 


Въ течени перюда 188%/э гг. винокурене въ Лифляндской губерни 
производилось на 103 заводахъ, изъ коихъ 4 были дрожжево-винокуренные, 
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:) Изъ отчета Младшаго Техника г. Якоби. 


довъ во время без- 
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а 29 имЪли характеръ исключительно сельскохозяйственный. Сравнительно 
съ предшествовавшимъ пер!одомъ, въ продолжен1и коего дйствовало 106 за- 
водовъ, ни въ устройств перегонныхъ аппаратовъ, ни въ способахъ обра- 
ботки картофеля и производства винокуреня изм$нен1й не посл$довало — 
что должно быть приписано, главнымъ образомъ, плохому, какъ въ количе- 
ственномъ, такъ и въ качественномъ отношен1яхъ, урожаю картофеля въ 
1888 году. 

Главнфйшимъ матераломъ для винокуреня служилъ картофель, кото- 
раго употреблено 80,5°/о общаго количества всЪфхъ перекуренныхъ припасовъ. 
Изъ числа хлЪбныхъ припасовъ (ржи, солода, кукурузы) всего болфе пере- 
курено ржи и зеленаго солода, количество коего почти втрое превышало 
количество солода сухаго. | 

На большей части винокуренныхъ заводовъ (а именно на 78) разварка 
картофеля производилась въ металлическихъ парникахъ Генце; на осталь- 
ныхъ же (21) заводахъ для этой цфли служили простые деревянные запарные 
чаны, а на дрожжево-винокуренныхъ заводахъ, переработывающихъ исключи- 
тельно лишь хлЪфбные припасы, запарниковъ вовсе не имфлось. Главное вни- 
мане при приготовлени заторовъ обращено на быстроту расхолаживаня по- 
слЁднихъ, каковое на большинств$ заводовъ производилось въ самыхъ за- 
торныхъ чанахъ при помощи устроеннаго въ чан® змЗевика для пропуска 
холодной воды и посредствомъ наружнаго охлажденя стЪЗнокъ чана при 
постоянномъ движени заторной массы. Особые трубчатые холодильники 
примфнялись для указанной цфли на 13 заводахъ, а на 26 заводахъ рас- 
холаживан!е совершалось на холодильныхъ тарелкахъ (кильштокахъ), помЗ- 
щенныхъ или внЪ завода, или подъ крышею заводскаго здатя. 

Брожен!е на всфхъ' винокуренныхъ заводахъ было трехсуточное при 6-ти 
ведерной емкости и, такъ какъ густота бражекъ, при указанной емкости, 
была умЗренная, то брожене шло равномрно и не требовалось никакихъ 
особыхъ приспособленй и манипулящй для регулированя температуры въ 
квасильныхъ чанахъ. Въ т5хь же случаяхъ, когда такое регулироваюне было 
необходимо, оно производилось прибавкою льда или напускомъ воды непо- 
средственно въ бражку, а на нфкоторыхъ заводахъ вставлешемъ въ чаны 
змЪевиковъ, чёрезъ которые пропускалась холодная вода. 

Средне выходы спирта составляли на винокуренныхъ заводахъ 420/о 
изъ пуда хлфбныхъ припасовъ и 14,29/% изъ пуда картофеля, а на дрож- 
жево-винокуренныхъ заводахьъ—33,3°; по перечислени на ведро квасиль- 
ной емкости выходы эти соотв$тствовали: на винокуренныхъ заводахъ — 
8,319 градуса, а на дрожжево-винокуренныхъ (при 11 ведерной емкости)— 
3155 градуса. 

Значительное большинство заводовъ Лифляндской губернии отаплива- 
лось дровами; на одномъ завод горючимъ матерлаломъ служилъ торфъ, 
остальные же заводы пользовались см$шаннымъ топливомъ. 

Преобладающею системою перегонныхъ аппаратовъь на заводахъ Лиф- 
ляндекой губерн!и продолжаеть быть кубовая—Пистор1уса, о двухъ кубахъ, 
частью съ тарелками и ректифицюнною колонкою, частью съ однзми та- 
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релками, безъ колонки. Въ перодъ 188*/э гг. выкурка спирта на кубовыхъ 
аппаратахъ производилась на 59 заводахъ, остальные же 4+4 завода были 
снабжены непрерывно-дЪйствующими апнаратами различныхъ конструкщй, 
ВЪ томъ числЪ было 3 аппарата Ильгеса, 37 аппаратовъ одноколонныхъ и 
4 аппарата двуколонныхъ. 

Для техническаго контроля за производствомъ работъ на заводахъ упо- 
треблялись два способа: сахаромстричеекя наблюден1я надъ бражками и 
опредфлене содержания крахмала въ картофел$. При первомъ способЪ по- 
лучались весьма удовлетворительные результаты, доказавиие, что дЪйстви- 
тельно все количество спирта, содержащееся въ данномъ количествЪ отбро- 
дившей бражки, перегоняется и проходитъ чрезъ контрольный снарядъ. Вто- 
рой же способъ (опредфлен1е содержан1я крахмала въ картофел\) показалъ, что 
въ заторы употребляется иногда нфеколько большее количество картофеля про- 
тивъ вычисленнаго по мЬрнику; объясняется это, впрочемъ, не желанемъ 
заводчиковъ злоупотреблять, & тЬмъ, что при наполнении запарниковъ въ 
течении винокурен!я, въ особенности на заводахъ, производящихъ нЪеколько 
заторовъ въ сутки, запарники, въ промежуткахъ между заторами, не успф- 
ваютъ остывать; велЁдстве сего, всыпаемый картофель слегка отваривается 
уже во время нагрузки запарника и осЪфдаетъ въ немъ болфе плотно, а по- 
тому въ горячемъ сосудЪ вмЬщается нфсколько болЪфе картофеля, нежели въ 
холодномъ. (Случаи дополнен1я картофеля въ запарникъ послВ впуска па- 
ровъ въ послЁдн!й встрЪчались весьма рфдко и то лишь на твхъ немногихъ 
заводахъ, на коихъ надзоръ за винокурами со стороны заводчиковъ недо- 
статочно строгъ, такъ какъ послфдн!е считаютъ означенную догрузку невы- 
годною для себя тратою матер!ала; винокуры же прибЪгаютъ къ такой ма- 
нипулящи изъ желаня отличиться высокими выходами спирта. 

Пробныя сгонки бражекъ не производились за неимфнемъ необходи- 
мыхъ для сего приборовъ. 


Общее состояне контрольныхъ снарядовъ, а также принадлежностей 
къ нимъ, было удовлетворительно. Снаряды покрыты нынЪ цинковыми фут- 
лярами новаго образца, съ противнями. Футляры эти значительно лучше 
прежнихъ, но имфютъь тоть существенный недостатокъ, что на противнЪ 
накопляется сырость, немогущая стекать; велЬдетв1е сего нижний край фут- 
ляровъ, находянийся подъ постояннымъ дЪйствемъ этой сырости, подвергается 
порч$ и даже разъфдается, отъ чего футляръ становится негоднымъ, не 
смотря на то, что вся остальная его часть въ полной исправности. Главную 
причину порчи снарядовъ, и именно луженыхъ ихъ частей, составляетъ мел- 
кй, незадерживаемый фланелевымь м%»шкомъ фильтра, черный осадокъ 
сЪрнистой м$фди, садящйся на всф части снаряда и разъ$дающй полуду. 
Боле всего страдаетъ оть него поплавокъ; друпя же части, хотя и совер- 
шенно черныя, дЪйствуютъ правильно, но для этого необходимо производить 
полную очистку снаряда не менфе одного раза въ мЪесяцъ. Образоване ска- 
заннаго осадка объясняется исключительно лишь дурными качествами воды, 
употребляемой при винокурени. КромЪ того, на н$которыхъ заводахъ на 
чугунныхЪ частяхъ снарядовъ замфчалась ржавчина, а на другихъ частяхъ— 


Техническ!й кон- 
троль ва произ- 
ВОДСТВОМЪ. 


Состояне кон- 
трольныхъ снаря- 
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зеленая окись. Появлен!е той и другой должно быть отнесено къ сырости 
помщен!, въ коихъ установлены снаряды. 

Случайности съ Случайности съ контрольными снарядами крайне рздки и происходили 
контрольными СНа- почти исключительно отъ спаденя пружиннаго тормаза. Приспособленные 
т къ н%которымъ снарядамъ новые щетинные тормазы оказались, въ общемъ, 

весьма удовлетворительными; но при изготовлен!и ихъ, по замфчан!1ю тех- 
ника, должно быть обращаемо особое внимане на упругость щетины, весьма 
вияющую на тормозящую способность. 

Сличен{е пока- Сличен!е показан!й контрольныхъ снарядовъ съ дЪйствительными вы- 
зан  контроль- ходами спирта производится посредствомъ сравнен!я выведенной по снараяду 
ныхъ  снарядовъ крфпости спирта съ вр$постью онаго въ спиртопремникВ (по 1-ой таблиц), 
сь ХЕЙствиТель- такь какъ, при существующихь на всфхъ заводахъ спиртопремникахъ съ 
а: пе деревянными намЪтками и часто съ большою поверхностью, примЗневше дру- 

гого способа представляется невозможнымъ. 

Хранен!е кон- Л$томъ контрольные снаряды оставляются на своихъ постаментахъ, 
трольныхъ снаря- прикрытые цинковымъ футляромъ и, сверхъ него, еще деревяннымъ ящи- 
довъ во время 6ез- комь. Предварительно же сего вс части снаряда тщательно очищаются, 
лов самый снарядъ и цинковый футляръ опломбировываются, а деревянный ящикъ 

обезпечивается отъ возможности его снятия. 

Обезпечене пе- При обезпечен!яхъ перегонныхъ аппаратовъ въ Лифляндской губерния 
регонныхъ аппа- преслЗдуется, между прочимъ, цфль—уменьшить, по возможности, число нала- 
рАтоВЕ: гаемыхъ пломбъ при полномъ охранени отъ злоупотребленй. Поэтому, до- 

статочнымъ обезпеченемъ деревянныхъ бражныхъ кубовъ признаны сквоз- 
ные винты съ гайкою внутри и вруглою головкою снаружи; пломбами же 
обезпечиваются только лазы и колпаки надъ воздушниками. Далфе, во всЪхъЪ 
частяхъ перегоннаго аппарата, гдф циркулируетъ вода (какъ то: въ нфкоторыхъ 
ректификац1онныхъ колоннахъ, конденсаторахъ и холодильникахъ) обезпе- 
чиваются, кром$ флянцевыхъ соединен, краны для спуска воды. Флянце- 
выя соединен!я устроены или съ литыми отворотами, или же покрываются 
мфдными чехлами; въ послЗднемъ случаВ обезпечивается по винтамъ самое 
соединен!е и, кромВ того, прикрывающий флянцы чехолъ. Фильтры покрыты 
деревянными шкафами, а трубы отъ холодильника къ фильтру и отъ сего 
послЪдняго къ снаряду, на сколько онЪ не прикрываются шкафомъ, покрыты 
деревянными или металлическими чехлами. 

Опасныя м%ста, Въ непрерывно-дфйствующихъ аппаратахъ н$зкоторую опасность пред- 
не поддающаяся ставляютъ: предохранительная труба, если она выходить изъ верхняго 
обезпечен!ю. отдзленя бражной колонны, и труба для промывки аппарата. По этому въ 

Лифляндской губ. принято за правило— предохранительную трубу устраивать 
изъ одного изъ нижнихъ отдВлен! бражной колонны, а труба для промывки 
аппарата или закрывается глухимъ флянцемъ (велЪдстве чего пользован!е 
ею возможно только въ присутстви чиновника), или же она должна быть 
въ непрерывной связи съ водяною трубою, такъ что воду изъ сей посл$дней 
нельзя спускать, не выпуская одновременно воду изъ конденсатора и холо- 

' дильника. Трубы для спуска погона устраиваются или безъ крана или съ 
клапанами внутри куба. 


Вы 


13) Эстляндокая губерня ). 


Въ перюдъ 1888 гг. винокурене въ Эстляндской губерни произво- 
дилось на 164 заводахъ — противь предшествовавшаго перода болфе на 
одномъ заводЪ; два завода прекратили свое дЪйстве, вновь же выстроены 
три завода. Особыхъ усовершенствован! въ способахъ производства и но- 
выхъ снарядовъ введено не было; продолжалась только замфна въ затор- 
ныхъ чанахъ устар$лыхъ лопатъ (для расхолаживан!я) зфевиками и экс- 
гаустеровъ размельчающими конусами и простыми вытяжными трубами; 
равнымъ образомъ продолжалась замфна кубовыхъ перегонныхъ аппаратовъ 
аппаратами непрерывно-дЪйствующими, каковые въ перюдъ 1888/9 гг. уста- 
новлены на 8 заводахъ. 

Главнымъ матерлаломъ для винокуреня на всЪфхъ заводахъ служилъ 
картофель, количество котораго, по отношен1ю ко всфмъ перекуреннымъ 
прицасамъ, составляло 88,00/%; въ числ сихъ принасовъ были: солодъ, рожь, 
кукуруза, пшеница и мука овсяная и ячменная. Солодъ употреблялся пре- 
имущественно зеленый и только въ исключительныхъ случаяхъ сухой; про- 
центное же отношене солода къ затираемымъ припасамъ составляло отъ 
7 до 16%. Такая, довольно значительная, разница между пред$льными коли- 
чествами можетъ быть объяснена тфмъ, что на многихъ заводахъ парники 
Генце не соотвфтствуютъ емкости квасильныхъ чановъ, почему для пополне- 
ня, вмЪсто муки, употребляется излишнее количество солода въ томъ или 
другомъ видф. 

На значительномъ большинств$ заводовъ Эстляндской губернии запари- 
ван1е картофеля производится въ парникахъ Генце, каковые, въ числВ 265, 
установлены были въ отчетномъ пер!одЪ на 148 заводахъ; деревянные же 
парники (въ числЪ 22) имфлись только на 14 заводахъ, одинъ заводъ быль 
снабженъ желфзнымъ парникомъ обыкновеннаго устройства, а одинъ заводъ 
работалъ вовсе безъ парника. 

Премы при затирани и отварк$ принасовъ и вообще при приготов- 
лени затора, до спуска его въ квасильный чанъ, довольно разнообразны. 
Такъ, на однихъ заводахъ въ заторный чанъ, къ потребному количеству 
набранной воды прибавляется при постоянномъ разм$шивани третья часть 
всего количества солода и затфмъ выпускается изъ аппарата Генце распа- 
ренная масса до тхъ поръ, пока температура затора не достигнеть 48° Р; 
тогда прибавляются оставиияся */з солода и, при постоянномъ дЪйствм раз- 
мфшивающаго прибора, строго наблюдается, чтобы температура сусла ни- 
когда не превышала 48° Р. При такомъ постоянномъ разм$шивани, про- 
должающемся отъ 35 до 40 мин., совершается процессъ обсахариван1я, посл 
чего приступають къ охлаждению затора и, по доведении температуры его 
до 16°, спускають дрожжи, продолжая расхолаживанше до 11—12° Р., на 
что требуется еще 10—15 минуть. На другихъ заводахъ, минуть за 20 до 
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начала затора, въ особомъ чан приготовляется солодовое молоко изъ за- 
рапфе раздавленнаго и вымоченнаго зеленаго солода, которое затЗмъ, по 
частямъ, въ три према, прибавляется съ извзстными перерывами къ разра- 
ботывающейся въ заторномъ чану масс. Температура при разм$шивани 
допускается до 50° Р., а передъ началомъ расхолаживан!я, заторъ остав- 
ляютъ въ покоф на 1. часа, посл чего приступаютъ къ расхолаживаню. 
Посл днее производится различными способами, причемъ преобладаетъ рас- 
холаживане въ самыхъ заторныхъ чанахъ, каковое, въ отчетномъ пер1одз, 
примфнялось на 147 заводахъ и производилось частью веслами и лопатами, 
частью холодильными змВевиками, частью же посредствомъ вертикальныхъ 
трубъ, черезъ которыя пропускалась холодная вода; особые трубчатые холо- 
дильники Паукша дЪйствовали на 3 заводахъ, а на холодильныхъ. тарелкахъ 
(кильштокахъ) заторъ расхолаживался на 14 заводахъ. 

Броженше на заводахъ Эстляндской губерн!и трехсуточное. Регулиро- 
ван!е температуры бражки въ квасильныхъ чанахъ производится особыми 
змЗевиками, черезь которые пропускается холодная или теплая вода; не- 
посредственное же прибавление къ бражеВ льда или теплой воды вовсе не 
практикуется. | 

Топливомъ на винокуренныхъ заводахъ Эстляндской губерюи служатъь 
преимущественно дрова и, отчасти, торфъ, съ прибавлешемъ пней и хво- 
роста; два же завода дЪЗйствовали въ перюдъ 1888/э гг. на каменномъ угл$. 
Предназначенные на топливо матер!алы, въ особенности же дрова и пни, 
заготовляются заблаговременно—за годъ или за 2—до употреблен!я и, такъ 
какъ матер!алы эти расходуются не только на винокурене, но и на ве} 
нужды хозяйства, причемъ не принято вести особаго учета расходу топлива 
собственно на производство, то опредФлить расходъ этоть на ведро выку- 
реннаго спирта не представляется возможнымъ. 

Преобладающимъ типомъ перегоннаго аппарата является непрерывно- 
ДВйствующ!Й колонный аппарать обыкновенной бельгйеской системы, т. е. 
съ 0собо установленнымъ конденсаторомъ; аппаратами этой конструкщи въ 
отчетномъ пер1од$ были снабжены 110 заводовъ. На 6 заводахъ имЗлись 
аппараты, верхняя часть колонки коихъ обращена въ конденсаторъ; 4 за- 
вода работали на аппаратахъ системы Ильгеса съ одною колонкою, а 1 3а- 
водъ имфлъ двухколонный аппаратъ бельмйской системы. На остальныхъ 
43 заводахъ сохранились кубовые аппараты системы Писторуса. 

Выходъ спирта изъ пуда сухихь припасовъ опредЪлилсея въ среднемъ 
по всЁмъ заводамъ въ 47,1%/о вмЪето 50,95% въ перюдъ 1881/8 г., при 
чемъ перекуръ составилъ, въ общемъ, 23,5 — на 8,66%/о менфе противъ 
предшествовавшаго перюда. Что касается средней кр$пости выкуреннаго 
спирта, то таковая на заводахъ Эстляндской губ. далеко не доходила до 
допускаемаго въ этомъ отношени низшаго предфла ни на заводахъ съ не- 
прерывно-дВйствующими, ни на заводахъ съ кубовыми аппаратами. Изъ 
числа заводовъ первой категори крЪФпость эта на 60 заводахъ превышала 
90°, на 59 завод.— колебалась между 85 и 90°, и только на двухъ опуска- 
лась до 80°; на большинствВ же заводовъ съ кубовыми аппаратами (22 зав., 
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средняя крфпость была 85—90; на 19 заводахъ она превышала 90°, а до 
80° она опускалась также только на 2 заводахъ. 

Контроль за винокуренемъ на заводахъ ограничивалея наблюденемъ 
со стороны лицъ акцизнаго надзора за процессами производства, за состоя- 
шемъ бражекъ въ квасильныхъ чанахъ, за сгонками и проч. Сахарометри- 
ческихъ же наблюдений и пробныхъ отгонокъ бражекъ не производилось. 
У клонен!й отъ нормальнаго хода работъ и злоупотреблений замфчено не было. 

На большинствЪф заводовъ контрольные снаряды находились въ удовле- 
творительномъ состоян!и и никакихъ существенныхъ повреждений въ нихъ 
не обнаружено. Случайности же были слЪдующия: спадене пружиннаго 
тормаза, сдвинут!е его съ м$фста, выпаден1е яблочка изъ винтовъ, искривле- 
не кулачка на колесВ счетчика алкоголя, повреждене поплавка велфдстве 
урона его при тарировкЪ снаряда. Повышен!е температуры въ премномъ 
цилиндр по показашямъ максимальныхъ термометровъ было замфчено 
только на двухъ заводахъ, но поплавки при этомъ нисколько не пострадали. 

Сличене показан!й контрольныхъ снарядовъ съ дЪфйствительными вы- 
ходами спирта производится при каждомъ пос$щен!и завода должностнымъ 
лицомъ акцизнаго надзора и заключается: а) въ вычислени, на основан!и показа- 
н!Й счетчиковъ контрольнаго снаряда, количества градусовъ спирта и крЪфпости 
его и 6) въ опредфлени объема спирта, его температуры и крфпости (по- 
средствомъ металлическаго спиртомфра) въ спиртопремникЪ послЪ тщатель- 
наго разму$шиван!я жидкости. 

Разъединенные съ перегоннымъ аппаратомъ, по окончан!и винокуреная, 
контрольные снаряды, послЪ надлежащей очистки и упаковки поплавка и 
гирекъ, или оставляются на постаментахъ, или же, въ случаВ сырости на 
заводахъ, укладываются, также какъ и фильтры, въ ящики и въ заиломбиро- 
ванномъ вид$ сдаются на хранен!е подъ отвфтственностью заводоуправлений. 

Въ отношени обезпечен1я перегонныхъ аппаратовъ на заводахъ Эст- 
ляндской губернии приняты къ руководству премы и указан1я журнала Техниче- 
скаго Комитета 2—22 Гюня 1884 г., по коимъ вс флянцы спиртопроводныхъ 
трубъ, тянутыхъ или на крфикомъ припоЪ, обезпечиваются двумя налагаемыми 
на нихъ пломбами; независимо оть чехла на каждомъ такомъ флянцЪ, поло- 
винки каждаго, по соединении ихъ вилотную бичевкою, въ свою очередь 
обезпечиваются такими же двумя пломбами. Патентованные флянцы (въ видЪ 
винта) особыми чехлами не покрываются, & обезпечиваются двумя пломбами 
различныхъ оттисковъ. Изъ числа другихъ трубъ, не проводящихъ спирта, 
на нихъ обезпечиваются только тЪ м$ста, въ которыхъ сказанныя трубы со- 
единнются съ холодильниками или съ конденсаторомъ. Фильтры на заводахъ 
не покрываются особыми деревянными ящиками, причемъ всф флянцы на 
нихъ обезпечиваются тфмъ же порядкомъ, какъ и въ спиртовыхъ трубахъ. 


14) Гродненская губерыя '). 


Въ Гродненской губерни въ перюдъ 1888/»9 гг. дЪйствовало 67 
винокуренныхь и 2 дрожжево-винокуренныхъ заводовъ, изъ числа коихь 
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вновь выстроенъ одинъ и возобновили производство 4 винокуренныхъ за- 
вода. | 

Матер!алами для производства на винокуренныхъ заводахъ служили 
картофель и солодъ, частью сухой, главнымъ же образомъ зеленый. ПослЪ дай 
прим$нялся на 56 заводахъ, тогда какъ сухимъ солодомъ работало всего 11 
заводовъ. На дрожжево-винокуренныхъь заводахъ перекуривались рожь и 
солодъ. Улучшен!е въ использовани матераловъ въ перодь 1888/э гг. 
сравнительно съ предшествовавшимъ перодомъ выразилось уменьшешемъ на 
большинствЪ заводовъ количества солода, употребленнаго какъ для обсаха- 
риван!я главнаго затора, такъ и на дрожжи. 


Относительно вЪса вартофФеля въ заторахъ количество солода составляло: 


При обсахариван!и: въ пер!оды: 
1888/° гг. —1887/в гг. 
На заводахъ, работавшихъ преимущественно зеленымъ 


СОЛОДОМ з.ы 5,73°/о 6,55°/ 
На заводахъ, работавшихъ преимущественно сухимъ 
СОЛОДОМВ.. 5: и ма а ра 4,23 „ 5,20 „ 


При приготовлен!и дрожжей: 
На заводахъ, работавшихъ преимущественно зеленымъ 


СОЛОДОМЬ сова 2,13 „ 3,20 „ 
На заводахъ, работавшихъ преимущественно сухимъ 
СОЛО Ь: -. хо ра ша имъза 2,15 „ 2,20 „ 


Что касается качества главнаго винокуреннаго матер!ала — картофеля, 
т. е. содержаня въ немъ крахмала, то посл$днее, при колебанши въ пре- 
дЪлахъ между 15,5 и 26,5°/о, составляло, въ среднемъ (по наблюден!ямъ 
акцизнаго надзора) —20,97°/. На дрожжево-винокуренныхъ заводахъ улуч- 
шен!е производства, сравнительно съ перюдомъ 188"/в гг., выразилось уве- 
личенемъ выхода дрожжей изъ пуда припасовъ,—въ среднемъ на 0,89/; на 
одномъ же изъ заводовъ увеличился, кромф того, и перекуръ (на 0,38%/о). 

Средюй выходъ спирта по всмъ дЪйствовавшимъ въ перюдъ 1883/9 гг. 
заводамъ опредЗлилея въ 15,1%/, изъ пуда картофеля, для отд$льныхъ 
же заводовъ средне выходы колебались въ предЪлахъ между 12,88 и 17% 
изъ пуда; средний же выходъ дрожжей изъ пуда припасовъ составлялъ: на 
одномъ изъ заводовъ 4,88 фунт., а на другомъ—5,59 фунт. (противъ 4,16 ф. и 
4,72 ф. въ предшествовавшемъ перюдф). 

Общий расходъ топлива, каковымъ служили исключительно дрова, опре- 
дфлилея, въ среднемъ, для всЪхъ винокуренныхъ заводовъ, на 1,000 ведеръ 
выкуреннаго спирта крЪфпостью въ 86,2%/0, количествомъ 17,1 куб. саж., изъ 
коихъ на топку паровика— 14,5 саж., а остальное на солодовню и квартиры. 
Такое потреблеше дровъ, при стоимости кубич. саж. ихъ въ 6 р. 74 к., 
соотвзтствовало расходу въ 11,5 в. на ведро спирта означенной кр$пости. 
На дрожжево-винокуренныхъ заводахъ расходъ дровъ на 1,000 вед. спирта 
составилъ 27,6 куб. саж., т. е. 18,6 к. на ведро. 
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На вновь устроенномъ, равно какъ и на большинствЪ прежнихъ заво- Перегонные аи- 
довъ перегонка производилась на аппаратахъ Нисторуеа, причемъ количество параты. 
сгоняемаго въ чаеъ спирта колебалось въ предфлахъ между 22 и 13 вед- 
рахи, а средняя температура его въ фильтр за весь перюдъ была для 
веБхъ заводовъ 8,119 Р., при колобашяхъ отъ 5 до 13° Р.: въ хололные-же 
мБеяцы она понижалась иногда до 3—49 р. 

Контроль за винокуренемъ производилея всфми лицами акцизнаго над- Контроль за про- 
зора, посфщавшими заводы, и результаты наблюденй записывались въ 0с0- ИЗводСтвомЪ. 
бый контрольный журналъ винокурешя, кошя СЪ котораго поступала на 
раземотуБне техника. Изь кошй контрольнаго журнала дфлались выборки въ 
другой, заведенный для этой цфали журналъ, предетавлявшй такимъ обра- 
зомъ полный 0б3оуь прюизводетва, дЪйетвгя контрольнаго снаряда, состоянйя его 
частей и дфятельности надзора по наблюдению за заводомъ. КромЪ сего, кон- 
троль косвенный за винокурешемъ и дфйствемъ контрольнаго снаряда про- 
изводилея въ губернекомъ управленти раземотр-немъ кошй съ нумеращюн- 
ныхЪ книгь ревизй подваловъ, присылаемыхъ два раза въ мфеяцъ помощ- 
никами надзирателя, съ пифрами количества спирта, неявки’и недоимки по 
подвалу. При несоотвфтетьи крЬности спирта въ подвалВ съ получаемой 
на заводь требовались объясненя и при ненормальностяхъ въ подвалЪ 
усиливалея надзор за заводомъ и полвалами; въ случа же необъяснимыхъ 
аномалий раземотибне кошй съ объяснешями поручалось технику или одному 


изъ ревизоровъ. 
Сахарометрическя наблюдешя производились на всЪхъ заводахъ контроле- Сахарометриче- 


рами и помощниками надзирателя и выразились въ елЬдующихъ среднихъ циф- семя наблюденч. 
рахъ показашй сахарометра: для евфжаго затора 19,540/о, а для сбродившаго— 
2.430/о, при колебашяхъ въ отношени перваго отъ 17,4 до 22,49/0, а въ отноше- 
ни втораго—оть 1,41 до 4.0%’. Въ частности, на заводахъ съ парниками 
Генце среднее показан сахарометра въ свфжехъ заторф было 19,27%, а 
въ сбродившемъ—2,25°/о, тогда какъ на заводахъ съ простыми парниками 
сахарометуь въ свфжихъ заторахъ показываль, въ среднемъ, только 19,09/, 
а въ сбродившихъ—2,5%,0. ДалЪе, изъ результатовь тфхъ же наблюдений 
оказалось, что вычисленные выходы по сахарометрическимъ наблюде- 
нямъ (т. е. по показаню сахарометра въ свфжемъ заторз и по сте- 
пени переброжен!я) разнилисъ отъ дЪйствительныхъ лишь въ рфдкихЪ единич- 
ныхъЪ случаяхъ на 15%/о въ одну и другую сторону, большинство же вычислен- 
ныхЪ выходовъ разнилось отъ дфйствительныхъ не болЪе какъ на 5°/о, что, по 
мнЪн1ю техника, можно считать предЪломъ точности сахарометрическихъ испы- 
тан!й: большя же разницы слфлуетъ относить къ неправильностямъ про- 
изводства, выражавшимся преимущественно въ переливании бражекъ на н3- 
которыхъ заводахъ, такъ вакъ, по устранени подобныхъ отступленй на од- 
номъ изт, сихъ заводовъ, въ средней цифрЪ всфхъ сахарометрическихъ на- 
блюденй разница между вычисленнымъ и дфйствительнымъ выходами ока- 
залась всего на 1,19/о. 

Кром контроля за правильностью производства, сахарометрическя на- 


блюден!я, по инфншю техника, необходимы для выяснен1я ТЪхъ разницъ въ 
13 
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выходахъ за перодъ, которыя получаются при картофельномъ винокуренши, для 
того, чтобы такя разницы не возбуждали въ результатахъ производства по- 
дозрфня относительно отводовъ спирта, такъ какъ пфлость пломбъ и 0без- 
печен!й не можеть служить достаточной гарантей для предупреждения от- 
водовъ на заводахъ. Въ виду сего польза постоянныхъ сахарометрическихъ 
наблюден1!й на заводахъ, а также наблюден1я за точнымъ исполненемъ 
услов1Й свидтельства и за соотв$тствемъ выходовъ съ врфпостями пред- 
ставляется, по мнфню техника, виолнф очевидною. Для большей же пра- 
вильности и цфлесообразности сахарометрическихъ наблюденй, на про- 
изводство 1833/0 гг. составлена новая по сему предмету инструкщя, при 
примфнен!и которой, по мнфню техника, погршность отъ неточности на- 
блюденй не должна превышать 39/0. 

Ер$поеть сго- Наблюдения за кр$постями сгоняемаго спирта и соотв тствующими вы- 

няемаго спирта. ходами онаго показали, что на 53 заводахъ колебаня суточныхъ крфпостей 
были мене 10°, на остальныхъ 14 онЪ были боле 10° и не боле 15°; но силь- 
ныя колебан1я замфчались на большинств$ этихъ 14 заводовъ отъ 1 до3 разъ 
во все производство винокурен1я, при чемъ н$которыя изъ нихъ обусловли- 
вались какими-нибудь особыми обстоятельствами, какъ то: засоренемъ холо- 
дильника, перепускомъ бражки въ полубарду и обратною ея перекачкою 
въ верхний кубъ, повреждештемъ перегоннаго аппарата и др. Что касается 
полум$сячныхъ среднихъ выходовъ и полученныхъ при нихъ крЪФпостей 
спирта, то, за исключешемъ лишь одного завода (на которомъ ощущался 
крайн!й недостатокъ воды), они на остальныхъ заводахъ строго соотвфт- 
ствовали одни другимъ и за нормальную разницу въ врфпостяхъ на 1 град. 
разницы въ выход спирта изъ пуда картофеля въ полум$сячныхъ выходахъ 
можно было признать около 1,75. 

Состояне кон- На 69 заводахъ, производившихъ винокурене въ перодъ 18889 гг., дДЪЙй- 
трольныхъ снаря- ствовалъ 71 снарядъ. ВсЁ эти снаряды, имфя обновленные поплавки, и при 
ховъ и принадл 1е^ тщательномъ за ними уходф, работали вполнЪ удовлетворительно. Характер- 
ТСН К МТ. ными поврежден1ями контрольныхъ снарядовъ были: 1) искусственная порча 

поплавковъ посредствомъ подогрЪфваня ихъ теплымъ спиртомъ и 2) порча 
снаряда велЪдстве обнажен1я полуды, причиняемаго осадками, появляющимися 
въ снарядахъ и истребляющими эту полуду въ 1—2 перюода. 

Случайности съ Случайности со снарядами были сл$дуюцщия: 1) спадене пружиннаго 
вонтрольнымисна- тормаза; 2) выпадене яблочка подвфснаго прибора отъ залива контрольнаго 
рядами И ИХЪ ПРИ снаряда спиртомъ; 3) остановка дфйстыя счетчиковъь алкоголя и 4) заливъ 
ВА контрольныхъ снарядовъ спиртомъ и бражкою. Первыя три случайности за- 

висфли оть не вполнз умФлаго обращения со снарядами лицъ акцизнаго над- 
зора, заливъ же снарядовъ произошелъ по винф заводчиковъ. 

Причины укло- Въ числ причинъ, вляющихъ на показаня контрольныхъ снарядовъ, 
пенай въ показа- особаго вниман!я заслуживаетъ ум$н!е маневрировать со сгонками, заключаю- 
. а щееся въ томъ, что для достижен!я извЪстнаго результата оканчиваютъ 

А сгонку накладки при посл$днемъ полуведр$ боле теплымъ спиртомъ, чфмъ 
нри сгонкВ всей накладки, отчего поплавокъ, принявши въ продолжение часа 
или полутора, когда сгонка не идетъ, эту повышенную температуру, начинаетъ 


=. = 


нотомъ учитывать болфе холодный спиртъ, какъ бы учитывалт, болфе теи- 
лый. Нри помощи такого према, на одномъ изъ заводовъ съ совершенно 
вЪрныхъ снарядомъ учетъ шель въ ущербъ казны. КромЪ этой причины, 
уклонения вт, показаняхъ контрольныхъ снарядовъ вызывались еще: 1) хо- 
лодными сгонками при температур значительно ниже нормальной, 2) не 
вполнф умБлою ноставовкою снаряда (нечуветвительность тарировки, туго 
поставленный торхазь и т. п.) и 3) погрфиностью поплавковъ велфдетвне 
ихъ подогрфваня. 

При прЁздЬ на заводъ акцизнаго надзора имъ опредфляется круфиость Сличеше пока- 

по 1-й таблицВ спирта въ спиртопуехник$ и количество ведер по нам БтЕЪ о о 
и данныя эти свЪряютея съ количествомъ ведеръ и крфиостью, учтенными и 
снарядомъ. Въ случаБ несоглаея между собою количества ведеръ по снаряду выходами спирта. 
и по намЪткЪ, измЬряетея количество снирта въ спиртоиремник& поведерно. 
Засимъ, по опечатани спиртопремника акцизнымъ надзоромъ, тотчаеъ посл 
окончания сгонки, свфряются: а) куфпость по 1 табл. въ спиртопрехникЪ съ 
крфиостью, учтенною снарядочъ и 6) общее количество градусовъ, учтенное 
снарядомъ, съ количествомъ градусовъ въ снпиртопруемникЪ, съ переводомъ 
круБиости спирта въ послЬднемъ на П-тую таблицу, причемъ принимается ко- 
личеетво ведерь по контрольному енаряду, если показания намЪтгки еходятея 
съ учетомъ контрольнаго снаряда; въ случа же сохнфюя въ излишкЁ вы- 
хода по намфткЬ, содержимое спиртощиемника измфряется ведромъ. 

КрохБ према сливовъ спирта обыкновеннымъ способомъ-—посредетвомъь — ПИрмемъ сливовъ. 
изм решя количества спирта въ епиртопиехникв памфткою—акцизному над- 
зору вуфнено въ обязанность одинъ разъ въ мфеяцъ принимать цфлый сливЪ 
еъ квасильнаго чана провфреннымт, ведромъ или полуведромъ, посредствомт, 
измБреня нодъ стекло, а вуфетЪ съ тБуъ провфрять отдЪлеше барабана 
контрольнаго снаряда при тихой струБ спирта. 

Съ окончанемъ дЪйетвия заводовъ, контрольные снаряды вычищаются и Хранене кон- 
освобождаются отъ спирта. Поилавокъ, шарики, гирьки и подвфеная прово- ТРОЛЬНЫХЪ снаря- 

| и довъ во время 0ез- 
лока, завернутые въ бумагу и наклю, кладутея въ прРехный цилиндръ ена- ОВО Вт 
ряда. Пь такомъ видЪ снарядъ оставляется на постаментЪ, закрывается 
чехломъ и обезпечиваетсея точно также, какъ и во время производства. Что 
касается фильтра, то таковой разбирается и оставляется въ деревянномъ 
шкаф, который обезпечиваетея пломбами, какъ во время винокуренвя. 

При подготовк® заводовъ къ винокуреню въ новомъ перюдЪ, точно  Осмотръ и обез- 
также, какъ и по окончанши его, веЪ части перегоннаго апнарата въ разоб- печеше перегон- 
ранномъ видЪ подвергаютея тщательному осмотру и испытываютея горя- ЧМ? аппаратов, 
чею водою; засимъ по сборкЪ ихъ и установк$Ъ въ присутстыи должностныхъ 
лиць акцизнаго надзора, перегонный апиаратъ испытывается пропускомъ че- 
резъ него паровъ, а иногда, въ случаЪ устройства новыхъ кубовъ,—и пере- 
гонкою воды, послЪ чего, согласно указанямъ инструкщи 6-го Марта 1814 г. 

и позднЪйшимъ поетановленшямъ Техническаго Комитета, налагаются необходи- 
мыя обезпеченя, снабжаемыя на наружныхъ м5Ъетахъ двумя пломбами разныхъ 
оттисковъ. Никакихъ мЪетъ, не поддающихся обезиечению, при прим$няемыхъ 


въ Гродненской губ. системахъ перегонныхъ аппаратовъ, не встрЪчается. 
* 
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Указан1е м$ръ, Для лучшаго охраненя казенныхъ интересовъ, по мнфн!ю техника, 
необходимыхъ 41я быти бы необходимы: а) назначене средней крФпости выкуриваемаго въ 
а. 14-ти дневные пер1оды спирта на непрерывно-дЪйствующихъ и двухкубовыхъ 

апипаратахъ не въ 70%, а въ 80%/, такъ какъ наименьшая таковая крЪпость 
на заводахъ Гродненской губ. была одинъ разъ 79,66°/° изъ 1280 полум$- 
сячныхъ перодовъ, а самою меньшею суточною вр$постью была 74,8%/0; 
6) уменьшене охлаждающей поверхности холодильниковъ въ соотвфтстви 
съ количествомъ сгоняемаго въ часъ спирта; в) уменьшене процента по- 
грфшности поплавковъ, подлежащихъ высылкЪ въ Техническй Комитетъ !); 
г) производство тарировки при температур сгонки, посредствомъ охлажденя 
помфщенй, гдЪф находятся снаряды и д) увеличене штрафовъ за порчу 
поплавковъ. 


15) Могилевская губерния °). 


Число заводовъ. Въ пер1одъ 1883/э гг. въ Могилевской губерн1и было въ дЪйстви 75 ви- 
нокуренныхъ и 2 дрожжево-винокуренныхъ заводовъ, & всего 77 заводовъ, 
изъ коихъ 2 къ началу перода были перестроены заново и получили боле 
совершенное устройство. На этихъ двухъ заводахъ къ пер1оду 1883/э гг. уста- 
новлены парники Генце и металлическе заторные чаны съ приспособленями 
для охлажден!я затора и мельницами системъ Бома и Гампеля. На вс$хъ же 
остальныхъ заводахъ никакихъ существенныхъ улучшений въ ихъ устройств 
и въ премахъ производства къ отчетному пер!оду не было сдЗлано. 

Матер!алы. На винокурене употреблялись картофель (главнымъ образомъ) и хлЪб- 
ные припасы, въ количеств$ 78,3%/о перваго и 21,7°/о посл$днихъ. Солодъ 
на большинствЪ заводовъ примфнялся сухой. 

Картофельныя На трехъ винокуренныхъ заводахъ въ отчетномъ пер1одз прим$нялся 

дрожжи. новый способъ приготовленя дрожжевыхъ заторовъ, а именно: въ первые 
два дня До начала главныхъ затоговъ дрожжи дЪфлались изъ зеленаго со- 
лода, а затфмъ всЪ остальные дрожжевые заторы приготовлялись изъ мень- 
шаго количества зеленаго солода, но съ прибавленемъ картофельнаго сусла 
отъемомъ оть главнаго затора. На двухъ заводахъ картофельныя дрожжи 
вышли вполнф удачными и дали экономю въ расходЪ зеленаго солода; на, 
третьемъ же завод указанный способъ не удался и быль вскорЪ оставленъ. 
Выходы спирта Средний выходъ спирта при винокурени изъ картофеля выразился 
и средняя его р$- 48,75%/ изъ пуда по разсчету на сухой матералъ, значительно превысивъ 
тв выходъ предшествовавшаго пер1ода (46,41%/о), велфдетве того, что карто- 
фель урожая 1888 г. въ большинств$ мЪстностей губернии содержаль боле 
крахмала; при винокурени же изъ хлфбныхъ припасовъ средый выходъ 


') По журналу Техническато Комитета оть 2—22 [юня 1884 годъ (см. «Труды 
Техническаго Комитета» Томт 1, стр. 16) принято, что если разность кр$постей спирта, 
опред5ленныхъ по шкал снаряда и посредствомъ спиртомфра, болфе 0,75%/, то по- 
плавокъ долженъ быть признавъ негодвымъ и отосланъ въ Техническй Комитетъ или 
въ подлежащий его ОтдЪлъ. 

3) Изъ отчета Младшаго Техника г. Петрова. 
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спирта—41,09°’о изъ пуда— мало отличалея отъ выхода въ предшествовав- 
шемъ пе]модЪ (41.5%). Что касается крБиости сгоняемаго спирта, то тако- 
вая на однихъ винокуренныхъ заводахъ въ среднемъ выразилась за весь 
пер1одъ въ 85,39%, а на веБхъ заводахъ (со включенемъ и дрожжево-вино- 
куренныхъ) —въ 85,08°,. 

Перегонные анпараты на значительномъ большинствЪ заводовъ Моги- Перегонные ап- 
левекой губернии (а именно на ТО заводахъ изъ числа 77) были кубовые— Параты. 
системы Писторуса о двухъ кубахъ съ тарелками: ненрерывно-дфйствую- 
щими же аппаратахи были снабжены только 7 заводовъ, въ томъ числЬ на 
одномъ изъ перестроенныхъ къ отчетному перюду заводовъ былъ установ- 
ленъ одноколонный аппаратьъ Шварца-Ильгеса съ ректификащюонной колон- 
кой системы Савалля, а на другомъ — двухколонный анпаратъ системы 
Шамнонуа. 

Топливомъ на вефхъ заводахъ Могилевской губерши служили исклю- Топливо. 
чительно дрова. 

Контрольные снаряды, дЪйетвуюние на винокуренныхъ заводахъ, и Состояше кон- 
принадлежности къ нимъ находятея вообще въ удовлетворительномъ со- ТРОЛЬНЫХЪ снаря- 
стояни. Къ числу характерныхь изнашиванй въ механизм большинства а м 
снарядовъ слфдуетъ отнести только небольшя углубленмя на обфихъ рабо- в 
чихъ поверхностяхъ ведущаго колеса, выдавленныя тормазными шариками; 
главной причиной образования этихъ углубленй были ненадлежаще пруемы 
въ обращени м$фетнаго акцизнаго надзора съ этой частью снаряда въ преж- 
нее время. 

На многихъ винокуренныхЪъ заводахъ Могилевской губерши замфтно  Условя. кото- 
стремлене подвергнуть контрольный снарядъ и сгоняемый спиртъ возможно Рыми обставлены 
большему охлаждению посредетвомъ замедления сгонки при усиленномъ при- “З&РЯДЫ па не 
ток воды въ холодильникъ и Тфмъ обставить дфистве снаряда неблаго- мым Р- 
прилтными для казны усломями, такъ какъ отъ сильнаго охлаждения *измЪ- 
няется дБистне пружины въ невыгодную для казны сторону. Независимо 
оть сего, охлаждене снаряда вызываетъ сильное отпотфне вефхъ его ча- 
стей, портящее иногда окраску на пружинф и внутренней поверхности 
ширмъ, производящее загрязнешя (емытою съ ширмы краскою) и вообще 
вредное для снаряда. 

Средняя температура сгоняемаго спирта по вефиъ винокуреннымъ за- 
водамъ оказалась за весь перодъ --7,2°Р.; въ отдфльныхъ же случаяхъ она 
понижалась до 3,49 Р. и повышалась до 11,1°Р., но при нфкоторыхъ суточ- 
ныхъ сгонкахъ температура спирта не превышала 3%, а понижалась иногда 
и до 1°Р. 

Несмотря, однако, на указанныя ненормальныя условя, контрольные 
снаряды дЪфйствовали, вообще, правильно, т. е. недочеты по нимъ спирта 
были незначительны, такъ какъ, по ириблизительному опред$леню, общй 
недочеть въ показашяхъ снарядовъ по вефмъ заводамъ въ сложности про- 
стиралея до 225.000 градусовъ безводнаго спирта на 47.510,041 град. всей 
выкурки послфдняго въ течене перлода, что соотвЪтствуетъ 0,49/. 


Поврежден1я 
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На нфкоторыхъ заводахъ боле или менфе значительныя поврежденя 


КОНТрольныхъ На 5 контрольныхъ снарядахъ вызваны были сфрнистымъ водородомъ, содер- 


рядовъ отъ сфрни- 
стаго водорода. 


Случайности съ 
контрольными 
снарядами и ихъ 
прячияы. 


Сличене пока- 
зай контрольна- 
го снаряда съ 
диствительными 
выходами спирта. 


Премъ сливовъ 
и порядокъ записи 
оныхъ въ виноку- 
ренную книту. 


жавшимся въ водЪ, которая употреблялась въ заторы и для питания паро- 
виковъ. Независимо отъ образован1я въ перегонномъ апиаратз, оть дЗйствя 
названнаго газа, сфрнистой м$ди, проникавшей вмЪфет$ со спиртомъ черезъ 
шерстяной мфшокъ фильтра и сильно загрязнявшей въ снарядЪ премный 
цилидръ, понлавокъ и барабанъ, тоть же газъ (отчасти растворенный въ 
спиртф) проникалъ въ самый снарядъ и портилъ полуду на вс$хъ его ча- 
стяхъ; происходившее же отъ этого сильное загрязнене пружиннаго тор- 
маза и храповаго механизма сфрнистыми соединениями измЪняло счетъ по 
ведущему колесу, вызывая тфмъ недочеты снаряда гораздо болЪе допущен- 
наго предфла. 

Въ отчетномъ перюод$ была только одна случайность, сопровождавшаяся 
неправильнымъ дЪйствемъ контрольнаго снаряда, а именно спадене пру- 
жиннаго тормаза на одномъ изъ винокуренныхъ заводовъ, велфдетве, по- 
видимому, Того, что на шарообразный конецъ винта, на который надфвается 
тормазъ, попало смазочное масло и не было стерто при установк$ тормаза 
на мЪсто. 

Почти на всЪхъ винокуренныхъ заводахъ Могилевской губерни спирто- 
премниками служатъ обыкновенныя бочки, изм$ряемыя акцизнымъ надзо- 
ромъ при подготовк$ заводовъ къ дЪйствю въ каждомъ перюд$ и снабжае- 
мыя намфтками, на коихъ при измБренми нарЪфзываются д$левя, соотвЪт- 
ствующ!я каждому ведру. По осмотрЪ и опечатани спиртоплемника передъ 
началомъ сгонки, во время таковой наблюдаются: ходъ снаряда и показан1я 
термометровъ, помфщенныхъь въ фильтрЪ и внутри контрольнаго снаряда, а 
также температура воздуха, окружающаго контрольный снарядъ и спирто- 
пр1емникъ. Немедленно по окончании сгонки повфряется объемъ выхода и, 
если число ведеръ по намфткЪ удовлетворительно согласуется съ показаемъ 
счетчика снаряда, то вь спиртопремникВ принимается то же число ведеръ, 
какое учель снарядъ. ВмЪфетЪ есь тьмъ измЪряется температура спирта въ 
спиртопруемникЪ и, посл тщательнаго перемфитиван!я, опредфляется крЪпость 
полученнаго выхода металлическимъ спиртомЪромъ. Изъ сопоставлен1я темпе- 
ратуръ, наблюденныхъ во время сгонки, сь температурою спирта въ спирто- 
премникЪ по окончан!и сгонки, выводится заключене о наиболфе вЪроят- 
ной средней температурЪ проходившаго черезь контрольный снарядъ спирта; 
по этой температурЪ дЪйствительная кр$иость спирта переводится на крф- 
пость по П-ой таблицЪ; по умножении найденнаго числа на число ведеръ 
получается количество градусовъ алкоголя, содержащееся въ выходЪ. 

Ежедневный прлемъ сливовъ въ томъ видЪ, какъ онъ производится за- 
водчиками, состоитъ въ опредф лени числа ведеръ спирта намЪткою и испы- 
тан кр$пости выхода спиртом$ромъ, послЪ чего епиртъ перекачивается изъ 
спиртопремника въ подвезенную бочку и сдается въ подвалъ. Въ виноку- 
ренную книгу выходы записываются заводчиками такимъ порядкомъ: число ве- 
дерь полученнаго спирта (тождественное съ показанемъ счетчика) умножается 
на крЪпость выхода по |-й таблиц6 и полученное произведене записывается 


не 


въ графу количества градусовъ. По мнфн!ю же техника, въ виду значитель- 
ныхъ уклоненй среднихъ температуръ сгоняемаго спирта отъ нормальной, 
было бы правильнЪе вносить въ винокуренную книгу дЬйствительное получен- 
ное количество градусовъ безводнаго спирта, вычисленное на основаши из- 
мБрен1я объема выкуреннаго спирта по общимъ правиламъ, т..е. съ перево- 
домъ крфпости по 1-й таблицф на ту температуру, какую спиртъ имБлъ во 
время измфрения его объема. 

Вь лфтнее время, при бездфйетви заводовъ, контрольные снаряды 
остаются на своихъ постаментахъ. По окончаши винокуреня, веЪ части сна- 
ряда вытираютсея досуха, загрязненя отчищаютея, конусы оси стр$лки, для 
предохраненя отъ ржавчины покрываютея тонкимъ слоемъ масла; попла- 
вокъ помфщаетея въ премномъ цилиндр на двухъ деревянныхЪъ линейкахъ; 
отверст1я затыкаются пробками съ опломбировавшемъ; затфмъ еснарядъ на- 
крываетея ширмой и футляромъ и оплоубировыватея; сверхъ же футляра 
надфвается еще деревянный ящикъ, который прикрЪиляетея бичевкой къ 
проемнымъ пруткамъ футляра или шипамъ крестовины, съ наложенемъ 
пломбъ и печатей. 

При подготовкЪ заводовъ къ дЪйствю осматриваютея всЪ части пере- 
гоннаго аппарата снаружи и внутри. Такому же осмотру сказанные анпараты 
подвергаютея и по окончани винокуреня, причемъ они разбираютея и 
остаются въ разобранномъ видЪ до новой подготовки завода къ дЪйетвю. 
Безъ внутренняго осмотра оставляются лишь нфкоторыя части перегонныхъ 
колоннъ непрерывно-дЬйствующихЪ аппаратовъ, не имбющия регардъ, а также 
дефлегмащюнныя тарелки кубовыхъ аппаратовъ, когда онф спаяны уъднымъ 
припоемъ или же ранЪе собраны и спаяны оловомъ въ присутетыи акциз- 
наго надзора. Холодильники же всегда осматриваютея извнутри въ разо- 
бранномъ вид и сборка ихъ производится не иначе, какъ при акцизномъ 
надзорБ. Особенное внимане, при внутреннемъ осмотр аппаратовъ, обра- 
щается на мфета, въ которыхъь можеть быть скрыть отводъ спирта или его 
паровъ. ПослЪ сборки, аппаратъ испытывается проиускомъ водяныхъ паровъ, 
нЪкоторыя же его части и трубы подвергаются проб при самой еборк\Ъ 
горячей водой. 

Примфняехые на заводахъ способы обезпечен1я перегонныхъ аппара- 
товъ, согласно указаниямъ инструкщи 6 марта 1574 г. и журналовъ Техническаго 
Комитета, вполнЪ удовлетворяютъ своему назначеню. Въ отчетному пе]оду 
почти на вебхъ заводахъ устранены недостатки, замфченные въ прежнихъ 
чехлахъ и другихъ приспособлентяхъ для обезпечентя. Съ этою цЪлью чехлы 
постепенно были передфланы или замфнены новыми, безъ особенныхъ измф- 
ненй въ ихъ типВ. Новые чехлы сдЪфланы довольно чисто, изъ болфе тол- 
стой мБди и аккуратно пригнаны на свои мфета. Чаибольшия затрудненйя 
для надежнаго обезпеченмя представляютъ двухколонные непрерывно-дЪй- 
ствуюцие аппараты, каковыхъ, впрочемъ, во всей губерми имфетея только 
два, притомъ одинъ—на недфиствующемъ заводф. Независимо отъ перегон- 
ныхъ аппаратовъ надлежащему обезпечентю подвергаются также водоварен- 
ные чаны, шпейзеры паровиковъ и сборники теплой волы (запасники), пи- 


Хранеше ков- 
трозльныхъ снаря- 
довъ во время без- 
дЪйетвия заводовъ. 


Осмотры ин 0без- 
нечене  перегон- 
ныхъ и н$кото- 
рыхъ другихъ ап- 
наратовъ. 


==.200— 


тающ!е паровики,—съ цфлью устранешя возможности пользоваться ими для 
перегонки бражки. Что касается обезпечен1я фильтровъ, контрольныхъ сна- 
рядовъ и спиртопремниковъ, то и въ этомъ отношенш, по возможности, 
устранены недостатки прежнихъ обезпечен!й. Чехлы фильтровъ передЪланы 
или замфнены новыми и во многихъ фильтрахъ на воздушной трубкЪ, поде 
стекляннымъ колпакомъ, прикр$пленъ небольшой стеклянный стаканчикъ 
(пробирный), въ которомъ остается жидкость въ случа залиптя фильтра. 
Спиртопемники снабжены воздушными трубками съ индикащей на случай 
переполнения. 


16) Минская губерня !), 


Число заводовъ. Въ перюдъ 188%/ гг. въ Минской губерни дЪйствовало 111 винокурен- 
ныхъ и 3 дрожжево-винокуренныхъ заводовъ, а всего 114 заводовъ, на ко- 
торыхъ ни въ устройствЪ, ни въ премахъ производства особыхъ усовершен- 
ствован!й не послхЪдовало. 

Матералы. Главными и почти единственными матералами для винокуреня слу- 
жили картофель и зеленый солодъ, а на приготовлеше дрожжей большею 
частью употреблялись сухой солодъ и мука. Солодъ приготовляется боль- 
шею частью на заводахъ и преимущественно ржаной, гораздо р5же ячмен- 
ный. КромЪ означенныхъ матер!аловъ перекурено было небольшое количество 
(3766 пуд.) овсяной муки. 

Затиран!е при- На большинствЪ заводовъ запариван!е картофеля производится въ де- 

ВОО: ревянныхъ парникахъ, такъ какъ желфзными парниками Генце снабжено 
сравнительно небольшое число заводовъ. Запаренный картофель разминается 
чугунными или деревянными валиками и поступаетъ въ заторный чанъ, въ 
которомъ производится затиране его съ солодомъ ручными веслами или 
машиной съ коннымъ приводомъ. Усовершенствованные заторные чаны 
Наукша имфются также на небольшомъ числЪ заводовъ. Для расхолажива- 
ня затора на большинств$ заводовъ примфняются обыкновенныя деревян- 
ныя тарелки (кильштоки), часто не защищенныя даже крышею, при постоян- 
номъ размуБшивани сусла гребками. ЖелЪзный кильштокъ устроенъ только 
на одномъ заводф, а въ самыхъ заторныхъ чанахъ охлаждете затора по- 
средствомъ особыхъ для сего приспособлений производилось только на 8 
заводахъ. 

Брожеше. Задача дрожжей въ заторъ производится на холодильникЪ, или въ за- 
торномъ чанЪ (если расхолаживан!е затора производится въ посл$днемъ). 
посл чего заторь спускается въ квасильный чанъ, гдВ онъ въ пер1одъ бро- 
женя нЪсколько разъ размЪшивается, не подвергаясь почти никакимъ дру- 
гимъ манипулящямъ. Нововведенемъ на н$сколькихъ заводахъ были ВЪ от- 
четномъ перюдЪ$ картофельныя дрожжи, приготовляви!яся отъемомъ н$ко- 
тораго количества сусла изъ главнаго картофельнаго затора и сиБшешемъ 
съ дрожжевымъ заторомъ изъ ржаной муки и солода. 


1) Изъ отчета Младшаго Техника г. Пелепелкина. 
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Преобладающий тицшъ перегоннаго аппарата на заводахъ Минекой гуо. 
составляютъ два деревянныхъ куба на разныхъ уровняхъ (системы Писто- 
риуса), или на одномъ уровнЪ (системы Галля) и двЪ или три дефлегма- 
щонныхъ тарелки съ мфднымъ спиртовымъ холодильникомъ. На 7 заводахъ 
установлены перегонные аппараты непрерывнаго дйстня, въ томъ числ 
одинъ одноколонный Ильгеса и одинъ двухколонный; на одномъ же изъ за- 
водовь еще съ перода 185°/ гг. существуеть непрерывно-дЬйстующий 
перегонный апиаратъ, въ которомъ одна колонна представляетъ обыкно- 
венную брагоперегонную колонну; другая, съ середины ея представляетъ 
также обыкновенную погонную колонну, нижняя же половина ея предна- 
значена для перегонки погона свЪжимъ паромъ; наконецъ въ третьей колоннЪ, 
въ которой, на извЪетномъ уровнЪ, всегда держится отходящая барда, про- 
исходить предварительное нагр6ваюе бражки. 

Отапливаются заводы дровауи хвойныхъ породъ, рфже бер еговыми 
и ольховыми. Стоимость дровъ въ разныхъ м$стахъ губернии весьма различна. 
Въ то время, какъ въ губернекомъ горюдЪ кубическая сажень березовыхъ 
дровъ, съ роспилкою, доходить до 16 руб., по уфздамъ цфна на нихъ опре- 
дъляется стоимостью рубки и доставки и очень часто не превосходить 
1 р. 50 к. за сажень. Въ виду сказаннаго, расходъ на топливо на 1 ведро 
вина въ 40°/о ложится довольно неравномфрно на разныхъ заводахъ и ко- 
леблется въ убздахъ съ рфдкихъ населенемъ отъь 0,85 к. до 3 к., при цфнЪ 
дровъ отъ 1 р. 500 к. до 3 р. 50 к.; въ уЁБздахъ же сравнительно бЪдныхъ 
лесами расходъ этотъ, при цфнЪ дровъ отъ 5 до 8 руб. за кубичеек. саж., 
опредфляетея въ 3, до 4,87 коп. и даже до 6 к. на ведро. 

Въ отношени наблюденя за производетвомъ винокурен!я на заводахъ, 
контролеры и надемотрщики руководствуются 0с060 изданнымъ Минекимъ 
акцизнымь Управлешемъ краткимъ наставлешемъ по наблюденю за правиль- 
ностью винокуреня, въ которомъ объясненъ процесеъ винокурения и указаны 
способы для производства сахарометрическихъ наблюденй, опредфленя со- 
держаня крахмала въ картофелЪ и вычисленя возможныхъ выходовъ спирта 
на заводахъ. въ зависимости отъ качества употребляемыхъ припасовъ и пр. 
Для иснытаня содержания спирта въ бражкахъ техникомъ примЪнялея въ 
отчетномъ перюдЪ эбуллометръь Саллерона, предварительно испытанный на 
слабыхъ спиртахъ, причемъ оказалось, что точность даваемыхъ имъ пока- 
зай при опред$лени крЪфиости низкоградуснаго спирта не уступала ме- 
таллическому спиртохфру. На практик$ приборъ этотъ оказался весьма удоб- 
нымъ для испытаня бражекъ, какъ по точности результатовъ, такъ и по 
сравнительной быстротф наблюденй. Результаты испытанй бражекъ, произ- 
веденныхъ техникомъ на 25 заводахъ, показали: а) что опредфленный по 
эбулл1ометру выходъ замфтно не превышалъ средняго выхода за 3 посл$д- 
нихЪ дня; 6) что разница между среднимъ дЪйствительнымъ выходомъ и 
вычисленнымъ обыкновенно менфе 5°/о, ив) что случаи, въ которыхъ разница 
между средними и вычисленными выходами была гораздо болЪе обыкновен- 
ной, сопровождались халымъ содержатемъ спирта въ бражкахъ и плохимъ 
сбраживан!емъ. 


Перегонные ап- 
параты. 


Топливо. 


Контроль за про- 


ИЗВОДСТВОМЪ На за- 
водахъ. 
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Состояве кон- На большинствЪ заводовъ контрольные снаряды находились въ удовле- 
трольныхъ снаря- творительномъ состоян1и, но было много и такихъ, которые требовали ре- 
а монта. БолЪе всего въ снарядахъ пострадали поплавки, которые изм$нили 

У свою форму, лишилиеь въ большей или меньшей степени полуды и давали 
при испытан ихъ на спирту уклонения (съ минусами), доходивиия до 1,29/0. 
На ряду съ порчей поплавковъ ветрЪчалась порча конусовъ оси указатель- 
ной стрЪлки, сбитость конца послфдней, изработанность оси ролика и течь 
въ трубочкахъ распред$лительной коробки. КромЪ того, было н%еколько 
случаевъь порчи зубцовъ на шкал и одинъ случай образованя ложныхъ 
гнфздъ въ подшипникахъ оси указательной стрфлки. Во всфхъ же почти 
снарядахъ требовалось возстановлен!е полуды во многихъ мфетахъ и исправ- 
лене ободовъ ведущаго колеса, на которыхъ встрЪчались значительныя 
углубленя оть шариковъ. Изъ неисправностей, устраняемыхъ на мЪстЪ, чаще 
всего встрфчалось недЪйетвне сифоновъ. 

Случайности съ Случайности съ контрольными снарядами были слЪдуюцая: а) незна- 
контрольными СНа- чительная течь во флянцахъ и дополнительныхъ трубочкахъ распредфли- 
ее тельныхъ коробокъ; 6) заливъ снарядовъ бражкой и спиртомъ; в) повышене 

температуры по показамямъ максимальныхъ термометровъ; г) спадене пру- 
жиннаго тормаза, съ остановкою, въ одномъ случа, барабана (что потре- 
бовало производства разсчета съ заводчикомъ не по снаряду). 

Что касается уклоненй въ показашяхъ снарядовъ, превышавшихъ 19/0, 
и бывшихъ причинами вскрыт снарядовъ, то такихъ уклоненй было до 
13; но при векрыти снаряды оказывались собранными и тарированными 
правильно, за исключенемъ одного случая спаден1я тормаза. Въ 8 случаяхъ, 
на 5 снарядахъ, уклоненмя въ показатяхъ происходили велфдетвые неудо- 
влетворительности самыхъ снарядовъ, которые по окончани винокурен1я 
были ремонтированы; въ одномъ случаЪ уклоненя происходили отъ низкой 
температуры сгонявшагося спирта и самого помфщешя; остальные случаи 
произошли отъ загрязненя и другихъ причинъ, точно не опред$ленныхъ. 

Сличеше иока- Кромф сличевная крЪиости, производимаго акцизнымъ надзоромъ по 
т КоНТРОЬ возможности при каждомъ посфщеши завода съ указашемъ температуры 
а спирта во время сгонки, не менфе одного раза въ м$феяць производится по- 
ными выходами ВБрка дЪфиств!я снаряда черезъ сравнен!е количества градусовъ, опредЗлен- 
спирта. наго по счетчику алкоголя, съ количествомъ градусовъ, полученнымъ чрезъ 

умножен1е непосредственно изм5реннаго объема спирта въ спиртопремникЪ 
на крЪпость его по П-й таблиц$. 

Премъ сливовъ. Суточные выходы спирта для записи на приходъ по винокуренной и 
подвальной книгамъ опред$ляются черезь перемножен1е дЪиствительно най- 
деннаго въ спиртопр1емникЪ объема спирта на крфпость его, онредЪфленную 
по П-й таблицЪ, а не перемноженемъ объема, опредфленнаго по счетчику 
спирта, на крЪфность по |-Й таблиц, какъ это дфлалось на нЪфкоторыхъ за- 
водахъ прежде. 

Хранене кон- На время лфтнихъ и другихъ перерывовъ винокуренмя контрольные 

трольныхъ снаря- снаряды оставляются на постаментахъ и, закрытые деревянными ящиками, 


довь во время р 
а слаются на хранен!е заволской алминистташи. 
бездЪйствя  заво- 7 е п т ро 


дОВЪ. 
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Нри обезпечени перегонныхъ аппаратовъ принято за правило избфгать 
лишнихЪ пломбъ; поэтому веБ наличники, при соединеви трубъ съ посудой, 
прикрфиоляются болтами, гайками внутрь, съ чеками. На всЪхъ мЪстахъ, гдБ 
открывается доетупъ къ спирту или его парамъ, налагаются двойныя 00ез- 
печения съ такимъ разечетомъ, что въ случа порчи одного обезпеченмя, 
другое, оставаясь цблымъ, охраняетъ отъ достуна къ снирту. Нломбы и друге 
знаки на одномь мЪетЪ налагаютея ифеколькими лицами акцизнаго надзора, 
между которыми клещи обмфниваютея нЪеколько разъ въ перюдъ. Флянцы 
на трубкахъ между тарелками дЪлаются ифдные, коробчатые; если же они 
простые, то закрываются мфдными глухими чехлами. Дефлегмащонныя та- 
релки дфлаютея на мфдномъ прино$ и въ такомъ случаЪ не обезпечиваются: 
въ паяныхъ оловомъ тарелкахъ верх! край покрывается мфдной лентой, 
енаожаемой пунсонными знаками. Кожухи холодильниковъ мфдные; днища 
ихъ на флянцахъ, покрытыхъ мЪдными чехлами. Выпускъ воды изъ холо- 
дильниковъ безъ снятия обезпеченя невозможенъ, а возобновляющаяся при 
егонкЪ вода отходить на тарелки. Регарды непрерывно-дЪйствующихъ аппа- 
ратовъ закрываются желобообразными листами, а заклепки желфзныхЪъ холо- 
дильниковъ—мЪдными лентами. Спиртовыя трубы покрыты телескопическими 
и цилиндрическими чехлами. Фильтры и отводные чанки помЪщены въ де- 
ревянныхъ полированныхъ шкафахъ, внутри окраненныхъ. Доски шкафовт, 
соединены между собою въ пазъ и каждая изъ нихъ прикрфилена болтами. 
гайками внутрь, къ 3 желфзныхъ полосамъ, опоясывающимь шкафъ. Дны 
в›бзаны въ уторы и вставлены со стороны дверцы; соединене ихъ съ 6о- 
ковыми стёнками и внутреннтя поверхности покрыты мфдными листами. Вт 
вышеупомянутомъ непрерывно-дЬйствующемъ аппаратф о трехъ колонкахъ 
нфкоторое затруднене представляеть обезнечеше отъ пользования отходя- 
щихъ изъ погонной колонны погономъ, который при правильной гонкЪ пред- 
ставляеть собою прозрачную н\Ъеколько вонючую воду. Достигнуто это обез- 
печеше такимъ образомъ, что погонъ и веб грязныя воды завода поступають 
въ большой деревянный чанъ, изъ верхней части котораго отводятся затмъ 
крытымь желобомь въ 6бо.10то. 


17) Еевская губерния '), 


Въ перюдъ 155^ 9 гг. винокурене въ Мевекой губеини производилось 
на 19 заводахъ (въ томъ чие лЪ собственно вннокуренныхъ было 75 и дрожжево- 
винокуренныхъ 4), болфе противъ перюда 188'/з гг. на 2 завода. 

Матералахи для винокуреня служили хлфбные принасы (главнымъ 
образомъ рожь, кукуруза и солодъ, а кромЪ того пшеница, просяная и яч- 
менная мука), картофель и патока. Изъ поименованныхь матераловъ одни 
хлоные припасы перекуривались на 50 заводахъ (въ томъ чиелЪ на 4 
дрожжево-винокуренныхь заводахъ), хлфбные припасы и картофель—на 16 


') Изъ отчета Старшаго Техника г. Щерба. 


Осмотръ и обез- 
печен1е перегон- 
ныхь анпаратовъ. 


Число заводовъ. 


Магерлалы. 


Подготовка при- 
пасовъ и затира- 
н1е. 
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заводахъ, хлЬоные припасы и патока на 8 заводахъ, на остальныхъ же 5 за- 
водахъ перекуривались хл$бные припасы, картофель и патока. 

Разварка картофеля производилась частью при обыкновенномъ, частью 
же при возвышенномъ давлени. При первомъ способЪ разваренный въ де- 
ревянныхъ чанахъ картофель измельчался посредствомъ чугунныхЪъ вальцовъ; 
при разваркВ же картофеля подъ возвышеннымъ давленемъ въ аппаратахъ 
Генце, для измельчен!я разваренной массы, при выпуск ея изъ аппарата 
прим$нялись или обыкновенные клапаны—частью съ призматическими от- 
верстями, а частью съ острыми ребрами, или же двойныя р$шетки съ осо- 
бымъ приспособлен!емъ для ухеньшен!я или увеличен!я отверст!й въ нихъ, 
На большей части заводовъ, производившихъ винокурен1е изъ хлЪбныхъ 
припасовъ, послфде употреблялись въ видф муки сыромолотной, не отс$ян- 
ной оть отрубей, и только на двухъ заводахъ рожь употреблялась въ видЪ 
зерна, разварка коего производилась въ аппаратахъ системы Генце при вы- 
сокомъ давленши. Солодъ употреблялся по преимуществу сухой и притомъ 
ячменный; ржаной же солодъ примЗнялея на меньшинствЪ заводовъ, & одинъ 
заводъ пользовался овсянымъ солодомъ. Общее количество потребленнаго за- 
водами сухаго солода превысило соотвЗтственное количество солода зеленаго 
въ 2,6 раза. Такое малое, сравнительно, потреблене зеленаго солода, не 
смотря на несомн$иную выгодность употреблеюмя его передъ солодомъ су- 
химЪъ, объясняется частью совершеннымъ отсутстыемъ на нзкоторыхъ заво- 
дахъ солодовень, частью недостаточными размфрами оныхъ, главнымъ-же 
образомъ—неум$нешемъ винокуровъ обращаться съ зеленымъ солодомъ. Про- 
центное количество употребленнаго въ заторъ (для обсахариван!я) солода 
относительно перекуренныхъ припасовъ составляло: при винокуреви изъ 
картофеля отъ 2,2 до 5,6°/ (въ среднемъ 4%), при винокурен!и же изъ 
хлЪба — на винокуренныхъ заводахъ — оть 6,3 до 21,6%/о (въ среднемъ 
11,4°/о), а на дрожжево-винокуренныхъ заводахъ—отъ 12,5 до 32,6°/о (въ 
среднемъ 22,49/о). 

Что касается самаго затиран!я припасовъ, то таковое на большинствЪ 
заводовъ производилось въ заторныхъ чанахъ съ м$шалками, приводившимися 
въ движене или конными приводами, или паровымъ двигателемъ. Премы 
затиран1я какъ картофеля, такъ и хлфбныхъ припасовъ ничфмъ не отлича- 
лись отъ общепринятыхъ; только при употреблен!и въ заторъ ржаной муки 
съ прим$сью просяной или кукурузной, послфдняя отваривалась отдЪльно, 
до засыпки солода и ржаной муки, и при температур высшей, чЪуъ для 
ржаной. Отварку просяной муки производили при 65—67°, а кукурузной— 
при 75—78° Р., и по окончани отварки и охлаждении до 45—50°Р. засыпали 
остальные припасы. При картофельныхъ заторахъ солодъ засыпался или весь 
въ началЪ, до выпуска въ заторный чанъ распаренной и измельченной карто- 
фельной массы, или же въ двф порщи—въ начал и по окончан!и выпуска 
измельченной картофельной массы. 

При хлбныхъ заторахъ весь предназначенный для затора солодъ за- 
сыпалея по преимуществу до начала засыпки остальныхъ припасовъ, кромЪ 
тхъ случаевъ, когда въ заторъ употреблялись, вм$стЪ съ ржаной, просяная 
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нли кукурузная мука. Въ этитъ случаяхъ солодъ засыпалея посл отварки 
и охлаждения затора изъ проеяной или кукурузной муки. Температура для 
обсахаривашя какъ хлЬбныхъ, такъ и картофельныхъ заторовъ доводилаеь 
на нЪкоторыхъ заводахъ до 49—50%, а на большинетв6 до 52—55°Р. и 
обсахариване продолжалось на большинествЪ заводовъ отъ 11/2 до 2 часовъ. 

При винокурени изъ патоки, послЬдняя употреблялась въ заторъ въ 
пропорщи одного пуда на 5—6 ведеръ емкости квасильнаго чана, причемъ 
разбавлен!е ея водою производилось на большинствЪ заводовъ въ чанахъ 
безъ мЬшалокъ, каковыя замфнялись ручными веслами, а нагрфване патоки 
доводилось до 50—80° Р.; для нейтрализащи щелочности паточнаго сусла 
употреблялась исключительно сфрная кислота въ количеств оть 0,5 до 1,5% 
по весу патоки. 

Охлаждене ло температуры брожения вартофельныхъ и хлЪбныхъ за- 
торовъ производилось на большинствЪ заводовъ на обыкновенныхъ хол0- 
дильныхъ тарелкахъ (кильштокахъ) и только на немногихъ заводахъ съ за- 
торными чанами новфйшихъ усовершенствованныхъ конструкщй охлаждене 
совершалось частью въ самыхъ чанахъ при помощи особыхъ для сего при- 
способленй, частью же въ особыхъ трубчатыхъ холодильникахъ. Независимо 
отъ указанныхъ способовъ расхолаживаня заторовъ, на н$Ъкоторыхъ заво- 
дахъ, даже въ холодное время, а на вфхъ—въ теплое время, заторы до- 
холиживатиеь въ квасильныхъ чанахъ льдомъ. Этотъ же послфдн!й способъ 
охлажден1я былъ почти исключительно принятъ при паточномъ винокурен. 

Задача дрожжей при хлЬбныхъ и картофельныхъ заторахъ производи- 
лась большею частью въ квасильныхЪ чанахъ; на нЪкоторыхъ же заводахъ 
дрожжи задавались на холодильныхъ тарелкахъ, а на заводахъ, заторные 
чаны коихъ имбли приспособления для расхолаживаня затора, задача дрож- 
жей производилась въ сказанныхъ чанахъ. При паточныхъ заторахъ дрожжи 
задавались исключительно въ квасильныхъ чанахъ. Брожене картофельныхЪ 
и хлБоныхъ заторовъ на всфхъ заводахъ, за исключешемъ одного, было 
трехсуточное:; на одномъ же завод, курившемъ изъ картофеля всего въ те- 
чен1е 14 сутокъ, заторы сбраживали въ течене двухъ сутокъ, но результаты 
получились при этотъ крайне неудовлетворительные, причиною чему былъ, 
однако, не сокращенный срокъ брожен1я, а употреблене совершенно испор- 
ченнаго картофеля. Брожене паточныхъ заторовъ было на 3 заводахъ 
двухеуточное, а на остальныхъ — трехсуточное. Сокращенный срокъ бро- 
женя паточныхъ заторовъ на двухъЪ заводахъ далъ отличные результаты, & 
на третьемъ завод результаты получились нисколько не хуже, чёмъ на 
заводахъ съ трехсуточнымъ брожешемъ. 

Во время брожешя заторовъ картофельныхъ, хлфбныхъ и паточныхъ 
регулирован1е температуры бражки охлажден!емъ ея вставными въ квасиль- 
ные чаны холодильниками не производилось. На н$фкоторыхъ же заводахъ, 
при заторахъ картофельныхъ и хлфбныхъ, температура бражки во время 
брожен1я регулировалась иногда добавленемъ къ ней холодной или теплой 
воды, а на 27 заводахъ производилось освф жене бражки добавлешемъ къ ней 
къ концу перюда броженя воды такой же температуры, какъ бражка. 


Брожен!е. 


Выходы спирта. 


Топливо. 
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Выходы спирта изъ хлЪбныхъ припасовъ колебались на винокурен- 
ныхъ заводахъ въ предфлахъь между 37,9 и 45,8% изъ пуда, соста- 
вивъ въ общемъ среднемъ—40,4°/0; на четырехъ же дрожжево-виноку- 
ренныхъ заводахъ средюй выходъ, при колебан1яхъ оть 32,2 до 34,49/, 
опредЪлилея въ 33,7°/; при картофельномъ винокурени предфлы коле- 
бан1!й выходовъ спирта на различныхъ заводахь выражались цифрами 12,7 
и 16,3°%/о изъ пуда, а общ средый выходъ выразился 14,8%/ изъ пуда: 
наконецъ выходы изъ патоки измфнялись въ пред$лахъ оть 30,9 до 379/, 
составивъ въ общемъ среднемъ 34,9%/о изъ пуда. 

Топливомъ на большинствЪ заводовъ служили дрова, а на меньшин- 
ств солома, хворостъ и каменный уголь. Стоимость топлива на 1000 градусовъ 
полученнаго спирта, въ зависимости оть мфстныхъ условй, колебалась отъ 


90 коп. до 3 р. 80 к., въ среднемъ же составляла 1 р. 70 к. 


Перегонные ап- На дЪйствовавшихъ въ отчетномъ перюдЪ заводахъ было 30 колон- 


параты. 


ныхЪ непрерывно-дЪйствующихъ перегонныхъ аппаратовъ (на 28 заводахъ) 
и 51 аппаратъ кубовой системы. Изъ числа заводовъ перваго рода новый 
одноколонный аппаратъ былъ установленъ въ отчетномъ пер1одЪ только на 
одномъ вновь отремонтированномъ посл$ продолжительнаго бездЪйств1я заводЪ. 
Аппаратъ этотъ состоитъ изъ бражной и ректификацюнной колоннъ, де- 
флегматора, холодильника и бардянаго регулятора. По устройству своему ап- 
паратъ этоть не представиль никакихъ затрудненй къ его обезпеченю ни 
единственный имфюцшийся въ немъ въ акцизномъ отношени недостатокъ, 
состоящий въ томъ, что труба для промывки идетъ непосредственно изъ ре- 
зервуара, устраненъ тЪмъ, что кранъ на этой трубф обезпеченъ оть воз- 
можности произвольнаго имъ пользован1я заводчикомъ, и промывка аппарата 
производится только въ присутетв1и акцизнаго надзора. 

Сгонка спирта на непрерывно-дЪйствующихъ аппаратахъ производи- 
лась со скоростью отъ 7 до 35 ведеръ въ часъ, а на кубовыхъ—со скоростью 
оть 5 до 16 ведеръ въ часъ, причемъ температура сгоняемаго спирта ко- 
лебалась въ холодное время года (продолжающееся не бол%е 3-хъ м$сяцевъ) 
отъ 10 до 5%, понижаясь на нЁкоторыхъ заводахъ до 4 и 3°Р. 


Контроль за про- Заводы контролировалисъ лицами акцизнаго надзора при посфщен!и 


изводствомъ на за- 
водахъЪ. 


ихЪ, по возможности внезапно, какъ днемъ, такъ и ночью. Независимо отъ 
сего, н5которые изъ заводовъ, представлявшихъ сомнфне, контролировались 
и безотлучно пребывающими на нихъ контролерами, на обязанности кото- 
рыхъ лежала постоянная ежедневная провфрка производства, начиная оть 
повфрки употребля мыхъ въ заторъ припасовъ и кончая провфркой дфйствия 
контрольнаго снаряда. Техническй же контроль за производствомъ на заво- 
дахъ, т. е. сахарометрическля наблюдения и отгонки бражекъ, акцизнымъ надзо- 
ромъ не прим$нялся, а сказанныя наблюдения и отгонки производились лишь тех- 
никомъ, но, велЪдстве того, что, несмотря на полную аккуратность ихъ 
выполнен1я, они давали значительныя противъ дЪйствительности разницы, 
производетво ихъ было оставлено. 


-— 907 — 


Находивниеея на заводахъ контрольные снаряды съ принадлежностями 
къ нимъ (фильтрами и цинковыми футлярами) были вообще въ удовлетвори- 
тельномъ состояни. Слабфишую часть снаряда, болЪе всего подвергающуюся 
порчЪ, представляли поплавки. Поврежденя ихъ состояли или въ покры- 
ти ихъ темными, не отчищающимися пятнами, или въ сходВ съ поверхно- 
сти полуды, или, наконецъ, въ изуфнени самой формы поплавка. Случаевъ 
же такой порчи поплавковъ, которые вызывали бы надобность замфны ихъ 
новыми, было только два. 

Въ течене перюда на заводахъ былъ лишь одинъ случай неправиль- 
наго дфистыя снаряда, состоявий въ томъ, что во время сгонки у счет- 
чика алкоголя передвигались лишь цифры циферблатовъ штофовъ и елиницъ, а 
циферблаты десятковъ, сотенъ и проч. не двигались, и цифры ихъ остава- 
лись безъ перемфны. Хотя послЪ производства разборки и новой сборки 
счетчика онъ сталъ дЪфйствовать правильно, но въ виду указаннаго случая, 
а также нфкоторыхъ другихъ обнаруженныхъ въ счетчикЪ поврежден, 
таковой, по окончани дфйстня завода, былъ отправленъ въ Орловеый От- 
дЪлъ Техническаго Комитета. 

Провфрка дфйствя контрольныхъ снарядовъ на заводахъ производи- 
лась акцизнымъ надзоромъ носредетвомъ сличеня опредфленной по [-й таб- 
лицф крЁпости спирта въ спиртопремномъ чан со среднею крЪфпостью его 
по снаряду. Такое сличене по цфлому сливу, полученному въ присутстви 
акцизнаго надзора, производилось обыкновенно при первой сгонкЪ и за тфмъ— 
не менфе одного раза въ мЪеяцъ, а сличен1е по части или по цфлому сливу, по- 
лученному не въ присутствии акцизнаго надзора, производилось при каждомъ 
посфщеши завода, въ мохентъ прибыт!я надзора на заводъ. Независимо отъ 
сличенй крфиости спирта въ спиртопремникЪ съ крфиостью его по снаряду, 
веяк!й разъ производились и опредЪлен1е по намЪфткЪ объема спирта, получен- 
наго въ спиртопруемномъ чанЪ, а равно свЪрка его съ показаннымъ по снаряду. 

Контрольные снаряды на всфхъ заводахъ во время лфтняго перерыва 
ихъ дфйстыя оставались на постаментахъ, причехъ обезпечене снарядовъ 
производилось тфуъ же порядкомъ, какой принятъ и для обезиеченя ихъ 
во время дЪиствя заводовъ; разница состояла лишь въ томъ, что на лЪт- 
нее время снаряды, для лучшаго сохранения ихъ, нокрывались поверхъ цин- 
коваго футляра деревяннымъ ящикомъ, съ опломбированемъ послЪдняго. 

Перегонные аппараты на заводахъ не имфли, вообще, опасныхъ, не 
поддающихся обезпеченю, м$етъ. Обезпечене апиаратовъ производилось 
согласно указамямъ постановленй Техническаго Комитета, причемъь не 
встрЪчалось почти никакихъ затруднений. Только на одномъ заводлф, имЪю- 
щемъ при кубовомъ аппаратЪ тарелочный дефлегиаторъ системы Неринга, 
въ виду большаго количества на немъ наружныхъ спаевъ, сдфланныхъ на 
оловЪ, весь этоть дефлегматоръ былъ заключенъ въ одинъ общ чехолъ, 
обезпеченный пломбами. Хотя наложенныя на перегонныхъ аппаратахъ 
обезпечен1я были весьма разнообразны по своимъ деталямъ, но новаго, ори- 
гинальнаго, сами по себЪ ничего не представляли. 


Состояне коп- 
трольныхъ снаря- 
довъ и принадлеж- 
ностей къ нихъ. 


Случайности съ 
контрольными 
снарядами. 


Сличен!е пока- 
зай — контроль- 
ныхъ  снарядовъ 
еъ  дфиствитель- 
ными — выходами 
спирта. 


Хранен!е кон- 
трольныхъ снаря- 
довъ во время 
бездЬйстйя заво- 
ДОВЪ. 


Обезпечен1е пе- 
регонныхъ аппа- 
ратовъ. 
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18) Подольская губеря '), 


Въ перюдъ 1885/ гг. въ Подольской губ. дЪйствовало 98 винокурен- 


ристика и Устрой- ныхъ заводовъ (бол$е противь перюда 1887/з гг. на 7 заводовъ). Заводы 


ство  винокурен- 
НЫХЪ заводовъ. 


Матералы. 


Топливо. 


эти р$зко раздБляются на два типа: а) заводы болыше, промышленные, сбы- 
вающ!е выкуриваемый спиртъ преимущественно за границу, и 0) заводы малые. 
сбывающ!е свой спиртъ исключительно въ предЪфлахъ губернии для м$фстнаго 
потреблен1я. Большинство заводовъ этого втораго типа имфетъь также про- 
мышленный характеръ, такъ какъ они содержатся преимущественно арен- 
даторами-евреями, ведущими винокуреше независимо отьъ земледЪля, и 
только меньшая часть ихъ имфетъ исключительно сельскохозяйственное 
значен!е, т. е. производство на этихъ заводахъ, перекуривающихъ преимуще- 
ственно картофель, ведется или самими владфльцами, или лицами, арендую- 
щими вмфстЪ съ заводами и имЪн!я. На большинствЪ заводовъ первой кате- 
гор1и съ усовершенствованными перегонными аппаратами, парники для кар- 
тофеля, заторные и дрожжевые чаны также усовершенствованныхъ системъ; 
кромЪ того обращено внимане на устройство бродильныхъ отдфлевнийй и все 
производство ведется болЪе или менфе рацонально. Что же касается осталь- 
ныхъ заводовъ, то всф они какъ по своему устройству, такъ и по способамъ 
веден1я производства находятся на весьма низкой степени техническаго со- 
вершенства. Заторные чаны на этихъ заводахъ большею частью деревянные, 
съ м5Ьшалками, приводимыми въ движене лошадьми; холодильники для охлаж- 
ден!я затора деревянные четырехугольные, расположенные внЪ заводовъ:и въ 
большинствЪ случаевъ безъ навфсовь и даже безъь мЪ$шалокъ; въ квасиль- 
ныхъ отдфленяхъ вообще не имфется приспособлений для ихъ нагрЪваня 
а потому зимой, при морозахъ, температура въ этихъ отд$лешяхъ настолько 
понижается, что замедляется броженге. 

Главнымъ, въ количественномъ отношен1и, винокуреннымъ матер1аломъ 
въ перодъ 1888/э гг. были хлфбные припасы, ка долю коихъ пришлось около 
64,4°/о всего количества перекуренныхъ матерлаловъ; за хлфбными припа- 
сами слфдовали свеклосахарная патока (29%) и картофель (6,в%/о). Солодъ 
употреблялся частью зеленый, главнымъ же образомъ-— сухой. Изъ названныхъ 
матераловъ свеклосахарная патока перекуривалась почти исключительно на 
крупныхъ промышленныхъ заводахъ, сбывающихъ свой спирть преимуще- 
ственно за границу, тогда какъ мелюые заводы производили винокурен!е, 
главнымъ образомъ, изъ хлфбныхъ припасовъ и картофеля. 

Топливомъ на заводахъ въ отчетномъ пер1од$ служили, главнымъ об- 
разомъ, дрова и только на одномъ заводЪ употреблялся каменный уголь; н$- 
которые же изъ заводовъ употребляли, какъ топливо, также солому и хво- 
ростъ, получаемый при очистЕ$ лЪсовъ. Расходъ топлива, по разсчету на 
одно ведро спирта въ 100% колеблется въ весьма широкихъ предЗлахъ, въ 
зависимости какъ отъ системы паровиковъ, вмазки ихъ и ухода за ними, 


1) Изъ отчета Старшаго Техника г. Бузылова. 
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такъ и оть качества топлива (главнымъ образомъ отъ сырости дровъ). По 
даннымъ, соораннымъ на 23 заводахъ, расходъ топлива на 1 ведро безвод- 
наго спирта колебался между 0,022 и 0,0092 куб. саж., составивъ, въ сред- 
нехъ, 0,0156 куб. саж. или, переводя на деньги—отъ 29,6 до 9,8 коп., а ВЪ 
среднемь— 21,2 коп., при цЬнНЪ одной куб. саж. дровъ отъ 26 р. до Эр. 50 к.., 
(въ среднемъ 14 р. 5 к.), одного воза соломы—50 к. и одного пуда камен- 
наго угля— 16 к. 


Стоимость производства 1 ведра спирта въ 100% также колеблется въ 
значительных размбрахъ отъ То к. до 1 р. 65 к., причемъ дороже всего 
обходится спиртъ хлфбный, такъ какъ независимо отъ дороговизны сырого 
матерала — хлЪба, выкуркою означеннаго спирта занимаются по преимуществу 
мелк!е заводы и п}»итомъ довольно плохого устройства; большинство же заводовъ, 
переработывающихъ въ епиртъ картофель, которымъ производство обходитея 
гораздо дешевле, для увеличеюя стоимости его, съ цфлью сокрытия получае- 
хыхъ барышей, ставятъ иногда при разечетахъ слишкомъ высомя цфны на 
картофель. 


Большинство крупныхъ промышленныхъ заводовъ снабжены усоверщен- 
ствованными непрерывно-дфйсетвующихи перегонными аппаратами и на ве5хъ 
ихъ имфютея, кромЪ того, ректификащонные аппараты; большая же часть 
мелкихъ заводовъ иуфютъь перегонные аппараты системъ Писторгуса и Галля 
и только въ недавнее время на этихъ заводахъ стали вводиться непрерывно- 
дЪйствуюние анпараты, каковые въ перюдъ 185%/ гг. были установлены всего 
лишь на трехъ заводахъ. 


Контроль за правильностью производства винокурен1я въ отчетномъ 
пер1од$ ограничивалея, какъ и въ перюдЪ 158*/з гг., личнымъ наблюденемъ 
за общихъ ходомъ и за отдфльными операшями производства со стороны 
частью постоянныхъ, частью разъЪздныхъь контролеровъ, съ составленемъ 
подробной о томъ записки, представлявшейся въ губернское акцизное Управ- 
лене и съ записью результатовъ наблюденй въ особый журналъ, имфющийся 
на каждомъ заводф. КромЪ того, на нЪкоторыхъ заводахъ продолжалось 
производство сахарометрическихъ наблюден!й и отгонокъ бражекъ, причемъ 
оказалось, что средн1я разности между выходами, вычисленными на основа- 
Ни сахарометрическихъ наблюдеюй по таблицамъ временной инструкши, и 
дЪйствительными выходами спирта по контрольному снаряду, колебались въ 
предБлахъ междлу—0,87 и—4,1°/о, тогда какъ по пробнымъ сгонкамъ средняя 
разность (по 34 наблюденямъ) не превышала—0,35/. Получавийяся въ нЪф- 
которыхъ отдфльныхъ случаяхъ весьма значительныя разности (доходивния 
д0-—8,9 и—11,45/0) между выходами дЪфйствительнымъ (по контрольному сна- 
ряду) и вычисленнымъ по даннымъ сахарометрическихъ наблюдений, зависЪли, 
кромЪ неточности наблюдений, еще отъ неравномЪрнаго производства сгонокъ 
на аппаратахъ кубовой системы. что въ особенности имЪло м$ето при плохихъ 
выходахъ спирта: неправильнымъ веденемъ сгонокъ, въ большинствЪ случаевъ, 
объясняется и временное понижене крЪпостей выкуриваемаго спирта на нЪ- 


воторыхъ заводахъ. 
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Контрольные снаряды, установленные на заводахъ губернии, находились 
въ удовлетворительномъ состояни. Болфе всего подвергались порчЪ поплавки 
и поверхность обода ведущаго колеса. 

Большая часть случайностей съ контрольными снарядами происходила 
нли оть спаден!я тормаза, или отъ неправильнаго его нажима. Въ общемъ 
же и тавмя случайности были весьма рЪдки. 

Повфрка дЪфйств!я контрольныхъ снарядовъ производится участковыми 
помощниками надзирателей и контролерами по спиртопруемному чану, въ 
которомъ, для опред$лен1я температуры спирта, устраиваются спещально 
приспособленныя для сего барышевки, со вставленнымъ, погруженнымъ въ 
спиртопремный чанъ, термометромъ. Для сличеня же показанй контроль- 
ныхЪъ снарядовъ съ дЪйствительными выходами принять слЪдующий способъ: 
каждое должностпое лицо акцизнаго надзора, при пос$щени завода, обязано 
по окончан!и сгонки опредЪлить какъ количество, такъ и крфипость спирта 
въ спиртопремномъ чан и сравнить съ таковыми же показаниями счетчи- 
ковъ снаряда; кром$ того, участковый помощникъ надзирателя, не менфе 
двухъ разъ въ мфсяцъ, обязанъ въ своемъ присутстви перекурить н%еколько 
накладокъ бражки, а количество и кр$пость полученнаго спирта сравнить съ 
таковыми же показанями счетчиковъ снаряда; если при этомъ окажется 
значительная разность въ крЪпости, то онъ обязанъ перекурить всю бражку 
очереднаго квасильнаго чана. При сличен!и кр$постей опредфляетея какъ 
средняя температура проходящаго черезъ снарядъ спирта—посредствомъ 
термометра, помБщеннаго въ стоякф фильтра, такъ и температура спирта въ 
спиртопремномъ чанф. 

Во время лЪтнихъ перерывовъ производства контрольные снаряды 
оставляются на постаментахъ, причемъ поплавокъ, обернутый въ бумагу, 
укладывается въ премномъ цилиндр на деревянной подставкЁ, а снаряды 
поверхъ цинковыхъ футляровъ покрываются глухими деревянными чехлами, 
доходящими до пола контрольнаго отдЪлевня. 

При обезнечени заводовъ, должностныя лица акцизнаго надзора осматри- 
ваютъ, прежде всего, внутренность бражныхъ кубовъ и ректификатора, и засимъ 
обезпечиваютъ лазы ихъ; что касается дефлегмацюнныхъ тарелокъ, то, послЪ 
убЪждешя въ отсутстви приспособлевй для образованя застоя въ тарелкахъ, 
спаи ихъ покрываются м$дными лентами, которыя обезпечиваются пломбами. 
Посл тарелокъ главное внимане обращается на осмотръ и обезпечене 
холодильника. Флянцы спиртовыхъ трубъ перегоннаго аппарата покрываются 
чехлами. Въ виду неудобствъ, представляемыхъ сшивными чехлами, посл д- 
н!е зам$няются чехлами не сшивными, половинки которыхъ скрФпляются 
или прутьями или мфдными обручами и винтами. Фильтры покрываются 
сплошными мЪдными чехлами, а въ контрольныхъ снарядахъ зазоры между 
цинковымъ футляромъ и поверхностью постамента, вм$сто прежнихъ сфтча- 
тыхъ чехловъ, покрываются мфднымъ поясомъ. 

Наиболфе опаснымъ мЪетомъ въ перегонныхъ аппаратахъ съ дефлегма- 
цюонными тарелками представляется соединен!е отводныхъ водяныхъ трубъ 
съ бортами тарелокъ, такъ какъ въ случа, если отверстия въ винтахъ, при- 
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крфиляющихъ шайбу трубы къ борту тарелки, черезъ чуръ далеко отстоятъ 
оть гаекъ, то Возможно, ослабивъ винты, образовать достуиь къ оловянному 
спаю тарелокъ. 


19) Волынская губерня '), 


Въ нермодъ 155" 9 гг. винокурене въ Волынской губерюи производи- Число заводовт. 
лось на 94 винокуренныхъ и на 2 дрожжево-винокуренныхъ заводахъ. Осо- 
быхъ усовершенствован!й въ приборахъ и способахъ производства работъ на 
заводахъ, противъ двухъ предшествовавшихъ перюдовъ винокуреня, не было. 

Матералами для винокурешя служили: на 55 заводахъ — картофель,  Матералы. 
съ примбБеью незначительнаго количества муки, на 38 заводахъ — хлЪбные 
припасы и на 2 заводахъ—свеклосахарная патока. 

Для варки картофеля парники Генце имфлись на 19 заводахъ, а на Способы приго- 
36 заводахъ— для этой пбли служили простые деревянные парники, всЪ же ТОвленИя заторовъ. 
остальные (41) работали безъ парниковъ. Для растирания картофеля на боль- 
шинствЪ заводовъ прихБнялись деревянные, окованные желЪзомъ, вальки. 
Заторные чаны на большей части заводовъ простые деревянные, лишь на 
9 заводахъ заторные чаны металлические —съ усовершенствованными мфшал- 
хахи, причемъ на 7 заводахъ чаны эти съ двойными стфиками, изъ коихъ 
внутренння—мфдныя, а наружныя— деревянныя. На большинств$ заводовъ 
съ простыми деревянными чанами затиране производится механическими 
мфшалками, а на остальныхъ — веслами и кочергами. Расхолаживане затора 
почти на веъхъ винокуренныхъ заводахъ, не имбющихъ усовершенствован- 
ныхЪъ заторныхъ чановъ, производитея на деревянныхъ кильштокахъ, съ пе- 
ремфшиванеуъ его на большинетвЪ заводовъ деревянными кочергами и 
только на 5 заводахъ—м-шалками, приводимыми въ движен!е лошадьми; на 
одномъ же изъ заводовъ для охлажденя затора устроенъ трубчатый холо- 
ДИлЛЬНИкКЪ. 

Солодъ для заторовъ примфняетея исключительно ячменный, причемъ Родъ и количе- 

на 47 винокуренныхъ и на 2 дрожжево-винокуренныхъ заводахъ употребляетсяство употребляема- 
исключительно сухой солодъ, на 27 заводахъ— исключительно зеленый и на Г® 602048. 
20 заводахъ— зеленый и сухой солодъ (причемъ посл5днй только для дрож- 
жевыхъ заторовъ). Количество употреблявшагося солода (по разсчету на су- 
хой) относительно всего количества затиравшихся припасовъ составляло Въ 
перодъ 1588/9 Г. г.: 


на паточно-винокуренныхъ заводахъ. .... 6,03%/ 
„ хлЬоно-винокуренныхъ : ..... оть 13,0 до 15,0% 
„ картофельно-винокурен. ь ео м 0 20.00% 
ь„ Дрожжево-винокуренныхь —} о К 20,19°/о 


Дрожжи на винокуренныхъ заводахъ примфнялись исключительно двух- Броженге. 
суточныя и приготовлялиеь для каждаго затора изъ припаесовъ, предназна- 


') Изъ отчета Младшаго Техника г. Яковлева. 


Выходы сппрта. 


Топливо. 


Перегонные ап- 
параты. 


Средняя Ер}- 
пость выкуривае- 
маго спирта. 


та 


ченныхъ въ заторъ. Готовыя дрожжи смЗшиваются съ расхоложеннымъ за- 
торомъ въ квасильномъ чан. Для регулирован!я температуры бражки въ 
квасильныхъ чанахъ во время броженя, къ бражкЪ, въ случаЪ сильнаго воз- 
вышен!я ея температуры, прибавляется ледъ; для согрфван1я же бражки 
чаны накрываются крышками и лишь въ рфдкихъ случаяхъ прибавляется 
горячая вода. Брожене на всфхъ винокуренныхъ заводахъ ведется 3-хъ су- 
точное при 51/2-ведерной емкости для хлЪбныхъ припасовъ, за исключенемъ 
2 заводовъ, на которыхъ принята емкость 6-ти ведерная. 

ДЪйствительные средн!е выходы спирта изъ пуда припасовъ въ отчет- 
номъ пер1одВ были: 


на хлЪбно-винокуренныхъ заводахъ . . . оть 39,52 до 42,07%/о 
„ Картофельно-винокуренныхъ „ ... л 12,57 „ 15566 
„ паточно-винокуренныхъ ь ег 33,90/0 


На дрожжево-винокуренныхъ заводахъ средый выходъ спирта за весь 
перюдъ быль 33,58%/0, а выходъ дрожжей—5,9 фунта, причемъ въ дрожжамъ 
добавлялось до 20% крахмала. 

Топливомъ на винокуренныхъ заводахъ служатъ смфшанныя дрова, при- 
чемъ на ведро выкуриваемаго безводнаго спирта приходится оть 0,01 до 
0,027 квубич. саж. 

Изъ числа дЪйствовавшихъ въ перодъ 1888/э гг. заводовъ 12 снабжены 
непрерывно-дЪйствующими перегонными аппаратами, большею частью системы 
Савалля. На остальныхъ заводахъ перегонные аппараты двукубовые, системы 
Пистор!уса, безъ предварительныхъ нагр%вателей. Большая часть этихъ аппа- 
ратовь снабжены для ректификаши спирта обыкновенными лютровками, 
бражные же кубы аппаратовъ почти на всфхъ заводахъ желфзные и только 
на 3 заводахъ сохранились деревянные кубы. Для охлажденя спирто- 
выхъ паровъ служатъ такъ называемые „килеры“ (холодильники), по большей 
части мфдные, представляюще собою двустённые цилиндры, съ кольцеобраз- 
нымъ между ст$фнками пространствомъ (спиртовой камерой), внутри кото- 
раго змфеобразно расположенъ желобокъ, плотно прилегающий къ обфимъ 
стБнкамъ спиртовой камеры. Никакихъ особенныхъ м%ръ для усиленнаго 
охлажденшя спирта на заводахъ до сихъ поръ не прим$нялось. 

На паточно-винокуренныхъ заводахъ установлено по 2 колонныхъ аппа- 
рата, одинъ-—для перегонки браги, а другой—ректификацонный, причемъ 
спирть на этихъ заводахъ учитывается по снаряду, поставленному при холо- 
дильникВ ректификацюоннаго аппарата. Спиртъ, получаемый изъ перваго 
(бражнаго) аппарата, собирается въ о0собомъ, плотно закрытомъ, чан и 
ежедневно полностью перепускается трубою въ кубъ ректификащшоннаго 
аппарата. | 

Средняя кр$пость спирта, выкуриваемаго на заводахъ съ усовершен- 
ствованными аппаратами, колебалась въ отчетномъ пер!од$ въ пред$лахъ оть 
85,8 до 95,9°/о, а на заводахъ съ аппаратами Пистор!уса—отЪ 75,7 до 89,9°/о. 

Въ устроенномъ въ отчетномъ перюд% при одномъ изъ винокуренныхъ 
заводовъ спирто-очистительномъь отдфлени установленъ колонный ректифи- 
кацонный аппарать системы Савалля, на которомъ потеря спирта при 
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очистк$ (вм$стБ съ отбросами) опредЪфлялась въ 0,99°/0— относительно сырого 
спирта и въ 0,85°/›—относительно спирта, прошедшаго черезъ контрольный сна- 
рядъ; отбросовъ-же получено 0,356°/о относительно сыраго спирта. Средняя 
ЕрЁбшость прошедшаго черезъ контрольный снарядъ спирта была 96,06°/о. 


Контроль за винокуренемъ на заводахъ Волынской губерн!и ограни- 
чиваетея личнымъ наблюденемъ со стороны лицъ акцизнаго надзора за пра- 
вильностью производства винокуреня вообще и за своевременнымъ выпол- 
ненемъ отдфльныхъ его манипулящй, причемъ контролерамъ, назначаемымъ 
обыкновенно для наблюдевя за производетвомъ на одномъ или двухъ заво- 
дахъ, вмфняетея въ обязанность въ началЪ винокурен1я присутствовать не- 
отлучно на заводахъ въ течени нфеколькихъ дней, слБдить за вефми рабо- 
тами и результаты своихъ наблюденй заносить въ особые журналы, каковые 
засимъ представляются помощнику надзирателя, для составлен!я по нимъ 
роспиганшя хода работъ, отъ котораго затфиъ уже не допускается значи- 
тельныхъ отступленй. Сахарометрическихъь наблюден!й и отгонки бражекъ 
въ отчетномъ перюдЪ не производилось. 


Контрольные снаряды на винокуренныхъ заводахъ Волынской губернш 
находятся въ довольно удовлетворительномъ состояни; лишь поплавки во 
многихЪ снарядахъ (на 46 заводахъ) измбнили свою форму тБуъ, что 060- 
лочка ихъ вогнулась снизу и вверху поплавка; однако вогнутость эта на столько 
незначительна, что не мБшаетъ правильному учету спирта снарядами. Что 
касаетея цинковыхъ футляровъ, то большая часть изъ нихъ болфе или ме- 
нфе повреждены; въ полной исправности оказались лишь цинковые футляры 
новаго образца со сковородою. Фильтры, установленные на заводахъ, за 
неключенемъ одного, также находятся въ довольно исправномъ состоянии. 
Остальныя принадлежности контрольныхъ снарядовъ въ исправности. 


Вышеупомянутое изуфнене формы поплавковъ во многихъ снарядахъ 
произошло велЬдсте неравномфриости температуры сгоняемаго спирта ВЪ 
разное время года, а иногда и въ течени суточной сгонки. КромЪ того, въ 
одномъ изъ контрольныхъ снарядовъ замфчено повреждене распредЪлитель- 
ной коробки, оказавшейся помятою велфдетве того, что она препятствовала 
свободному закрыван!ю желЁзной ширмы снаряда. Другихъ характерныхъ по- 
врежденй въ контрольныхъ снарядахъ замфчено не было. 


ВажнЪфиш!я случайности съ контрольными снарядами въ отчетномъ пе- 


Контроль за про- 
ИЗВоДСТВОМЪ. 


Состояне кон- 
трольныхъ снаря- 
довъ и оринадлеж- 
ностей къ нимъ. 


Повреждевия кон- 
трольныхъ снаря- 
ДОВЪ. 


Случайности съ 


рюдЪ заключались: въ залити веего или части снаряда, а въ нфкоторыхъ контрольными сна- 


случаяхь и фильтровь—©пиртомъ, въ поломкф во время наводненйя спирто- 
вой трубы, идущей отъ снаряда къ спиртопуемнику, въ недочетВ спирта 
встфдетве неправильной установки тормаза, въ значительномъ повышении тем- 
пературы по максимальному термометру (до 49°) у счетчиковъь снаряда, 
велфдетые залива снаряда спиртомъ отъ несвоевременнаго охлажден1я де- 
флегхатора, въ неправильности дЪйств!я снарядовъ, происходившей отъ за- 
грязнен!я Частей послфднихъ. Во вефхъ указанныхъ случаяхъ не было, однако, 
обнаружено порчи частей контрольныхъ снарядовъ. 


рядами. 


с” а 


Сличен1е пока- При каждомъ посфщени заводовъ лица акцизнаго надзора опред$ляютъь 
зай  контроль- в, уоментъь прибыт!я на заводъ кр%пость спирта, находящагося въ спирто- 
ныхъ снарядовъ __. 
съ дъйствительны- ПРЕЕМНОМЪ чанЪ, металлическимъ спиртомфромъ и количество его нам ткою, 
ми выходами спир- Й СЛИЧають полученныя величины съ показан1ями снаряда. Тавя же сли- 
та. чения производятся и контролерами. 

Не мен$е одного раза въ м$сяцъ участковымъ помощникомъ надзира- 
теля производится повфрка правильности дфйствя контрольныхъ снарядовъ 
чрезъ сличене показан!й снаряда съ дЪйствительнымъ выходомъ спирта изъ 
цЪлаго затора. Выходъ этотъ опредфляется посредствомъ измЪрен!1я спирта, 
въ предварительно опорожненномъ спиртопремномъ чанЪ намЪткою, сравнен1я 
оказавшагося количества съ показан1емъ счетчика снаряда и опред$лен1я крз- 
пости взятой изъ спиртопремнаго чана пробы тщательно пе»ем$ шанной жид- 
кости металлическимъ спиртомфромъ, каковая и сличается съ крЪиостью, 
получаемою отъ разд$левя количества алкоголя въ градусахъ по счетчику 
на число ведеръ прошедшаго во время наблюден1я чрезъ снарядъ спирта. 
Въ случаЪ значительной разницы между показаниями снаряда и дЪйствитель- 
нымъ количествомъ полученнаго спирта помощникъ надзирателя доносить о 
томъ окружному надзирателю или приглашаетъ уполномоченное на вскрыт!е 
снарядовъ лицо для провфрки контрольнаго снаряда и новой тарировки его. 

Хранене кон- По окончанш производства винокурен1я контрольные снаряды, тща- 
трольныхъ снаря- тельно очищенные, оставляются на постаментахъ, причемъ входное и выход- 
ее с ное отверст!я снаряда закрываются деревянными чопами или металлическими 
дов, пластинками, а поплавки помфщаютея внутри премныхъ цилиндровъ. За- 

симъ, поверхъ опломбированной желфзной ширмы снаряда накладывается 
цинковый футляръ, который также пломбируетея и, наконецъ, весь снарядъ 
покрывается деревяннымъ, прочнымъ ящикомъ, припломбировываемымъ къ 
фундаменту снаряда. Фильтры на лЪтнее время укладываются въ ящики, 
которые закрываются крышками, пломбируются и оставляются на заводЪ на 
отвЪтственности заводоуправленя. 

Осмотръ иобез- При осмотр бражныхъ кубовъ и лютровки, съ цфлью убЪжден!я въ от- 
печене перегон- сутети въ нихъ какихъ либо приспособлен для отвода спиртовыхъ па- 
РЕ ровъ и погона, особенное вниман!е обращается на то, чтобы трубы, приво- 

дяшйя въ кубы бражку и погонъ, оканчивались внутри кубовъ ниже отвер- 
стй трубъ отводящихъ и чтобы, такимъ образомъ, всегда были покрыты 
слоемъ бражки. Затфмъ кубы и лютровка закрываются крышками, съ прило- 
женемъ къ нимъ пломбъ, а поверхъ крышекъ накладываются чехлы, кото- 
рые также пломбируются. ВсЪ флянцы паро-спиртопроводныхъ трубъ обез- 
печиваются двойнымъ пломбированшемъ, причемъ большая часть флянцевъ 
покрываются мфдными чехлами, а вс краны на бражныхъ и спиртовыхъ 
трубахъ обезпечиваются такъ, чтобы стержни ихъ не могли быть вынуты. 
Бражные кубы установлены на кириичныхъь фундаментахъ. Лютровки почти 
на всфхъ заводахъ также поставлены на ‹фундаментахъ, верхняя часть ко- 
торыхъ, на протяжени \У2—?/з арш. и нижняя часть лютровки вмЪетЪ съ 
заклепками, соединяющими стфнки ея съ нижнимъ дномъ, покрываются ме- 
таллическою обшивкою, обезпеченною отъ сдвиган!я. Заклепки, соединяющя 
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стЬнки лютровки съ верхнимъ дномъ ея, закрываются лентами, надлежаще 
обезнеченными. 


Дефлегмацюнныя тарелки, по осмотрьБ ихъ внутри акцизнымъ надзо- 
рохъ въ рагпаянномъ видЪ, запаиваются въ его присутетыи и, по надле- 
жащемь иснытани водою, обезцечиваютея однимъ изъ принятыхъ въ Во- 
лынскомъ акцизномъ Управлени способовъ. Холодильникъ (килеръ), до уста- 
новки на мЪето, осматривается внутри, затЪмъ верхнее и нижнее днища 
его свинчиваютея со стфнками и флянцы покрываются мфдными чехлами. 


На заводахъ съ колонными аппаратами регарды и отверст1я для чистки 
отдфленй колонны, раеположенныя обыкновенно по всей высот$ ея, обез- 
печиваютея желфзными прутами, съ отверетями на концахъ для наложе- 
мя ипломбъ. Индикашюнныя трубки сказанныхъ аппаратовъ закрываются мЪд- 
ными чехлами съ прорЪзомъ для наблюденя за уровнемъ жидкости въ труб- 
кахъ. Трубы для промывки колонны водою или снабжены особо обезпечен- 
ными кранами, или же закрываются глухими пластинками, проложенными 
между флянцами при колонн$ и также опломбированными. Трубчатые дефлег- 
маторы обезнечиваютея или желфзными прутами, пропущенными чрезъ от- 
веретя въ винтахъ, притягивающихъ крышку дефлегматора къ его ст$н- 
камъ, или же наложенемъ пломбъ непосредственно къ упомянутымъ вин- 
тамъ. На заводахъ паточно-винокуренныхь сырой спиртъ, полученный изъ 
бражнаго аппарата, пройдя чрезъ контрольный снарядъ, собирается въ мфд- 
номЪ опломбированномъ чанЪ, откуда онъ трубою съ невынимающимея кра- 
нохъ перепускаетея въ кубъ надлежащимъ образомъ обезпеченнаго ректи- 
фикащюоннаго аппарата, гдЪ спиртъ разбавляется, на сколько нужно, водою, 
проводимою изъ резервуара посредствомъ обезпеченной трубы. До входа въ 
контрольный снарядъ нечистые сорта спирта, получаемые изъ ректификащон- 
наго аппарата въ начал и концф сгонки, собираются въ нфеколькихъ обез- 
печенныхъ чанахъ, откуда спиртъ этотъ спускается надлежаще обезпечен- 
ныхи трубами въ кубъ аппарата для вторичной ректификащи. 


Фильтры контрольныхъ снарядовъ на всЪхъ заводахъ помфщены въ м$д- 
ные чехлы, форма которыхъ не на вефхъ заводахъ одинакова. НаиболБе 
удобны чехлы четырехугольной или цилиндрической формы, состоящие изъ 
2 частей, срЪзанныхъ наклонно по лини спиртовыхъ трубъ. 


ВелЪдетые обнаружешя въ концё перюда 188'/в гг. на одномъ изъ ви- 
нокуренныхъ заводовъ отвода спирта чрезъ картонную прокладку между флян- 
цемъ спиртовой трубы и стБикою холодильника, при чемъ чехолъ, покрываю- 
щи эту трубу, немного отодвигался въ сторону фильтра прокладыванемъ 
долота, вся означенная труба вмБетЪ съ помянутымъ флянцемъ покрывается 
нынЪ мЬднымъ телескопическимъ чехломъ, притягиваемымъ съ одной сто- 
роны къ мфдному чехлу фильтра, а съ другой— плотно прилегающимъ къ 
стфнкамъ холодильника. При такомъ устройствЪ достигнуть прокладки между 
флянцами спиртовой трубы къ фильтру возможно лишь не иначе, какъ снявть 
предварительно пломбы и печати, наложенныя на винтахъ, скрфпляющихъ 
части телескопическаго чехла. 


Новые способы 
обезпечения. 
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20) Бессарабская губервя '), 


Число заводовъ Въ течени перюда 1888/9 гг. въ Бессарабской губернйи дЪйствовало 17 
и ихЪ характерь. винокуренныхь заводовъ, большинство коихъ-—чисто промышленнаго ха- 
рактера: вс$ перекуриваемые на нихъ припасы покупные, барда сдается 
скотопромышленникамъ для откармливан!я скота, а навозъ остается безъ 
употреблен!я; остальная же, меньшая, часть заводовъ болЪе или менфе связана 
съ сельскимъ хозяйствомъ, такъ какъ въ перекурку, вмЪфетЪ съ покупными, 
поступають также припасы собственнаго хозяйства, на бард откармливается 
вмЪст$ съ промышленнымъ скотомъ отчасти и экономичесвй скотъ, навозЪ 

же на н$%которыхъ заводахъ идетъ на удобрен!е. 

Матер!алы. Матералами для производства винокуреня въ перюдъ 188%/э гг. слу- 
жили хлЪфбные припасы, картофель и патока. Одни хлЪфбные припасы (пре- 
имущественно кукуруза и рожь, & также солодъ зеленый и сухой) перекури- 
вались на 15 заводахъ; изъ остальныхъ же двухъ заводовъ одинъ перекури- 
валъ вмЪстЪ съ хлбными припасами картофель, а другой—свеклосахарную 
патоку. Солодъ употреблялся по преимуществу зеленый, количество котораго 
относилось къ количеству сухого, какъ 3,8:1. 

Усовершенство- По особенностямъ услов1й винокуренной промышленности Бессарабской 
вания въ приборахъ тб, въ виду сосфдетва производительныхъ губерн!й Подольской и К1евской, 
: о 2 дороговизны дровъ и постоянно возрастающаго вывоза кукурузы за границу, 

винокуренные заводчики Бессарабской губ. должны были обратить особенное 
вниман!е на введене необходимыхъ улучшен!й какъ въ устройств заводовъ, 
такъ и въ премахъ производства. Велфдетне сего заводы, употреблявше 
прежде припасы исключительно въ вид муки, обзавелись нынф парниками 
Генце и Паукша и стали перекуривать припасы въ зернф. Въ отчетномъ 
перодЪ такихъ заводовъ насчитывалось уже десять, & на одномъ заводЪ 
имфлись мацераторы. Друг1я улучшеня касались расхолаживаюя заторовъ 
съ цфлью его ускорен1я и достиженя большей въ этомъ отношении равно- 
м$рности, уменьшен!я квасильной емкости на пудъ припасовъ, а именно 
перехода заводовъ съ б-ти на 5'2, а нфкоторыхъ даже на 5-ти ведер- 
ную емкость, повышен!я средней крфпости выкуриваемаго спирта и увеличе- 
ня выходовъ послЪдняго. 

Перегонные ап- Хотя перегонные аппараты на большинств% заводовь-—кубовой системы, 
порты: но въ нихъ постепенно вводятся усовершенствован!я, съ цфлью увеличеня 

крфпости сгоняемаго спирта и улучшен!я его качества, посредствомъ про- 
пуска черезь ректификацонные аппараты (въ особенности по отношеню къ 
паточному спирту). Что касается непрерывно-дфйствующихЪ колонныхъ аппа- 
ратовъ, то таковые имфлись на 5 заводахъ. 

Выходы спирта, На большей части заводовъ выходы спирта изъ пуда сухихъ хлЪбныхъ 
средняя крзиость припасовъ приближались къ 41%/о (а на нЪкоторыхъ доходили до 49/0), подвер- 


и температура сго- гаясь колебамямъ лишь въ весьма ограниченныхъ предфлахъ; изъ пуда же 
няемаго спирта. . 


т) Изъ отчета Старшаго Техника г. Протопопова. 
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картофеля выходы составляли около 12,4°/, а изъ пуда свеклосахарной па- 
токи—35,54%,0. Равныхъ образомъ незначительны были и колебаня крЬпостей 
сгонявшагося спирта, такъ какъ на большей части заводовъ они не выходили 
изъ п]редфловъ 3 град. разницы между наибольшею и наименьшею крЪпостями: 
при этомъ средюя круфиости, колебавиияея для отдфльныхъ заводовъ въ пре- 
дЪлахъ между 82,3 и 91,89/о, стояли ближе къ наибольшимъ крфиостямъ, & 
общая средняя Ерфпость выкуреннаго всфми заводами спирта была 87,48%/о. 
Сгонка спирта производится на заводахъ при довольно низкой темнературЪ, 
нерфдко при- 5° Р, а въ частности понижене температуры наблюдалось 
до + 2°Р. Такому сильному охлаждению спирта, кромф устройства холодиль- 
никовъ, способетвуетъ медленность сгонки, такъ какъ въ часъ черезъ кон- 
трольный снарядъ проходить всего 5—10 ведеръь спирта. ТФуъ не менфЪе 
низкая температура спирта не оказывала значительнаго вляня на показа- 
ня контрольныхъ снарядовъ и не вызывала большихъ уклонешй въ виду 
того, что и Тарировка снарядовъ прюизводится въ холодное время при тем- 
пературф ниже нормальной. Что же касается до кр$иости сгоняемаго спирта 
при окончани цфлаго выхода и каждой отдфльной накладки, то въ послфд- 
немъ случаЪ замбчается разнообразе. На однихъ заводахъ эта крфпость, при 
концЪ сгонки накладки, держится постоянная и довольно высокая— 80 до 81 9/0, 
тогда какъ на других заводахЪ кБ пость спирта изъ каждой отдЪфльной накладки 
непостоянна и колеблетея отъ 48 до 81%/0; большинство заводовъ оканчи- 
ваетъ сгонку каждой накладки при крЪфпости спирта въ 65—75%/0, а вообще 
сгонку— при 45 до 8090. 

Заводчики и винокуры техническаго контроля за производствомъ не 
ведутъ, а ограничиваютея опредфлешемъ техпературы дрожжей и заторнаго 
сусла въ разные моменты; акцизный же надзоръ отъ времени до времени 
производить извфстныя наблюден!я за ходомъ работъ. Такъ, между прочимъ, 
контролерами ведется на заводахъ журналъ работъ и производятся сахаро- 
метрическя наблюденя надъ бражками по особой данной имъ инструкщи. 
Бражка для этихъ наблюденй берется изъ одного и того же квасильнаго 
чана, содержанте же сахара опредфляется въ бражкф свЪжей, односуточ- 
ной, двухеуточной и въ совершенно выбродившей. Температура фильтрата 
всегда приводитея къ нормальной - 14° [., а при разсчетахъ выходовъ спирта 
пользуются двумя коеффищентами 0,54 и 0,55 и къ общему теоретическому 
выходу прибавляютъ половину нормы дрожжей (послфдюя спускаются въ 
квасильный чанъ одновременно съ заторнымъ сусломъ). Сахарометрическя 
наблюдения показываютъ, что при правильно поставленномъ дЪл$ винокуреня и 
должномъ наблюден!и за производствомъ со стороны акцизнаго надзора зна- 
чительныхъ колебаши въ выходахъ спирта не замБчается. 

НЪкоторые изъ контрольныхъ снарядовъ на дфйствовавшихЪъ въ перодъ 
185%/° гг. заводахъ оказались сильно изношенными и требовали ремонта, & 
одинъ изъ нихъ, велфдетшые существенныхъ недостатковъ въ м5 ряющей части, 
признанъ былъ даже непригодныхъ къ дальнфйшему дЪйствю; въ осталь- 
ныхЪ же снарядахъ веЪ мфдныя части оказались безъ полуды, а поплавки 
размягчились и н}которые изу$нили даже форму. Изношенность снарядовъ 


Контроль за про- 
изводствомъ. 
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объясняется продолжительностью ихъ службы на заводахъ; вообще же кон- 
трольные снаряды содержатся въ порядк$ и чистотЪ; установлены они ивы- 
тарированы правильно, но при этомъ замфчалась слишкомъ тугая установка 
тормазовъ и сильное зажат!е всфхъ вообще винтовъ, а особенно затяжка 
задняго трубчатаго подшипника оси указательной стр$лки. Векрыте и тари- 
ровка снарядовъ производится черезь каждые три м$сяца, а такъ какъ 
большинство заводовъ начинають винокурен!е только въ НоябрЪ или Де- 
кабрЪ, то первая тарировка производится при довольно низкой температур$ 
1—9° Р., вообще же при температур ниже нормальной, и только въ теплое 
время температура помфщен!я снаряда достигаеть 15—18° Р. Такая срав- 
нительно низкая температура, при которой тарируются снаряды, имФетъ сво- 
имъ оправдан1емъ стремлене заводчиковъ къ сильному охлажденю спирта, 
при медленной сгонкф. ТЁмъ не менфе уклоненйя показанй контрольныхъ 
снарядовъ, какъ показали наблюден1я надъ выходами спирта въ перюды 
188'/в и 1888/э гг. ограничиваются десятыми градуса въ обЪ стороны. 
Случайности съ Случайностей съ контрольными снарядами за оба указанные перода 
контрольными сна-произошло всего четыре, и всЪ он сопровождались остановкою дЪйствя 
рядами. счетчиковъ. Причинами этихъ случайностей были: не одинаковое и черезъ чуръ 
сильное зажате винтовъ задней дощечки счетчиковъ, неправильная установка 
послфднихъ, присутств!е посторонняго тфла между зубцами колесъ счетчи- 
ковъ и неправильная установка подставки съ камерами храповаго механизма. 
Обезпечене ие- Въ перегонныхъ аппаратахъ кубовой системы бражные кубы, какъ въ 
регонныхъ аппа- аппаратахъ Галля, такь и въ аппаратахъ Писторуса, обезпечиваются одина- 
ратовъ и БОНТролЬ- ково. На большинствВ заводовъ бражка поступаетъ въ кубы самотекомъ по 
ОВР елобамъ или навалочнымъ трубамъ и только на нфкоторыхъ заводахъ по- 
мощью монтжю. Концы навалочныхъ трубъ опущены въ постоянный слой 
бражки. Трубы бардяныя и перепускающя бражку изъ верхняго куба въ 
нижн!й расположены на такой высот, что въ кубахъ всегда остается зна- 
чительное количество барды или бражки. Лазы кубовъ закрыты крышками, 
сверхъ которыхъ наложены чехлы изъ толстой м$фди на подоб1е колпаковъ. 
Ректификаторы (лютровки) у кубовыхъ аппаратовь всЪ м$дные и большею 
частью поставлены на кирпичномъ фундамент, причемъ дно ректификатора, 
залито извнутри цементомъ. УдобнЪе было-бы, однако, по мн$н1ю техника, 
для наблюден1я, устанавливать ректификаторъ не прямо на фундамент$, а 
на подпорахъ, чтобы дно оставалось открытымъ. Лазы ректификаторовъ за- 
крыты поверхъ крышекъ мфдными чехлами; погонныя же трубы на большин- 
ствЪ заводовъ не покрыты чехлами. Дефлегмащонныя тарелки обезпечиваются 
такимъ образомъ, чтобы не было доступа къ внутреннимъ оловяннымъ спаямъ 
ихъ, флянцевыя же соединен!я между тарелками закрываются чехлами, упи- 
рающимися своими краями въ нижнее и верхнее дно тарелокъ. 

У непрерывно-дфйствующихъ колонныхъ аппаратовъ флянцевыя соеди- 
нен!я частей колонны закрыты чехлами. ВеЪ регарды, не исключая и ре- 
гардъ перваго отдфлешя бражной колонны, обезпечиваются пропускомъ черезъ 
приливы прутьевъ, имуфющихъ по концамъ отверстя для наложен1я пломбъ. 
Дефлеглаторы, какъ составляюпие одно цфлое съ колонной аппарата, такъ 
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и отдфльно стояние, покрыты крышками, съ надлежащими на нихъ обезие- 
ченями; концы индикацонныхъ трубъ покрыты колпаками: на нБкоторыхъ 
же аппаратахъ эти трубы уничтожены. На промывныхъ трубахъ, проведен- 
ныхъ изъ дефрлегматора, имфется изгибъ для образоваюя гидравлическаго 
запора и кромб того, клапанъ, открывающийея но течентю воды. а краны на 
этихъ трубахъ могуть быть только открываемы, но не вынимаемы. 'Трубы 
же, приводяпия воду въ дефлегматоръ и отводяшия ее изъ него, расположены 
такихъ образомъ, что вода не можеть быть произвольно выпущена изъ 
дефлегиатора. 

У большинства перегонныхъ аппаратовь холодильники мфдные зм$еви- 
ковые, только колонные аппараты и лишь немноге изъ кубовыхъ аппара- 
товъ имбютъ холодильники съ цилиндрами. Веф холодильники установлены 
на подпорахъ и потому доступны къ осмотру со всфхъ сторонъ. Верхнее и 
нижнее днища ихъ не припаяны, & скрБилены со стфнками кожуха флян- 
пами на болтахъ, за исключенемъ лишь небольшаго числа холодильниковъ, 
у которыхъ нижнее дно на заклепкахъ и принаяно. Флянцы обезпечены 
пломбами на проволокЪ. Трубы, проводяния воду въ холодильникъ, расио- 
ложены, какъЪ и у дефлегхаторовъ, такимъ образомъ, что дфлаютъ невозмож- 
НыЫУЪ произвольный выпускъ воды изъ холодильника, который, поэтому, всегда 
остаетея наполненныхЪъ водою. 

Фильтры со вефии ихъ частями покрываются на заводахъ Бессараб- 
ской губ. цфльными ифдными чехлами, надЪваемыми сверху, причемь про- 
тивъ тЬхъ мфеть, гдЪ приходятся трубы, въ стфнкахъ чехла сдфланы про- 
Р$зы, прикрываехые прочными щитками, вставляемыми въ пазы чехла снизу. 
Съ двухъ сторонъ чехла, черезь ушки противня и ушки чехла нропущены 
болтики, обезпеченные пломбами. 

Контрольные снаряды на нфкоторыхъ заводахъ покрываются, подобно 
фильтрамъ, сверхъ цинковаго футляра цфльными мфдными чехлами, ва дру- 
гихъ же заводахъ они ограждены однимь лишь уфднымъ карнизомъ, или поя- 
сомъ (шириною въ 8 вершковъ), прикрывающимъ собою нижнюю часть сна- 
ряда и верушй край постамента. Для устраненмя возможности приподнима- 
ня цинковаго футляра, на лапкахъ его едЪланы мфдныя или жел?зныя на- 
кладки. Сифонная трубка спереди закрыта металлическим листомъ, а флянцы 
входнаго и выходнаго отверстий снаряда прикрываются мБдными, иЪфльными 
щитками. Труба, проводящая спиртъ оть фильтра къ снаряду, заключена въ 
двойной чехолъ: сперва деревянный, а сверхъ него мФдный. Подобнымъ же 
образомъ обезпечена и труба между фильтромъ и холодильникомъ. Спирто- 
отводная Труба изъ снаряда имфетъ въ вертикальной плоскости три изгиба 
и клапанъ, открывающийся но течению спирта. Постаментныя трубы на веЪхъ 
заводахъ уничтожены и замбнены чанками цилиндрической формы, емкостью 
отъ 10 до 26 ведеръ, едфланными изъ толетой мфди. Чанки эти заключены 
въ желфзные кожухи съ верхнею крышкою на винтахъ. Лазъ чанка и кры- 
шка кожуха обезпечены каждая особыми пломбами. Насколько чанки, при 
цЪлесообразномъ ихъ устройствЪ, ограждаютъ интересы Казны и въ то же 
время охраняютъ заводчиковъ оть потери спирта и убытковъ, доказывается, 
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между прочимъ, тфмъ, что въ перюдъ винокурен1я 188%/э гг. (только по Ян- 
варь 1889 г.) въ чанкахъ найдено было около 11,000 град. спирта, который 
при сохранени постаментныхъ трубъ быль бы утраченъ. Въ заключен, 
относительно принятыхъ въ Бессарабскомъ акцизномъ Управлен!и способовъ 
обезпечения перегонныхъ аппаратовъ, фильтровъ и контрольныхъ снарядовъ, 
техникъ приходитъ къ выводу, что выработанные акцизнымъ надзоромъ спо- 
собы таковыхъ обезпеченй вполнз цфлесообразны и въ н$5которыхъ случа- 
яхъ даже весьма совершенны. 


21) Ставропольская губерыя и области Терская и Кубанская !), 


Въ отчетномъ перодЪ въ Ставропольской губерн1и, Терской и Кубан- 
ской областяхъ дЪйствовало 13 винокуренныхъ заводовъ, изъ которыхъ 
только на 6 въ устройств заводовъ и хранен!и спирта введены необходи- 
мыя усовершенствован!я; остальные же 7 заводовъ, по своему устройству, 
находились въ менфе благопрлятныхъ условяхъ. 

Матералами для винокурен!я служили, главнымъ образомъ, рожь и ку- 
куруза; изъ другихъ хлЪбныхъ припасовъ, кром$ солода (зеленаго и сухаго) 
перекурено н$которое количество ячменной и овсяной муки; картофель же 
на винокурене вовсе не употреблялся. Рожь шла въ заторъ преимущественно 
въ видЪ муки; но на нЪфеколькихъ, а именно на 5 заводахъ произведены 
были опыты развариван!я ржи (въ зерн$) въ парникахъ; на другихъ же за- 
водахъ она переработывалась такимъ образомъ въ продолженйи всего перода 
вмЪетЪ съ кукурузою. Поелфдняя, главнымъ образомъ, переработывалась въ 
зерн$ и прекрасно разваривалась даже въ цилиндрическихъ съ коническимъ 
низомъ (стараго устройства) парникахъ Генце, въ которыхъ рожь (зерно) раз- 
варивается плохо, причемъ, благодаря мертвому пространству, образующемся въ 
подобныхъ парникахъ (въ мЪетЪ соединеня основан!й цилиндра и конуса), ос- 
тается около 30%/о не развареннаго ржанаго зерна. Во изо жане сего на одномъ 
изъ заводовъ поставлены 2 парника Блинова (цилиндрические съ коническими 
низами), отличающиеся отъ другихъ подобныхъ парниковъ тфмъ, что паръ 
въ нихь проводится и въ мертвое пространство и провариваеть зерно во 
всЪхъ частяхъ парника, причемъ паръ можеть быть перепускаемъ изъ одного 
парника въ другой. При этихъ парникахъ поставленъ приборъ Блинова 
(дезицеста{ог) для размельченя зерна ири выдувании. 

На всЪхъ заводахъ хлЪфбные припасы до размола и распариваня въ 
парникахъ не подвергались никакой другой предварительной обработкЪ, какъ 
только отвфиваню особенно сорнаго и подсушиван!ю сыраго хлЪбнаго зерна, 
и то, главнымъ образомъ, такая очистка велась съ припасами, предназначае- 
мыми для дрожжей; мука же нигдЪ не просЗивалась. 

Солодъ для главнаго затора употребляется зеленый и сухой, преиму- 
щественно ячменный, причемъ на большинетвЪ заводовъ первый значительно 
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преобладаетъ надъ вторымъ; за неимфншехъ хорошаго ячменя винокуры упо- 
требляютъ и ржаной солодъ, въ одинаковомъ количествЪ съ ячменнымъ и 
при этомъ получаются одни и тф же результаты; ячменный же солодъ пред- 
почитается потому, что при приготовлени его не требуется столь неусып- 
наго наблюденя и ухода, какъ это необходимо при приготовлени ржанаго 
солода. 

На одномъ заводБ (въ пермодъ 1857 гг.) были произведены опыты 
приготовления солода изъ кукурузы, причемъ выяснилось, что приготовлене 
этого солода продолжается дольше приготовлен1я ячменнаго, & выходъ спирта, 
при употреблении кукурузнаго солода, получается больший, нежели съ оди- 
наковымъ количествомъ ячменнаго и ржанаго солода, но за то стоимость ку- 
курузнаго солода значительно превышаеть стоимость двухъ послЬдвихъ. 

Процентныя количества солода (съ переводомъ зеленаго на сухой) от- 
носительно 100 частей сухихъ припасовъ, употребленныхъ въ главный заторъ, 
колебались на различныхъ заводахъ въ предфлахъ между 8,16 и 12,819/. 

Заторные чаны нЪеколько удучшеннаго устройства имфлись лишь на немно- 
гихъ заводахъ, на коихъ примфнялись и улучшенные щшруемы для затираня при- 
пасовъ; на остальныхъ же заводахъ заторные чаны—самого простаго устрой- 
ства и въ способахъ затиран1я не сдфлано почти никакихъ усовершенствований. 
На большинетвЪ заводовъ густота заторовъ соотвЪтствуетъ 6-ти ведерной емко- 
сти; только на двухъ заводахъ, заторы приготоваялись гуще, благодаря тому, 
что они спускались въ квасильные чаны половинками, что млеса тщательно пе- 
реработывалась въ заторныхъ чанахъ и что сусло не закисало при расхолажива- 
нии (что имЪло мьето на другихъ заводахъ, расхолаживавшихъ сусло на тарел- 
кахъ); на одномъ изъ этихъ заводовъ унотреблялаеь исключительно кукуруза, 
почему получалась болфе подвижная оражка, бродившая спокойнЪе, ровнЪе 
и совершеннЪе. Вообще, по замфчаншю техника, кукурузные заторы жиже 
заторовъ изъ ржи, бродять спокойн$е, выдраживаютъ лучше и не такъ легко 
закисаютъ. 

Матераломъ для приготовленя дрожжей на всЪхъ заводахъ служили 
почти исключительно сухой солодъ и ржаная мука. Процентное отношене 
всфхъ сухихъ припасовъ, употребляемыхъ для дрожжеваго затора къ тако- 
вымъ же припасамъ, взятымъ на одинъ главный заторъ, составляло, въ сред- 
немъ за весь перюдъ: для трехъ заводовъ 4,54, 5,06 и 6,7°/о; на четырехъ 
заводахъ это отношене колебалось отъ 9,00 до 9,879/0; на трехъ заводахь— 
отъ 10,38 до 10,98°/о и, наконецъ, также на трехъ заводахьъ—отъ 11,13 до 
11,18° о. Дрожжевые заторы приготовляются 0с0обо отъ главнаго затора. На 
большинствЪ заводовъ дрожжи не подмолаживаются систематически (постоянно), 
а только тогда (небольшимь количествомъ сусла главнаго затора), когда по- 
сифваютъ ранфе, чфмъ слфдуетъ. Въ квасильные чаны дрожжи спускаются 
большею частью поверхъ сусла. Брожене на вс$хъ заводахъ 3-хъ суточное. 

Въ отчетномъ перодВ винокурене велось преимущественно по высшей 
норм5; четыре завода провели нфеколько свидЪфтельствъ и по низшей нормЪ. 

Среднй выходъ спирта изъ одного пуда сухихъ припаеовъ составлялъ 
на большинствЪ заводовъ отъ 37,03 до 41,7 градус.; на двухъ заводахъ— 
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отъ 42,02 до 42,84 град., а на другихъ двухъ заводахъ даже отъ 43,49 до 
4+3,56 град. 

КрЪпость выкуривавшагося спирта въ среднемъ за весь отчетный пер1одъ 
по контрольному снаряду для каждаго завода въ отдЪльности оказалась 
таковою: на девяти заводахъ съ непрерывно-дЪйствующими аппаратами— 
91,96, 89,23, 88,99, 81,16, 86,81, 86,57, 84,63, 84,48 и 83,549/0; на трехъ 
заводахъ съ кубовыми аппаратами Пистор1уса—87,75, 86,30 и 81,46% и на 
одномъ заводЪ, съ аппаратомъ Галля, средняя кр$пость выкуреннаго спирта 
была 82,58°/%. 

Топливомъ на большинствЪ заводовъ служили дрова; на нЪкоторыхъ же 
заводахъ примфнялся и каменный уголь. Хотя точное опред$лене расхода и 
стоимости топлива на одно ведро вина въ 40 град. представляется весьма за- 
труднительнымъ, такъ какъ на большинеств$ заводовъ не ведется правиль- 
ной бухгалтер!и, тфмъ не менЪфе, техникомъ расходъ этотъ исчисленъ при- 
близительно въ зависимости оть цфны дровъ и каменнаго угля. Въ отноше- 
ни первыхъ, при цфнЪ ихъ отъ 3 до 25 руб. за куб. слж., расходъ на ведро 
вина исчисленъ техникомъ въ 3 до 1312 коп., въ отношени же каменнаго 
угля, при цфиЪ поел$дняго въ 17 коп. за нудъ, — въ 5,18 к., а при ПЪнЪ 
ВЪ 30 к. за пудъ—въ 10 до 15 к. На одномъ изъ заводовъ, работавшихъ 
на каменномъ углЪ, были сдЪланы опыты отоплен1я нефтяными остатками (по 
цфнЪ 28 коп. за пудъ), причемъ расходъ на одно ведро въ 40 град. выразился 
въ 5,89 коп., т. е. оказался нфсколько боле, нежели при каменномъ угл%; 
но это, по зам$чаню техника, произошло отъ того, что, по новизн дла, 
нефтяные остатки расходовались въ большемъ, чЪмъ слфдовало, количеств$. 

На 9 заводахъ перегонные аппараты были непрерывно-дЪйствующие, 
изготовленные частью въ МосквЪ (на заводахъ Гербста и Мюллера, Фугель- 
занга и К®), частью же въ ХарьковЪ, причемъ на одномъ изъ заводовъ дЪй- 
ствовало два такихъ аппарата Бормана, изъ коихъ каждый быль снабженъ 
двумя холодильниками, велЪдстие чего спиртъ получался весьма крик и 
холодный, а контрольный снарядъ давалъ довольно значительные недочеты. 
Изъ числа остальныхъ 4 заводовъ на Трехъ—перегонка производилась на 
кубовыхъ аппаратахъ системы Писторлуса, а на одномъ имфлся аппаратъ 
системы Галля, съ дефлегмацонными тарелками Пистортуса и холодильни- 
комъ въ видЪ змЪевика; по ветхости этого аппарата, дававшаго къ тому же 
и довольно слабый спиртъ, онъ зам$ненъ (лЪтомъ 1889 г.) непрерывно-дЪй- 
ствующимъ аппаратомъ системы Дангауера. 

Для контроля за производствомъ на винокуренныхъ заводахъ на 11-ти изъ 
нихъ имфютъ постоянное пребыване контролеры, на двухъ же заводахъ кон- 
тролеры бываютъ наЪздомъ. Согласно изданной прежнимъ Управляющимъ 
акцизными сборами инструкши контролеры обязаны возможно совершенно 
изучать винокурене и устройство перегонныхъ аппаратовъ, а также наблю- 
дать за всеми стадями производства. 

Сахарометрическя наблюденя на заводахъ производились почти исклю- 
чительно техникомъ, при содЪйстви лицъ акцизнаго надзора. Наблюдения 
эти привели техника къ заключению, что вычисленные на основан!и сахаро- 


метрическихъ испытан1й, по таблицамъ временной инструкщи, ожидаемые 
выходы спирта наипол1е приближаются къ дфиствительнымъ въ тЬхъ слу- 
чаяхъ, когда за исходную точку принималось показанше сахарометра въ св$- 
жемъ суслЬ одного главнаго затора, до запуска дрожжей; при приняти же 
за исходную точку сахарометрическаго показашя въ свфжей бражкЪ (т. е. по 
добавлении къ суслу дрожжей), ожидаемые выходы оказывались обыкновенно 
менЪе дЬйствительныхъ и наибольшая разницы получались на тЪхъ заводахъ, 
на которыхъ заторы спускались въ квасильный чанъ половинками. Что ка- 
саетея пробныхъ перегонокъ бражекъ, то вычисленные на основан!и полу- 
чавшихся данныхъ ожидаемые выходы спирта были весьма близки къ дЪй- 
ствительнымъ. 

Контрольные снаряды на большинств$ заводовъ въ довольно удовле- 
творительномъ состоянии, содержатея опрятно и не подвергаются порчЪ; на 
одномъ лишь заводЪф части контрольнаго снаряда покрывались трудно очи- 
щаемыхъ чернымъ налетомъ: причина этого явления не могла быть съ точ- 
ностью выяснена, но по замфчаню техника, оно обусловливалось качествомъ 
выкуриваемаго спирта, содержавшаго, по всей вБроятности, сфрнистый 
водородъ. 

Особыхъ случайностей съ контрольныхи снарядами и какихъ нибудь 
манипуляши съ ними въ отчетномъ пермодЪ не было; чаще всего встуБчав- 
шеся недостатки въ установкЪ снарядовъ были слфдующе: неправильный 
нажимъ пружиннаго тормаза и неправильный разбфгь оси указательной 
стрЬлки (больший, чфмъ елфдовало), у желфзныхъ шируъ прежняго образца 
(у шарньеровъ) часто оказывались отогнутыми углы, а задвижки у боковыхъ 
створокъ, или скобки, удерживающия эти задвижки, нопорченными— велд- 
стве неосторожнаго обращеня при снимаши и установкЪ ширмъ. 

На вефхъ заводахъ контрольные снаряды учли въ общемъ, по свид\- 
тельствамъ, менфе дЪйствительностн, т. е. дали недочеты, величины коихъ 
измБнялиеь въ предЪлахъ между 0,05—0,10%/о (на четырехъ заводахъ)и 
0,59 о (на одномъ заводЪ), въ общемъ же среднемъ не превышали 0,5%. 
ВеЪ эти недочеты происходили отъ сильнаго охлажденя выкуривавшагося 
спирта, Чему очень благоприятствовала вееьуа суровая зима въ перюдъ 
1888/9 гг. 

На большинствЪ заводовъ изхфренше дЪйствительнаго выхода спирта 
производится въ спиртоиремникахъ, снабженных или намфтками, или сте- 
клянными указательными трубками со шкалою: дЪленя на шкалахъ и на- 
мфтнахъ размфчаются акцизнымъ надзоромъ при изуфрени спиртопруемни- 
ковъ; на нькоторыхъ заводахъ, велфдетве несовершенства въ устройствЪ за- 
водскихЪ спиртопрехнИковъ, объемъ слива измфряется помощью особыхъ, 
находящихся въ затрубныхъ отдфлешяхъ, стоячихъ цилиндрическихъ мЪр- 
никовъ, снабженныхъ стеклянными трубками со шкалами, въ каковые мфр- 
ники спиртъ поступаетъ изъ спиртопрехниковъ. На двухъ заводахъ, при не- 
удовлетворительности для измфревшя объема спирта заводскихъ спиртопр!ем- 
никовъ, не имфется особыхъ подобныхъ упомянутымъ мфрниковъ, почему 
изуфрене объема слива производится посредствомъ изи$ренныхъ бочекъ, въ 
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которыя сливается спиртъ изъ епиртопрехниковъ; ири этомъ въ бочкахъ 
опредфляется и температура спирта для опредЗлен!я его крЪпости по П-й та- 
блицЪ, при чехъ заводская администращя беретъ при сливахъ и пробу изъ 
тЪхъ же бочекъ для опред$левня крфпости спирта, а акцизнымъ надзоромъ 
такая проба берется прямо изъ спиртопремника. Вообще, что касается 
отбирания пробы для опред$лен1я крфпости спирта, то въ этомъ зам чается 
большое разнообразе на заводахъ Управленя. На одномъ изъ самыхъ луч- 
шихъ заводовъ Управлен!я практикуется нижесл6дуюций премъ отбиран1я 
пробы при изм$ренши сливовъ, заслуживающий особаго вниман1я: ПослЪ 
тщательнаго перемфшиван!я спирта колотушкою !) въ спиртопремниЕФ, 
въ послфдн опускается на бичевкЪ стаканъ оть спиртом$ра Траллеса 
и черезъ н$сколько минутъ вынимается наполненный спиртомъ, въ кото- 
рый опускается термометръ, а стаканъ снова опускается въ спиртопр/ем- 
никъ и по прошестви н$еколькихъ минутъ вынимается для опредфле- 
н1я температуры спирта, каковая засимъ и принимается для перевода по 
П-й таблиц; въ спиртопремникъ же опускается до дна, на бичевкЪ, кониче- 
сЫЙ съ крышкою металлический сосудъ съ мелкими отверст1ями вверху; въ 
этоть сосудъь и набирается проба для опред$леня крЪиости спирта. 


По окончанми винокуреня контрольные снаряды разъединяются съ 
спиртопремникомъ и фильтромъ; послфднй снимается съ своего м$ста и 
укладывается въ ящикъ; всЪ части снаряда послЪ разборки очищаются и 
затЗмъ снова ставятся на свои мЪста; поплавокъ, завернутый въ вату и за- 
вязанный въ чистую тряпку, или завернутый въ бумагу, кладется на дере- 
вянную крестовину, помф$щаемую на верхнюю кольцеобразную трубку пр!ем- 
наго цилиндра, остальныя части снаряда также обвертываются бумагою, а 
въ соотвфтственныхъ м$стахъ смазываются олеонафтомъ и укладываются при 
снаряд. Въ такомъ вид снарядъ оставляется на постаментЪ, закрывается 
желфзною ширмою, при чемъ опломбировываются проемные прутья у ея 
крышки; затфмъ снарядъ закрывается цинковымъ футляромъ, также съ 
обезпечен1емъ проемныхъ прутьевъ, и наконецъ покрывается деревяннымъ 
ящикомъ, съ наложенемъ на него необходимыхъ обезпечений. 


Осмотръ перегоннаго аппарата при пос$щенми завода акцизнымъ нал- 
зоромъ состоить въ наружномъ осмотрЪ его со все$хъ сторонъ, вмфетВ съ 
трубами и другими принадлежностями и наложенными чехлами, съ цфлью 
убЪждевя въ отсутстыи отводовъ или худыхъ мЪеть, и въ осмотрЪ наруж- 
ныхЪ пломбъ и другихъ знаковъ обезпечения. 

По окончан!и винокуреня производится подробный осмотръ веЪхъ час- 
тей аппарата; трубы и дефлегмацюнныя тарелки испытываются водою, а всЪ 
чехлы тщательно осматриваются. При подготовкЪ завода къ дЪфйстню про- 
изводится такой же подробный осмотръ и, по закрыти веЪхъ крышекъ и ла- 
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зовъ, налагаются обезпеченя, при чемъ придерживаются требовай ин- 
струкщи Мин. Фин. 6 Марта 1874 г., съ донолненями и измбнешями 3 Марта 
1553 г., а также журналовъ Техническаго Комитета. 

Веф трубы, проводяция спиртовые пары, сниртгъ, погонъ и даже бражку 
изъ предварительныхъ нагрфвателей въ перегонные кубы и въ верхния от- 
дЪлешя бражныхъ колоннъ непрерывно-дфиствующихъЪ перегонныхЪ ашиа- 
ратовь—мЪдныя, паянныя мфднымъ прицоемъ; веЪ флянцовыя соединен1я 
звеньевъ этихъ трубъ какъ между собою, такъ равно съ кранами и штуце- 
рами частей кубовыхъ аппаратовъ, а Также соединеня шлемовъ съ кубами 
и съ штуцерахи дефлегиащонныхъ тарелокъ между собою— закрыты чехлами; 
чехлами же закрыты и фильтры на всфхъ заводахъ. 

Наиболфе оцаснымъ мфстомъ въ перегонномъ аппарат представляется 
пробка крана на погонной трубЪф, которую трудно обезиечить такимъ обра- 
зомъ, чтобы ее невозможно было бы приподнять, велЪдстве чего, по мнфн!ю 
техника, краны на погонныхъ трубахъ селБдовало бы безусловно воспретить. 


22) Губерн!и Варшавская и Сфдлецкая ‘). 


Въ иерюдь 153% гг. въ обфихъ губершмяхъ дфйствовало 104 завода, 
въ томъ чиелф: въ Варшавекой губернии: 45 винокуренныхъ и 1 дрожжено- 
винокуренный, & въ СЪдлецкой—58 винокуренныхъ заводовъ; причемъ на 
всфхъ этихъ заводахъ не было введено никакихъ новыхъ усовершенствован- 
ныхъ приборовъ и способовъ производства. 

Главнымъ матемаломъ для винокурешя на заводахъ обфихъ губерний 
служилъ картофель. количество котораго, по отношен1ю ко всфмъ перекурен- 
ныхЪъ припасгамъ составляло 92,5°/. Изъ хлфбныхъ припасовъ на виноку- 
рен!е употреблялись только ржаная мука и солодъ— преимущественно зеле- 
ный, такъ какъ количество послфдняго, употребленнаго въ главные заторы 
и на дрожжи, превысило количество сухого солода почти въ 1212 разъ. 

Съ цблью удешевлешя производетва посредствомъ уменьшен!я количе- 
ства унотребляемаго въ заторъ солода, на многихъ заводахъ, за нЪеколько 
часовъ до начала затираня, раздавленный зеленый солодъ заливается въ 
кадкЪф холодною водою и затЪфмъ, во время приготовления затора, въ затор- 
ный чанъ прибавляется какъ солодовая гуща, такъ и солодовая настойка. 
Но, велфдетые неудовлетворительныхъ результатовъ такого п]лема, выра- 
зившихся въ недостаточномъ обсахариванги заторовъ, лучше заводы отъ него 
отказались и приготовляютъ заторъ обыкновеннымъ способомъ. 

Охлаждене заторовъ производится различными способами: на кильшто- 
кахъ (съ мфшальными приборами и безъ оныхъ), въ заторныхъ чанахъ— 
пропускомъ воды черезъь мфшальный приборъ или напускомъ ея въ проме- 
жутокъ между двойными стфнками чана— или, наконецъ, въ особыхъ труб- 
чатыхъ холодильникахъ накачиванемъ въ нихъ затора насосомъ. 


1) Изъ отчета Старшаго Техника г. Ивановскаго. 
15 


Опасныя мфста 
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Съ упомянутою выше цфлью удешевления производства. на одномъ изъ 
заводовъ сдфланъ былъ опытъ приготовления дрожжевого затора съ зам$ною 
части зеленаго солода св$же приготовленнымъ обсахареннымъ картофель- 
нымъ сусломъ, въ которомъ, по разжижени его горячею водою и по при- 
бавлен!и надлежащаго количества раздавленнаго зеленаго солода, брожене 
вызывалось прибавкою маточныхъ дрожжей; приготовленный такимъ обра- 
зомъ дрожжевой заторъ посп$валъ черезъ 15 часовъ; тогда его н%еколько 
разъ подмолаживали свфжимъ картофельнымъ заторомъ и прибавляли къ 
главному затору на холодильник$. При прим$ненши такихъ дрожжей резуль- 
таты получались, однако, далеко неудовлетворительные: брожене было 
плохое, пфнистое, сопровождавшееся сильнымъ подъемомъ бражки и бЪжа- 
н1емъ послфдней; выходы же спирта были крайне неравном$рны, не соотв$т- 
ствовали содержан1ю крахмала въ картофелВ и потеря отъ ихъ уменьшен!я 
далеко не покрывалась сбережентемъ на солодЪ, которое для каждаго за- 
тора составляло не болфе 3 пудовъ. | 

Для регулирован1я броженя на большинствЪ заводовъ въ квасильные 
чаны прибавлялась холодная или теплая вода, а иногда ледъ; въ н$кото- 
рыхъ же случаяхъ примфнялись плавающие холодильники со льдомъ, какъ 
при пивоварении. 

Густота спускавшихся въ квасильные чаны заторовъ, въ зависимости 
отъ качества картофеля, колебалась въ отчетномъ перюдЪ въ пред$лахъ 
между 15 и 23%/о по сахарометру Баллинга, въ среднемъ же составляла 18%; 
степень кажущагося сбраживан!я—притомъ, что въ зрфлой бражк$ остава- 
лось въ большинствЪ случаевъ оть 1,5 до 2%/ сахара по Баллингу—выра- 
жалась приблизительно 90%/, въ н$которыхъ же исключительныхъ случаяхъ 
остатокъ сахара не превышалъ 0,5°/о по Баллингу и тогда степень пе- 
реброженя доходила до 95—96%/о. 

Высшие выходы спирта, полученные въ теченши отчетнаго перода по 
отдЗльнымъ свидЪтельствамъ, составляли по Варшавской губерн!и— при сред- 
немъ содержанши въ картофелЪ 19,25°/о крахмала—9,33 градуса алкоголя 
изъ одного ведра емкости квасильнаго чана (сл$довательно изъ 1 пуда кар- 
тофеля— 16,33 градуса), а по С$длецкой губерн!и — при среднемъ содержа- 
ни въ картофель 19,95%/, крахмала—9,57 град. алкоголя изъ ведра емко- 
сти квасильнаго чана (т. е. изъ пуда картофеля 16,75 град.). 

На большинств$ заводовъ Варшавской и СЪдлецкой губерый топливомъ 
служать дрова, нфкоторые же заводы, кромЪ дровъ, употребляютъ каменный 
уголь и торфъ. БолЗе или менфе точное опред$лен1е расхода топлива на, 
выкурку спирта представляется затруднительнымъ, главнымъ образомъ, по- 
тому, что заводчики не ведутъ въ этомъ отношении строгой отчетности, 
частью же и потому, что паръ изъ одного и того же паровика расходуется 
не только собственно на винокурен!е, но и для другихъ промышленныхъ и 
хозяйственныхъ цфлей (какъ- то: для мукомольныхъ мельницъ, молотилокъ, 
лЪсопилень, запариван1я корма для скота и т. п.). По наблюдеюмямъ, про- 
изведеннымъ на 11 винокуренныхъ заводахъ, расходъ топлива на 1 ведро 
вина въ 40/0 выразился сл$дующими цифрами: при каменномъ угл&—5 коп. 


> 


О 

(при стоимости его на мЪетЪ въ 10,33 кои. за пудъ), при дровахъ—отЪ 4,1 в. 
до 10,39 коп. (при стоимости дровъ отъ 6 до 24 руб. за кубич. саж.) и при 
торф —4,6 коп. (при стоимости торфа въ 4 р. 20 в. за кубич. сажень). 

Въ отчетномъ перодЪ на заводахъ Варшавской и С$длецкой губ. не 
Фыло установлено перегонныхъ аппаратовъ новыхъ конструкщй и системъ. 
Только на одномъ заводЪ пришедиий въ негодность аппаратъ кубовой си- 
стемы съ дефлегмащонными тарелками быль замЪненъ непрерывно-дЪйствую- 
щимъ перегоннымъ аппаратомъ, на 4-хЪ же заводахъ—дефлегмащюонныя та- 
релки замфнены ректификацонными колонками и трубчатыми дефлегмато- 
} ами, причемъ колонки расположены или непосредственно на верхнемъ 
бражномъ кубЪ (если высота ‘здавя допускала такую установку), или же, 
въ противномъ случаЪф, на отдфльномъ погонномъ кубикЪ (лютровкТф), со спу- 
скомъ погона въ нижн!Й бражный кубъ, причемъ для устранен1я возможности 
лолучать въ послБднемъ случаЪ сказанный погонъ въ чистомъ видЪ, въ 
кУбЪ устраивается порогъ (около 2 вершковъ высотою) и бардяная труба про- 
ходить въ опломбированный бардяный ларь. Замфну дефлегиащонныхъь та- 
релокъ ректирикацонными колонками съ дефлегматорами техникъ нахо- 
дитъ вообще весьма желательною какъ въ техническомъ отношени, такъ и 
въ отношеши огражден1я интересовъ казны, такъ какъ надлежащее обезпе- 
чене тарелокъ крайне затруднительно, во время же производства весьма 
трудно наблюдать за цфлостью обезпечен!й и за тбмъ, не устроено-ли какого 
нибудь нриспособленя для отвода. 

На заводахъ, гдЬ имфются постоянные контролеры, поел$ дне обязаны 
ежедневно иснытывать качество картофеля, опредЪлять количество и густоту 
(по сахарометру Баллинга) свфже-приготовленнаго затора посл спуска его 
въ квасильный чанъ, а по окончании брожения— количество бражки и содержа- 
не въ ней (также по сахарометру) неперебродившаго сахара до поступле- 
ня ея въ перегонку. На основани этихъ данныхъ контролеръ вычисляеть 
теоретически ожидаемые выходы спирта и сравниваетъ ихъ съ дЪйствительно 
полученныхъ количествомъ градусовъ по контрольному снаряду. Для нагляд- 
наго суждения о ходЪ производства вычисляется также видимая степень пе- 
реброжешя, выражающаяея въ процентахъ перебродившаго первоначальнаго 
содержан1я сахара. ВеЪ полученные контролеромъ данныя наблюден!й и вы- 
численй вносятся въ особо установленный журналъ, остающийся на заводЪ, 
коши же съ него ежемЪеячно представляются въ Губернское акцизное Уп- 
равлене для просмотра ихъ техникомъ. Если между теоретическими и дЪй- 
ствительными выходами окажутся значительныя разницы, то въ журнал 
должна быть указана причина этихъ разногласй. 

Помощники надзирателей обязаны производить при каждомъ посфщенш 
завода опредфлен1я количества крахмала въ картофелЪ и доставлять св дЪюя 
о томъ ежемфсячно въ Губернское акцизное Управлене, а также вычислять 
средний процентъ перекура за промежутокъ времени отъ одного пос$щен1я 
до другого. Въ случа несоотвфтетв1я процента перекура съ содержанемъ 
крахмала въ картофелЪ чиновникъ, по своей инищативЪ или по прелпи- 


сан1ю Губернскаго акцизнаго Управлен1я производить полныя сахарометри- 
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ческя наблюдешя. Подобными наблюден!ями, по удостов$рен1ю техника, 
причины разногласй всегда выяснялись, а именно: слишкомъ высоюе про- 
центы перекура вызывались подпариванемъ картофеля во время наполнен!я 
парника, & слишкомъ низк!е проценты обусловливались недображиванемъ 
бражекъ или оставленемъ спирта въ бард. 

По мнфн!ю техника сахарометричесвя наблюдешя и опред$леня со- 
держан!я крахмала въ картофел$ при сопоставлени ихъ съ дЪйствительными 
выходами спирта дають полную возможность судить о томъ, какъ идетъ 
производство на завод$ и нЪтъ ли какихъ либо ненормальностей, причиняю- 
щихъ ущербъ интересамъ казны, а потому имфютъ большое значен1е въ ка- 
чествЪ контрольной мЪры. 

Для облегчемя производства такихъ наблюден!й техникъ находить 
желательнымъ снабдить всфхъ чиновниковъ и контролеровъ сахарометрами 
и мВшками для фильтращи бражекъ и обязать заводчиковъ завести вЪсы 
Реймана. 

Уклонен!я ОтТЪ Уклонен!й отъ нормальнаго хода работъ, представляющихся опасными 
нормальнаго хода для интересовъ казны, не замчалось въ отчетномъ перюдЪ ни на заводахъ 
работ. Варшавской, ни на заводахъ СЪдлецкой губерний. 

Состояше кон- Контрольные снаряды находятся въ удовлетворительномъ состоянш: 
трольных? сНаРЯ- особенныхъ поврежден! въ нихъ не замфчалось, но въ большинств® случаевъ 
— о — снаряды сильно загрязнены, вел$дствне окислен!я и образования сБрнистыхъ 
В, соединен!й, такъ какъ чиновники До сихъ поръ не снабжались принадлеж- 

ностями для чистки снарядовъ. Самымъ характернымъ поврежденшемъ было 
размягчене поплавка всл$детв!е случайнаго повышен!я температуры сгоняемаго 
спирта. 

Случайности съ Въ перодъ 188%/э гг. имфли м$сто сл$дующия случайности съ контроль- 
контрольными ными снарядами: недочетъь по снаряду до 2,383%/о, вселЪдетве усиленнаго дЪй- 
За ВяАВн стыя верхней дополнительной трубочки снаряда, устраненный заткнуемъ этой 

трубки, спадене пружиннаго тормаза, разобщене стрфлки съ подв$енымъ 
приборомъ и васорен1я трубочекъ распред$лительной коробки. 

Сличеше пока- Сличен1я показан!й контрольныхъ снарядовъ съ дЪйствительными вы- 
занй контроль- ходами спирта производятся двумя способами: или сличешемъ лишь крфпости 
а спирта въ спиртопремномъ чанЪ съ среднею кр$иостью по снаряду при пр! зд 
ными выходами На Заводъ чиновника во время сгонки, или же посредствомъ повфрки всего 
спирта. выхода, если чиновникъ прибываетъ на заводъ до начала сгонки. Результаты 

наблюдений вносятся въ установленный для сего бланкъ, который немедленно 
засимъ отправляется въ Губернское акцизное Управлен!е. При получеши 
разницы въ 19/0 снарядъ вскрывается уполномоченными для сего чиновни- 
ками, не ожидая дальнфйшихъ распоряжений. 

Премъ сливовъ. Премка спирта производится посредетвомъ опред$лен!я количества, 
ведръ спирта по намфтк$ и перемноженемъ сего количества на число, по- 
лученное изъ П-й таблицы, по переводЪ дЪйствительной крЪФпости на крз- 
пость по сей послфдней. Въ н%Ъкоторыхъ случаяхъ заводчики записываютъ 
количество градусовъ поступающаго въ подвалъ спирта по показаню кон- 
трольнаго снаряда. 
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На лфто вычищенные снаряды остаются на своихъ постаменгахъ, при- Хранеше снаря- 


крытые сверхь цинковаго футляра еще дезевяннымъ ящикомъ. ловъ во время 0ез- 
| д}йствя заводовъ. 


Осмотръ и обезнечене аппаратовь и заводской посуды производятея Обезпечене пе- 
соглаено инструкщи 6 Марта 1874 г. и журнала техническаго Комитета по РеГонныхь аппа- 
контрольно-енарядному дфлу 2—22 Шюня 1554 г. Особенности н$которыхЪъ АТО 
обезпеченй заключаются въ слрдующемъ: на трубахъ, ведущихъ паръ для 
перегонки погона, установлены особаго устройства питательные клапаны, 
пропускающие паръь но нанправленю къ аппарату, но не пропускаюние въ 
обратномъ направлени ни пара, ни жидкости. Клапаны эти дЪйствують от- 
лично на 20 заводахъ Варшавеко-СЪдлецкаго акцизнаго Управленгя, на кото- 
рыхъ имБются двухколонные непрерывно-дфйствующе перегонные аппараты 
или кубовые аппараты съ погонными кубами (лютровками). 


23) Губерюи Калишская и Петроковская !). 


Въ перюдъ 155"/ гг. въ Калишекой и Петроковской губерняхъ дЪфй- Число заводовъ. 
ствовало 119 заводовъ (менфе противъ перюда 18$'/8 гг. на 2 завода), въ 
томъ чиелЪ 2 дрожжево-винокуренныхъ и 1 паточно-винокуренный. При этомъ 
на Калишекую губерню приходилось 68 винокуренныхъ заводовъ, а на Пе- 
троковскую— 49 винокуренныхъ и 2 дрожжево-винокуренныхъ заводовъ. Въ 
обфихъ губершяхъ винокурене имфетъ почти исключительно сельско-хозяйст- 
венный характеръ. 

Главнымъ матераломъ для винокуреня въ обфихъ губершяхъ слу-  Матералы. 
жить картофель, количество котораго, по отношеню къ общему количеству 
перекуренныхъ въ отчетномъ перюдЪ припасовъ, составляло около 90,79/0. Что 
касается до употребляемаго на заводахъ солода, то таковой приготовляется 
преимущественно изъ ячменя, уБдко изъ ржи. Исключительно сухимъ соло- 
домъ пользовались только три завода, тогда какъ значительное большинство, 

а именно 87 заводовъ, употребляли исключительно зеленый солодъ; остальные 
же заводы пользовались частью сухимъ, а частью зеленымъ солодомъ въ 
различныхъ комбинащяхъ. 

Для разварки картофеля служатъ парники Генце и Паукша, постепенно Разварка прииа- 

вытфеняюще собою шюжне деревянные разварочные чаны; тфмъ не менфе совъ и приготов- 
послфдне ихфБются еще на 48 заводахъ. На нЪкоторыхъ заводахъ для зати- 'б'@ заторовъ. 
рашя припасовъ имфютея весьма усовешенствованные чаны системъ Гампеля, 
Паукша, Текамбра и др., въ коихъ для раздробленя разваренной массы 
служать или коничесыя мельницы въ верхней части чана, или мельницы 
на днБ чана съ крыльями для одновременнаго перемфшиван1я затора центро- 
бЪжною силою, или же, наконецъ, укрЬпленныя надъ выдувною трубою та- 
релки (вверхъ дномъ), въ которыя ударяется съ большою силою выбрасывае- 
мая изъ нарника масса. 


1) Изъ отчета Старшаго Техника г. Кончковскаго. 


Охлажден!е зато- 
ро ВЪ. 


Приготовлен!е 
дрожжей. 
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Охлаждене заторовъ производится на большинствЪ заводовъ на воз- 
душныхъ холодильникахъ (кильштокахъ) съ мфшалками; ифкоторые холо- 
дильники снабжены, сверхъ того, быстро вращающимися крыльями, для уда- 
лен!я насыщеннаго водяными парами воздуха. Въ л$тнее время нерЪдко 
прибавляется къ заторамъ на кильштокахъ ледъ. На немногихъ, сравнительно, 
заводахъ охлажден!е заторовъ производится водою въ заторныхъ чанахъ и 
въ трубчатыхъ холодильникахъ, а на одномъ изъ заводовъ имфется особый 
холодильникъ Тейзена, представляюн!й комбинащю водянаго и воздушнаго 
охлажденй. Холодильникъ этоть состоить изъ 24 горизонтальныхъ трубъ, 
расположенныхъ одна надъ другою по одной вертикали и сообщающихся 
между собою такимъ образомъ, что по нимъ можеть циркулировать холодная 
вода, поступающая въ нижнюю трубу и вытекающая въ нагр$томъ состоя- 
ни изъ верхней. Надъ сказанною системою трубъ расположенъ открытый же- 
лобъ, чрезъ одну грань котораго переливается предназначенная для охлаж- 
денмя бражка. Послфдняя стекаетъ тонкимъ слоемъ по поверхности трубъ 
собирается въ устроенномъ внизу желоб и затфмъ самотекомъ поступаетъ. 
въ квасильные чаны. Аппаратъ этотъ дЪйствуетъ очень успфшно и при не- 
значительномъ, сравнительно, количеств воды, даетъ хороше результаты. 
Трубы приспособлены такъ, что внутренняя ихъ очистка не представляетъ 
затруднений. 

На большинствВ заводовъ обфихъ губерый дрожжи приготовляются изъ. 
зеленаго солода; сухой солодъ для этой цфли прим$нялсея лишь на одномъ 
заводЪ; на остальныхъ же заводахъ дрожжи приготовлялись изъ сухаго и 
зеленаго солода съ небольшою прибавкою иногда ржаной муки. Въ посл$д- 
нее время стали входить въ употреблене дрожжи изъ свЪфже-приготовлен- 
наго (сладкаго) затора съ небольшою прибавкою зеленаго солода, а иногда, 
съ замЪною части употребляемой при затирани воды бардою. Указанные 
способы приготовлен1я дрожжей очень выгодны для заводчиковъ, но рас- 
пространен1е ихъ встр$чаеть затруднен1е въ томъ, что главные заторы не 
всегда одинаково доброкачественны, въ особенности при испорченномъ (хотя 
бы отчасти) картофеляЪ; количество же прибавляемаго солода не можетъ быть 
въ течен!и свидЪтельства измЪняемо; въ виду этихъ обетоятельствъ нерЪдко 
на такихъ заводахъ получаются меныше выходы спирта. 

Брожеше почти на веЪхъ заводахъ было 3-хъ суточное. На заводахъ, 
производившихъ по нфкоторымъ свидфтельствамъ 2-хъ суточное винокуреше, 
выходы спирта по этимъ свидфтельствамъ получались меньше. Въ производ: 
ству особенно густыхъ заторовъ заводы обфихъ губерн!й не стремятся, при- 
готовляя заторы изъ установленнаго количества припасовъ, а потому густота 
бражекъ на заводахъ значительно мфняется, смотря по качеству картофеля 
(въ особенности покупнаго). Наибольшая густота бражки на одномъ изъ за- 
водовъ замфчена техникомъ въ 22,5% сахара. Степень сбраживан1я бражекъ 
колеблется на разныхъ заводахъ довольно значительно, а именно: на однихъ 
заводахъ остается до 3 и боле процентовъ неперебродившаго сахара, тогда 
какъ на хорошо устроенныхъ заводахъ техникъ находилъ въ отбродившихъ 
бражкахъ не болЪе 1 до 1,5%/о сахара. Температура бражекъ регулируется 
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на нБкоторыхъ заводахъ прибавленемъ теплой или холодной воды, или льда; 
на 2 заводахъ для этого имфютея спирально-трубчатые змфевики; на боль- 
шинствф же заводовъ температура бражекъ искусственно не регулируется, а 
только въ концф броженя къ бражкЪ прибавляется холодная вода для пре- 
дупрежден1я испаревня алкоголя. 

Выходы спирта получались весьма различные и колебались на карто- 
фельно- и хлЪЬбно-винокуренныхъ заводахъ между 46,3 и 34,59/о изъ пуда 
припасовъ: на дрожжево-винокуренныхъ заводахъ средн!й выходъ составлялъЪ 
36,5%, а на паточно-винокуренномъ достигалъ 37,8%. Перекура по отноше- 
ню къ нормф получено въ среднемъ 22%/; большинство заводовъ (759/о) 
получили отъ 10 до 305% перекура, нЪфеколько заводовъь получили болфе 
30", остальные же заводы получили менфе 10°’о перекура, а одинъ заводъ 
имфлъ даже 5,5%/о недокура за вге врехя производства. Выеций процентъ 
перекура (51,3°/0) полученъ на паточно-винокуренномъ заводЪ. Нолученные 
на нфеколькихъ заводахъ по нфкоторымъ свидфтельетвамъ недокуры были 
обусловлены недоброкачественностью перекуривавшихея припасовъ. 

На винокуренныхъ заводахъ обфихъ губерый топливомъ служатъ пре- 
ихущественно торфь и дрова, рже каменный уголь. Средый расходъ топ- 
лива на ведро безводнаго спирта составлялъ на винокуренныхъ заводахъ 
2,5 пуда торфа, 1,08 пуда каменнаго угля или 2,24 пуда дровъ (считая вфеъ 
кубической сажени дровъ въ 250 пудовъ и местную куб. саж. = 0,531 
куб. саж. русекой); на дрожжево-винокуренныхъ же заводахъ расходъ быль 
нБеколько боле, а именно на одномъ изъ нихъ расходовалоеь 3,79 пуд. 
дровъ, а на другомъ 2,61 пуд. каменнаго угля. 

Изъ числа 119 винокуренныхъ заводовъ Калишеко-Петроковскаго Ак- 
цизнаго Управленя, на 56 заводахъ установлены двукубовые, а на 63 заво- 
дахъ непрерывно-дфиствующие перегонные аппараты; въ чисел поелЬднихъ 
имбютея одноколонные и двуколонные апиараты. Изъ заводовъ съ кубо- 
выми аппаратами, на 39 аппараты системы Писторлуса съ дефлегхацюнными 
тарелками, на остальныхъ же заводахъ ректификаторы и тарелки замнены 
ректификацюнными колонками и дефлегиаторами, причемъ на однихъ заво- 
дахъ поелфдняго типа ректификащюнныя колонки стоять отдфльно и погонъ 
въ нихъ отгоняется отдфльнымЪ паромъ, а на другихъ—ректификацюнныя ко- 
лонки установлены выше кубовъ, а нотому погонъ стекаетъ въ кубы и нере- 
гоняется вмфеть съ бражкою. Съ цфлью полученя болЪе доброкачественнаго 
спирта въ ректификацюнныхъ колонкахъ нфкоторыхъ аппаратовъ устроены 
циркуляцюнныя для холодной воды трубы. Хотя аппараты съ такими тру- 
бами не могутъ считаться опасными (сами по себЪ) для интерессовъ казны, 
ТЪуъ не менфе они вызываютъ необходимость наложешя лишняго чиела зна- 
ковъ обезпеченя, а въ случаяхъ отвода погона изъ ректификащонной ко- 
лонки, трубы эти даютъ возможность получать болЪе крфпюй погонъ. 

Еще боле опасными по мнфн!ю техника, слфдуетъ считать дефлегма- 
торы, установленные на 2 заводахъ фабрикою Кл6зе въ КонинЪ. Устройство 
такихъ дефлегматоровъ опасно въ томъ отношении, что весь наружный цилиндръ 
омывается спиртнымъ паромъ, а на днБ его скопляется спиртная жидкость, что 


Выходы спирта 


Топливо. 


Перегонные ан- 
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усложняетъ обезпечене и освид$тельствоване этой части аппарата, причемъ 
обнаружить устроенный отводъ, вообще, очень трудно. Фабрикою, устанавли- 
вавшей аипаратъ, предполагалось питать одну изъ проведенныхъ въ дефлегма- 
торъ двухъ водяныхъ трубъ водою изъ резервуара, но по требован!ю акциз- 
наго надзора обЪ трубы сообщены другъ съ другомъ и питаются лишь водою 
изъ холодильника. Лучшими и надежнЪйшими въ интересахъ казны техни- 
комъ признаютея для большихъ заводовъ одноколонные непрерывно - дЪй- 
ствующ!е аппараты работы Бормана, Шведе и Темлера въ ВаршавЪ; для 
небольшихъ же заводовъ всего цфлесообразн$е аппараты см$шанной системы, 
состояние изъ 8 кубовъ и ректификацюнниой колонки, установленныхъ другъ 
надъ другомъ, дефлегиатора и холодильника. Аппараты эти поддаются лег- 
кому и полному обезпечен1ю и даютъ кр$пюй и доброкачественный сииртъ. 
Въ послфднее время они находятъ въ обБихъ губершяхъ все большее и 
большее прим$ненге. | 


Средняя крЪпость Средная за весь перодъ крЪиости сгоняемаго спирта были: низшя— 
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78,9 и 19,59/0, а высшя— 93,2 до 94,2%/0; поелдная получены на 5 заводахъ, 
снабженныхъ непрерывно - дЪйствующими перегонными аппаратами. На ма- 
лыхъ заводахъ съ аппаратами Пистор1луса сгонка спирта производится чаще 
всего очень медленно (до 3-хъ, а иногда даже до 2-хъ ведеръ въ часъ), съ 
подраздЪленемъ бражки на малыя навалки, дающя 5—7 ведеръ спирта, вел$д- 
стые чего иногда получаются уклонен!я въ учет контрольныхъ снарядовъ. 
Температура сгоняемаго спирта зимою бываеть--5 до--8° Р, а въ исключи- 
тельныхъ случаяхъ--3 и даже--2° Р; но въ теплое время нер$дко сго- 
няется спиртъ и при--15 до- 18° Р. 

Технический контроль за производствомъ работь на заводахъ обфихъ 
губершй заключается не только въ наблюденйи за количествомъ употребляе- 
мыхъ припасовъ, но и за ихъ качествомъ и усифшностью переработки. Съ 
этою цфлью опредЪляетея количество крахмала въ картофелЪ и производятся 
сахарометричесыя испытан1я бражекъ и наблюденмя за температурою оныхъ. 
Ве$ эти испытаня обязательны съ 1885 г. для служащихъ въ Управлен!и 
контролеровъ, которымъ преподана особая инструкщя. Для вычислен1я те- 
оретическаго выхода спирта принято помножать количество перебродившаго 
сахара на объемъ затора и ирактическе косффищенты 0,55 и 0,54, смотря 
по качеству бражекъ, прибавляя къ полученному результату половину дрожже- 
вой нормы. 

Произведенныя наблюден!я могли служить пока лишь для сужденя о 
правильности работъ на заводахъ. 

Въ числ характерныхъ поврежденй контрольныхъ снарядовъ техни- 
комъ указаны: потеря полуды 2-мя снарядами въ весьма короткй срюкъ дЪй- 
стыя ихъ въ совершенно обновленномъ состоян!и отъ чернаго маслянистаго 
налета; потеря поплавками полуды на 7 заводахъ отъ продолжительности 
дЪйств!я снарядовъ; разработанность коническихъ подшииниковь И ложныя 
въ нихъ гнёзда, пюисшедпия оть неумЪлой установки оси стрфлки и нена- 
длежащаго разбоЪга ея; проржавленность конусовъ отъ употребленя недобро- 
качественнаго масла для смазки ихъ; гнфзда (оть шариковъ) въ камерахъ 
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храповыхъ механизмонъ и на ободЪ ведущаго колеса; трещина въ сифюн- 
номъ приливБ корыта (па одномъ снарядЪ), проиешедшая, вБроятно, отъ 
удара; едва заибтная трещина епая у выливнаго отверстия одного барабана: 
незначительные ироевфты по угламъ створчатыхъ шируъ безь признаковт, 
проникновеня чрезь нихъ въ снаряды. Въ 2 цинковыхъ футаярахъ обнару- 
жены проевьты у ушка, признанные надзоромъ фабричнаго происхожденя. 

Въ теченш отчетнаго перюда на заводахъ обфихъ губернии имфли мЪето 
елфдующия случаиности съ контрольными снарядами: неправильная установка 
цифръ счетчика алкоголя при векрыти, бездфистве счетчика спирта, течь изъ- 
подъ снаряда и флянцевъ, сильное загрязнене енарядовъ, спадене пружиннаго 
тормаза, выпадеше винта яблочка подвфенаго прибора, загрязнене и сильный 
нажимъ тормаза, сильный разоЪгъ етр\лки, залите снарядовъ бражкою, нев у- 
ность поплавка, неправильный счетъ по ведущему колесу, устраненный нереста- 
новкою экецевтрика. Многочисленность вскрыт, вызванныхъ случаиноетями, 
объясняется тЬмъ, что при уклонеши въ показашяхъ снарядовъ до 0,590 и 
боле снаряды векрываютея для исправленя ихъ показаний. 

Сличеня показай контрольныхъ снарядовъ съ дЪйетвительными вы- 
ходами спирта производятея цфлыми сливаяи или частями ихъ (не менЪе 
15 до 20 вередъ); при этомъ объемъ епирта опредфляетея намЪткою, а проба 
беретея поел емфшеня спирта въ епиртонремникЪ; провбБрка правильности 
учета снарядомъ объемовъ спирта непоередетвеннымъ измЪренемъ его ведромъ 
производитея на небольшихъ количеетвахъ спирта; еъ этою цфлью техникъ 
находить полезнымъ снабдить спиртовыя трубы, идушия отъ снарядовъ къ спир- 
топлехникамъ, кранами двойнаго дЪйетня (3-хъ пролетными — конструкщи 
Бормана и Шведе въ ВаршавЬ). 

Во время перерывовъ производетва снаряды оставляютея на постамен- 
тахъ, но не всегда прикрываютея деревянными чехлами сверухЪ цинковыхъ. 
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Поплавовъ и гири остаются въ премномъ цилиндрЪ; внускное и выпускное дёйствя заводовъ. 


отверетя закрываются шиунтами или глухими прокладками. Фильтры уклады- 
ваются въ обезпеченные ящики и сдаютея заводоуправленю на хранене. 

Тщательный осмотръ вефхъ частей перегоннаго аппарата производится 
при подготовкЪ заводовъ къ дЪиетню, а также при окончани производетва; 
въ послфднемъ случаЪ опредЪляютея также необходимыя для предстоящаго 
перода винокуреня дополнительныя обезпеченя. При осмотрахь холодиль- 
никовъ внутренняя часть ихъ въ большинетвЪ случаевъ вынимается; де- 
фФлегмацюнныя тарелки не всегда испытываются водою; части перегоннаго 
аппарата устанавливаютея и свинчиваются въ присутстви и подъ наблюде- 
немъ лиць акцизнаго надзора, послЪ чего немедленно обезпечиваются нало- 
жешехъ пломоъ. Краны на погонныхъ трубахъ двуколонныхъ анпаратовъ 
перенесены во внутрь, или совершенно уничтожены, или замЪнены самодЪй- 
ствующими вентилями (клапанами), прикрытыми чехлами. 

Дефлегматоры вездЪ прикрыты обезнеченными крышками. На заводахъ, 
гдБ отгонъ спускается въ землю, труба, его отводящая, входить въ надле- 
жаще обезпеченные ящикъ или бочку, съ просверленными въ днЪ отверст1- 
ями для стока отгона. Ящикъ этотъ или бочка устанавливаются въ цемен- 
тированномъ колодцЪ, накрытомъ надлежаще обезпеченной крышкою. 
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На флянцахъ трубъ, расположенныхъ вблизи аппаратовъ, устраиваются 
чехлы въ видЪ кострюль, упирающихся въ стЪнки аппаратовъ и укрфпленныхъ 
двумя прутами, прод$тыми чрезъ ст$ики чехла и опирающимися внутри чехла 
на флянцевомъ скрфплен!я трубы; концы прутьевъ обезпечиваются пломбами. 
Эти чехлы, по мн$н!ю техника, превосходно обезпечивая флянцы, заслужи- 
вають всеобщаго распространения. 

Не менфе цфлесообразными техникъ считаетъ чехлы на флянцахъ трубъ, 
состояще изъ 2 половинокъ съ отогнутыми бортиками, соединяющихся по 
направлен1ю длины трубъ; бортики обфихъ половинокъ, приложенные другъ 
къ другу, обхватываются соотв$тственно согнутою пластинкою и скр$иляются 
посредствомъ винтовъ съ гайками. НаравнЪ съ прочими чехлами обще 
чехлы фильтра изготовлены исключительно изъ м$ди. 


Опасныя мЪета, НаиболЪе затрудненй для надлежащаго обезпечен!я оть возможности 
трудно поддаюцщя-ОТвода погона и спиртовыхъ паровъ представляютъ въ аппаратахъ Пието- 


ся обезпечен1ю. 


р1уса дефлегмацонныя тарелки, въ особенности при принятомъ м$стными 
фабрикантами способЪ скрфплеюя верхнихъ днищъ на оловянномъ припоф. 
Опасными м%$стами непрерывно-дЪйствующихъ аипаратовъ техникъ признаетъ 
наволочныя трубы, имф$ющ!я необезпеченные флянцы у бражныхъ насосовъ. 
Для устранен1я опасности техникъ находитъ полезнымъ примфнить рекомен- 
дованный журналомъ Техническаго Комитета отъь 2—22 Шюня 1884 г. по 
контрольно-снарядному дфлу (стр. 46) закрытый и обезпеченный резервуаръ, 
въ который направлялась бы бражка, до ея поступлен!я въ колонну. Такой 
резервуаръ служилъ бы гидравлическимъ затворомъ для спиртовыхъ паровъ 
и способствовалъь бы см5шеню стекающаго изъ ректификацюнной колонны 
погона съ поступающею на аппаратъ бражкою. 


24) Губерни Люблинская, Радомская и К№лецкая '), 


Число заводовъ. Въ перюдъ 188%/э гг. въ названныхъ губерн1яхъ дЪйствовало 111 ви- 


Матералы. 


нокуренныхъ заводовъ, изъ нихъ 47—въ Люблинской губ., 29-—въ Радом- 
ской и 35—въ ЕК$Ълецкой губ. При этомъ винокуреюе имЪло, какъ и въ 
предшествовавипе пер1оды, исключительно сельско-хозяйственный характеръ; 
на заводахъ же не было введено никакихъ новыхъ усовершенствован1й ни въ 
приборахъ, ни въ способахъ производства. 

Главнымъ и почти исключительнымъ винокуреннымъ матер!аломъ на 
заводахъ всфхъ трехъ губерн! служилъ картофель, количество котораго, по 
отношеню ко всЪмъ вообще винокуреннымъ припасамъ, составляло 9891; 
для обсахариван1я же заторовъ, а также для приготовлен1я дрожжей упот- 
ребляется преимущественно зеленый ячменный солодъ, количество котораго 
превысило количество употребленнаго для тзхъ же цфлей сухаго солода въ 
24 раза. Кром названныхъ матераловъ въ перекурку поступило нЪкоторое 


1) Изъ отчета Младшаго Техника г. Калачева. 


а 


количество ржи, а на двухъ заводахъ (въ АЪлецкой и Радомекой губерняхъ) 
перекурено 31,455 пуд. свеклосахарной патоки и небольшое количество ви- 
ногрзадныхъ дрожжей (для религюзныхъ обрядовъ евреевъ). 

Способы затиравя припасовъ предетавляютъ различныя видоизмЪфненя, 
главнымъ образомъ, въ отношен!и задачи въ заторъ солода, который веыпается 
или вееь въ одинъ шиемъ—до спуска въ заторный чанъ развареннаго карто- 
феля, или же прибавлается въ нфеколько п]уемовъ: передъ началомъ, въ сере- 
дннБ и въ концБ затираюя. Отварка затора производитея при температур$ 
отъ 43 до 58° Р., а обсахариване продолжаетея обыкновенно отъ 30 мин. 
до 1 9. 30 мин., иногда же оно оканчивается въ 20—30 мин. Заторные 
чаны на вефхъ заводахъ снабжены мфшалками, приводимыми въ дЪйстве 
частью лошадьми, & частью паровымъ двигателемъ. Охлаждене затора на 
заводахъ АБлецкой и Радомской губерний производится преимущественно на 
кильштокахъ: на большинствЪ же заводовъ Люблинской губерши примфняется 
расхолаживан1е въ сахыхъ заторныхъ чанахъ. Нри томъ и другомъ спосо- 
бахъ расхолаживаня, температура доводится обыкновенно до 12—149 Р., а 
иногда и до 100 Р. | 

Къ приготовленному изъ зеленаго ячменнаго солода, иногда съ примесью 
ржаной муки, дрожжевому затору на нЪкоторыхъ заводахъ прибавляется кар- 
тофельное сусло отъ главнаго затора въ количествЪ до 5 ведеръ. Задача 
дрожжей къ суслу производится или въ заторномъ чан, или на кильштокЪ, 
смотря потому—гдЪ происходить расхолаживане затора. По снускЪ затора 
въ квасильный чанъ, брожене начинается обыкновенно черезъь 6—8 часовъ, 
нногда же оно наступаетъь уже черезь 2—3 часа, а на нЪкоторыхъ заво- 
дахъ— только по прошестыи 18—20 часовъ. По окончани брожешя, продол- 
жающагося до 36—40 часовъ, квасильные чаны на большей части заволовъь 
доливаются холодной водой до полноты. 

Средше выходы спирта, въ перевод на сухе хлфбные принасы, ко- 
лебались на различныхъ заводахъ отъ 42,51 до 56,27 градусовъ изъ пуда 
припасовъ; для свехлосахарной патоки соотвфтетвенный выходъ опредфлился 
въ 43,8 град. АрЪфпость сгоняемаго спирта колебалась на большинетвЪ, заводовт, 
въ предфлахъ между 10 и 959/, но на нфкоторыхъ заводахъ она понижалась 
до 60; температура же сгонявшагоея снирта держалась обыкновенно между 
Зи 10° Р. 

Топливомъ на большей части заводовъ служили дрова, преимуще- 
ственно сосновыя; на нЪкоторыхъ же заводахъ употреблялись каменный уголь, 
торфъь и смфшанные матерталы. 

На заводахъ Шюблинской, КЪлецкой и Радомской губернй преобла- 
даютъ перегонные аппараты системы Писторйуса о двухъ кубахъ; непрерывно- 
дЪйствующие же аппараты разныхъ системъ имфлиеь только на 21 заводЪ 
Люблинской и КЪлецкой губерний, авъ Радомской губерн!и не было ни одного 
такого аппарата. Новый перегонный аппаратъ непрерывнаго дЪйствя по- 
ставленъ въ перюдъ 153%/ гг. на одномъ изъ заводовъ „[юблинской губернии. 
Аппаратъ этотъ одноколонный и состоитъ изъ куба (емкостью въ 60 ведеръ), 
Мфдной бражной колонны, внутреннимъ устройствомъ своимъ напоминающей 
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чугунную колонну въ аппарат Ильгеса, ректификацюнной колонны и труб- 
чатаго отдфльнаго дефлегматора. Въ бражной колоннф наружныя тарелки 
прикр$плены къ стфнкамъ оной, а внутренння— къ труб, проходящей въ 
серединф аппарата, во всю вышину бражной колонны, и приводящей брагу 
въ аппаратъ. Въ виду невозможности, при такомъ устройствЪ, засореня 
бражной колонны, она не имфетъ регардъ-—что составляетъь характеристи- 
ческую особенность и преимущество означеннаго аппарата, — а устроенъ 
только лазъ въ нижнемъ куб для очистки его дна. Ректификащюнная ко- 
лонна состоитъ изъ двухъ частей, причемъ въ одной изъ нихъ, примыкаю- 
щей къ бражной колоннф, днища съ опрокинутыми шлемиками, а въ другой— 
днища сфтчатыя, системы Савалля. Холодильникъ мЪдный цилиндрический 
двустЪнный. Аппаратъ даетъ равном$рную струю крфпкаго спирта. 

Контроль за производствомъ ограничивается почти исключительно лич- 
нымъ наблюденемъ со стороны лицъ акцизнаго надзора за правильностью 
производства винокурен!я и за своевременнымъ выполненемъ отдЪфльныхъ 
манипулящй. Что касается собственно техническаго контроля, то на н$ко- 
торыхъ заводахъ, состоящие при нихъ контролеры въ тфхъ случаяхъ, когда 
на заводахъ имфются необходимые приборы, производятъ наблюденя надъ 
качествами употребляемаго въ заторъ картофеля, а также сахарометриче- 
скя наблюденя надъ бражками, но систематически эти посл$дня ни на 
одномъ заводЪ не велись. 

Уклонен!й отъ нормальнаго хода работь на заводахъ вообще не было 
замЪчено; только на одномъ изъ заводовъ Радомской губерни въ течени 
всего пер1ода винокурен1я неоднократно повторялись заливы фильтра по- 
гономъ, причина коихъ долгое время оставалась не разъясненною, такъ какъ 
перегонный аппаратъ (системы Писторуса), оказывался во всфхъ своихъ 
частяхъ чистымъ и вполнЪ исправнымъ. Только по разъединени бражныхъ 
кубовь съ лютровкою, вь поеслЪдней найдена была свинцовая пробка, за- 
крывавшая выходное отверсте погонной трубы, снабженной, вмЪсто крана, 
клананомъ. Пробка эта была тайнымъ образомъ вложена въ отверсте по- 
гонной трубы въ лютровкЪ, и такъ какъ она не плотно закрывала это от- 
версте, то въ лютровкЪ велфдетве сего скоплялея погонъ, который впоелЪд- 
сти, по очисткЪ кубовъ отъ бражки, могь быть полученъ въ чистомъ видЪ 
посредствомъ сифона, вставленнаго въ паровую трубу, проводящую паръ изъ 
паровика вь нижнШ бражный кубъ. 

Контрольные снаряды и принадлежности къ нимъ находятся, вообще, 
въ исправности и содержатся въ надлежащей чистотЪ; только на нЪкото- 
рыхъ заводахъ луженыя части снаряда оказывались покрытыми чернымъ 
налетомъ. Изъ характерныхъ повреждеюнй частей снарядовъ болфе всего 
встрфчалась потертость оси ролика эксцентрика, а въ нзкоторыхъ снарядахъ 
обнаружены были погнутость стрфлки и ложныя гнЪзда въ подшинникахъ 
ея оси. 

Контрольные спаряды дЪиствовали, вообще, правильно и никакихъ 
случайностей съ ними въ отчетномъ пер1одЪ не было обнаружено. 


Сличешя показанй контрольныхЪъ снарядовъ съ дЪйествительныхи выхо- Сличев:е показа- 
дами спирта производятся записыванемъ цифръ счетчиковъ контрольнаго сна- #1 контрольныхъ 
ряда передъ началомъ и по окопчанм сгонки и сравнешемъ вычиеленныхъ ре- СНарядовъ съ дЪй- 
зультатовъ съ результатомъ непосредетвеннаго измфренвя спирта въ сиир- лы 

| ходами спирта. 
тоирехникЪ, съ предварительнымъ, передъ сгонкою, опечатанемъ помфщения, 
гдЬ установленъ спиртонремникъ и съ удостовфренемъ въ совершенной пу- 
стотЬ послЬдняго передъ сгонкою. Спиртопруехниками служатъ частью ме- 
таллическе, частью же деревянные, круглые или овальные чаны, & иногда 
простыя деревянныя бочки. 

По окончаши винокурешя и по разъединени перегоннаго аппарата — Хранеше кон- 
съ контрольнымъ снарядомъ, послфдюй тщательно очищается и оставляется трольныхъ снаря- 
на постамент собраннымъ и опломбированнымъ, входное и выходное отвер- ЛОВЪ Во время без- 

} ь дъйствая заводовъ. 
сття закладываются глухими флянцами и также опломбировываются; засимъ 
снарядъ, поверхъ цинковаго футляра, покрывается прочнымъ деревяннымъ 
ящикомъ, который закрфиляется на постаментЪ, съ оплобированехъ мТфетъь 
скуБилешя. 

Передъ началомъ винокуреня въ каждомъ перюдЪ и по окончани  Осмотръ и обез- 
онаго, всф части перегоннаго аппарата, при соединени и разъединени ихъ 16161 перегон- 
между собою, подвергаются тщательному осмотру, дефлегмацюнныя тарелки и 
испытываются водою, & холодильникъ разбирается и осматривается его вну- 
тренность; во время же дЬйетия завода производится наружный осмотръ 
аппарата, обезнеченй и наложенныхъ пломбъ. Обезнечиваются всЪ флянце- 
выя соединен1я на аппаратахъ, причемъ на мБетахъ, гдВ по трубамъ про- 
ходитъ сниртовая жидкость, флянцы, кромЪ опломбировантя, покрываются чех- 
лами, а тамъ, глЪ спиртовая жидкость не проходитъ, опломбировываются 
одни флянцы или только надфваемые на нихъ чехлы, безъ опломбированйя 
флянцевъ. 

Краны на погонныхъ трубахъ, а равно водяные краны на трубахъ, про- 

водящихъ воду изъ дефлегматоровъ въ бражную колонну для ея промывки, 
заключаютея въ футляры. Спиртопроводныя трубы отъ холодильника КЪ 
фильтру и отъ фильтра къ снаряду покрываются чехлами во всю ихъ длину. 
Наиболфе употребительны чехлы составные изъ двухъ половинокъ, скрфиляе- 
мыхЪ чеками; кромЪ того, употребляются также чехлы коробчатые, утверж- 
даемые на флянцахъ двумя пропускными болтами, которые закрфиляются че- 
ками съ опломбировашехъ послФднихъ. 


25) Восточная Сибирь \). 


Въ перюдъ 185%/э гг. въ Восточной Сибири, а именно: въ губераяхъ Число заводовъ. 
Иркутекой и Енисейской и въ Забайкальской области, дЪйствовало 20 винод- 
куренныхъ заводовъ, изъ коихъ 7— въ Иркутекой губ., 1]1—въ Енисейской 
губ. и 2—въ Забайкальской области. 


1) Изъ отчета Младшаго Техника г. Холодова. 
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Матералы. На вс$хъ 20 заводахъ перекуривались исключительно лишь хлЪбные 
припасы—главнымъ образомъ ржаная мука и солодъ; вмЁстВ съ тБмъ пере- 
курено было нфкоторое количество овсяной, ячменной и пшеничной муки. 
Вс$ употребляемые на винокурен!е припасы пробрфтаются заводами преиму- 
щественно оть перекупщиковъ, & частью оть окрестныхъ крестьянъ, такъ 
какъ сами заводчики хл$бопашествомъ не занимаются. 

Премъ купленнаго зерна начинается тотчасъ посл уборки хлЪба съ 
полей, но главный подвозъ его къ заводамъ происходитъ въ октябр$ и 
ноябрЪ. При ссыпкЪ хлЪба въ амбары обращается внимане лишь на чи- 
стоту зерна, сортировки же не производится и хлЪбъ въ смБшанномъ видЪ 
поступаетъь на мельницу, для размола, по мЁрЪ надобности и въ количеств$, 
потребномъ на суточный заторъ. Размолъь зерна какъ для главнаго, такъ 
для дрожжевыхъ заторовьъ дЪлается очень мелый, велфдетые чего въ 
дрожжахъ, по зам$чан1ю винокуровъ, развивается избытокъ молочной кислоты, 
неблагопр1ятно отзывающййся на ход$ броженя. Солодъ на всЪхъ заводахъ 
примЗняется исключительно сухой, а на приготовлене его употребляется 
большею частью рожь; только на двухъ заводахъ для этого употребляется 
ячмень, но и то не всегда. 

Приготовхен:е за- Заторы приговляются исключительно изъ муки (преимущественно ржа- 

торовъ. ной) и ржаного солода, для чего въ заторный чанъ напускается вода въ 
количеств н$®сколько менфе половины емкости квасильнаго чана, а по на- 
грзвЪ ея до надлежащей степени всыпаются мука и солодъ и производится 
отвариване и зам$шиван!е, продолжающяся около двухъ часовъ безъ пере- 
рывовъ. По окончан!и отварки заторъ оставляется на 2—2'1/2 часа въ покоф 
для обсахариван!1я, & затфмъ въ чанахъ же расхолаживается льдомъ и при 
температурЪ 11—12° Р. спускается въ квасильный чанъ, гдф къ нему за- 
даются дрожжи, которыя напускаются на поверхность сусла, но сиё шиваются 
съ послЗднимъ только черезъ 15—16 часовъ. Температура дрожжей при спу- 
СЁ въ квасильный чЧанъ—отъ 16 до 18° Р. 

Брожен:е. Густота бражки на заводахъ Восточной Сибири почти везд$ одинакова, 
представляя отношене сухаго вещества къ вод, какъ | къ 41/4—4"/2, кромЪ 
болЪе жидкихъ бражекъ, приготовляемыхъ на завод съ перегоннымъ аппа- 
ратомъ Коффея.Брожене сусла—трехсуточное, но вслФдетв!е черезчуръ мел- 
каго размола муки и солода, сбраживан!е далеко неполное, такъ какъ ВЪ 
бражк$, поступающей въ перегонку, содержится довольно значительное, до- 
ходящее иногда до 7,4% по сахарометру Баллинга, количество несбродив- 
шаго сахара. 

Выходы спирта. Выходы спирта, при довольно значительныхъ колебашямъ на отд$ль- 
ныхъ заводахъ—отъ 40 до 47,2 градусовъ изъ пуда припасовъ-—составляли, 
Въ общемъ среднемъ выводЪ по всфмъ заводамъ. —41,7 градусовъ изъ пуда; 
средняя же крЪпость сгоняемаго спирта изм$нялась отъ 81,45 до 93,5%, а 
въ общемъ среднемъ выводЪ по всфмъ заводамъ была 87,50/0. 

Топаиво. Данныхъ о расходЪ топлива, каковымъ служатъ исключительно дрова, 
техникомъ не представлено, но по обимю и дешевизнЪ сего топлива не 
только въ окрестностяхъ винокуренныхъ заводовъ, но и по всему простран- 
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ству Восточной Сибири, никакой экономи въ немъ не соблюдается, плох1я 
же конструкшя и Установка паровыхъ котловъ, а равно неудовлетворитель- 
ное устройство дымовыхъ трубъ, еще боле увеличиваютъ непроизводитель- 
ный расходъ топлива. 

На большинетвЪ заводовъ Восточной Сибири перегонка бражки произ- 
водится на перегонныхъ аппаратахъ кубовой системы, преимущественно 
Пистомуса; на остальныхъ заводахъ перегонные аппараты непрерывно- 
дъйствуюцие, большею частью бельгйской системы, одинъ же заводъ (Ново- 
Александровеюй братьевъ Бутиныхъ, вь Иркутской губ.) работаеть еъ аппа- 
ратомъ Коффрея, на которомъ получаютея лучше по количеству и качеству 
выходы спирта; но по сложности конструкщи и по устройству особаго чанка 
для спуска сивушнаго масла, сказанный аппаратъ представляетъ значитель- 
ныя затруднешя для надлежащаго его обезпеченя и устранемя возможно- 
сти получен!я спирта до учета его контрольнымъ снарядомъ, тфмъ болфе, что 
всф наружныя части аппарата, а равно сивушный и погонный чанки—дере- 
ВЯННЫе. 

Контроль за производствомъ на заводахъ ограничивается взвфшиван!еуъ 
припасовъ акцизными надемотрщиками и контролерами и принят1емъ ими же 
суточныхъ сливовъ снирта, о чемъ ведется особый журналъ, представляемы 
въ окружныя акцизныя управленя. Техническаго контроля посредствомь 
сахарометрическихъ наблюден1й или пробныхъ отгонокъ бражекъ на заво- 
дахъ Восточной Сибири не примфняется. По опытамъ же сахарометриче- 
скихъ наблюденй, произведенныхъ на нЪкоторыхъ заводахъ техникомъ, ре- 
зультаты получались болфе или менфе далеюме оть дЬйствительности, такъ 
какъ разность между ноказанями контрольныхъ снарядовъ и теоретически 
вычисленнымхи выходами была, въ среднемъ, около 10% (т.е. дЪйствитель- 
ные выходы были на 10°/о менфе вычисленныхъ), въ отдфльныхъ же слу- 
чаяхъ она доходила до 259. 

Уклонен!й оть нормальнаго хода работь на винокуренныхъ заводахъ 
Восточной Сибири, а равно какихъ либо злоупотребленй обнаружено не 
было. НЪ%Ъкоторую ненормальность производства составляетъ только крайне 
медленное веден1е сгонокъ даже на непрерывно-дфйствующихъ аппаратахъ, 
обусловливаемое плохимъ состоямемъ паровыхъ котловъ и несовершенствомъ 
перегонныхъ апиаратовъ. Другимъ неудобствомъ, также находящимся въ 
связи съ размБрами и устройствомъ перегонныхъ аппаратовъ, являются воз- 
душники у холодильника, необходимость допущеня коихъ вызывается, съ 
одной стороны, большими разуфрами перегонныхъ аппаратовъ съ значитель- 
ными д!аметрами спиртовыхъ и спиртопаровыхъ трубъ, а съ другой— малыми 
д1аметрами трубъ погонныхъ и спиртопроводныхъ отъ холодильника къ 
фильтру, крайне затрудняющими выд5лене воздуха и, вел$детв!е сего, сильно 
замедляющими сгонку, которую необходимо бываетъ иногда даже совершенно 
прерывать. 

На большинствЪ дЪйствовавшихъ въ отчетномъ перюд$ заводовъ кон- 
трольные снаряды находились въ удовлетворительномъ состояни и, за р$д- 
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Особенно характерныхъ поврежден! снарядовъ также не было, если не 
считать таковыми отпайку шестерни на ведущемъ колесф у одного изъ кон- 
трольныхъ снарядовъ и поломку указательной стрфлки (оть недосмотра) въ 
другомъ снаряд$. 

Случайности съ Особыхъ случайностей съ контрольными снарядами не было; уклоне- 
контрольными сна- Ня же въ ихъ показаняхъ имфли мЪето только на двухъ заводахъ: на од- 
рядами и УтоНе- номъ—оно произошло оть погнутости оси ведущаго колеса у снаряда, а на 
о ее другомъ-—причина уклонен!я осталась не выясненною, такъ какъ при про- 

изведенныхъ техникомъ тарировк$ снаряда и учетЪ по ведущему колесу, а‘ 
также по осмотр и пов$ркЪ поплавка, снарядъ былъ найденъ въ полной 
исправности, но наблюденй за сгонкою не могло быть произведено по без- 
дЪйствю завода. 

Сличен!е пока- Сличен!е показан1й контрольныхъ снарядовъ съ дЪйствительными вы- 
вай контроль- ходами спирта производилось двумя способами: дЪйствительная крЪФпость 
ныхЪ СНаря Дов спирта, опредфленная по пробЪ, взятой изъ спиртопремника, переводилась 
съ дйствитель- а ; 

Е на кр$фпость по [П-ой таблиц$ и найденное по сей посл дней число помножалось 

спирта. на количество жидкости по измфреню м$рникомъ, каковое произведение 
(выражавшее количество градусовъ) и сравнивалось съ показан1ями счетчика 
алкоголя, и 2) по показан!ю крфпости спирта въ спиртопремник по ]-й таб- 
лиц$, съ помноженемъ ея на количество ведеръ по счетчику спирта — въ 
случа, если разность между температурою спирта въ спиртопремникЪ и 
тою, при которой велась сгонка, не превышала 1° въ ту или другую сто- 
рону, и съ поправкой по П-й таблицф—въ случа большей разности. 

Премъ сливовъ. Способъ према сливовъ спирта состоитъ въ изм$рен1и посл$дняго м$р- 

. никомъ (при спускЗ въ бочки), съ опредЗлешемъ частей ведра на глазъ, по 
высотф жидкости въ указательномъ стеклф, укрфпленномъ съ боку мЁрника, 
и затфмъ въ помножени общаго количества жидкости на крЪпость спирта, 
съ поправкой по П-й таблиц на температуру. 

Хранев1е кон- Контрольные снаряды хранятся лЪтомъ на заводахъ на своихъ поста- 
ТРОЛЬНЫХЪ СНаря- ментахъ, при чемъ, по очисткЪ и сборкВ частей, а также по отъем$ спирто- 
и выхъ трубъ, отверет1я поселфднихъ закрываются наличниками, а сверхъ же- 

лЪзной ширмы и цинковаго футляра, надлежащимъ образомъ обезпеченныхъ, 
снарядъ покрывается деревяннымъ ящикомъ, скр$пляемымъ съ постамен- 
томъ, съ наложешемъ акцизныхъ печатей. 

Осмотръ ваво- Осмотръ винокуренныхъ заводовъ, при посфщени ихъ лицами акциз- 
довъ и обезпечене нато надзора, заключается, главнымъ образомъ, въ повЪркф наложенных 
о ре обезпеченй, съ цфлью убЪждевшя въ ихъ цфлости, въ ревиз!и подвала и 

сличени показан контрольнаго снаряда съ выходами спирта, а также въ 
осмотрЪ книгъ. 

Обезпечен1я, налагаемыя на перегонный аппарать и способъ ихъ на- 
ложен!я, крайне разнообразны, какъ по исполненю и форм чехловъ, такъ 
и по премамъ самого наложен!я пломбъ. Что касается собственно чехловъ, 
то въ перюдъ винокурешя 188'/з гг. таковыхъ не было даже на флянцахъ 
погонныхъ трубъ, а на н$которыхъ заводахъ даже на фильтрахъ, или имЪ- 
лись чехлы желБзные, съ выходящимъ наружу стекляннымъ колпакомъ. 
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Виослфдетви же, по разр6шени дфлать чехлы не только металличесые, но 
И деревянные, таковые введены были на большинствЪ заводовъ, такъ какъ 
наибольшее препятстве къ хорошему исполненю мфдныхъ чехловъ И ихт 
пригонкЪ завиефло не отъ заводчиковъ, а оть неихфшя онытныхъ и хоро- 
ШИХЪ МЪЬлНИкКовЪ. 

Наиболфе онасною, не поддающеюся обезпеченю, частью перегоннаго  Напболфе опас- 
аппарата представляется холодильникъ при апиарать Коффея (на Ново- выя мфста въ пе- 
Александровекомъ заводЪ), такъ какъ оть него идетъ нфеколько трубокъ коня 

5“. ратахЪъ, не полдаю- 

спиртовыхъ и отдфляющихъ сивушиое масло, поступающее въ особый дере- узяся обезпечению. 
вянный Чанокъ, снабженный отверетехъ для намфтки и воздушникомь, а 
акже спускнымъ краномъ, обезпечиваемыхъ печатью контролера или над- 
смотрщика, вЪ виду того, что сказанный чанокъ ежедневно долженъ быть 
открывасиъ передъ началохмъ сгонки, для спуска сивушнаго масла и отстолв- 
шагосея погона, перепуекаемаго въ сборный бражко-передаточный резервуаръ. 
При перецолнеши чанка сивушнымь масломъ, черезъ отверсте воздушника 
или нахфтки можеть быть получаемъ спиртъ помимо контрольнаго снаряда. 
Что касается погоннаго чанка для спуска погона изъ особаго погоннаго холо- 
дильника, то и этотъ чанокъ, будучи деревяннымъ, также представляется 
не безопаснымт въ отношенми возможности полученя изъ него погона. 


|6 


(пр. Строка. 
9 6 сцилу 


14 14 › 

25 3 сверху 

30 19 снизу 

471 21 ›» 

69 3 сверху (въ боковомт 
заАГОловКУ). 

72 1 снизу (въ боковомъ 
ааголовк$ |. 

81 3 сверху 

33 21 ›ь 

107 10 › 

111 13 › 

п © » 

127 3 снизу 

131 4 сверху 

141 12 › (въ грерВ 
«дрова») 

141 9 снизу (вь граф 
«енрейской» ) 

146 16 сверху 

153 14 ›» 

154 2-3» 

164 16 сверху 

165 15°» 

— 4 снизу 

169 4 ›»› 

170 3 * 

150 15 › 

181 4 › (въ третьемъь 


ВАЖИЪЬЙНИЯ ОПЕЧАТКИ. 


боковомъ за- 
ГОловкЪ). 


182 9 снизу 
185 18 ›»› 
199 1 сверху (во 


вгоромь 
боковомъ за- 


ГоловкЪ). 


211 10 сверху 
215 19 › 
227 3 снизу 


—— 


Наипечатано: 
15 Коля 
назвачене 
отчиел ви 
производствами 
ПОХАЬЛЬнНИхХЪ 


ВЪ ©0- 


Слот 
Соковникъ 
подвергуть 

ръ 
па 
казеннаго спирта 
Приморской 
льдомъ, на 


]6 


2 
паровыхъ 
лазеи 
нижн]е 
обойтсь 
холодной 
воруЪ 
(отъ 
заторЪ 
снарядовъ, 


ЯНЫ 
зАВОДЬ 
гамые самые 


осуотры 
38 
время температура 
процента 


Должно быть: 
15 [юня 
назначен!е 
отчиселен1и 
производствомъ 
ПохАЬЛЬныхЪ 


пЪ 


КИСЛОТ 
Соковнинть 
подвергнуть 
ВЪ 
на 


казеннаго склада спирта 


Приауурской 
льдомъ, или на 


96 


1 
паровъ 
лазы 
нижнее 
обойтись 
холодной 
ЦО 
ОТЪ 
ваторЪ 
снаряда. 


НЫЯ 
ваволахь 
самые 


осмотрЪъ 
89 


нремя года температура 


процента 


ТРУДЫ 
ТЕЛНИЧЕСААГО КОМИТЕТА 


ПРИ 


ДЕПАРТАМЕНТ 


НЕОКЛАДНЫХЪ СБОРОВ. 


Томъ 1. 
1890 г. 


— <с—<8>=02— - 


Издане Департамента Неокладныхъ Сборовъ. 


- очи. --- 


С.-ПЕТЕРБУРГЪ. 
Типографя В. Киршбаума, въ д. Министерства Финансовъ, на Дпорц. площ. 


1891. 


Печатано съ разрфшен!я Департамента Неокладныхъ Сборовъ. 


ПРЕДИСЛОВТЕ. 


Трет!й томъ ‹Трудовъ Техническаго при Департамент Неоклад- 
ныхЪ Сборовъ Комитета» заключаетъ въ себЪ извлеченя изъ журна- 
ловъ засфдашй Комитета, происходившихъ въ 1890 году, сгруппиро- 
ванныя въ таке же три отдфла, какъ и во второмъ томЪ ‹Трудовъ» 
(за 1889 г.). Изъ нихъ въ нервомь отдЪлЪ излагаются занятя Комитета, 
по предметамъ, непосредственно относящимся къ техническо-акциз- 
ному контролю за винокуреннымъ производствомъ; второй отдЪлъ по- 
священъ вопросамъ объ изелФдоваши, измБрени и очистк$ спирта и 
объ отпускЪ безакцизнаго спирта на химическя производства; въ тре- 
пий же отдфлъ вошли веЪ тЪ, раземотрЪнные Комитетомъ, вопросы, 
которые, по существу своему, не могли быть отнесены ни къ первому, 
ни ко второму отдфламъ. 

Въ вид$ приложенй, кромЪ «Обзора техническаго состояня ви- 
нокуренныхъ заводовъ въ Росаи за перодъ 1889/90 Г., съ статистиче- 
скою къ нему вЪдомостью» и ‹ Извлечен!й изъ отчетовъ техниковъ при 
губернскихъ акцизныхъ управлентяхъ о состояши винокуреннаго про- 
изводства въ отдфльныхъ губерняхъ за тоть же пер1одъ», соотвЪт- 
ствующихъ [-му и П-му приложенямъ, по тфмъ же предметамъ, на- 
печатаннымъ во второмъ том Трудовъ Техническаго Комитета, въ 
настоящемъ томф ‹Трудовъ› помфщается, третьимъ приложешемъ, 
обзоръ ‹Способовъ работъ и важнфйшихъ усовершенствован! на са- 
харныхъ заводахъ въ перодъ 1889/90 ГГ. ›». 


Составъ Техническаго Комитета въ 1890 году былъ сл5дующи: 
Предедатель—Директоръ Департамента Неокладныхъ Сборовъ Т. С. 
А. С. Ермоловъ; Непремфнный Членъ Д. С. С. И. А. Недошивинъ, 
Члены: Вице-Директоры Департамента Неокладныхъ Сборовъ Д. С. С. 
А. И. Гращансюй и Д. С. С. М. А. Пленъ, а за смертью послфдняго 
(нь Маф 1390 г.)—Д. С. С. И. И. Витали, членъ Совфта Министра 
Финаинсовъ Т. С. А. Д. Дмитревъ, ученый хранитель депо мЪръ и вф- 
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совъ Т. С. В. С. Глуховъ; чиновники особыхъ поручеюшй Министер- 
ства Финансовъ, ДЪйст. Стат. СовЪтники: докторъ хими Л. Н. Шиш- 
ковъ, А. И. Базильскай, ©. А. Ванлярский и В. Н. Андреевъ; Профес- 
соръ С.-Петербургскаго Технологическаго Института С. С. Н. И. Та- 
вилдаровъ; Зав$дующйЙ Орловскимъ Отдфломъ Техническаго Коми- 
тета и Управляющий Акцизными Сборами Орловской губерши Н. С. 
1. Г. Новицый, Управляющий Акцизными Сборами С.-Петербургской 
и части Псковской губернии Д. С. С. Д. А. Миропольскй 1); Ревизоръ 
Департамента Неокладныхъ Сборовъ С. С. Н. А. Комаровъ 2); Старший 
Техникъ Эстляндскаго Акцизнаго Управлевя С. С. 9. Ф. Ундрицъ и 
Старпай Техникъ Техническаго Комитета С. С. Р. Г. Траутфеттеръ, 
Техники Комитета— старше: Кол. Сов. Д. И. ЗалЪсскай, Н. С. П. С. 
Борзаковеюй, К. А. Л. К. Буттлеръ *) и Технологь В. В. Федоровъ; 
младше: Н. С. М. Г. Кучеровъ *), К. А. И. А. Дансюй, Тит. Сов. Н. 
Н. Кувшинниковъ, Э. И. Суммъ и Кол. Сов. Эйманъ 5). 

Въ 1890 г. Техническай Комитетъ имфлъ 11 засЪданй, въ коихъ, 
кром$ членовъ Комитета, принимали участе, по приглашеню Предс*- 
дателя, чины Департамента Неокладныхъ Сборовъ, Техники Комитета, 
и должностныя лица Акцизныхъ Управленй; при обсужден1и же н$- 
которыхъ спешальныхъ техническихъ вопросовъ, въ зас$дашяхъ Ко- 
митета, также по приглашеню Председателя, участвовали слфдующя 
лица: Архитекторъ Министерства Финансовъ Д. С. С. Г. Б. Прангъ 
и Гражданскай Инженеръ Тит. Сов. ФалЪевъ. 


') Умеръ въ Гюлф 1890 г. 

*) Въ Пюл8 1890 г. назначенъь Управляющимъ акцизнвыми сборами Западной 
Сибири. 

*) Вь НоябрЪ 1890 г. назначенъ Старшимъ Техникомъ при Акцизномъ Управле- 
н1и С.-Петербургской и части Псковской губ., съ откомандирован1емъ для занят! въ 
Техническй Комитетъ. 

“) Въ НоябрЪ 1890 г. назначенъ Старшимъ Техникомъ. 

°) Назваченъ въ НоябрЪ 1890 г. 


ОГЛАВЛЕНИЕ, 


ПРЕДИСлОвЕ. ... ь : : - 


Труды ехническаго при Департамент Неонладныхъ. боровъ Комитета 
За. 1990: ока ооо ава 
та - 


Глава [. Контрольный онарядъ Вр, Сименоъ и к. о ее 

а) Прюбрьтене приборовь и усчлене средствь Техническало оманейо 
для производства опытовь излотоваленя въ семь Комитетъ контроль- 
ны.гь снарядовь. ..... : 2 . га АЕ: 
Докладь Непремфннаго Члена 0 отн аа то 
товъ для производства онпытовъ изготовленя въ Комитеть нфкоторыхъ 
частей контрольнаго снаряда Бр. Сименсъ и В® (2—3), 

6) Случаи неправильнаю дъиствя контрольныхь снарядовь мы на 
виноградо-водочныхь заводаль...... : : 4 
Неправильное дЪйств!е контрольвыхъ В  Штумие на ух ВИ- 
ноградо-водочныхъ заводахъ 'Герской области (3 5). 

в) Случайности съ контрольными снарядами Бр. Сименсь и №, бывиия на 
винокуренны.гь заводаль вь течеше 1830 4 1357 10д0в%......... 
Случайности съ контрольными снарядами Бр. Сименсъ и №» въ течен!е 
1536 года (5-6). Докладь Непрехфннаго Члена о случайностяхъ съ 
контрольными снарядами, иуфвшихъ мЬето въ течеше 1887 г. (6—8). 

г) Общая мъры кь устраненю уклонении въ показашять контрольныть сна- 
рядовь Бр. Сименсь и А, дъйствующихь на винокуренныхь заводаль. 
Докладъ ЦепремЬннаго Члена объ уклонен!яхъ въ показашяхъ кон- 
трольнаго снаряда системы Бр. Сименсъ и К° и мТфрахъ къ ихъ устра- 
нен1ю (8—27). ИзмБнене формы журнала контрольнаго снаряда (27—31). 
Опыты, пронзведенные техникомъ Комитета Л. К,.,Буттлеромъ, для 
опред$лен1я измфняемости тарировки снаряда отъ измфнен1я темпера- 
туры внутреннихъ частей рослфдняго (31—33). Отзывъ Завфдующаго 
Орловскимъ Отдфломъ Техническаго Комитета Г. [. Новицкаго по пред- 
мету доклада Непрем$ннаго Члена (33—35). Обсуждене возбужденныхъ 
въ докладф Непремфннаго Члена вопросовъ (35—38). 

д) Результаты комчндирозки Непремъннаю Члена вь Прибалтиский Край 
ч Царство Польское по контрольно-снарядному дълу...... 
Докладъ Ненремфннаго Члена о результатахт, командировки его въ При- 
балтийск!Й край и Царство Польское по контрольно-снарядному д%лу 
(39—44). 

е) Разильночная втдомость контрольному снаряду Бр. Сименсь и №, при- 
надлежностямь и запаснымь ею частямъ, а равно и работамь по иль 
ремонту. .... 5: ды ав Е га 
Заключене $ Завдуь ющаго ООВ ЫЕ Ото т ННЧССВОГО Комитета 
о проект разцфиочной вфдомости (45—46). 


СТР. 
т ПП 
1—192 
1 —140 
1 — 63 
2 — 3 
3—5 
5 — 8 
8 — 38 
39 — 44 
44 — 46 


ТУ 


Жж) Примънеше къ контрольному снаряду системы Бр. Сименсь и Е поплавка — СТР. 
овало типа, отличаюшилося отъ поплавка, приданнало къ снаряду са- 
мими Бр. Сименсь и №, коеффишентомь расширеня и наполняюшею 
поплавокь жидкостью . (еее ни... 46 — 62 
Заявлене г. Шепелева (47-—-48). Приготовлен!е поплавка Шепелева и 
результаты опытовъ съ симъ поплавкомъ, произведенныхъ изобрфтате- 
лемъ (48). Форма поплавка (48—49). Докладная записка г. Шепелева 
(49—50). Заключене Непремфннаго Члена (50—52). Отзывъ Зав$дую- 
щаго Орловскимъ Отдфломъ Ёюмитета объ опытахъ съ поплавкомъ г. 
Шепелева, производившихся въ семъ отдфлЪ (52—53). Докладная за- 
писка г. Шецелева (53—55). Разсчеты г. Шепелева относнтельно при- 
готовленныхъ имъ поплавковъ (55—57). УдостовЪфрен1е профессоровъ 
С.-Петербургскаго Технологическаго Института о результатахъ испн- 
таня поплавковъ г. Шепелева (57—53). Отзывъ профессора А. Гезехуса 
(58). Дальнзйшее обсужден!е вопроса о поплавкахъ г. Шепелева (58—59). 
Третье обсужден!е въ Комитет вопроса о поплавкахъ г. Шепелева 
(59—62). 

3) Измънеме показаний счетчиковь контрольнало снаряда при бездъистви 
ПОСВЬОНЯ Юон > 63 


Глава П. Заводская посуда и перегонные аппараты. ........ 63—80 
Участе казны въ расходВ на плату за профздъ м$дниковъ, выписан- 
ныхь на вновь открываемый винокуренный заводъ, для исполнен!я ра- 
боть по обезпеченямъ перегоннаго аппарата и контрольнаго снаряда 
(64—65). Устройство особыхъ трубъ при дефлегмацонныхъ тарелкахъ 
для отвода погона въ ректификацюнную колонну (65—66). Отводъ спирта, 
изъ холодильника перегоннаго аппарата (66). Докладная записка тех- 
нолога Г. М. Горбовскаго-Зоранекъ (66—70). Обсужденйе заявлешя г. 
Горбовскаго-Зоранекъ вь Техническомъ Комитетв (70—71). Мн%фн!е 
НепремВннаго Члена (71). МнЪн!е члена Комитета Д. А. Мирополь- 
скаго (72). Мнёнйе большинства членовъь и заключен!е Техническаго 
Комитета (72—73). Производство опытовъ г. Горбовекимъ-Зоранекъ и 
протоколъ о нихъ избранной Техническимъь Комитетомъ Коммиси 
(73—75). Обсуждене результатовъ опытовъ, произведенныхъ г. Горбов- 
скимъ-Зоранекъ въ винокурнЪф Технологическаго Института (75—76). 
Докладная записка технолога |. М. Горбовскаго-Зоранекъ (76—78). 
Объяснен1я Непремфннаго Члена относительно предложен!я г. Горбов- 
скаго-Зоранекъ (78—80). Заключен!е Техническаго Комитета (80). 


Глава Ш. Опособы и услов!я винокурен!я. ........... 80 —113 
Приготовлен1е дрожжей изъ картофельнаго сусла съ веленымъ солодомъ 
или бардою (80—81). Спускъ заторовъ половинками (82—83). Порядокъ 
записи въ винокуренной книг$ акциза, начисленнаго за несд$ланвые 
заторы (83—84). Сводъ мн$н! Управляющихъ акцизными сборами по 
вопросу о порядк$ записыван1я по заводскимъ книгамъ акциза за не- 
сд$ланные заторы при остановкахъ винокурен!я, не признанныхъ дЪй- 
ствительными (84—88). Разсчеты съ винокуренными заводчиками за 
припасы, употребленные на дрожжи въ начал винокурев1я и не исклю- 
ченные изъ послфднихъ заторовъ (88 —89). Записка Управляющаго акциз- 
ными сборами Витебской губ. «объ учет нормы и выкурки съ дрож- 
жей, перекуриваемыхъ съ заторами по циркуляру № 869» (389—100). 
Обсужден1е записки Управляющаго акцизными сборамн Витебской губ. 
въ Техническомъ Комитет (100). Прибавлев1е излишне приготовлен- 
ныхь прессованныхъ дрожжей къ бродящимъ заторамъ (100). Докладъ 
члена Техническаго Комитета Н. И. Тавнлдарова (100—105). Услов!я 


ыыы 


произво1етва винокурешя изъ моркови (105). Усзов!я производства ви- 
вокурен1я безъ нормы (105—113). 

Глава ГУ. Учетъ бражки и опредфлен!е качества ве ........ 
Линейное изу Ьрен!е заторовъ и сахарометрическое и кисломегрическое 
взслфдованя бражекъ (115). Учетъ количества перекуриваемой бражки 
(115). Обь азеафдован!и и употреблена бражки, остающейся отъ про- 
изволстна дрожжевыхъ заведенй безъ винокурен!я и м'рахъ, препят- 
ствующехъ потреблению этой бражки какъ напитка (116—117). Коли- 
чество алкоголя въ бражк$, остающейся отъ производства дрожжевыхъ 
заведен!й безъ винокурешя (117—119). Расходованше дрожжевыми заве- 
дешями безъ винокуреня остающейся посл стема дрожжей бражкя 
(119—120). М$Ьры для предотвращеня употребленя бражки въ питье 
населешемь (120). Мньше Непремфинаго Члена и заключеше Техни- 
ческаго Комитета (120—121). 


Глава У. Кр%пость выкуриваемаго на заводахъ спирта, какъ м$ра контроля 


за производствомъ винокурен1я . еее а 
Данныя о средпихъ врфиостяхъ выкуривавшагося на завозахъ спирта 
въ перюдъ 155'/в гг. (121—125). Средня кр$фпости спирта, выкуривав- 
шагося въ перодъ 133% гг. (125 --130). Докладъ Непремфинаго Члена о 
среднихъ кр$ёпостяхъ получавтшагося ва винокуренныхъ заводахъ спирта 
за перюдъ 153' в гг. (131—140). Заключене Техпическаго Коматета (140). 

ОТД По о о рооофаааа 

Глава Г. Опред®лен!е крпости опирта..... уз кс: 
Снабжен!е контролеровъ винокуренвыхъ заводовъ металлическиии 
спиртомфрами (141—142). Разъясневе порядка сличеня лицлуии акциз- 
наго надзора показан! спиртомфровъ, принадлежащихъ частнымъ ли- 
цамъ, съ показанями образцоваго спиртомВра (142). 

Глава П. Опред®лен!е количества спирта........ Е 
ВзвБ шинане спирта на таможняхъ, при отпуск$ его заграницу (142—143). 
Примфнен!е взвьыливаня спирта въ опредБленю количества его, имю- 
щаго проходить чрезъ Московск!Й казенный складъ для спирта (143 144). 

Глава ПТ. Очистка спирта. ... аа ча 
Холодная очистка вина Е баса щелочей аа — 145), 

Глава ГУ. Отпускъ безакцизнаго спирта на химическ!я производства. 
Усзов!я отпуска безакцизнаго спирта 'Тентелевскому химическому за- 
воду ва выдфлку хлорала, эфира, колломя и спиртоваго таннина 
(145—147). Условия отпуска безакцизнаго спирта Теонтелевскому заводу 
на выЫдЁлку хлоралъ-гидрата и спиртоваго таннина (148—149). Хода- 
тайство провизора Мевдельштамма объ отпускБ безакцизнаго спирта для 
выдфлки сфрнаго и уксуснаго а (149). 


ОтдЪлЪъ Ш........ ны м мы м. 
1) М%ры, преграждающия возможность биг ввоза въ асе сахара, вывезен- 
наго съ премею по азятской границ$...... 4% 2.1 : : 


Установлен:е особой формы для сахарныхЪъ головъ, вывозимыхъ изъ Рос- 
чи по.азлятской ея границ (150 - 153). 

2) Разсмотрфше и обсуждене редакцй н$%Фноторыхъ статей Устава © питейномъ 
сбор, изданя 1887 года... еее. 2: и : 
Порядокъ разсчетовъ съ заводчиками во время порчи или ао 
дфйствя контрольнаго снаряда и мфры, кав1я должны быть примфняемы 
въ случаяхъ порчи перегоннаго аппарата или невозможности своевре- 
менно имфть на заводв контрольный снарядъ (153 -154). Проектъ ре- 
дакщ! статей Устава о пит. сб. объ исчислен!н акциза со спирта (154—157). 


СТР. 


114.--131 


121—140 


141 149 
141—142 


142—144 


144 —145 


145 - 149 


160—192 


150 --152 


152—157 
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3) Докладъ члена Комитета Л. Н. Шишкова по поводу проекта Д. С. С. Н. А. Со- СТР. 
ковнина объ учрежденм въ г. Костром$ „практинескаго и Института ви- 
нокуреня и технологи крахмала“. ... . 157—172 
Докладъ члена Техвическаго Е д. `С. С. л. Н. а ка- 
сательно представленнаго г. Соковнинымъ проекта объ устройств$ учеб- 
наго Института винокурен1я и технологи крахмала (158—167). Сообра- 
жен1я Управляющаго акцизными сборами Костромской и Ярославской 
губершй Б. К. Кукеля по проекту составленваго Н. А. Соковнинымъ 
Устава Практическаго Учебнаго Института винокурен!1я и технологи 
крахмала (167—170). Отзывъ г. Губернатора Костромской губерни Тайн. 

Сов. В. В. Калачова по проекту Н. А. Соковнина (170—172). Заключе- 
н1е Техническаго Комитета по докладу Л. Н. Шишкова (172). 
4) Порядокъ изм$реня емкости фильтращоннаго чана, установленнаго на пнвоварен- 


номъ заводф. (еее. ое нео 173—114 
5) Обложене дополнительнымъ анцизомъ „стараго вх выпускаемаго въ продажу 

изъ водочнаго завода. „ее... о а иле 174 
6) Установлеше акциза съ уксусной эссенщи. ................ 174—175 
7) Устройство въ МосквЪ казеннаго склада для арг: А а а 7 176—180 


Постройка деревяннаго здан!я для квартиры а оЩатО казеннымъ 
складомъ спирта (175—178). а) Ситуацюнный планъ построекъ, одобрен- 
ный строительною Коминсею, состоящею при Московскохъ акцизномъ 
Управлении (178). 6) Планы дома для конторы, биржи, жилья служа- 
щихъ и рабочихъ при склад и дома для квартиры завфдующаго скла- 
домъ (178—180). в) Проектъь крыши надъ здан!емъ цистернъ, состав- 
ленный С. Е. Криштофовичемъ (180). 


8) Снабщене анцизныхъ Управлен!Й питейными мфрами............. 1980 -185 
9) Допущене на уксусномъ завод перегоннаго аппарата............ 185—186 
10) Продажа вина въ жестяной посуд$. ..... . : а 186 
11) Докладъ Непремфннаго Члена о примфненм стекляннаго неа але къ 
опред$леншю удфльнаго вфса нефтяныхъ продуктовъ............ 187—192 
Приложения ореола фа 193—304 
Г. Обзоръ техническаго состоян!я винокуренныхъ заводовъ въ Росо]и по 
статистическимъ даннымъ за пер1одъ 1883/90 гг. .... ..... 193—909 


Общее число дЪйствовавшихЪ заводовЪ и р распредфлене ихЪ по районамъ 
(193 - 194). Число заводовъ съ парниками и безъ оныхъ (194—195). Рас- 
предфлене заводовъ по устройству заторныхъ чановъ (195—197). Дви- 
гатели, примфняемые при затиран!и припасовъ (197—198). Охлаждене 
заторовъ и употребляемые для сего аппараты (198 --199). Системы пе- 
регонныхъ аппаратовъ (199—201). Употребляемое на винокуренныхъ 
заводахъ топливо (202—203). Образовательный цензъ винокуровъ (203). 
Нащюнальность винокуровъ (203—204). Число рабочихъ на винокурен- 
ныхъ заводахъ (204—205). Статистическая вЪфдомость о техническомъ 
состоян винокуренныхъ заводовъ въ Росси въ перодъ 18/о гг., съ 
подразд$лешемъ ихъ по родамъ винокуренныхЪ аппаратовъ и употреб- 
ляемаго топлива, образовательному цензу и нац!ональности винокуровъ 
и числу заводскихъ рабочихъ (206—209). 

П. Извлечен!я изъ отчетовъ техниковъ при губернскихъ акцизныхъ уп- 


равлен!яхъ о состояни винокуреннаго производства въ губерняхъ. . 910—897 
1) Губерн!и Вологодская, Костромская и Ярославская. ......... 210—211 
2) Губерюя Тверская и Новгородская. (еее... и... 911—913 
3) Губерния Смоленская, Витебская и часть Псковской. Е. 
4) Губерния Пензенская и Симбирская. еее сносе 993—998 


5) Губерни Тульская и Калужская. „о... 999—939 


6) Губерн!н Тамбовская и Саратовская 
7) Губерния Уфимская и Оренбургская. .. 
8) Полтавская губершя . 
9) Губерни Харьковская и Екатеривославская 


10) Губерши Курляндская и Вовенская. . 


11) Лифляндская губершя . 
12) Эетляндская губерния. . . 


13) Гродненская губершя. .... 


14) Могилевская губерия. .... 
15) Минская губерния. . 

16) Кевская губерыя ..... 
17) Подозьская губершя . 

15) Волынская губершя ..... 
19) Херсонская губерня.. 


\)) Ставропольская нае и обе "Терека кая и аа, 
21) Губерши Варшавская и СБдлецкая . 

22) Губершя Калишекая и Нетроковская 
23) Губерши Любзинская, Радомская и КБлецкая. 


24) Восточная Сибирь. ... 


ПТ. Опособы работъ и важн#ёш!я усовершенствован!я на сатарныхъ заводахъ 


въ перодъ 188°/90 гг... . 
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СТР. 
232—235 
235—239 
239—243 
243—246 
246—250 
250—252 
252—254 
254—258 
258—562 
263—264 
264 - 268 
268—269 
270 - 213 
273—578 
278—233 
243—256 
236—293 
293—595 
295—297 


298 - 304 


ВАЖНЪИПИЯ ОПЕЧАТКИ. 
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Стр. Строка. Напечатано: Должно быть: 
20 2 снизу термомертъ термометръ 
30 во второй руб- термоментра термометра 
рикЁ образца В. 
58 15 снизу Шееелева Шепелева 
109 16 сверху безнорменнномъ безнорменномъ 
114 13 свизу произодится производится 
118 11 сверху разбавленная уже водкою разбавленная уже водою 
144 12 снизу Теплошиновъ Тетюшиновъ 
162 7 сверху предъ предъ — 
168 16 снизу близкостоя близко стоя 
170 10 сверху вфроятно и, вфроятно, и 
171 8 »› учениками. учениками». 
173 14 › ` отего отчего 
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288 въ боковомъ за- — Приготовлене затора. Приготовлен1е дрожжей. 
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ТРУДЫ 


Техническаго при ДепартаментЪ Неоклалд- 
ныхЪъ Сборовъ Комитета за 1890 г. 


Отдзлъ [. 


Предметомъ настоящаго отдфла служитъ техническо-акпизный контроль 
за винокуренныхъ производствомъ, обнимаюний собою: контрольно-сенарядное 
Дфло, винокуренные аппараты, способы и условя винокурешя, контроль за 
бражками и данныя осреднихъ крЪиостяхъ выкуриваемаго на заволахъ спирта. 

Сообразно сему, отдЬлъ этоть раздЪфленъ на слфдующия главы: Г) Кон- 
эзрольный снарядь Бр. Сименсь и №9. П) Заводская посуда м переюнные 
аппараты; ПШ) Способы и условя винокуреня; 1У) Учеть бражки и опреф- 
ленбе ея качества и У) Гръьпость выкуриваемалю на заводахь спирта, какъ 
мфра контроля за производствомъ винокурения. 


Гллдвал [. 


Контрольный снарядъ Бр. Сименсъ и К». 


Въ 1890 году занят1я Техническаго Комитета по контрольно-снаряд- 
ному дЪлу, имфвниИя своимъ предметомъ преимущественно контрольный сна- 
рядъ Бр. Сименсъ и К°, а отчасти и снарядъ Штумпе, заключались въ раз- 
смотрЬни н$Феколькихъ вопросовъ, которые, по существу своему, могутъ быть 
отнесены къ нижеслЬдующимъ восьми категормямъ: а) пр1обрЪфтене приборовъ 
и усилене средствъ Техническаго Комитета для производства опытовъ из- 
готовления въ семъ Комитеть контрольныхъ снарядовъ; 6) случаи неправиль- 
наго дЪйствя контрольпыхъ снарядовъ Штумпе на винокуренныхъ заводахъ; 
в) случайности съ контрольными снарядами Бр. Сименсъ и К°, бывиия на 
винокуренныхъ заводахъ въ течение 1836 и 1887 годовъ; г) общая м$ры къ устра- 
нен1ю уклонен!й въ показаняхъ контрольныхъ снарядовъ Бр. Сименсъ и К^›, 
дйствующихъ на винокуренныхъ заводахъ; д) результаты командировки Не- 
премЁннаго Члена Техническаго Комитета въ Прибалтийсый край и Царство 
Цольское по контрольно-снарядному дЪфлу; е) разцфночная вфдомость кон- 
трольному снаряду Бр. Сименсъь и К°, принадлежностямъ и запаснымъ его 
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частямъ, а равно и работамъ по ремонту сихъ предметовъ;: ж) примЁнене 
къ контрольному снаряду системы Бр. Сименсъ и К° поплавка новаго типа, 
отличающагося отъ поплавка, приданнаго къ снаряду самими Бр. Сименсъ 
и К°, коеффищентомъ расширеня и наполняющею поплавокъ жидкостью, и 
3) измБнен!е показан!й счетчиковъ контрольнаго снаряда при бездфйстви 
посл дняго. 


а) Прюбрфтеше приборовъ и усилеме средствъ Техническаго Комитета для 
производства опытовъ изготовленя въ семъ КомитетЪ контрольныхъ снарядовъ. 


Докладъ Непре- Въ ФевралЪ по данному предмету Непрем$ннымъ Членомъ былъ пред- 
мЪннаго Члена 0 ставлень Комитету докладъ, въ коемъ указывалось, что, въ виду изготовле- 
— а ня уже многихъ отдЪльныхъ частей контрольнаго снаряда системы Бр. Си- 
ментовъ для про- Менсъ и Ё? въ Росёи, вопросъ объ изготовлени всего снаряда значительно 
изводства опытовъ Подвинулся впередъ и остается изготовить у себя лишь станину корыта сна- 
изготовления въ Ко-ряда, шкалу, барабанъ и пружину (каковыя части до сихъ поръ заказываются 
митетв н%кото- въ Берлинф у Бр. Сименсь и К°), чтобы имЪфть возможность сказать съ 
и полною увфренностью, что изготовлене контрольныхъ снарядовъ въ Росои 
даБр.Сименсъ иК°. Не вотр$тить никакого препятствя при практическомъ его осуществлении. 

Приступить къ изготовленню вышепоименованныхъ частей снаряда въ 
Техническомъь Комитет, по заявлению докладчика, необходимо въ тфхъ ви- 
дахъ, чтобы имфть возможность изучить практическе пр1емы и ТЗ способы, 
при посредств$ которыхъ упомянутыя части снаряда съ успЪхомъ могуть 
быть изготовляемы; такое изучене представляется т$мъ бол$е существенно 
необходимымъ, что для производства помянутыхъ частей снаряда нельзя 
ограничиться одними только шаблонными моделями, а придется обратиться 
БЪ теоретическимъ разечетамъ и вычислен1ямъ. Полученныя такимъ путемъ 
данныя со временемъ, при заказЬ контрольныхъ снарядовъ въ Росси, пред- 
ставять Комитету возможность, съ одной стороны, дать практичесвя указан1я 
фабрикантамъ о снособахъ и премахъ выдфлки контрольныхъ снарядовъ, 
а съ другой—опредфлить болфе вЪрный и скорый способъ оцнки, на сколько 
удовлетворительны снаряды русскихъ фабрикантовъ. 

Для осуществлен!я сказаннаго съ практической стороны, Техническому 
Комитету необходимо прюбрфсти сверлильные и токарные станки, прессъ и 
друге приборы со всфми необходимыми къ нимъ принадлежностями, для 
чего потребна сумма, по заявлен!ю докладчика, около 4,000 рублей. 

Затфмъ докладчикомъ обращено было вниман!е на необходимость вре- 
менно увеличить число мастеровыхъ Комитета, дабы работа, вызываемая при- 
готовленемъ въ КомитетЪ частей контрольнаго снаряда, не препятствовала, 
успфшному ходу постоянныхъ работь по ремонту контрольныхъ снарядовъ 
и отдЪльныхъ ихъ частей. Увеличить число мастеровыхъ предлагалось только 
двумя, на что испрашивалась сумма въ 800 рублей для годовой ихъ работы. 
На всЪ же расходы для указанной выше цфли, по заявленю Непремннаго 
Члена, требовалась сумма до 5,000 рублей. 

При обсуждени Комитетомъ поставленнаго вопроса большинство (8) 
присутетвовавшихъ въ засфдаюи членовъ Комитета, присоединившись къ 
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унфню НенремЪннаго Члена, нашло полезнымъ произвести опыты изготов- 
лешя въ Комитетф частей контрольнаго снаряда, упомянутыхъ въ докладз 
Непремфннаго Члена, и вмфетЪ съ симъ ассигновать на прюбрЪтене необ- 
ходимыхъ приборовъ и инструментовъ, а равно и на наемъ мастеровыхъ 
сумму въ разуБрБ 5,000 руб. Меньшинство же членовъ Комитета, а именно 
два — М. А. Пленъ и В. С. Глуховъ — имя въ виду уже разрфшенный 
заказь 20 контрольныхъ снарядовъ фирмЪ «Бруно Гофмаркъ» въ С.-Петер- 
бургЪ '), считало преждевременнымъ приступать къ изготовлению снарядовъ 
вь Комитеть, тфмъ болфе, что, по ихъ мнфнию, веявя изготовлен1я средствами 
казны имфють существенныя неудобства. 

Со стороны Пепремннаго Члена на мнфне меньшинства было замЪ- 
чено, что предполагаемое изготовлене упомянутыхъ частей снаряда въ Ко- 
митетЬ ничего не имфетъь общаго съ изготовленемъ въ широкомъ размЪрЪ 
{абричныхъ путемъ новыхъ контрольныхъ снарядовъ средствами казны; для 
послфдняго, конечно, нужна была бы особая фабрика, устройство которой 
потребовало бы, во всякомъ случаЪ, несравненно большей суммы, чЪуъ испра- 
ииваехые 5,000 рублей. 

Технический ЦКохитетъ, соглашаясь съ мнфнемъ Непрем$ннаго Члена, 
призналъ полезнымъ разрфшить пр1обр$ети для Техническаго Комитета 
приборы и инструменты, необходимые для изготовления указанныхъ въ до- 
кладЪ частей контрольнаго снаряда и увеличить число мастеровыхъ Коми- 
тета, о чемъ и представить на утверждене Министра Финансовъ °?). 


6) Случаи неправильнаго дЪйствия контрольныхъ снарядовъ Штумпе на вино- 
градо-водочныхъ заводахъ. 


По предмету неправильнаго дЪйетвя контрольныхъ снарядовъ, когда 


Неправильное 


требуется разрЬшить, какъ долженъ быть произведенъ разсчеть количества дфйстве контроль- 


выкуреннаго спирта: по снаряду, или на основаши правилъ, изложенныхъ въ 
$ 53 инструкщи 6-го Марта 1874 г., въ 1590 году на обсуждене Комитета 


ныхъ снарядовъ 
Штумпе на двухъ 
виноградо - водоч- 


®фь въ ы у . ь `0 71* 
былъ внесенъ всего одинъ вопросъ и то не по снаряду Бр. Сименсъ и Ё®, ныхьзаводахъТер- 


а по енаряду Штумие. 

Вопроеъ этотъ относилея къ неправильному дЪйстыю контрольныхъ 
сенарядовъ Штумпе на двухъ виноградо-водочныхЪ заводахъ Терской обла- 
сти—одномъ въ стан. Червленной, а другомъ—въ стан. Шелкозаводской. 

Въ докладЪ своемъ по означенному предмету, Непремфнный Членъ 
заявилъ, что разематриваемый вопросъ обсуждался уже Комитетомъ 3) и что 
Комитетъ счелъ необходимыхъ спросить разъяснений Управляющаго акциз- 
ными сборами Ставропольской губ., Терекой и Кубанской областей, изъ 
каковыхъ разъяенешй видно слБдующее. 

1) По заводу въ стан. Червленной. Нри векрыти контрольнаго сна- 
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1) См. «Труды Техническаго Комитета», Т. ИП, стр. 8. 

*) По докладу 27-го Маэга 1890 г. Г. Министромъ Финаисовъ ассигновано еди- 
новременно, для вышеуказанной цфли, 5,000 рублей. 

*) См. «Груды Техническаго Комитета», Томъ ЦП, стр. 16. 


ской области. 
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ряда въ 1886 году во время производства винокурен1я по первымъ двумъ 
свидЪтельствамъ, оказывалась спиртовая жидкость въ контрольникЪ, но не- 
смотря на это, управляющий заводомъ не заявилъь о неправильномъ пока- 
зани контрольнаго снаряда и своими подписями въ заводскихъ книгахъ 
удостовЪфрилъ вфрность учетовъ спирта контрольнымъ снарядомъ. Затфмъ и 
при выдачВ въ томъ же году новыхъ двухъ свидЪфтельствъ управляющий 
заводомъ, ничего не упоминая о неправильномъ дЪйствыи контрольнаго 
снаряда, не требовалъ ни изсл$дован!я правильности послЪдняго, ни зам$ ны 
его другимъ снарядомъ, и, уже продолжая винокуренше по новому свидф- 
тельству, сталь ходатайствовать о сложен!и акциза за спиртъ, учтенный 
контрольнымъ снарядомъ по первымъ двумъ свидЪтельствамъ. 

ДалЪе, въ 1888 году управляющИй заводомъ въ прошеви, поданномъ 
Управляющему акцизными сборами, ходатайствовалъь о сложени акциза и 
за два послф дня свидЪтельства 1886 года. 

Такимъ образомъ, о неправильномъ дЪйстыи контрольнаго снаряда и 
неполучен!и учтеннаго имъ спирта заявлено было несвоевременно, вел$д- 
стве чего акцизный надзоръ и лишенъ былъ возможности пров$рить спра- 
ведливость залвлен1я заводчика о неполучени, въ дфйствительности, спирта 
ВвЪ количествЪ, учтенномъ контрольнымъ снарядомъ. Такое запоздалое за- 
явлеше о неправильномъ дфйстви снаряда, по мнфию Управляющаго ак- 
цизными сборами, можно объяснить только желанемъ управляющаго заво- 
домъ избЪжать возможности своевременной провЪфрки заявлен1я, а также 
имфть достаточно времени для устранен1я спирта изъ заводскаго подвала. 

2) По заводу въ ст. Шелкозаводской. Въ течене всего перюда 1888/э гг. 
винокурен!е производилось по двумъ свидфтельствамъ. Спиртовая жидкость 
найдена была въ сосудЪ контрольника при векрытм контрольнаго снаряда 
посл окончан1я перваго свидЪтельства, когда заводчикъ и заявилъ акциз- 
ному надзору о меньшемъ получен!и имъ спирта противъ учета контрольнаго 
снаряда, велфдетве чего акцизный надзоръ тогда же приступиль къ наблю- 
денямъ за дЪйстнемъ контрольнаго снаряда и къ ревиз!и заводскаго подвала. 
Изъ полученпыхъ при этомъ данныхъ акцизный надзоръ вывелъ заключение, 
что на завод$ не могло быть хищеюшя спирта изъ заводекаго подвала и 
что жидкость могла попасть въ сосудъ контрольника не иначе, какъ велЪд- 
стве сильнаго тока спирта. Посл$днее обстоятельство, по заявлентю м$ст- 
наго акцизнаго надзора, объяснялось неопытностью винокура, не ум$вшаго 
обращаться съ перегоннымъ аппаратомъ. 

Со стороны Непрем$ннаго Члена въ его заключени по данному во- 
просу было указано, что контрольный снарядъ Штумпе принадлежитъ къ 
числу аппаратовъ, въ основан!е устройства коихъ положены преимущественно 
практическ1я начала, и снарядъ этотъь не даетъ такихъ данныхъ въ ре- 
зультатахъ своего учета, по коимъ можно было бы судить о правильномъ 
или неправильпомъ дЪйствыи его за истекшее время, & потому, по мнзню 
Непрем$ннаго Члена, въ данномь случаЪ н$тъ никакихъ основанй къ 
опроверженю вышеприведенныхъ соображенй Управляющаго акцизными 
сборами Ставропольской губерюи, Терской и Кубанской областей. 
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На основаши сего, Техническимъ Комитетомъ было высказано заключен!е 
ВЪ ТомЪ смыслЪ, чтобы, согласно представленю Управляющаго акцизными 
сборами Ставропольской губерни, Терской и Кубанской областей, разсчетъ 
съ заводчикомъ по заводу въ стан. Червленной былъ произведенъ по учету 
контрольнаго снаряда, а по заводу въ стан. Шелкозаводекой—ио заннеямъ 
заводчика въ винокуренной книг$. 


в) Случайности съ контрольными снарядами Бр. Сименсъ и К°, бывшя на вино- 
куренныхъ заводахъ въ течене 1886 и 1887 годовъ. 


Въ первомъ томЪ „Трудовъ Техническаго Комитета“ помфщенъ !) до- 
кладъ Непремннаго Члена о случайностяхъ, происходившихъ съ контроль- 
ныхи снарядами въ течеше 1555 года, раземотрЬнный Техническимь Ко- 
митетомъ въ 1556 году; затЬмъ новый докладъ о случайностяхъ съ кон- 
трольныхи снарядами НепремЪнный Членъ представилъь Комитету только 
въ 1590 году, въ каковомъ докладЪ сообщалось о случайностяхъ, проис- 
ходившихъ въ течене 15$7 года, безъ упоминаня о случайностяхъ, имЪв- 
шихъ мфето въ 1556 году; между тЬмъ въ распоряжеши Техническаго Ко- 
митета имблея матераль и по случайностяиъ въ семъ послфднемъ году, раз- 
работанный и сгруиппированный въ такой же формЪ, въ какой предетав- 
лены были Техническому Комитету доклады о случайностяхъ съ контрольными 
снарядами за 1535 и 1557 гг. 

Съ цблью заполнешя оказывающагося, такимъ образомъ, пробЪла въ 
изложени въ „Грудахъ Техническаго Комитета“ вопроса о случайностяхъ 
еъ контрольными снарядами Бр. Сименеъ и №2, представлялось умфетнымъ 
въ настоящемъ том „Грудовъ” привести данныя о случайностяхъ, проис- 
ходившихЪ въ течеше 1536 года, а затБЬиъ изложить докладъ НепрюмЪн- 
наго Члена 0 случайностяхъ, происходившихъ въ течене 1887 года, пред- 
ставленный имъ Комитету въ 1390 году. 

Имфюцияся въ Техническомъ Комитет данныя 0 случайностяхъ съ 
контрольными снарядами Бр. Сименсъ и №® въ течене 1856 года указы- 
ваютъ, что по 32 губернекимъ акцизнымъ Управленямъ всфхъ слу- 
чаевъ неправильнаго дфиетыя контрольныхъ снарядовъ было 83 ?), кото- 
рые, въ отношении причинъ, вызывавшихъ ихъ, распредфляются въ такомъ 
порядкб: 32 случая происходили отъ спадешя пружиннаго тормаза; 13—отъ 
случаиныхъ причинъ, какъ-то: выпаденя яблочка подвЪенаго прибора изъ 
винтиковъ, закрфиляющихъ его въ вилкЪ рычага (7), неправильнаго враще- 
ния колеса счетчика алкоголя (4) и остановки или неправильнаго вращен!я 


1) На стр. 30. 

*) Въ Варшавскомъ акцизномъ Управлении было—11 случаевъ; въ Ломжинскомъ 
н Тульскояъ—по 6; въ Нижегородскомъ—5; въ Минскомъ, Калишекомъ и Витебекомъ— 
по 4; въ Ставропольскомъ, Лифляндскомъ, Воронежскомъ, Саратовскомъ, Уфимскомъ, 
Пензенскомъ и Эстляндскомъ — по 3; въ Харьковекомъ, Рязанскомъ, Смоленскомъ и 
Перускомъ—но 2 и въ Волынскомъ, Могилевскомъ, Подольскомъ, Люблинекомъ, Тау- 
бовекомъ, Мевскомъ, Симбирскомъ, Западной Сибири, Самарскомъ, Полтавскомъ, Ви- 
зенскомъ, Вятскомъ, Восточной Сибири и 'Туркестанскаго края — по одному случаю. 
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барабана (2); Э—отъ загрязнешя камеръ храповаго механизма и обода ве- 
дущаго колеса (4) и вообще подвижныхъ частей снаряда; Э—отъ невфрной 
установки подвижныхъ частей снаряда; 6—отъ сильнаго нажима пружиннаго 
тормаза; б—отъ неразъясненныхъ причинъ; 4—отъ порчи и поломки, напри- 
мфръ, счетчика алкоголя, изработанности вообще всЪ$хъ частей снаряда, по- 
плавка и пр.; 3З—отъ течи, между прочимъ, изъ трещины въ трубЪ, проводящей 
спиртъ изъ премнаго цилиндра въ барабанъ, и 1—отъ ненормальнаго процесса, 
винокурен!я; этоть послЗдн! случай неправильнаго дЪйств!я контрольнаго 
снаряда имфль м$Ъсто въ Восточной Сибири и произошелъ отъ слишкомъ мед- 
ленной сгонки (не болЪе 6 ведеръ въ часъ) и р$зкихъ переходовъ въ кр%- 
постяхъ сгонявшагося спирта, такъ какъ квасильные чаны для перегонки 
дфлились на 7 накладокъ. 

Изъ 83 случаевъ неправильнаго дЪйствя контрольныхъ снарядовъ, въ 
59 (71,0%/5) случаяхъ учеть снарядовъ быль меньше записей заводчиковъ 
по винокуренной книгФ. 

Что же касается продолжительности времени неправильнаго ДЪйствя 
контрольныхъ снарядовъ, то, вообще, оно ограничивалось нЪсколькими днями, 
и только на 9 заводахъ снаряды невфрно учитывали въ продолжен!е отъ 
10 дней до 11/2 мЪсяца. 

Причиною наибольшаго числа случайностей, какъ и въ 1885 году, былъ пру- 
жинный тормазъ (38 случаевъ); онЪ составляютъ 45,70/о общаго числа случайно- 
стей, слЪдовательно нЪсколько боле 1885 года, когда онЪ составляли 41,9°/о. 

По отношеню къ общему числу (2331) дЪйствовавшихъ въ перодъ 
1885/в гг. снарядовъ, всЪ бывше съ ними случайности составляли около 3,59/0. 

Изъ приводимыхъ въ доклад Непремннаго Члена (въ НоябрЪ 
1890 г.) данныхъ о случайностяхъь съ контрольными снарядами въ тече- 
н1е 1887 года видно, что случаи неправильнаго дЪйстыя контрольныхъ 
снарядовъ, имфвше м$сто въ означенномъ году, наблюдались въ числ 73 
въ 28 губернскихъ акцизныхъ Управленяхъ '); по причинамъ же, выз- 
вавшимъ эти случаи, послфдше распредфлялись въ слБдующемъ порядкЪ: 
24 случая произошли отъ спадемя пружиннаго тормаза, при чемъ или 
тормазъ однимъ концомъ попадалъ въ подвижной храповой механизмъ сна- 
ряда и останавливалъь дЪйствне счетчика алкоголя, или тормазъ падаль 
подъ барабанъ въ корыто; 11 случаевъ вызваны были различными полом- 
ками и повреждешями, какъ-то: образованемъ трещинъ въ перегородкахъ от- 
дфленй барабана (1), изм$ненйемъ формы поплавка (2), поломкою счетчика 
алкоголя (2) и вообще изработанностью всфхъ частей снаряда (6); 9 слу- 
чаевъ произошли отъ загрязнен1я снаряда, что выражалось, напримЪръ, въ 
засорен!и воздушныхъ трубочекъ барабана (1), въ сильномъ загрязнени оси 


1) Въ Саратовскомъ и Калишскомъ акцизвыхъ Управленяхъ было по 8 случаевъ, 
Варшавскомъ—7; въ Пермскомъ—5; въ Костромскомъ, Лифляндскомъ и Тамбовскомъ— по 4; 
вь Харьковскомъ, Воронежскомъ и Нижегородскомъ—по 3; въ Полтавскомъ, Минскомъ, 
Подольскомъ, Черниговскомъ, Витебскомъ и Виленскомъ —по 2; въ Херсонскомъ, Бессараб- 
скомъ, Эстляндскомъ, Уфимскомъ, Тульскомъ, Волынскомъ, Вятскомъ, Люблинскомъ, 
ВКурляндскомъ, Кевскомъ, Ломжинскомъ и Восточной Сибири—по одному случаю. 
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эксцентрика (1), въ загрязнении счетчиковъ снаряда (3) и въ общемъ загряз- 
неми подвижныхъ частей снаряда (4); 8 случаевъ ихЪли мЪето отъ невЪфрной 
установки Частей снаряда, какъ-то: отъ недостаточнаго закрфплевшя вин- 
товъ головы пружины (1), отъ неправильныхъ тарировки (1)и установки ро- 
лика (1), оть большаго разбфга указательной стрблки (1), оть невЪрнаго 
установления трубы изь снаряда въ спиртощмемникъ (2) и вообще отъ не- 
правильнаго установленя нфкоторыхЪъ частей снаряда (2); 8 случаевъ вы- 
званы были случайными повреждешями, а именно: при вкладывани кар- 
тонной прокладки во фланецъ трубы, подводящей круБиюй епиртъ въ прех- 
ный цилиндръ, прокладка распласталась и почти заткнула отверсте въ 
трубЪ (1), сифонная труба бездЪйствовала и виЪетЪ съ тфмъ винтики, сое- 
диняюще указательную стрфлку съ подвЪфекою, выпали (1), снарядъ быль 
залитъ бражкою (1), температура сгонявшагося спирта была низка, къ тому 
же и спиртопремникъ былъ неудовлетворительнаго устройства (чаеть спирта 
оставалась въ немъ и смБшивалась съ послфдующимъ сливомъ) (1), въ счет- 
чикБ алкоголя вынали кулачки у циферблата единицъ ведра (1) и отианлся 
циферблать съ цифрами, означающими тысячи (1), наконецъ, указательная 
стр$ёлка разобщилаеь съ яблочкомъ подвфенаго прибора (2); 5 случаевь 
произошли отъ неразъясненныхъ причинъ, между тЪмъ изъ числа этихъ 
случаевъ уклоненя снаряда на одномъ заводЪф доходили до 3,28%/о въ обЪ 
стороны, а на другомъ завод снарядъ въ продолжеши нЪ%Ъеколькихъ дней 
недопоказывалъ, сперва только въ алкоголометрической части, & затЪмъ и 
въ изуБреши объемовъ, разница же въ отдЁльныхъ случаяхъ, между показа- 
шяхи снаряда и дфиствительныхъ получешемъ по сливу, доходила до 29/0; 
велфдетне сего сказанный снарядъ былъ замфненъ другимъ, но оказа- 
лось, что и этоть нослфди!й точно также показывалъ въ пользу заводчика 
и недочеть достигаль болЪе 1,5°/о, почему и этотъ снарядъ былъ снятъ съ 
постамента, поставленый же вмБето него новый снарядъ учитывалъ вы- 
курку виолнф правильно; 5 случаевь были слфдетнехъ течи изъ трещины 
въ трубЪф, проводящей спиртъ изъ шиуемнаго цилиндра снаряда въ барабанъ, 
причемъ часть спирта попадала прямо въ корыто снаряда, неучтенная по- 
елфднимъ; 2 случая вызваны были сгонкою спирта при высокой темиера- 
тур, — доказательствомъ чего по одному заводу служили максимальные тер- 
мометры у счетчиговъ и въ цилиндр снаряда, показывавиие -- 20° Р.; нако- 
нецъ, одинъ случай неправильнаго дЪйств1я контрольнаго снаряда, въ Восточной 
Сибири, произошелъ, какъ и въ 1886 г., отъ ненормальнаго процесса вино- 
курения, т. е. отъ тихой сгонки спирта (около 6 ведеръ въ часъ) и р$зкихъ пе- 
реходовъ въ крЪиостяхъ сгонявшагося спирта, что, въ свою очередь, вызвано 
было дфленемъ квасильнаго чана на 7 накладокъ, а также низкою техпера- 
турою сгонявшагося спирта. 

Далфе въ доклад указывалось, что изъ 73 случаевъ неправильнаго 
дфйстия контрольныхъ снарядовъ, въ 54 случаяхъ (73,9°/0) учетъ снарядовъ 
быль менЪфе дфйствительнаго полученя заводчиками спирта по сливамъ. 

Наибольшее число случайностей приходилось, какъ и въ 1856 году, 
на спадене пружиннаго тормаза; он составляли 33,9%/о общаго числа (73) 
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случайностей; вс же послЪди!я, отнесенныя къ общему числу дЪйствовавшихъ 
въ перюдъ въ 188'/з гг. контрольныхъ снярядовъ (2144), составляли 3,4%/0. 

По представлени Комитету приведеннаго доклада, Непрем$нный Членъ 
возбудилъ вопросъ о томъ—необходимо ли на будущее время данныя о слу- 
чайностяхъ съ контрольными снарядами вносить на раземотрЗн!е Комитета 
и не достаточно-ли было бы ограничиться только печаташемъ ихъ въ Трудахъ 
Техническаго Комитета. 

При обсужден этого вопроса члены Комитета единогласно высказа- 
лись въ пользу предварительнаго раземотрЪя докладовъ о случайностяхъ 
съ контрольными снарядами, согласно каковому мнфн!ю Техничесый Коми- 
теть и призналь необходимымъ, чтобы сгруппированныя о случайностяхъ съ 
контрольными снарядами данныя, ежегодно, въ форм докладовъ вносились 
на разсмотрфеме Комитета и чтобы затЪмъ доклады эти помфщались въ 
Трудахъ Техническаго Комитета. 


г) Общя м$ры къ устраненю уклоненй въ показаняхъ контрольныхъ снарядовъ 
Бр. Сименсъ и К°, д5йствующихъ на винокуренныхъ заводахъ. 


По данному предмету Непрем$ннымъ Членомъ былъ представленъ Коми- 
тету весьма обширный докладъ „объ уклонешяхъ въ показаняхъ контроль- 
наго снаряда системы Бр. Сименсъ и К? и м?рахъ къ ихъ устраненю“, предъ 
обсужденемъ котораго Предс$датель Комитета, указалъ на вызвавшую этоть до- 
кладъ причину, заключающуюся въ томъ, что при дЪйстви снарядовъ на виноку- 
ренныхъ заводахъ нер$дко получаются болфе или менфе значительныя раз- 
ницы между локазанями контрольнаго снаряда и выходами спирта по опре- 
дфлен1ямъ лицъ акцизнаго надзора и заводоуправлетя. 

По означенному вопросу, какъ заявилъ Предсфдатель, были собраны свз- 
дЪн1я оть Управляющихъ акцизными сборами о величинЪ уклоневшй въ по- 
казашяхъ снарядовъ, въ зависимости оть температуры сгоняемаго спирта, и 
о мБрахъ къ устраненю этихъ уклоненй. Составленный на основан полу- 
ченныхъ свфдЪнШ сводъ уже разсматривалея въ Техническомъ Комитетф, 
но это разсмотр5 ше не привело ни къ какому опредфленному заключеню, 
такъ какъ данныя, приведенныя въ сводЪ, относительно зависимости пока- 
занй контрольнаго снаряда отъ температуры сгоняемаго спирта, были 
недостаточно освфщены. Въ виду этого командированнымъ Министерствомъ 
Финансовъ техникамъ ЁКомитета поручено было, между прочимъ, выяснить 
причины, которыми вызываются ветрфчающуяся уклоненя въ показаняхъ 
контрольныхъ снарядовъ, и дфйствительныя величины этихъ уклоненйй. 

ДалБе Предсфдатель добавилъ, что представленный на разсмотр$ ше 
Комитета (приводимый ниже) докладъ Непрем$ннаго Члена составленъ на 
основан!и данныхЪ, собранныхъ командированными техниками по шести 
акцизнымъ Управлен1ямъ. 

Въ докладЪ указывалось на то, что при раземотр$ви въ послЪднее время 
нъкоторыхъ вопросовъ о неправильныхъ дфйстняхъ контрольныхъ снарядовъ, 
а также объ установкБ на винокуренныхъ заводах особыхъ большихъ хо- 
лодильниковъ, Техническай Комитетъь обратиль вниман!е на разницу между 
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показанями контрольныхъ снарядовъ и дЪйствительными выходами спирта, 
зам$чаемую при сгонкБ сильно охлажденнаго спирта. Но этому поводу, по 
порученю Техническаго Комитета, были собраны свфдЪшя о томъ, какъ 
велики встр6чающияея на практикЪ уклонен1я въ показашяхъ контрольныхъ 
снарядовъ противъ дЬиствительныхъ выходовъ, въ завнеимости отъ темпе- 
ратуры сгоняемаго спирта, и каюя мфры можно было бы принять къ устра- 
неню этихъ уклонений. 

Сводъ данныхъ, доставленныхъ по симъ предметамь Управляющими 
акцизными сборами, составлялъ уже предметъ обсуждешя Комитета въ 1858 г.!), 
такъ что по мнфн!ю докладчика вновь подробно разематривать этотъ сводъ 
не было никакой надобности, тфуъ болфе, что приведенныя въ немъ цифровыя 
данныя, относительно зависимоети иоказанй контрольнаго снаряда отъ темх- 
пературы сгоняемаго спирта, недостаточно освфщены, что лишаетъ возмож- 
ности построить на нихъ какое либо опредЪфленное заключенге. 

Изъ соображенй, приведенныхъ въ упомянутомъ сводЪ, слБдуетъ припом- 
нить то, что большнинетво Управляющихъ акцизными сборами не придавало значе- 
н1я, въ емыелЬ интересовъ казны, недочетамъ въ показашяхъ контрольныхЪ сна- 
рядовъ, зависящихъ отъ низкихъ температуръ сгоняемаго спирта, ибо недо- 
четы эти въ значительной степени уравновфшиваютея начетами, проиеходя- 
щими въ теплое время года, такъ что, по мнЬшю этихъ Управляющихъ, въ 
итог$ получается самая ничтожная разница между показанями заводчиковъ 
и снарядовъ. Друме Управляющие, напротивъ, придаютъ охлаждешю спирта 
большое значене и предлагаютъ для противодфйстня недочетамъ нЪкото- 
рыя мЪры, заключаюцияея, по предложенямъ однихъ, — вь установлени 
закономъ предЪла температуры поступающаго въ снарядъ спирта, & по пред- 
ложешямъ другихъ—въ особой установкЪ и подготовкЪ къ дЪйетвию самаго 
контрольнаго снаряда; наир. предлагалось тарировать снарядъ на 1, 2, 3 
зубца выше, сообразно темнературЪ сгоняемаго спирта, или допускать услов- 
ную установку экецентрика. Предлагалось также, чтобы по окончани пере- 
гонки перваго затора контрольный снарядъ обязательно былъ вскрываемъ 
для удостовфреня правильности тарировки. КромВ того, высказывалось же- 
лан!е, чтобы, помимо максимальныхъ теруометровъ, у счетчиковъ снаряда 
помфщались и обыкновенные термометры для того, чтобы акцизный надзоръ, 
наблюдая, при веякомъ посфщени завода, температуру въ снарядЪ, могъ бы 
составить вЪрное понят о средней техпературЪ, при которой работаетъ сна- 
рядъ, и при этомъ обязать заводчика приводить температуру помбщен1я во 
время тарировки, къ температур, какую снарядъ имфеть во время своего 
дЪйетая при сгонкЪ спирта. 

Для уяснен1я того направленя, въ какомъ могь бы быть разуфшенъ 
поставленный выше вопросъ, было признано небезполезнымъ собрать допол- 
нительныя данныя относительно дЪйстыя контрольныхъ снарядовъ на вино- 
куренныхъ заводахъ. 

Съ этою цфлью командированнымъ Министерствомъ Финансовъ (въ 1889 г.) 


1) См. «Труды Техническаго Комитета», томъ Г, стр. 89. 


системы Бр. Си- 
менсъ и В’ и мф- 
рахъкъихъ устра- 
нен!ю. 
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техникамъь Комитета для осмотра контрольныхъ снарядовъ въ н$ко- 
торыхъ губерыяхъ поручалось, между прочимъ, выяснить, какими причи- 
нами вызываются встрфчаюцпяся уклонен!я въ показашяхъ контрольныхъ 
снарядовъ и дЪйствительныя величины этихъ уклоненй, при чемъ предла- 
галось пров$рить способы сличеншя и премы суточныхъ сливовъ, практикуе- 
мые какъ лицами акцизнаго надзора, такъ и заводоуправленями, а также 
произвести провЪрку употребляемыхъ съ этою цфлью означенными лицами 
аппаратовъ и инструментовъ. 

На основани данныхъ, собранныхъ командированными техниками по 
6 акцизнымъ Управлен1ямъ !) относительпо дЪйствя контрольныхъ снаря- 
довъ на 218 заводовъ за годовой перюдъ, предшествовавпий командировк$, 
заводы эти, по результатамъ учета на нихъ спирта контрольными снарядами, 
разд$лены докладчикомъ на сл$дующая 5 группъ. 

Первая группа заключаеть въ себЪ 76 заводовъ— что составляетъ 34,9%/ 
вышеприведеннаго числа (218) заводовъ —на которыхъ контрольные снаряды 
постоянно давали исключительно недочеты, разм$ры коихъ въ среднемъ по 
губерямъ были нижесл$ дующие: 


Саратовская губ. (по 9 завод.) . . . 0,28% 
Симбирская „ (9 , ). . . 0,38 › 
Харьковская „ („5 „ ). .. 0,68 › 
Курская „(6 ‚, ). .. 0,68 › 
Витебская „ („19 ‚„ ). .. 0,14 »› 
Гродненская „ („28 ‚„ ). . . 0.36 › 


Вторая групиа имфеть 85 заводовъ (39,0%), на которыхъ контрольные 
снаряды дЪйствовали какъ съ начетами, такъ и съ недочетами, но въ общемъ 
итогф дали недочеть, каковой по губерн1ямъ выразился сл$дующими про- 
центами: 


Саратовская губ. (8 завод.) . . . . 0,33% 
Симбирская „ (3, ) . . . 0,15» 
Харьковская „ (27 „ ).. . . 0,17» 
Курская »„» (15 ‚,)... . 0,338» 
Витебская „ (11 ‚„)... . 0,07%» 
Гродненская „ (21 „ ). . . . 0,14› 


Третью группу составляютъ 34 завода (15,6°/о), на коихъ контрольные 
снаряды дЪфйствовали то съ начетомъ, то съ недочетомъ, но въ общемъ ре- 
зультатЪ показан!я снарядовъ были съ начетомъ. РазмЪфръ начета по этимъ 
заводамъ можетъ быть выраженъ сл$дующими процентами: 


Саратовская губ. (3 завода). . . 0,01% 
Симбирская „ (1 ь„). . . 0,08» 
Харьковская „ (8 „ ). . . 0,19» 


1) Въ 1839 году были командированы: Л. №. Буттлеръ въ губерн!и Харьков- 
скую, Курскую и Ставропольскую; П. С. Борзаковсый въ губерн1и Витебскую, Грод- 
ненскую и Лифляндскую и И. А. ДанскИ—въ губерыи Симбирскую и Саратовскую. 


Курская губ. (4 завода). . . 0.23% 
Витебская „ (7 . ). . . 0,09» 
Гродненская „ (11 ь„ ). . . 0,06» 


Четвертую групну составляютъ заводы, на коихъ контрольные снаряды 
давали показания съ постояннымь начетомъ на заводчиковъ. Такихъ заво- 
довъ было всего 20 (9,190), изъ нихъ 6— въ Гродненской губерни съ начетомъ 
въ среднемъ выводф въ 0,15%/, и 14 заводовъ въ Витебской губ. съ сред- 
ннмъ начетомъ въ 0,10% \). 

Наконецъ пятая группа заключаетъ только три завода (1,490), гдЪ по- 
казан!я контрольныхъ снарядовъ оказались вполнЪ тождественными съ дЪй- 
ствительными выходами *). 

Вышеизложенныя данныя о дфйетви контрольныхъ снарядовъ на ви- 
нокуренныхъ заводахъ привели докладчика къ слБдующимъ главифЪйшимЪ 
заключен1ямъ: 

1) На большинетвЪ упомянутыхъ выше заводовъ (около 759/о) контроль- 
ные снаряды дфйствовали въ пользу заводчиковъ, причемъ уклонене для 
каждаго завода въ среднемъ выводЪ за перодъ не превышало одного процента. 

2) Показашя контрольныхъ снарядовъ съ уклоненями въ ту и другую 
сторону замфчалиеь болфе, чЬмъ на половинф всфхъ заводовъ. 

3) Величина процента недочета значительно превышаеть величину 
процента начета. 

+) Показашя контрольныхъ снарядовъ съ начетами преимущественно 
имбютъ хфето въ теплое врехя года. 

Обращаясь, далЪфе, къ обсуждению тЪхъ причинъ, которыя главнЪй- 
шимъ образомъ вызывають ненравильныя показашя ковтрольныхъ снарядовъ, 
докладчикъ замфчаеть, что одною изъ самыхъ существенныхъ и постоянно 
дЪйствующихъ причинъ, вмяющихъ на правильность показай снарядовъ, 
слфдуеть считать температуру сгоняемаго спирта, оказывающую прямое 
виян1е на правильность учета въ объемномъ отношенш. ‘ 

Въ холодное время года, когда на заводахъ сгоняется спирть, охлаж- 
денный до температуры ниже нормальной, всяюй внолнЪ исправный кон- 
трольный снарядъ системы Бр. Сименеъ и К? учитываетъ крфивеспирты съ боль- 
шимъ или меньшимъ недочетомъ, смотря по крфпости спирта и степени его 
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') Выходы спирта въ Витебской губ. опред лялись умноженемъ объема на крф- 
пость по Г таблицВ; объемы же выходовъ, кавъ въ Витебской, такъ и въ Гроднен- 
ской губ. записывались по счетчику спаряда. 

*) Кром того, оказывается, по даннымъ прежнихъ командировокъ техниковъ, что 
изъ 10 осмотрфнныхъ заводовъ Пензенской губерши семь заводовъ давали постоянный 
недочетъ, составлявший въ среднемъ выводЪ 0,5°/о; на остальныхъ же трехъ заводахъ, 
контрольные снаряды хотя и дЬйствовали въ ту и другую сторопу, но въ общемъ 
дали недочеты. Таке же результаты получились по Тамбовской губернии, гд$ изъ 14 
заводовъ на 8 —контрольные снаряды дЪйствовали съ недочетами, доходившими до 
0.6°/, и на 6 заводахъ показан1я сварядовъ при общемъ недочет$ въ отдфльныхъ слу- 
чаяхъ были въ ту и другую сторону. Подобный указанному характеръ дфйств1я кон- 
трольныхъ снарядовъ замфчался и на 8 заводахъ Рязанской губерн!и. 


охлажден!я; наобороть, при сгонкахъ теплаго кр$фпкаго спирта, напр. въ 
лЪтн!е мфеяцы, показан1я снарядовъ сопровождаются начетомъ. ВелЪдетве 
этого недочеты снарядовъ, составляюще, преимущественно, характеръ дЪй- 
стйя ихъ въ различныхъ губершяхъ и относящиеся исключительно къ хо- 
лодному времени года, равно какъ и т$ отдфльные случаи начетовъ, кото- 
рые свойственны снарядамъ при работЪ ихъ въ лётШе мЪсяцы, необходимо 
признать за явлеше вполнф естественное, если уклонен1я эти не превыша- 
ють извЪфстнаго предфла, вычисленнаго теоретически. Такимъ теоретиче- 
скимъ предфломъ, до котораго можеть доходить погрфшность снаряда въ за- 
висимости отъ температуры сгоняемаго спирта, можно считать для кр$и- 
кихъ спиртовъ до 1,25%. | 

Такимъ образомъ, уклонен1я въ показамяхъ снарядовъ, зависящ1я отъ 
изм$неня объемовъ спирта съ перем$ною температуры, должны считаться 
явленшемъ общимъ для всЪхъ заводовъ, а потому едва ли представляется 
существенная необходимость парализовать этотъ, присущий контрольнымъ 
снарядамъ, характеръ учета, тфмъ болЪе, что результаты такого учета не 
отражаются на частныхъ интересахъ заводчиковъ, ибо вс$ они при зимнемъ 
винокурени, имфя холодную воду для охлажден1я спирта, пользуются не- 
правильными отъ этого показанмями контрольнаго снаряда въ ущербъ казны. 

Это заключене, по заявлен!ю докладчика, справедливо по отношеню, 
такъ сказать, къ нормальному дЪйствю контрольныхъ снарядовъ, но съ точки 
зр$ё!я тВхъ же интересовъ заводчика полезно было бы обратить внимане 
и принять соотв$тетвуюция м$ры противъ тфхъ, часто наблюдаемыхъ, слу- 
чаевъ, когда уклонен1я въ показан1яхъ снарядовъ не могутъ быть объяснены 
измЪнен!емъ объемовъ спирта отъ температуры и р%зко отличаются не только 
по своей величинф, но иногда и по характеру уклоненй на различныхъ 
заводахъ, работающихъ, повидимому, при одинаковыхъ услов1яхъ. 

Также точно заслуживаетъ вниман!я и то обстоятельство, что на мно- 
гихъ отдфльно взятыхъ заводахъ характеръ показан!й контрольныхъ снаря- 
довъ и разм$ръ ихъ уклонен!1Й не остаются однообразными, а изм$няются для 
различныхь выходовъ, не смотря на то, что услов1я перегонки спирта, остаются 
одни и т$-же. 

ЗатЪмъ въ докладЪ упоминается о томъ, что техники Комитета кон- 
статируютъ въ своихъ отчетахъ тоть фактъ, что случаи неудовлетворитель- 
наго дЪйстня снарядовъ происходили на нЪкоторыхъ заводахъ въ продол- 
жене боле или менфе значительнаго пер!ода времени, какъ напр. отъ одного 
вскрыт!я снаряда до другаго, послЪ чего возстановлялось и правильное дЪй- 
стые снарядовъ; иногда же случаи эти продолжались недолго и относились 
кЪ отдфльнымъ сгонкамъ, причемъ нер$дко замфчалось, что въ нЪеколькихъ 
посл$довательно принятыхъ сливахъ спирта, не смотря на одинаковыя услов1я 
перегонки, измБнялся не только процентъ погрфшности снаряда, но и самый 
знакъ этой погрфшности, т. е. снарядъ показывалъь то въ пользу, то въ 
ущербъ заводчика. При этомъ несоглася между показан1ями контрольныхъ 
снарядовъ и дЪйствительными выходами выражались на однихъ заводахъ 
ВЪ крфиости учитываемаго спирта, а на другихъ—въ объемахъ. Такя разно- 
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характерныя уклоненя въ показаняхъ снарядовъ не могутъ быть объяснены 
ни вышеприведенными причинами измЪнен1я объемовъ отъ температуръ, ни 
поврежден1ями снарядовъ (весьма рфдкими въ послфднее время). 

Въ виду того, что уклоненя въ показаняхъ контрольныхъ снарядовъ 
на винокуренныхъ заводахъ замфчались какъ въ крфпости спирта, такъ и 
въ объем, командированными въ 1889 году техниками Комитета было обращено 
особое вниман!е на выяснене причинъ этихъ уклонен!й и въ этомъ направлени 
ими произведенъ былъ цфлый рядъ наблюдевй на винокуренныхъ заводахъ, 
при чемъ для выяснен!я причинъ уклоненя въ кр%пости, посл тщательной 
тарировки и правильной постановки снаряда, производилось сличеше крЪпо- 
сти спирта въ спиртопремник$ съ крфпостью, выведенной раздЗлешемъ по- 
казан!й счетчика алкоголя на показаня счетчика спирта. 

Данныя, полученныя техниками изъ 41 наблюдешя, произведеннаго на 
15 заводахъ, сгруппированы въ докладф въ нижесл$дующей таблиц$: 


п-т | 
ЩЕНЕНЫЕЕЕ: ВВ 
‚ НАЗВАШЯ ЗАВОДОВЪ. =. 1 ЧЕ | 21$ ЕЕ ВЫ: Прим % чан: я. 
| ЕЕ ЕЕ 
р = м ар НЯ | иеяо| ав. | 
| р 
| Александровский. . |1,527 | 14Р.| 6°Р.| 87,0% | — 0,22 
| » — — — 81,3 — 0,30 
Кутянскй........ 995 | 81/°| 3° 89,1 — 0,37 
| ИльменскЙ....... 1,568 | 10/°| 3° 911 — 0,31 
| › | -— | — | 9; | — 0,29 
| Полубатовсый .... | 318 | 15'/2"| 8'/:°| 83,0 — 0,33 
| › 1,563 | 15°} 9% 844 | — 0,37 
> — — — 91,7 — 0,37 | 
Морогансый...... 1,566 | 20’ 71° 92,6 — 0,45 
» — — — 92,7 — 0,42 
Геормевсюй...... 1,534 | 13'/°| 5° 91,7 — 0,32 
> — — — 91,4 — 0,43 
» — — — 91,0 — 0,35 
ь — | 9% | — | 905 | — 0,26 
Троицы. ........ 1,334 | 13° 3° 92,4 | — 0,51 
› — — | — | 922 | —0,зз | бъ короткой проволок. поплавка 
› — || — | 91 | — 0,56 | Посл® обмывки поплавка. 
› — — — 92.0 — 0,35 | Посл очистки снаряда. 
Огибно-Колодевный.| 1,485 | 7° 6° 87,0 + 0,03 
» — — — 86,9 - 0,00 
› — — — 88,5 ++ 0,06 
Вырковеюй....... 1 1,495 | 7 41/:°| 87,5 0,0 
> — — — 87,3 | {0,12 
РубанщинсыйЙ. ... | 1,227 | 12 5° 92,0 | — 0,20 
» — | — | — 90,0 — 0,15 


ва | 18| Ва ЗЕ -Еи| 188 
5 =. аа | &5н | сана | Ам 
| 22 |“ #| Я.В | ВН ча 
‚ НАЗВАНИЯ ЗАВОДОВЪ. |= ® | 28° | #85 | БояЕя | Е Прим $ чантя. 
ЖЕН 5 Ее | НР |28588| ра8&. 
=. | 
ТеткинсюЙ....... |9.390 | 14° 4° 89.9 — 0,16 
| > 1.168 | 13° 41/2°| 912 | — 0.25 
Лут Г ЕЕ 63 31/2 1/2°| 91.9 — 0.0 ) с 
Тутищанскай 550 | 15/2 | 4, 1 9,04 | Счетъ по ведущему колесу 
— _ — 91.3 — ().08 [ 
| авалъ -— 0,209/.. 
, = | |8 | а, | да Г" Го 
Хуторокъ ........ | 840 | 21° Гы 91,1 | —0,47 
> — 90,5 — 0.62 
› -—- | — - 90,9 — 0,25 
› | == р 90.4 — 0.19 | Снарядъ при температ. 21° Р. 
| ‚ установленъ былъ на 2 зубца ' 
г (ъ 990 = © С о уф. у 3 
> 1,576 | 23 )] -- 0,08 те. 
» — — 91,0 0,10 | 
р | Снарядъ при температур» 
== = == 90,7 -- 0,02 | } -{-23° установленъ былъ на 
Владикавказскай. . 831 | 12° 9 87,7 — 0,36 } 5 зубца выше. 
| > 
зы . 31,2 — 0,04 
Ставропольсюй ... | 1,094 | 15° 10° 84,9 + 0,05 
| 82,5 | —0,08 


По замчаню докладчика, приведенныя данныя указываютъ, что укло- 
нен1я показан!й контрольнаго снаряда въ врфпости получались отъ 0,62% 
въ пользу заводчика до 0,12°/ю въ ущербъ заводчика. Больше проценты 
уклонен1й имфли мЪсто на тфхъ заводахъ, гдЪ разница между температурою, 
при которой снарядъ былъ тарированъ, и температурою сгоняемаго спирта 
была велика. Факть же изм$нен!я тарировки снаряда оть температуры не- 
однократно былъ констатированъ прямыми лабораторными опытами, на что 
указывають слфдуюцщ1я данныя: 


1) Наблюден!ями, произведенными нормальной повфрочной коммисей 
въ Берлин, найдено, что отъ измЪнен!я температуры снаряда на 8° Р. 
тарировка его изм$няется на 1 зубецъ. 

2) При опытахъ, произведенныхъ въ Техническомъ Комитетз, тари- 
ровка снарядовъ измфнялась на 1 зубець оть изм$нен1я температуры под- 
вижныхъь частей снаряда на 5—70Р. 1). 

3) Опыты, произведенные въ Орловскомъ ОтдЪлВ Техническаго Коми- 
тета, даютъ для различныхъ снарядовъ неодинаковыя изм$невя въ тарировк, 
а именно: для температуръ выше нормальной—тарировка становилась выше на 
1] зубець оть разницы температуры около 4°Р., а для температуръ ниже 


1) Эти опыты были произведены въ 1889 г. техникомъ комитета Л. К. Буттле- 
ромъ и результаты ихъ изложены далфе, на стр. 31—33. 
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нормальной — тарировка понижалась на 1 зубецъ оть разницы температуры 
около 6° Г. 1). 

ДалЪе Непремфнный Членъ обращалъ вниман!е на то, что всЪ выше- 
приведенные опыты и заводсня ваблюденя подтверждаютъ фактъ довольно 
значительныхъ измфненй тарировки съ перемфною температуры внутрен- 
нихЪъ подвижныхъ частей снаряда (преимущественно пружины), показывая, 
вуБеть съ тфмъ, что измБнешя эти неодинаковы для всФхъ снарядовъ и 
зависятъ отъ того, что пружина при разныхъ температурахъ ихфЪетъь неоди- 
наковую упругость. 

Осмотръ снарядовъ техниками Комитета, произведенный ими во время 
пофздокъ ихъ по различныхъ губерюямъ, показалъ, что при вскрытляхъ есна- 
рядовъ тарировка поелЬднихъ нерфдко оказывалась изуЪненною въ предЪ- 
лахъ до 2 и даже 3 зубцовъ. Изифнен1я тарировки снарядовъ въ сказанномъ 
предфл6 должны были отразиться на правильности учета снарядомъ крфпости 
спирта въ довольно значительныхъ размБрахъ (0, 4—0,6*о). 

Такое изуфнене тарировки являлось, въ большинствЪ случаевъ, ре- 
зультатомъ техпературныхъ вляшйЙ на внутренн1я подвижныя части снаряда, 
во время сгонки черезъ него спиртовой жидкости. 
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') Упомянутые опыты были произведены въ Орловскомъ Отдфл% техникомъ Ко- 
митета И. А. Данскимъ. Результаты, сообщенные имъ Непремфнному Члену, заклю- 
чались въ сАБдующемЪ: 

1) Контрольный снарядъ, имя старый подвфсный приборъ, былъ вытарировавъ 
правильно при ® -+ 121/з"Р.; посл того снарядъ былъ охлажденъ до — 1°Р. и тари- 
ровка его измфнилась салбдующимъ образомъ: 

при 100 опустилась на. . 2 зубца. 
» 80 р. д». . 11/8 м 
» 0 у д. . 1/8 я 


2) Тотъ же снарядъ былъ вытарированъ правильно при — 1°Р. и затЗмъ на- 
грЬтъ до -+ 12'/з ° Р., посл чего тарировка оказалась повысившеюся: 


при 109) на... .. . 2 зубца. 
» 80 о аа д. 
» 0 оо 17/3 » 


Гакимъ образомъ, тарировка даннаго снаряда въ предфлахъ отъ — 1° до + 121/, ° Р., 
между дфлешями 100 и 80 изифнялась на 3'/з зубца, слВдовательно измфнеше тари- 
ровки на 1 зубецъ соотвётствовало измфненю температуры почти на 8°Р., между дфле- 
нями же 80 и О измБнене тарнировки на 1 зубецъь произошло отъ измфневя тем- 
пературы на 13'/з ° Р. 

3) Контрольный снарядъ № 1124 со старымъ подвфенымъ приборомъ и вновь 
подобравной пружиной былъ вытарированъ правнльно при & + 11°Р., зат$хъ охлаж- 
денъ до + /,з`Р., послЪ чего тарировка оказалась понизившеюся: 

при 100 на. ..... 1 вубецъ 
» 80 да. ды ны М » 
» О болБе чЁ$мъ на . 23 зубца. 


4) Обратный опытъ нагрфван!я того же снаряда съ -{ 11/з° до 11 ° Р. вызвалъ 
повышеше тарировки: 
при 100 ва... .. . Ш зубець 
» 80 ›......9 
» О 0б04$е ч$мъ на . 2 зубца. 
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Такимъ образомъ очевидно, что тарировка производится должностными 
лицами не при той температур, какую имфютъ во время сгонки внутрення 
подвижныя части снаряда. 

Въ дЪйствительности почти повсемфетно принято устанавливать тари- 
ровку при температур помфщен1я снаряда, хотя бы она была и очень вы- 
сокая. Акцизный надзоръ нерЪдко сознаетъ при этомъ, что велЪдетве охлаж- 
деня снаряда отъ сгонки холоднаго спирта можеть измФниться и самая 
тарировка, но у надзора нфтъ средетвъ достигнуть ‘желаемой температуры 
въ окружающемъ снярядъ помфщенш, когда посл$дю тарируется, а потому 
волей-неволей приходится подчиняться случайнымъ условямъ и впадать 
завфдомо въ ошибку. 

Въ н$%которыхъ же акцизныхъ Управлен!яхъ, съ цфлью сдФлать пока- 
зашя снаряда боле правильными, практикуются разнообразные приемы. Такъ, 
въ однихъ Управлен!яхъ, по оконтани сборки частей снаряда, растворяютъь 
настежъ двери и окна на завод и расхолаживаютъ пом$щен!е до т$хъ поръ, 
пока термометръ, подв$шенный около раскрытаго снаряда, не перестаетъ 
измфнять своихъ показанй, посл чего приступаютъ уже къ окончательной 
тарировк$. 

Подобный способъ тарировки снаряда, по мнфню докладчика, едва ли 
можеть быть признанъ цфлесообразнымъ и желательнымъ, такъ какъ дости- 


СлЗдовательно, изм$нене тарировки на 1 зубецъ соотвфтствовало для даннаго снаряда: 
между дзлен1ями 100 и 80 приблизительно 6° Р., 
и » › 80 и 0 почти. ... 5°Р. 


5) Съ тфмъ же снарядомъ № 1124 сдфланъ былъ опыть нагр$вашя съ --11° до 
+19'/2°Р., при чемъ тарировка повысилась: 


при 100 на... . . . 21 зубца 
» 80... ... 91 я 
» О почти ва... 2 » 


Этотъ опытъ показываетъ, что прин изм$нени температуры въ предфлахъ отъ -- 11° 
до 19!/з° Р., тарировка изм$нялась на 1 зубецъ между 100 и 80 на каждые 31/2 °Р. и 
между 80 и 0 также приблизительно на тоже количество зубцовъ. 

6) Контрольный сварядъ № 925 съ подв$снымъ приборомъ стараго образца былъ 
вытарированъ при $ -+15 ° Р. и потомъ нагрфтъ до -22'/2°Р. Тарировка оказалась 
повысившеюся: 


при 100 ва... . . . 29 зубца 
д. -80 орка м 
» О. ме эЭ 


7) Обратный опытъ охлаждев1я того же снаряда съ -+-221/з ° Р. до {16° Р. далъ 
понижен!е тарировьи болфе чЪуъ на 11/з зубца при каждой изъ трехъ тарировоч- 
ныхь точекъ. 

Такимъ образомъ 6 и7 опыты показываютъ, что для снаряда № 9525 измфневе та- 
рировки на 1 зубецъ, при услов!и измфнев1я температуры въ предфлахъ --15 до {+ 221/з°Р. 
составляло 31/4—4°Р. 

Вс$ приведенные 7 опытовъ по словамъ И. А. Данскаго какъ бы указываютъ 
на то, что а) изм5нене тарнровки обусловливается не только температурою, но и свой- 
ствами такихъ частей снаряда, какъ пружина, подвфеный приборъ и т. п. и 6) при 
высокихъ температурахъ измфнене тарировки совершается легче, т.е. требуетъ мень- 
шаго измфнев1я температуры. 
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гаемая искусственными средствами температура въ помфщеши снаряда опре- 
дЪляется случайными условями погоды, благодаря которымъ температура на 
заводф можеть установиться выше или даже ниже той, при которой снарядъ 
будетъ дфиствовать, и въ поелЁднемъ случаЪ поведеть къ прютивуположной 
ошибкЪ, т. е. вызоветь повышен!е тарировки во время сгонки. 


РЬже ветуфчается на практикЪ установка тарировки на одинъ или н}- 
сколько зубцевъ выше или ниже должной, сообразно съ тфмъ, слфдуетъ ли 
ожидать понижен1я ея во время сгонки, или повышен!я; этотъ епособъ во- 
все нельзя рекомендавать акцизнымъ чиновникамъ, потому что онъ ироиз- 
воленъ и можеть вести къ пререканю между лицами акцизнаго надзора и 
заводчиками. 

Точно также, полагаетъ докладчикъ, нельзя признать удобопримфнихыми 
предлагаемыя лицами акцизнаго надзора мфры, состоящия въ регулировани 
показан1й контрольнаго снаряда перестановкою эксцентрика или требова- 
шехъ, чтобы заводчики курили спиртъ при извфстной предфльной темпера- 
тур’, ниже которой спиртъ не могъ бы быть охлаждаемъ. Первая мЪра, 
столь же произвольная, какъ и установка тарировки на н$феколько зубцовъ 
выше или ниже, поведеть на практикЪ къ тЬмъ же нежелательнымъ резуль- 
татамъ. Требоване же отъ заводчиковъ не охлаждать сгоняемый спиртъ ниже 
извфетной температуры едва ли выполнимо на практикЪ, безъ особаго стЪс- 
нен!я заводчиковъ и явнаго нарушеня ихъ интересовъ. 

Для изысканя болфе рашональныхъ способовъ тарировки снарядовъ 
командированные техники производили на заводахъ наблюденя, имвиия 
цфлью опредфлить, какая температура должна быть подъ ширмой снаряда, 
въ зависимости отъ температуры сгоняемаго спирта и помфщеня, въ коемъ 
стоить снарядъ. 


Указавъ на это обстоятельство, Непремфиный Членъ приводитъ ниже- 
ел$дующую таблицу (стр. 18—19), въ которой сведены данныя упомянутыхъ 
наблюдешй техниковъ на винокуренныхъ заволахъ. 


Приведенные въ таблицЪ результаты наблюден! показываютъ съ до- 
статочною опредфленностью, что при существующихъ на винокуренныхъ за- 
водахъ условяхъ скорости перегонки спирта и степени его охлажденя, 
температура подъ ширмой снаряда равна средней или весьма близка къ 
средней аризметической между температурами контрольно-снаряднаго помф- 
щения и сгоняемаго спирта. 

Такимъ образомъ, зная обычную температуру помфщеня снаряда во 
время сгонки и температуру сгоняемаго спирта по термометру въ фильтр, 
возможно всяк разъ опредЪлить, какая температура должна быть нодъ 
ширмою снаряда, а сл довательно—при какой температур на самомъ дЪфлЪ 
снарядъ во время сгонки будетъ дЪйетвовать. 

Основываясь на этомъ и за неихЪшемъ въ настоящее время другихъ 
средствь тарировать снарядъь при желаемой температурЪ, Непремфнный 
Членъ полагалъ возможнымъ рекомендовать лицамъ акцизнаго надзора про- 
изводить всяй разъ два векрыт!я снаряда: первое—обыкновенное, т. е. для 
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= 
Я 
5й- 
НАЗВАНТЯ ЗАВОДОВЪ. = = 
-5 
1 
Александровсюй....... 7,8 
Ильменс ......... 10 
Полубатовсый ........ 25 
ов 20 
Морочанскй......... 11 
Лутищанскй. (......-- 15 
о ооо — 
Георчевсый . ........ 14 
ооо — 
Троиций...... .....| 20 
Хо ооо — 
ооо уе — 
Огибно-Колодезный. ..... 20 
Вырковсый ......... 15 
РубанщинсыЙ ........ 10 
Теткинеюмй.......... 35 
уе. 30 
Хуторокъ.......... 35 
еее, 35 
Ставропольемй........ 12 
Никольсый ......... 12 
ЗИ 12 
ее о 11 
уе 11 
Малоосинскй ..... 16,5 
> бое .| 16,5 
от ов 14,5 
> . 14,5 
Пыркинсый .........| 231 


(въ ведр.). 


Оомфщевя, въ ко- 
‚> | торомъ снарядъ 


14,38 
10,59 
16,84 
10,03 
18,55 
11,9 
11:1 
16,0 
16,7 
13,3 
10,6 
12.8 
8,0 
4,0 
6,0 
11.7 
13,1 
14,2 
22,34 
21.60 
15,56 


15,2 


15,3 


16,8 
16,8 
16,6 
16,6 
13,3 
13,3 


11.1 


СТОИТЬ На ЗАВОД 


ОО ний 
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Внутри 


снаряда. 


9,1 
7,1 
9,2 
1,0 
5,8 
6,7 
9,4 
8,9 
9,4 
13,58 
13,00 
13,33 


у головы 
пруж. 
Па 

ВЪ ВОЗД. 
10,4 

у головы 
пруж. 
12,0 

ВЪ ВОЗД. 
11,2 

У пруж- 
11,4 

ВЪ ВОЗД. 
10,8 

у пруж. 
9,2 

ВЪ ВОЗД. 
8,8 


У пруж. 
7,8 


Средная ариеметиче- 
ская между темпе- 
ратурами помзщ. и 


Температура въ град. Р. _ 


спирта въ фильтрф%. 


Спирта. 

. [= 
& | 14 
2 | Яа 
= |2 

2 в 

2 ва <> 
|->) [к 

а |5 | 
6,37 | 7.14 
2,72 | 3,62 
9,23| — 
8,55| — 
1.23| 7,6 
5,0 5,0 
4,85| 5,09 
5,4 5,67 
5,2 5,30 
3,1 4,0 
3,2 3,7 
3,4 | 3,8 
6,0 — 
4,8 — 
4,5 — 
4,9 —- 
4,17 — 
4,0 — 
6,30 | 6,30 
7,60| 7,60 
9,90 | 10,74 
6,8 — 
6,8 — 
6,9 _ 
6,9 — 
5,1 — 
5,1 — 
5,4 — 
6,4 — 
4,0 — 


Разница между дан- 
-з | ными, помзщенными | 


0,2 


въ графахъ Зи 6-ой. | 


=———— ————ы—_„—- 


——=—=————————_д„„ о аддоыдА——Ю——ы—д—юм———————_—— 


 ОйцовсыЙ 


НАЗВАНЯ ЗАВОДОВЪ. 


Царевщинск!й 


Ивановскй.......... 


Балавневско-Крутовсюй ... 


Маминомя, сосны 
ото, ОР 
Сухоборсюй......... 
Каменецый . 

БЪшенковичск!й 
Бочейковсвай 


росло ХОРЕ 


Средняя скорость 
стоки ВЪ часъ 
(въ ведр.). 
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82 Е Спирта. |5 

- НЫ КГ 

ЕЕ мы | & | В: 

ЕЕ 3 | 33 212 

Пер сера. | & | Ба |381 

ЕЕ „ | 28 [138 

ЗЕ - = > ЕВЕ 

А 90 О 273 55 
у пруж, 

9,4 7,9 7,3 — 8,3 
ВЪ ВОЗД 

9,4 8 7,3 — 8,3 
у пруж. 

7,1 4,1 1,8 — 4,3 
ВЪ ВОЗД. 

(Е. 4 1,8 == 4,4 

у прух. | 

8,9 6,8 5,4 — 7,1 
въ возд 

8,9 6,8 5,4 — 71 
у пруж- 

14,2 9,7 6,1 — 10,1 
вЪ возд. 

14,2 9.5 6,1 — |101 
пруж. 

7 ь 4,8 4,3 — 5,6 
вЪ возд. 

7 4,9 4,2 Бе 5,6 
ВЪ ВОЗД 

12,3 9,3 5,4 — 8,9 
у пруж. 

20,5 13,7 7,4 = 13,9 
у пруж. 

20,3 12.3 5,5 — | 19,9 
у пруж. 

13 9,6 5,5 — 9,3 
вЪ возд. 

20,3 12 5,5 ый 12,8 

18,1 105 | 44 | — [|112 

13 11—12 | 5 = 9,0 

10 9 7 = 8,5 

8 8 3 — 8,0 

11 8 6 — 8,5 

12 10 { — 9,5 

16 И 4 —— |306 

14 11 7 = Е 

18 16 14 — |160 

22 17 14 = 18,0 


Разница между дан- | 


ы Температура, град. Р. — 


спирта эъ фильтр%. 


| 
] 
въ графахъ 8 до б-0й, 


ными, помфщенными 


—1 


| 
> 
-- 


— 0,3 
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чистки, сборки и тарировки снаряда, и вторичное, во время сгонки — для 
исправлен1я тарировки. 

Такой пр!емъ, по замфчаю докладчика, какъ обусловливаемый кон- 
струкщшею контрольнаго снаряда и вмфстЪ съ тБмъ, такъ сказать, вытекаю- 
ШЙ изъ услов заводскаго производства, долженъ считаться наибол$е со- 
отвЪтетвующимъ цфли; премъ этоть не вызываетъь произвола со стороны 
лицъ акцизнаго надзора и не представляетъ, повидимому, особаго затрудне- 
н]я, потому что можеть быть исполненъ, какъ показали наблюден!я техни- 
ковъ, спустя 3—4 часа посл начала сгонки и, слФдовательно, потребуеть 
затраты такого незначительнаго времени, въ течене котораго всегда най- 
дется для надзора много другой работы на заводз. 

Въ пользу сказаннаго према говорить еще одно соображенше, часто 
оправдывающееся на практикЪ, а именно: пружина контрольнаго снаряда 
при подвфшиван!и гирекъ можеть временно давать ложный эффектъ, благо- 
даря отчасти гнфздамъ или ямкамъ, образующимся въ головз пружины отъ 
давлен1я установочныхъ винтовъ, отчасти же отъ слабаго закр$плен1я го- 
ловныхъ винтовъ; поэтому вторичное вскрыте снаряда дасть возможность 
исправить погрфшность тарировки, могущей явиться и отъ этихъ послЗд- 
нихъ причинъ. 

При введени на практик упомянутаго пр1ема тарировки, т. е. съ 
производствомъ вторичнаго вскрытя снарядовъ, необходимо, по зам чан! 
докладчика: 

1) пометить термометры въ фильтр, въ помфщенши контрольнаго 
снаряда и у снаряда !'); 

2) предложить въ руководство акцизнаго надзора извфстныя правила, 
которыя, въ общихъ чертахъ, могутъ быть выражены въ нижеслфдующемъ: 

а) заносить въ журналь снаряда показания вышеупомянутыхъ термо- 
метровъ во время сгонки; 

6) вторичное вскрыте снаряда производить посл того, какъ термо- 
метрь у снаряда будетъ показывать температуру равную или близкую 
къ средней ариеметической между обычными для даннаго завода темпера- 
турою въ помфщени снаряда и температурою спирта въ фильтр$; 

в) замфтивъ показане термометра, находящагося у снаряда, вскрывать 
снарядъ и немедленно приступать къ испытанию тарировки на точкахъ 100 
и 80 или даже ограничиваться одной верхней точкой (100), если окажется, 
что тарировка на эту точку не претери$ла изм$нен!й; въ случа же най- 
деннаго изм$нен1я исправлять тарировку соотв$тствующимъ передвиженемъ 
гайки и контръ-гайки пружины; 

г) разрЪшить акцизному надзору обезпечивать снарядъ посл перваго 
векрыт1я лишь двумя пломбами по футляру: одной съ передней, а другой 
съ задней стороны, и 

д) результаты обоихъ вскрыт, а также и показаная счетчиковъ за- 


1) У снаряда термомертъ можеть быть помфщенъ или вертикально въ лЁвомъ 
углу станины снаряда, или горизонтально надъ верхнимъ счетчикомъ. 
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носить въ актъ, въ журналЪ же снаряда отмфчать только найденное изм$не- 
не тарировки и температуру, при которой произведена вторичная ея провЪрка. 

ДалЪе, Непрем$нный Членъ указываетъ въ своемъ докладВ на то, что 
кромф измБнен!я тарировки снарядовъ, другимъ факторомъ, вляющимъ на 
величину видимой погрфшности снарядовъ, сл$Здуеть признать неудовлетвори- 
тельность существующихъ во многихъ мЪфетахъ способовъ повфрки выходовъ 
спирта. 

Чаще всего встрфчаются случаи неправильнаго изм$ревя количества 
ведеръ спирта въ сливахъ и несогласнаго поэтому учета объемовъ по сна- 
ряду и заводскому мфрнику. Это обстоятельство послужило поводомъ КЪ 
провфркЪ командированными техниками емкости барабановъ контрольныхъ 
снарядовъ на тфхъ заводахъ, на которыхъ получалась значительная разность 
въ учетЪ объемовъ. ПровЪрка барабановъ производилась образцовыми полу- 
ведерными м$рами !), на столько точно, на сколько это возможно было ис- 
полнить при заводекихъ условяхъ. 

Результаты этихъ измфренй приведены въ доклад въ нижесл6дующей 
таблицЪ: 


Бикость изифравшаго- 
ся барабана противъ 


Прошло за все 
время ДВЁствя 


НАЗВАНЯ ЗАВОДОВЪ. образцоваго полуведра Примфчавия. 
была (въ °/о-хъ). сварада. 
| Ведеръ. 
| Никольск ...... 2,654 | — 0,20 120,343 
| Малоосенскй..... 899 — 0,08 135,962 
‹ Бурваксы ...... 949 — 0,10 13,372 
‚ Анисьевскй...... 968 — 0,06 — Сварядъ дЪйствуетъ | 
’Высоковекй. ..... 930 | — 0,16 3,382 съ 1886 г. 
| Александровскй. ...| 1527 — 0,08 59.073 | 
| Ильменскй...... 1,568 - 0,18 154,281 'ДЪйствуеть съ 1884 г. 
‚ Полубатовсый. .... 1,563 — 0,08 470,000 » съ1884г.: 
| ГеормевскВ. ..... 1,534 — 0,21 — >» изсколько пер. 
Мариинск ...... 3,226 — 0,06 40,700 » первый перодъ. 
Троицюй ....... 1,334 — 0,15 — » тремй перодъ. 
Рубанщанскй. .... 1,227 — 0,00 158,678 > съ 1886 г. 
Лутищанскй. ..... 680 — 0,00 40,000 > съ 1888 г. 
Хуторокъ....... 840 — 0,30 — Снарядъ высланъ въ | 
| ВАА 1,576 — 0,15 243,142 Орх. Отд. Тех. Кои. | 


Паюсъ ........ 309 — 0,18 *) — 


1) Образцовыя полуведра, которыми снабжены были техники во время комавди- 
ровокъ, были провёрены въ Техвическомъ КомитетВ посредствомъ взвВшиваня и 
имфли погрёшность, не превышавшую 0,035°/о. 

$) Эта величина относится къ промытому барабану; передъ промывкой же ба- 
рабанъ давалъ уклонеше въ 0,43°/о. 
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Приведенныя въ таблиц данныя, по замфчаню докладчика, показы- 
ваютъ, что изъ провфренныхъ такимъ образомъ на заводахъ 16 барабановъ 
два оказались совершенно точными, а остальные дали недомЪръ, величина, 
котораго колебалась отъ 0,06 до 0,39/ь. 

Основываясь на этихъ результатахъ, докладчикъ приходить ЕъЪ тому 
завлюченю, что емкость барабановъ въ контрольныхъ снарядахъ остается 
достаточно правильною, несмотря на продолжительное дЪйстве снарядовъ 
на заводахъ; въ виду сего объяснене неправильныхъ измфрев!й количества 
ведеръ спирта при сливахъ сл$дуетъ искать главнымъ образомъ въ устройств 
самыхъ заводскихъ ифрниковъ и въ способахъ и премахъ ихъ измфревя. 

Результаты повфрокъ сливовъ, произведенныхъ на заводахъ команди- 
рованными техниками, показываютьъ, что количество ведеръ, опредЪляемое 
при повфркахъ сливовъ по м$рнику, весьма часто значительно отличается 
отъ того, какое слфдовало бы получить по теоретическому разсчету, прини- 
мая во вниман!е температурныя условя. 

НаиболЪе р$зве случаи такой объемной погрзшности приведены въ 


нижеслфдующей таблицЗ: 
Разница (вЪ °/о-тъ) 
между количествами 


Количество ведеръ спирта. 

Опредзленное ведеръ, опредфлен- 
ными по сливу и 
вычисле- вычисленными. 


Чемь *). | Бабе [ Моьь | 


Температура 
спирта по Р. 


НАЗВАН!Я ЗАВОДОВЪ. 
Сгонки. 


Цо сна- 


Слива. 
раду- | по сливу. 


По набхюден!1ямъ техвиковъ. 


Александровск й .| -- 6° | + 6° 130,5 | 131,0 130,5 0,4 — 
2% /4 1 90,5 89, ° 90,31 — 0,5 
Ильменсвй. ... | 
21/3 11/3 179,5 179, в 179,29 0,2 — | 
Лутищансый. ..| 5 5 274,5 276,1 274,5 0,6 — 
Геормевскй ...| 6 5 265,0 263,7 264,68 — 0,4 | 
Троицкй..... 3 3 306,0 305,1 306,00 — 0,4 | 
Рубанщинск!Й 5 4 131,0 130,1 | 130,84 — 0,6 
Теткинсый. ...| 4 61/з| 221,0 222,5 221,5 0,4 — 
Никольсюй. ...| 7 10'/| 291,0 291,1 9,92 — 04 | 
Фалилеевскй. ..| 5 4 67,5 67,0 67,4 — 0,6 
Отормеюмй ....| 4 9 114,5 114,5 115,2 - 0,6 | 
> Е № 9 272,0 272,1 273,4 — 0,5 | 
Дубаеовый ...| 5 |1 | 1185 | 1169 | Та = 04 | 
Андреевсюй .. .| 51 |-|-2 73,0 72,4 72,1 — 04 | 
Маршнсюй. ...| 7Л 8 615,0 613,0 616,8 — 0,6 
» ооо к: В 8 460,0 459,0 461,4 — 0,5 


1) При вычисленш данныхъ этой рубрики принимались во вниман!е теоретиче- 
ск1я поправки на сжате и расширене спирта, въ зависимости отъ разницы въ темпе- 
ратурахъ спирта, наблюдавшихся во время сгонки и при сливВ его. 


Температура Развица (въ °/о-хъ) 
спирта по Р. между количествами 
| ведеръ опредлев- 

выми по сливу и 


вычисленными. 


Количество ведеръ спирта. 


Опредвленное 


вычисле- 


: о Сливу. 
раду ы т в1емъ. 


Волфе. | Мевфе. 


По наблюденямъ должностныхъ лицъ акцизнаго надзора. 


` Ивановскй....| 6 | 3 104,5 ( 1037 г 104 ы 0,1 
› ....| 5 | 1 2235 ' 2214 222,4 — 0,5 
Ново-Акшивск .| 10 11 79,0 ‹ 718; 78,2 0,8 › 
> .| 6 3, 1540 ‚ 1535 о 153 — 0, + 
4002 13910 | 13960 0 136 | - 0,5 
Фалдилеевскй. ..|15 о 134.0 133,6 |! 133,5 | _ 0,08 
6, 31 6600 654 | 65 с 0,6 
Песочинск 3405! — | 500,0 | 490,0 497 —498,2 | — 1,4 до 1,7 
Задубянскй . .|15 | ТТ | 330 3351 и | 2 |» 
» ДИ 61 25| 295 | 2 | 1.2 | › 


Изъ данныхъ этой таблицы видно, что погрфшность въ объемахъ до- 
ходитъь до 0,6—0,8°/о въ ту или другую сторону и что въ одномъ случа$, 
имфвшемъ место на Песочинскомъ заводЪ, она достигаеть до—1,7%/, а по 
Задубянскому заводу даже до -- 2,7%. 

Кром того, изъ тЁхъ же данныхъ приведенной таблицы можно усмо- 
тр$зть, что разница въ объемахъ, измфренныхъ по сливу и опред$лен- 
ныхъ вычисленемъ, не всегда остается постоянною для одного и того же 
завода, но что она нерЪдко колеблется въ такихъ напр. замфтныхъ предф- 
лахъ, какъ отъь 0,2 до — 0,5% и отьъ- 1,2 до- 2,7%/.. 

Это колебане разницы на одномъ и томъ же завод можеть служить 
едва ли не самымъ вЪфскимъ доказательствомъ того, что причина ея не зави- 
сить отъ снаряда. 

При нынфшнихъ заводскихъ условяхъ нельзя ожидать, чтобы выходы 
сливовъ опредфлялись правильно—въ виду неудовлетворительныхъ устрой- 
ства и измфреня спиртопремниковъ и м$рниковъ. 

На заводахъ для измфреня спиртопремниковъ и м$фрниковъ служатъ 
обыкновенно простыя Торговыя питейныя м$фры. Несмотря на сомнительную 
провфрку торговыхъ м$ръ городскими думами и ратушами, м$ры эти не 
могутъ быть точны еще и потому, что для нихъ при повфркахъ допущенъ 
большой процентъ погрфшности !) и что он сд$ланы изъ листовой м$ди, 
велЬдстые чего при употреблени въ нихъ образуются значительныя вдав- 
лины, а верхн!е края ихъ не пришлифованы и настолько неровны (избиты), 
что точное изм$рене подобными м$рами подъ стекло положительно невозможно. 

До какой степени вообще заслуживають довфрия имфюшяся на заво- 
дахъ и въ складахъ клейменыя думами питейныя м$фры, можно видфть 


') Бодфе 0,4°/о. 
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изъ результатовъ повЪфрки мфръ, произведенной командированными Департа- 
ментомъ Неокладныхъ Сборовъ Непремфннымь Членомъ и техниками 
Комитета: изъ 18 мЪръ, которыя могли быть провфрены подъ стекло, оказа- 
лось согласныхъ съ образцомъ только три мЗры '); остальныя же дали боль- 
шую или меньшую погрфшность, наибольшй предфль каковой достигалъ 
до 1,590. 

ДалЪе, на невфрность изм$реюя заводскими мЪфрниками снирта оказы- 
ваетъ вллян!е то, что на нЪфкоторыхъ заводахъ м$рники при незначительной 
высот$ имфютъ большой д!аметръ, велфдетве чего на шкалЪ получаются 
очень мелюыя дфления и притомъ нерфдко неаккуратно нанесенныя. Сюда 
же сл$дуетъ отнести неустойчивую постановку м$рниковъ и неудобное ихъ 
расположене относительно спиртопр!емника, при каковомъ расположен!и 
спирть не можеть быть до-чиста выпускаемъ изъ спиртопремника. 

Это одна неудовлетворительная сторона существующихь способовъ из- 
мфрен!я выходовъ спирта на винокуренныхъ заводахъ; но есть и другая, 
которя также довольно часто встрфчается на практик и служить поводомъ 
къ ложнымъ суждешямъ о дЪйстви контрольныхъ снарядовъ. Она заклю- 
чается въ неправильномъ опред$лен!и крфпости спирта, велЪдстве отсутетв!1я 
необходимыхъ приспособлен й для полнаго перем$шиван!я спирта въ спирто- 
премникахъ и въ неточномъ опредФлени температуры изм$реннаго спирта 
для переводовъ на П-ю таблицу. На большинств винокуренныхь заводовъ 
измфренный мЪрникомъ спирть сливается въ подкатываемыя къ м$рнику 
прямо со двора бочки, въ которыхъ уже и опред$ляется температура для 
отысканйя множителя по второй таблиц. При такомъ способф температура 
спирта въ бочкахъ въ зимнеее время никогда не будетъ одинакова съ тем- 
пературою спирта въ м$фрникЪ, гдЪ было произведено изм$рене спирта. 

На неправильную постановку спиртопр1емниковъ и м$фрниковъ на за- 
водахъ, а также на неточное опредфлен1е крЪпости спирта въ сливахъ, техники 
Комитета, по замфчаню докладчика, неоднократно обращали уже внимане 
въ своихъ отчетахъ по прежнимъ командировкамъ, но къ сожал$ ню вопросъ 
этотъ остается до сихъ поръ открытымъ, несмотря на то, что точное опре- 
дълене выходовъ спирта на заводахъ столь же важно, какъь и правильный 
учеть ихъ контрольными снарядами, ибо пр!емами сливовъ контролируется 
правильность учета снарядовъ, а въ случаЪ порчи посл днихъ и самый раз- 
счетъ съ заводчиками производится по дЪйствительнымъ выходамъ. 

Въ виду сказаннаго, желательно было бы, чтобы на всфхъ заводахъ 
имБлись надлежаще устроенные и точно изм$ренные спиртопремники и 
мЪрники. 

Спиртопремники должны быть снабжены хорошими м$шалками для 
перемЪшиван!я сиирта, съ цЪфлью полученя пробы спирта дЪйствительно 
средней крфпости; м65шалки въ спиртопрлемникахъ должны быть устроены 


1) Одна изъ этихъ м8ёръ была провЗрена Пов$рочною Экспедищею для акциз- 
ныхъ снарядовъ, а дв —Варшавекимъ Отдзломъ этой Экспедицш. Повфрка эта была 
произведена въ 1815 г. 
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такъ, чтобы ими спиртъ приводилея въ вертикальное движеню, такъ какъ 
при одномъ только горизонтальномъ движении м-шалки, слои спирта раз- 
ныхъ плотностей, не смфшиваясь между собою, придуть лишь во враща- 
тельное движеше. Однимъ изъ лучшихъ приспособлений могъ бы служить 
вертикально укрфиленный въ центр спиртоиремника стержень съ наса- 
женными и винтообразно расположенными (но всей высот внутри чана) ло- 
пастями, при чемъ длина каждой лопасти должна быть по возможности боль- 
шая, насколько это позволяеть устройство чана. При малыхъ размБрахъ 
спиртощиемника можно допустить мфшалку болфе простаго устройства, а 
именно —въ видЪ деревянной палки съ закрЪиленными на ней однимъ или 
нБеколькими деревянными же кружками; подниманемъ и опусканемъ такой 
мЬшалки спиртъ приводится въ сильное вертикальное движене и перем$- 
шиване его производитея довольно удовлетворительно. 

ИзуБрене спиртощиемниковь должно быть произведено или точно 
изуБренными, какъ сказано будеть ниже, мфрниками или—какъ и измБрене 
самихъ мЬрниковьъ—при посредствЪ контрольныхъ снарядовъ. Такъ какъ 
стеклянные указатели уровней въ большинствЪ случаевъ, велЪдетве неодно- 
родной плотности и температуры жидкостей въ трубкЪ и чанЪ, даютъ не- 
вБрные объемы, устройство же врфзныхъ стеколъ въ рамкахъ, при значи- 
тельныхъ размБрахъ спиртонруемниковъ, обходится довольно дорого, то для 
ириблизительнаго опредфленя объема слива можно бы довольствоваться 
деревянной, выкрашенной черной масляной краской, намЪткой, по которой 
отчетъь можетъ производиться довольно точно. 

Во изоЪжане мелкихъ дфленй на намфткЪ слфдуеть допустить на- 
рфзку дБлен! чрезъ каждыя напр. 5 или даже 10 ведеръ (при очень боль- 
шихЪ чанахъ), но нарЪзка эта должна быть тщательная; нынЪ нерЪдко одно 
дБлен!е намЪфтки почти вдвое боле другаго (15 до 25 миллиметр. длины). 

МЪрники должны быть по преимуществу цилиндрической формы, ем- 
костью лишь на нфеколько ведерь больше емкости употребляемыхъ въ дан- 
ной мЪетности бочекъ. Дна ихъ должны имЪть достаточный наклонъ, чтобы 
спирть въ мфрникахъ не задерживался, а стекалъ совершенно; въ днё мБр- 
ника долженъ быть укрфиленъ спускной кранъ. Дламетръ мЬрника сл$дуетъ 
сдфлать по возможности малый, дабы одно ведро спирта составляло на шкал 
не менЪе одного дюйма длины; мфрники должны быть установлены на проч- 
ныхЪ фундаментахъ и укрфплены къ нимъ такъ, чтобы положение ихъ оставалось 
постояннымъ. Присутствие хорошихъ м5шалокъ въ спиртопремныхъ чанахъ 
дЬлаеть излишнимъ устройство приспособленй для смфшевшя спирта въ 
м рникахъ. 

Во всю высоту м$ёрниковъ необходимо вставить рамку (чугунную или 
мфдную) для укрфиленя стекла, по которому опредфлялся бы уровень жид- 
кости въ м5рникЪ. Дал$е — мБрники слфдуетъ снабжать лазомъ для чистки 
и термометромъ въ металлической оправ (въ родЪ употребляемыхъ на са- 
харныхъ заводахъ), укрЪпленнымъ такимъ образомъ, чтобы шарикъ его при- 
ходилея на половин высоты мЪрника. а шкала выходила бы наружу. 
Приспособленный такимъ образомъ термометръ даетъ возможность точно 
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опред$лить температуру изм$ряемаго спирта, а слфдовательно и отыскать 
правильную цифру множителя по П-й таблиц. 

Температуру необходимо опредЗлять въ каждомъ наполняемомъ м$р- 
никЪ, а не въ бочкахъ, и зат$мъ принимать для вычисленя среднюю изъ 
нъЪеколькихъ такихъ опредфленй. Въ тБхъ же случаяхъ, когда постановка, 
описаннаго выше термометра въ м$рникЪ окажется почему либо невозможной, 
сл$дуетъ прибфгать для опредфленя температуры спирта въ м$рникахъ къ 
примфняемому нынз на таможняхъ способу опред$лен1я температуры спирта 
въ бочкахъ. Способъ этотъ, рекомендованный Техническимъ Комитетомъ, завлю- 
чается въ томъ, что обыкновенный, ии$ющся при металлическомъ спирто- 
м5р%, термометръ вставляется въ особый приборъ !) и съ нимъ спускается 
въ мЪрникъ. При выниман!и такого прибора изъ мфрника для отечитываня 
температуры, шарикъ термометра остается погруженнымъ въ жидкость, на- 
полняющую стаканчикъ. 

Изм$рен!е мфрниковъ могло бы, конечно, быть произведено образцовыми 
нормальными ведрами и полуведрами съ надлежащей тщательностью и не- 
прем$нно подъ стекло, но за отсутетнемъ на заводахъ надежныхъ мЗръ, 
было бы вполнЪз цфлесообразнымь измфренше м#рниковъ производить бараба- 
нами контрольнаго снаряда Бр. Сименса и К». Самое производство такого 
изм$решя мфрниковъ при помощи барабана контрольнаго снаряда не пред- 
ставить затруднешя и не потребуеть особыхъ приспособленй. Сл$дуеть 
только провести трубу отъ снаряда къ м$рнику и пропускомъ воды на- 
полнять послфдн! постепенно съ отм$ткой дфленй ведеръ на рамЕВ 
стекла; чтобы остающляся въ барабанф и корытВ снаряда посл$дн!я капли 

жидкости оказывали одинаковое вл1ян1е на каждое отмфренное барабаномъ 
ведро, & также чтобы уровень жидкости въ м$рниЕЁ принялъ послЪ каждаго 
новаго вливан1я надлежащее спокойное положене, необходимо выжидать 
равные, хотя бы и непродолжительные, промежутки времени между каждымъ 
посл$довательно поступающимъ въ м$фрникъ изъ контрольнаго снаряда вед-. 
ромъ жидкости. Точно также передъ изм$решемъ м$рника полезно внутрен- 
ня стфнки его смачивать водою. Подразд$лешя ведеръ на штофы могутъ 
быть произведены пропорцюнальнымъ разд$ленемъ при помощи циркуля. 
Если же между контрольнымъ снарядомъ и м$рникомъ установленъ спирто- 
пр!емникъ, то кранъ послЗдняго долженъ быть открыть во все время измЗреня. 

Въ виду всего изложеннаго, замЗчаеть докладчикъ, представляется 
весьма желательнымъ и необходимымъ указать должностнымъ лицамъ ак- 
цизнаго надзора т$ главнфйпия услоня, соблюдене которыхъ можеть спо- 
собствовать правильному опред$лен1ю выходовъ спирта. 

Эти указан1я заключаются въ сл5дующемъ: 


А) По отношен!ю къ м$ёрникамъ и тфмъ спиртопремникамъ, которые 
на нзкоторыхъ заводахъ замф$няютъ м$рники: 


1) ИзмВреше заводскихъ мЪрниковъ полезно производить пропускомъ 
воды черезъ контрольный снарядъ. 


') Чертежъь прибора и способъ употреблен!я его помщены въ ГтомЪ «Трудовъ 
Техвическаго Комитета», на стр. 193. 
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2) Между каждымъ послЬдовательно поступающимъ въ мфрникъ изъ 
контрольнаго снаряда ведромъ жидкости селфдуеть выжидать хотя бы и не- 
продолжительные, но равные промежутки времени. 

3) Если между снарядомъ и м5рникомъ установленъ еще и премный 
чанъ, то кранъ этого послЬдляго долженъ быть открытъ во все время измЪрен1я 
мЬрника; еще лучше было бы, если это окажется удобнымъ, соединить снарядъ 
особою трубою непосредственно съ самимъ мфрникомъ во время его измЪрентя- 

4) Для отсчитыван1я объемовъ въ мЬрникЪф должны быть устраиваемы 
врфзныя стекла. 

5) МЬрники по своей форм должны представлять, по возможности, 
правильный стоячй цилиндръ, даметръ котораго долженъ имфть такое от- 
ношене къ его высот$, чтобы разстояя между цфлыми дЪфлешями шкалы 
были достаточно крупны. Эти промежутки полезно раздфлять съ помощью 
циркуля на равныя доли, напр. полуведра, штофы. 

6) МЬрники должны стоять неподвижно на своихъ фундаментахъ; рав- 
нымъ образомъ всегда слфдуетъ надежно укрфилять и шкалу ихъ. 

7) Относительное положене мфрниковъ и спиртонремниковъ должно 
быть таково, чтобы остатки спирта могли легко стекать изъ спиртопрем- 
наго чана. 

8) Температуру измфряемаго спирта, для перевода крЪпости его на 
П-ю таблицу, необходимо опредфлять въ каждомъ наполняемомъ мЪФрникЗ, 
но не въ бочкахъ, и затЬмъ принимать среднюю изъ н%Ъеколькихъ такихъЪ 
опредфленй. 

Ь) По отношен!ю собственно къ спиртопруехнымъ чанамъ или мЪрни- 
камъ въ томъ случаЪ, если не имфется отдфльныхЪ спиртопруемниковъ: 

1) Для болБе точнаго опредЪ$лен1я истинной крЪфиости въ сливЪ, пробу 
спирта необходимо брать передъ началомъ слива изъ спиртоприемнаго чана, въ 
которомъ сниртъ долженъ быть тщательно перемБшанъ устроенной. съ этою 
пфлью мфшалкою. : 

2) Сл$дуетъ всегда брать нфсколько пробъ, предварительно вымфши- 
вая каждый разъ жидкость въ спиртопремникЪ, пока двз послфдовательно 
вынутыя пробы не дадутъ однообразныхъ результатовъ. 

Далфе Непремфнный Членъ въ приводимомъ докладф обращается КЪ Изыфнене формы 
журналу контрольнаго снаряда, которымъ съ 1884 года, на основанйи заклю- журнала контроль- 
чення Техническаго Комитета, снабженъ каждый дЪйствующй на заводЪ ваго снаряда. 
контрольный снарядъ. Припомнивъ, что въ этотъь журналъь заносятся всЪ не- 
обходимыя свфдЪшя о дЪйстши снаряда, веЪ случайности и зам$ченныя въ 
снарядахъ неисправности, велфдстве чего сказанный журналъ, сопровождая 
всюду одинъ и тоть же снарядъ, долженъ былъ бы служить для сего посл$д- 
няго, такъ сказать, аттестатомъ, докладчикъ замЪчаетъ, что разосланная въ 
акцизныя Управлен1я форма журнала, при его введенши, была составлена 
съ небольшимъ числомъ весьма краткихъ прим$рныхъ записей, въ которыхъ, 
конечно, невозможно было исчерпать всфхъ случайностей со снарядомъ, а 
также не было приведено подробныхъ описанй вскрытя снаряда и пов$- 
рокъ его дЪйствя. 
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Само собою разум$етея, что этимъ вовсе не имфлось въ виду наложить 
какое либо стфснене на должностныхъ лицъ акцизнаго надзора въ отно- 
шен!и самой редакщи подобныхъ записей, въ особенности въ тзхъ случаяхъ, 
когда представится необходимымъ отмфтить въ журнал$ найденныя въ сна- 
рядЪ особенности, чтобы тЪмъ самымъ освфтить характеръ дЪйствня снаряда. 

Шестил$тнее веденй!е журнала указываетъ, однако, что должностныя 
лица акцизнаго надзора въ отм$ткахъ, дЪлаемыхъ ими въ журналахъ сна- 
рядовъ, до сихъ поръ придерживаются почти повсеместно именно той ре- 
дакц!и записей, которая приведена въ форм журнала, а потому часто не 
заносять многихъ свф дн, которыя могли бы способствовать правильному 
сужденю о дЪйстви снаряда, или же виадають въ противуположную край- 
ность и описываютъ на нЪсколькихъ страницахъ так1я мелочныя подроб- 
ности, которыя не имфютъ никакого существеннаго значеня. Въ послфднемъ 
случа журналъ нер$дко въ течен!е одного винокуреннаго пер1ода иснисы- 
вается весь, передается на хранене въ округъ, а снарядъ снабжается но- 
вымъ журналомъ. 

При такомъ способЪ веденшя журналь совершенно утрачиваетъ полез- 
ное свое значен!е какъ для лицъ акцизнаго надзора, такъ и для Техниче- 
скаго Комитета. 

Принимая это во внимане и руководствуясь указанями опыта, жела- 
тельно было бы, по мн®н!ю докладчика, измфнить форму журнала, дополнивъ 
ее нЁфкоторыми полезными графами и ограничивъ вс обыкновенныя записи 
простою отм$ткою цифръ въ соотвфтствующихь рубрикахъ. 

Этимъ, съ одной стороны, акцизный надзоръ, внося въ журналъ однЪ 
лишь цифры, всегда имфющияся при вскрытяхъ и повфркахъ снарядовъ, 
былъ бы избавленъ оть труда редактировать свои записи, что приходится 
дВлать при существующей формБ журнала, а съ другой — тоть же надзоръ 
всегда имЪлъ бы подъ рукою необходимыя свфдшя о дЪйстви даннаго сна- 
ряда при т$хъ или другихъ условяхъ. 

Для того, чтобы легко было сопоставлять однородныя данныя, найден- 
ныя при вскрытяхъ или повфркахъ снарядовъ, журналъ снаряда полезно 
было бы раздЪлить на двЪ части, причемъ въ одну изъ нихъ вносить свф- 
дЪшя, которыя будутъ получены при осмотрахъ и повфркахъ во время 
вскрыт! снаряда, а въ другую—свфдфня о дЪфйстви контрольныхъ снаря- 
довъ и условяхъ, при коихъ снарядъ дфйствовалъ. Въ томъ или другомъ 
случа въ журналахъ должны помфщаться лишь свфдфн!я, за вЪрность ко- 
ихъ можеть поручиться ревизующее лицо. 

Въ таковыхъ предположеняхъ для обфихъ частей журнала составлены 
Непрем$ннымъ Членомъ соотвЪтетвенныя формы, которыя и были прило- 
жены къ докладу. Для первой части журнала, т. е. для записей данныхъ, 
получаемыхъ при осмотрахъ и повфркахъ во время вскрыт! снаряда, форма 
проектирована въ двухъ образцахъ—А и Б, для второй же части журнала, 

предназначаемой для записи свф дЪюй о дЪйстви контрольнаго снаряда и 
услов1яхъ, при коихъ снарядъ дЪйствовалъ, проектированъ одинъ образецъ— 
В. Формы упомянутыхъ образцовъ приведены на стр. 29 и 30. 


Образець АД. 


Результаты осмотра и повфрки контрольнаго снаряда № _ 


Годъ, мфсяцъ ин число. . 
Причина вскрыт1я снаряда. 
Показан!е счетчика алкоголя. .. 


› › спирта... 


Температура въ помфщени сваряда при вскрыт. 


Найдены: 


Уклоневе тарзировки и счета по ведущему ко- 
лесу при вскрыт!и сваряда........ 


Зубчатый ковецъ стр$лки. 

Конусы указательной стрфаки. 
Подшипники ковусовъ. .. 

Шарвиръ подвфснаго прибора. 

Ось ролика. ... 

Ведущее колесо... ... 
Ось ведущаго колеса. . 

Камеры храповаго механизуа. .. 
Тормааьл: соо ао 
Состояше поплавка. (........ 
Состояше счетчиковъ ......... 
Испытане д\йств1я сифона. ь 


Испытан!е прочности барабава. .. 


спаевъ . . 


Провфрка мЪфры барабана спиртомъ . 
Испытан!е чистоты трубочекъ. .... 


Состоян{е частей и ихъ провЪрка. 


Установлены: 


Тарировка и счетъ по ведущему колесу. 


Температура помфщен1я снаряда во время т 


ровки ® . ® ® ы р ® ® ® ® ® 


Крфпость в температура спирта въ циливдрЗ. 


Показан!е стр$факи на шкал. ....... 


Показав!е максим. термометра въ цилиндр. . 
у счетчиковъ. . 


» » » 


Примьчаня. 


Подписи лицъ, производивмихъ вскрыт!е. 


- | цилиндра съ трубами 
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Время и причина 


вскрыт! снаряда. 


Показа- 
ве счет- 


ЗИКОВЪ. 


Повзрка дЪйств! снаряда непосредотвеннымъ измёрешемъ выходовъ спирта, 


Спир- Алко- 


та. Гол. 


го 80 | 0 


Навденное со- 
стояше тари- 
ровки при точ- 
кахъ. 


Температура пружины при 
испытан тарировки. 


Всокрыт!е и осмотръ снаряда, 


Состояние 
счета по 


Годъ, 
мзеяцЪъ 


и число. 


Е 


Показане максимальнаго 
термоментра у счетчиковъ 
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во время повфрки. 
Средняя температура пом%- 


щеня снаряда при повЪрк$ 


его дъйствии. 


Средняя температура внутри 
снаряда во время повфрки. 


Средняя температура сгонки 


во время повфрки. 


Средняя скорость сгонки 
(число ведеръ въ часъ) 


во время повзрки. 


Результаты непы- 


тан1я поплавка 


тарировк}$. 
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ки по шкалф. 


при правильной 


Вновь установ- 
лена тарировка 


при точкахъ. 


Температура пружины при 


Получено по сливу. 
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установкВ новой тарировки 


Общее количество 


градусовъ. 


Счетъ по | Показане 
колесу 
при уста- | термомет- 


максим. 
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Разность (въ процентахъ) 

между показанемъ сна- 

рада и дВйствительнымъ 
выходомъ. 


БолЪе. Менфе. 


Состоян!е отдфльныхь частей сна- 
ряда, какъ-то: поплавка, зубча- 
таго конца и конусовъ стр$лки, 
оси, ролика, сифона, нажней до- 
полнит. трубочки, цилиндра, ба- 
рабана и т. и., если ири осмотр 
или испытании ихъ замфчена 
какая либо неисправность. 


Образець Б. 


Образець В. 


ПримЪчан1я 


и подписи. 


Въ заключен!е, докладчикомъ высказано пожелаше, чтобы по предмету 
доклада обсуждешю Комитета предложены были слфдующ!е вопросы: 

1) Сл$дуеть-ли принять как!я-либо мФфры въ устраненше неправиль- 
ныхъ въ объемномъ отношен!и показан!й контрольныхъ снарядовъ, завися- 
щихъ оть перем$нъ температуры сгоняемаго спирта, и если слфдуетъ, то 
въ чемъ должны состоять эти м$ры. 

2) Необходимо-ли принять мфры и какя именно—для устранен!я из- 
м$няющейся тарировки контрольныхъ снарядовъ. 

3) Сл$Бдуетъ-ли устранить влляне неточнаго опредфлешя крФпости и 
количества спирта въ спиртопремникахъ и мфрникахъ, и если сл$дуетъ, то 
кавмя принять для сего мфры. 

4) Удовлетворительна-ли установленная нын форма журнала контроль- 
наго снаряда и если неудовлетворительна, то какою другою формою слф- 
дуеть ее замфнить. 

Къ изложенному докладу было приложено описан!е опытовъ, произведен- 
ныхъ въ 1839 г. въ Техническомъ Комитет техникомъ Комитета .Т. К. Буттле- 
ромъ, на результаты коихъ Непремфнный Членъ ссылался въ своемъ до- 
кладЪ, какъ объ этомъ упомянуто выше, на стр. 14. Опыты эти заключа- 
лись въ сл5дующемъ: 

Опыть [. Снарядъ былъ вытарированъ, когда температура помфщения, 
въ которомъ онъ находился, была -—- 24° Р. Внутри снаряда были установ- 
лены 2 термометра: одинъ (А)—надъ счетчиками, съ шарикомъ въ воздухЪ, 
другой (Б)—у боковой части станины (шарикъ посл$дняго соприкасался съ 
металломъ станины). ЗатЪмъ подвфшены гири 80/0, снарядъ закрыть шир- 
мою и пущена черезъ снарядъ холодная вода. 


Показан1я снаряда были слфдующйя: 


Показан!я термометра. ааа  редняя т 

Время па 

Въиомфще- я пость спирта, Примфчашя. 
блюден!й. |. 6 © 

Ми ВН. З по сваряду. 

зи снаряда. >. 
3 ч. 927 м. 241/30 | 231/01 23° 19° 60,00 | 50,о До начала опыта. | 
3 › 50» 24 | 23 253/з | 13 — | 550 
4 › 4›»› 241 22% | 91% | Пл | — 60,0 
4 › 17 » 241 |291 |201 | 71| - | 65,0 [| 7983 
4 › 30 ›»› 241 /з 20 19 1: | — 70,0 ` 
4 › 45 »› 24/4 19 18 7, — 15,0 
б» — » 241/4 18 17 71,4 | 83,95 | 80,0 
5 › 13 › 24 171 | 16% | Т/ | — 85,0 
5» 924 ь 24 161/з | 15%, 3%| — 90,° 79,75 
5» 40» | 24 158% 14%/а | 4 | 99,0 | 100,0 
б › 58 ›»› 23» |15 |1 41/4 | — 1110,0 
6 ›» 15 › 23/: | 1413 | 13% | 5 — |120 79,58 
6» 20 › 231/ 141/54 13| 5 1119,00 | 124,0 


Опыты, произве- 
денные техвикомъ 
Комитета Л. К. Бут- 
тлеромъ, для опре- 

двдешя измфняе- 
мости тарировки 
снаряда отъ изм - 
вен1я температуры 
внутревнихъ чЧ&- 
стей посаЪдняго. 


Е. о 


Посл дн1я 24 ведра прошли при температурЪ внутреннихъ частей сна- 
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рада 14 ри 
ратуры, при которой снарядъ былъ вытарированъ, причемъ тарировка пони- 


зилась на 1/2 зубца и снарядъ далъ погрфшность = 0,52%/ (вм$ето 80 сна- 
рядъ учель 79,58). 


‚ т. е. при температур на 10° Р. ниже темпе- 


Опьипь 11. Тарировка снаряда оставлена прежняя (снарядъ не вскры- 
вался посл$ Гопыта), температура помфщен!я понижена до -+ 12°Р., и чрезъ 
снарядъ пропускалась вода, охлаждаемая льдомъ съ тою цЪлью, чтобы воз- 
можно боле понизить температуру внутреннихъ частей снаряда. Въ 8 час. 
20 мин. пущена вода, при начальныхъ показан1яхъ счетчиковъ: алкоголя — 
119,0 и спирта— 124,0. 


Показан1я снаряда были сл6дующя: 


Цоказан1я 


Показан1я термометра. счетчиковъ. | Средняя крё- 
' Время на- О 
р ‚о [Въпомёще а & : | 1обть спирта | Примфчаня. | 
хюдев1и. ; он > | 
ни, вбли- | А. Б. |= 85| 5 =. во снараду. | 
зи снаряда. де | а < | 
121/.° | 13° 13° 131/з°| 119,00] 124,0 До начала опыта. | 
8 › 44 ›»› 121/з 13 13 7 — | 1340 79.33 
9» 1»] 191 | 19 | 12 | м | — | 144 | 
9» 36 »| 12 10% | 9% | 3 | 142,80 154 | 
10» бб» 12 83/4 | 8 Г 2, — | 1640. Тарировка и. 
10 › 34 »| 12 11а | 7 2: | -- 174,0 | 9.23 лась на 21/з я 
10» 58 »| 12 ТА: ба о, | — | 1840 | * 


6/4 | 21/3 | 184,00] 206,0 ' 


Посл$дв!я 52 ведра прошли черезъ снарядъ при температур внутрен- 
93/4 -- 6*/ 
2 
на 153/40 ниже той, при которой снарядъ тарировалея, причемъ тарировка 
понизилась на 21/2 зубца, и снарядъ далъ погрфшность = 0,96°/о (вмЪето 

80 снарядъ учелъ 79,23). 

Посл П опыта снарядъ быль опять нагрфтъ до температуры, близкой 
къ первоначальной (до -Р 22120 Р.), вскрыть и провфрена его тарировка; 
посл$дняя оказалась правильною. 


| 
12 › 55 »| 1184 Та 


нихъ частей снаряда 81/40 Р. —= ( | такимъ образомъ температура была 


Опыть ГП. Снарядъ вытарированъ при температур пом$щенйя -- 221/20 
Р. Внутри снаряда установлены 2 термометра на т$хъ же м$стахъ, какъ и 
въ [ опытф, подв$шены гири '0°Лоо, счетчики установлены на цифры: алко- 
голя—232,0 и спирта—250,0 и снарядъ закрыть ширмою. Затфмъ, по ох- 
лаждени помфщен!я и снаряда до -— 141/2°, въ 12 час. 45 мин. пущена хо- 
лодная (охлаждаемая льдомъ) водз. | 


Показания снаряда были слЬдующия: 


. Показаня | 
Показаня термометра. ЕН Средняя крё- 
Время на- < | 
Въ помфще- ма “ . | дость спирта| ПримВчан1я. 
блюдений. |. 2 = > ы 
ны, вбли-| А. В. са 5 Е | по спаряду. 
зи снаряда. , 5 =. З = | 
12 ч. 45 м.| 141/° | 141/3°| ]141,/2°|! 141°| 232,0 | 250,0 До начала опыта. 
1» 15 › 14 | 141 | 14% | Пл | — | 258,0 99 | Тарировка ионизи- 
1» 30 »› 141 /з 12'/ | 11 | 2 — | 2680 и | лась боле, ч$иъ. 
9 » — ь»ь 141 уз 14) 913 р) мы 278,0 на зубецъ. 
‚ 3» 13 › 14'.з 10 9 3 264,9 | 233,0 Тарировка понизи- 
99,60 р 
3» 25 »| 1411 8'/з | 8 2 [289,8 | 3080 || лась болфе, чфиъ. 


на 2 зубца. 


ПоелЬдюя 25 ведеръ прошли черезъ снарядъ при температур вну- 
9'/: -- 8 
2 
оказалась на 133/40 Р. ниже той, при которой спарядъ былъ вытарированъ, 
при этомъ тарировка понизилась болЪе, чфмъ на 2 зубца, и снарядъ далъ 

погрфииность — 0,40°% (вмфето 100 снарядъ учелъ 99,6). 

ПослВ Ш опыта снарядъ опять былъ нагрЪтъ до температуры, близкой 
къ нервоначальной (ло + 211/20 Р.), вскрыть и пров$рена тарировка, кото- 
рая найдена правильной. 

Вышеизложенный докладъ Непремфинаго Члена былъ препровож- Отзывъ Заввлу- 
денъ на заключеше Завфдующаго Орловскимъ Отдфломъ Техническаго Ющаго Орловскимъ 
Комитета 1. 1. Новицкаго, который въ двухъ письмахъ на имя Непре- Ве 
мфнпаго Члена по предметамъ доклада сообщалъ, между прочимъ, что, ат НОГ 
совершенно раздфляя мнфнНе о весьма удовлетворительномъ, вообще, по предмету до- 
дЪйстви контрольныхъ снарядовъ, онъ, тфмъ не менфе, вполнЪ присоеди- клада Непре- 
няется къ докладу по вопросу о желательности и пфлесообразноети приня- М8ннаго Члена. 
тя мфръ, чтобы показаня контрольныхъ снарядовъ были еще ближе къ | 
дЪйствительности, тфмъ болфе, что, хотя по его инфню, процентъ уклонен!й 
и незначителенъ, но утвердительно можно сказать, что изъ 100 случаевъ 
90 имфютъ уклонен1я въ одну сторону — во вредъ интересовъ казны. При 
этомъ, однако, ЗавфдующИЙ Орловскимъ ОтдЪломъ не раздляеть довольно 
укоренившагося, но его заявленю, мня, что, такъ какъ погрфшности конт-` 
рольныхъ снарядовъ зависятъ отъ температурныхъ условй, то уклонен!я отъ 
низкихЪ температуръ покрываются уклоненями въ обратную сторону при 
высокихъ температурахъ, ибо, если суммировать количество спирта, выкурен- 
наго при каждомъ изъ этихъ условй, то первая сумма въ н$феколько десят- 
ковъ разъ превысить вторую. Останавливаясь на мЪрахъ, проектируемыхъ для 
приближен!я показай контрольныхъ снарядовьъ къ дЪйствительности, и 
вполнф признавъ ихъ цёлесообразность, Зав$дующий Орловскимъ ОтдЪломъ 
находить, что по характеру своему онф представляютъ только паллативъ, 
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треннихъ частей снаряда + 83/4° Р. = ( ) слЪдовательно, температура 


а не разр5шаютъ вопроса по существу, такъ какъ температурныя условия, 
вносящ1я извЪстную погрфшность въ показан1я контрольныхъ снарядовъ, со- 
ставляются изъ двухъ слагаемыхъ: а) погршности оть неуравновшиван!л 
уклоненшя въ показаняхъ поплавка съ погр®шностью отъ изм реня объемовт 
не при нормальной температурз, и 6) погрфшности — какъ слЗдетия изм%- 
нен1я длины и упругости подвижныхъ частей контрольнаго снаряда при раз- 
ныхь температурахъ. Вторую часть погрфшности предполагается устранить 
проектированными м$рами, но первая часть погрфшности, по мн$фн!ю Завф- 
дующаго Орловскимъ ОтдЪломъ, гораздо значительнЪе второй, а потому онъ 
предполагаеть, что проектируемыя м$фры будуть только паллативны и въ 
нодтвержден!е сего приводить, между прочимъ, то, что нфкоторыя лица, упол- 
номоченныя для вскрытя контрольныхъ снарядовъ, приняли за правило на 
тфхъ заводахъ, гдЪ сгонки ведутся при очень низкихъ температурахъ, про- 
изводить тарировку, охладивъ предварительно помфщене контрольнаго сна- 
ряда, и все-таки этимъ путемъ не устранилось въ этихъ случаяхъ уклонен!е 
въ показашяхъ контрольныхъ снарядовъ. Съ своей стороны Зав дующй Ор. 
ловскимъ ОтдЪломъ полагаеть, что погр$6шности, являющяся отъ темпера- 
турныхъ услов!й, могли бы быть устранены соотвЪтственною установкою ре- 
гулятора, т. е. эксцентрика, причемъ на подвижной части онаго можно 
было бы наносить рядъ черточекъ, соотвЁтствующихъ уклонешямъ темнера- 
туръ на каждые 2°, 39 въту и другую сторону отъ нормальной, съ каковыми 
чертами должна была бы устанавливаться черта на неподвижной части экс- 
центрика при тЪхъ и другихъ заводскихъ температурныхъ условяхъ. 

Останавливаясь зат$мъ на проектируемыхъ въ докладф мЪрахъ, За- 
вЪфдующий Орловекимъ Отд$ломъ полагаетъ, что въ редакщи пункта (6) слово 
„обычная температура“ примЗнена не вполнф удачно, такъ какъ можно 
предположить, что за обычную температуру для сгонки и для помфщеня 
даннаго завода признается средняя температура за пер1одъ для этихъ двухъ 
факторовъ, тогда какъ въ данномъ случаЪ понимаются температуры сгонки 
и пом$щевшя, которыя будутъ на завод въ ближайшее къ тарировк$ время: 
регламентащю же устройства и установки м$рниковъ и спиртопремниковт, 
1. [. Новицый признаетъь весьма желательною, но обращаетъь внимаше на 
то, что эта мфра встрЪтить на практикЪ много затруднен! по сл5дующимъ 
причинамъ: а) помфщеня на многихъ заводахъ не дозволяють устройства 
высокихъ спиртопремниковъ и м$рниковъ, а кавкъ слЬдетве этого—и устрой- 
ства удовлетворительныхъ м»Ьшальныхъ приборовъ въ спиртопремникахт, 
‘и 6) вр3Ззка стеколъ въ мфрникВ и придВлка термометровъ весьма затрудни- 
тельна, и даже на самыхъ винокуренныхъ заводахъ, безъ отсылки на ме- 
ханическ1е заводы, во многихъ случаяхъ не можетъ быть произведена. 

По поводу проектированныхъ образцовъ (А, Би В) формъ журнала 
контрольнаго снаряда, Завфдующай Орловскимъ Отд$ломъ Комитета вы- 
сказываеть сл6дующ!я соображения: 

1) Оба образца (А и Б) формъ для первой части журнала, представ- 
ляются одинаково удобоприм$нимыми, но въ виду того, что образецъ А 
ближе подходитъ къ записямъ, дЪлаемымъ въ книгу починокъ, при поступ- 
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леши снарядовъ въ ремонтъ, предпочтене слфдуетъ отдать этому именно 
образцу передъ образцомъ С, еъ условемъ нЪкоторыхъ въ немъ измБненй, 
главнфишимь образомъ относительно провЪрки мЪръ барабана, а также 
испытания сифона и прочности спаевъ барабана и цилиндра, производство 
каКоВвыхЪ шювЬ]рюкъ и испыташй при каждомъ векрыт!и контрольнаго сна- 
ряда являетея, по инфн!ю ЗавЪдующаго Орловскимъ ОтдЪфломъ, излишнимъ, 
между тьЬУъ оно очень затрудняеть и замедляеть самое векрыте и даже 
можеть вызвать задержку въ ходЪ заводскихъ работъ. Достаточно, если 
означенныя испыташя будуть произведены при началЪ перюда и велю 
разъ, когда какое нибудь явлене укажеть на необходимость повторения 
оныхъ, причемъ результаты такихъ испытаний, каждый разъ, когда они 6бу- 
дуть произведены, могли бы быть заносимы 0собо. 

2) По отношеню къ образцу (В) формы второй части журнала графа 2-ал 
казалась бы совершенпо излишнею и должна бы подлежать исключеню; 
при сличеши же дЪфиствя контрольнаго снаряда съ непосредственнымь из- 
м ренемъ выходовъ спирта заполнене, каждый разъ, графъ 3, 4, 5 и 
6-ой, ветрЪтить большое затруднене, такъ какъ необходимо, чтобы чинов- 
никЪъ вее время наблюдалъ за сгонкою и температурою, т. е. находился бы въ 
похфщешы контрольнаго снаряда безотлучно, между тБуъ на завод для него 
много и другихъ дфалЪ. Поэтому, въ виду желательности, чтобы сличеше 
производилось въ каждый ирРЬздъ чиновника на заводъ, Завфдующий Орлов- 
екимъ Отдфломъ полагаетъ, что свфдфная, требуемыя графами 3,4, 5и 6-ой, 
могли бы заноситьея только ифеколько разъь въ перюдъ, — именно въ тЪхъ 
случаяхъ, когда испыташя дЪфлаютел вслЪдетве замфченныхъ уклоненй въ 
показашяхъ контрольнаго снаряда. 

Но ознакомлеши съ изложеннымъ докладомъ Неиремфннаго Члена,  Обсужеше воз- 
Техничесыи Комитеть, соглаено предложению НредеЪдателя, приступилъь къ бужденныхть въ до- 
обсуждению возбужденныхъ въ докладЬ вопросовъ, иричемъ высказаны были р. 
нижеслфдующия соображеня и заключения: ОЕ 

1) По первому вопросу о томъ, слБдуетъ-ли принять кавя-либо мЪфры 
къ устраненю неправильныхъ показан!й контрольныхъ снарядовъ отъ изм? - 
ненгя съ перемБною температуры объемовъ сгоняемаго спирта и, если слБ- 
дуетъ, то въ чемъ должны состоять эти мБры—Ненремфнный Членъ зая- 
вилъ, что онъ остается при изложенномъ въ доклад мнфиш, а именно, — 
что за отсутетыемъ надежнаго автоматическаго регулятора въ самомъ кон- 
трольномъ снарядЪ, едвали слфдовало бы въ сказанномъ отношени прим?Т- 
нять какя либо искусственныя мЪфры, тЪиъ болфе, что винокуренные за- 
водчики въ данномъ случаЪ находятся въ болЪе или менЪфе одинаковыхт 
услоняхъ, ибо въ течеше зимнихъ мЪфеяцевъ (когда и происходить преиму- 
щественно винокурене) веФ они сгоняють спирть при низкихъ температу- 
рахъ оть-- 4 до -- 60 Р.; теряеть же при этомъ лишь одна казна, имЪющая 
возхожность незпачительнымъ повышенехъ акциза покрыть происходящую 
потерю, а самая эта потеря можетъ быть, но мнфню Непремфнннаго Члена, 
приравнена къ перекуру, также уменьшающему размЪфръ акциза. 

Относительно иредложеня Завфдующаго Орловскимъь Отдфломъ Коми- 
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тета наносить на эксцентрикъ контрольнаго снаряда, взам$нъ одной черты, 
нфсколько черть для разныхъ температуръ сгоняемаго спирта, Непрем$н- 
нымъ Членомъ было замчено, что хотя Зав$фдующий Орловскимъ ОтдЪломт 
и не объясняетъ, какимъ образомъ слфдуеть наносить эти черты на экс- 
центрикъ, но, очевидно, таковыя не могуть быть нанесены на основан!и 
одного только теоретическаго разсчета, а для этого потребуется предвари- 
тельное опредЪлеше въ каждомъ снарядЪ мЪета на эксцентрик, гдЁ должна 
быть сдЪлана черта, соотвфтствующая извфстной температур. Практическое 
осуществлене и прим$нене предлагаемой мЪры, во всякомъ случаЪ, вызоветь 
значительныя усложнен!я; принимая же во вниман!е, что для иостановки 
эксцентрика на извЪстную черту потребуется знать температуру сгоняемаго 
спирта, Непрем$нный Членъ находилъ, что было бы проще и правильнЪе, 
сообразно найденной температур, прибЪгнуть къ прямой поправк% по вино- 
куренной книг$ общаго количества градусовъ безводнаго спирта по учету 
снаряда, но при этомъ имъ же было указано, что об эти мфры до н%ко- 
торой степени будутъ произвольны и могуть вызвать пререкан!я между ли- 
цами акцизнаго надзора и заводоуправлешями. 

Предсздатель, со своей стороны, замЪтилъ, что отъ погрёшности вт, 
учетЪ снарядомъ объемовъ спирта страдаютъ иногда и заводчики; такт, 
заводы, расположенные въ однЪхъ м%стностяхъ (напр., на сфверномъ Кав- 
казЪ) должны употреблять для охлажден1я спирта воду, имбющую темпера- 
туру около + 14°Р., между тБмъ какъ въ другихъ мфетностяхъ (напр. вт, 
Симбирской губ.) заводчики могутъ располагать родниковою водою, имЪю- 
щею почти круглый годъ температуру -{ 3, + 5° Р.; но тфмъ не менЪфе ни 
одну изъ предложенныхъ выше мфръ Предс$датель не счелъ возможнымт, 
поддерживать. 

Большинство членовъ Комитета, имЪя въ виду незначительный вообще 
процентъ уклоненй въ показаняхъ контрольнаго снаряда, полагало, за от- 
сутстнемъ автоматическаго способа устранен!я погрёшпостей учета снаря- 
домъ объемовъ спирта, не принимать никакихъ поправокъ. 

Заключене Техническаго Комитета по данному вопросу состояло вт 
томъ, что въ настоящее время не представляется надобности принимать 
какя либо мфры къ устранено погрЪшностей въ показашяхъ контрольныхт 
снарядовъ, велЪдстве измВнен!я, въ зависимости отъ перем$нъ температуры. 
объемовъ сгоняемаго спирта. 

2) По второму вопросу: необходимо ли принять мфры и кавя именно— 
для устраненя изм$няющейся тарировки контрольныхь снарядовъ-—Непрс- 
мфнный Членъ сообщилъ, что при введени на практику указанных иму 
въ докладЪ по сему предмету м$фръ могутъ встр$титься н$которыя затруд- 
нен1я, почему, по его мнфию, не дЪлая пока производства вторичныхъ 
вскрыт контрольныхъ снарядовъ облзательнымъ, казалось бы полезнымт, 
испытать предварительно эту мЪру на практик лишь на нЪкоторыхъ вино- 
куренныхъ заводахъ. 

Технический Комитетъ, принявъ во вниман!е, что, согласно состоявше- 
муся въ 1884 году журнальному его заключеню, температура пом$щешя 
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при тарировкЪ снаряда должна соотвфтствовать той, при которой снарядъ 
дЬйствуетъ, нашелъ неудобнымъ обязательное требоване вторичнаго векры- 
тя снаряда для исиравленя его тарировки, тфуъ болфе, что акцизный 
надзоръ не только имфетъ право, но и обязанъ сдфлать новую тарировку 
вЪ случаяхъ ея измфнешя. 

3) По третьему вопросу: сл$дуетъ-ли устранить вляне неточнаго 
опредфленшя крЪфиости и количества спирта въ спиртоп]ремникахъ и мЪрни- 
кахъ и, если слфдуетъь, то кая принять для сего мфры — ПредеЪдатель 
заявилъ, что предложенныя въ докладЪ ПепремЪфинаго Члена по сему пред- 
мету м6Бры, изложенныя въ 10 пунктахъ, собственно говоря, не касаются 
контрольнаго снаряда и принятемъ ихъ нисколько не устраняются погрфш- 
ности дуйствЙ самыхъ снарядовъ; тфиъ не менфе требуемая этими м$рами 
регламентация устройства и установки мфрниковъ и спиртопремниковъ 
имфбють весьма серьезное значене для опЪнки дЪйствя снарядовъ на заво- 
дахъ, такъ какъ весьма часто погрфшности приборовъ, помощью которыхъ 
производится повфрка выходовъ спирта, и ощибки, допущенныя во время 
премовъ сливовъ заводоуправленями или лицами акцизнаго надзора, слу- 
жать основашяуи для признания дЪиетв!я снарядовъ неправильнымъ. ЗасиуЪъ 
предлагаемыя въ доклад регламентащи по устройству и установкБ спирто- 
премниковъ и мфрниковъ, за небольшихи исключеняуи, ПредеБдатель съ 
своей стороны призналъ весьма рацюнальныхи и желательными, но вмБетЪ 
съ ТЬуъ, полагаль, что, въ отношени возможности исполнен1я на практикЪ, 
онЪ ветрЪтятъ иногда затруднения. 

На такое нфие ПредеФдателя Непрем$нный Членъ заявилъ, что онъ 
не настаиваетъ на немедленномъ приведеши мфрниковъ и спиртопуемни- 
ковъ къ требуемому совершенству ихъ устройства и установки, а указываетъ 
лишь тотъ идеалъ, къ которому постепенно слфдовало бы, по мЪрЪ возмож- 
ности, приближаться. 

Со стороны большинства членовъ Иомитета были высказаны сообра- 
женя въ томъ смыслЪ, что точное опредфлене выходовъ спирта на заво- 
дахъ столь же важно, какъ и правильный учеть ихъ контрольными снаря- 
дами, ибо премами сливовъ контролируется правильность учета снарядовъ, 
а въ случаБ порчи послфднихъь и самый разсчеть съ заводчиками произ- 
водится на основании опредЪленныхъ заводоуправленями или лицами акциз- 
наго надзора выходовъ спирта. Въ виду сего признано было полезнымъ, 
изложенныя въ 10 пунктахъ доклада условя, которымъ должны удовлетво- 
рять заводеке спиртоп]иемники и мфрники, рекомендовать, за исключешемъ 
первой части 3-го пункта, для руководства лицъ акцизнаго надзора съ тьмъ, 
однакоже, чтобы примЪфнене сказанныхъ м$фръ на практик производилось 
по мБрБ возможности. 

На основани изложеннаго Комитеть нашелъ полезнымъ и необхо- 
димымъ вышеприведенныя указашя относительно мфрниковъ и спирто- 
премниковъ сообщить при циркуляр Управляющимъ акцизными сборами 
съ тфиъ, чтобы они рекомендовали заводчикамъ руководствоваться этими 
правилами при устройств и установкЪ ими мБрниковъ и спиртоцриемниковъ. 


— 88: —= 


4) По четвертому вопросу: удовлетворительна-ли установленная нынф 
форма журнала контрольнаго снаряда и, если неудовлетворительна, то ка- 
кою другою формою сл$дуетъ ее зам$нить—Предс$датель заявилъ, что съ 
своей стороны онъ вполнф присоединяется къ мнЪзню НепремЪннаго Члена, 
высказанному въ его докладЪ, относительно неудовлетворительности сущест- 
вующей формы журнала, почему находить желательнымъ измфнить ее. 

При обсужден1и настоящаго вопроса было, между прочимъ, замЪчено, 
что приложенныя при доклад Непрем$ннаго Члена новыя формы журнала 
контрольнаго снаряда, за отсутстыемъ примфрныхъ въ нихъ записей, не 
даютъ яснаго представлен1я о томъ, какой изъ формъ слфдуеть отдать пре- 
имущество, а потому признавалось желательныхъ, чтобы въ проектируемыхъ 
формахъ сдЪланы были примфрныя записи и въ такомъ вид формы эти 
вновь были бы представлены на разсмотрЪфн!е Комитета; при этомъ со сто- 
роны н$зкоторыхъ членовъ Комитета было выражено пожелане, чтобы формы 
журнала, въ изм$ненномъ видЪ, предварительно раземотр$я ихъ въ Ко- 
митет$, были препровождены Управляющимъ акцизными сборами для оцЪнки 
практической ихъ пригодности. 

Въ виду сего Техническй Комитеть поручиль Непремфнному Члену, 
сдфлавъ въ формахъ журнала контрольнаго снаряда примфрныя записи, пре- 
проводить ихъ Управляющимь акцизными сборами и съ замфчанмями сихъ 
посл днихъ вновь внести на разсмотр$ не Техническаго Комитета '). 
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') Членъ Комитета В. С. Глуховъ, посл подписан1я имъ журнала Комитета по 
вышеизложенному докладу Непремфннаго Члена, представилъ особое мн®в1!е нижеслЪ- 
дующаго содержаня: 

«Непремённый Членъ полагаетъ вмфсто мфрниковъ со стеклянною трубкою, ка- 
ке употребляются досел, устраивать м$рники съ плоскимъ стекломъ, выфсто трубки, 
укрёпленнымъ въ чугунной рам, вставленной въ мфрникъ. Устраивать таке мфрники 
Непрем$нный Членъ находитъ возможнымъ на самыхъ винокуренныхъ заводахь. Но 
это устройство, требующее отливки чугунныхъ рамъ и, сл$довательно, чугунно-нла- 
внльныхъ печей, едва ли возможно на винокуренныхъ заводахъ. Такъ полагаетъ и За- 
вздующйЙ Орловекимъ Отдзломъ Техническаго Комитета. 

«Назначать дёлешя на проектированныхъ имъ мфрникахъ Непремнный Членъ 
предлагаетъ посредствомъ объемнаго барабана апиарата Сименса, а не посредствомъ 
образцовыхъ ведеръ, какъ бы слФдовало. 

«М$рникъ представляетъ приборъ, предназначенный, такъ сказать, для контро- 
лирован!я показан барабана аппарата Сименса. Но какого же контролирован!я можно 
ожидать отъ мфрника, если онъ разд$ленъ, или повфренъ по барабану? Очевидно, что въ 
такомъ случаЪ показав1я барабана всегда будутъ совершенно согласны съ показан1ями 
мЪрника, и барабанъ будетъ приниматься за вЗрный, какъ бы ни была велика его 
погрышность. 

«Зав дующ Орловскимъ ОтдЪломъ указываетъ также на одинъ весьма важный 
недостатокъ м$рниковъ. Если дЪлать м$рники малаго даметра, то надо придаватт, 
ниъ столь большую высоту, что установка ихъ на заводахъ сдфлается невозможною- 
При меньшей же высотБ надобно увеличить ихъ д1аметръ, & тогда станетъ возростать 
ногрЬшность измф$рен1я ими и возрастать очень быстро, именно—какъ квадраты д1а- 
метровъ. Напримфръ, въ м8рникВ съ д1аметромъ въ 2 фута штофъ ('/1о ведра) зани- 
маетъ высоту около 1,7 лиши и, сл$довательно, погршность въ одинъ штофъ дфлается 
въ немъ невозможною; но въ мфрник$ съ даметромъ въ 3 фута, высота штофа будетъ 
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д) Результаты командировки Непремфннаго Члена въ Прибалтийский Край и Цар- 
ство Польское по контрольно-снарядному дфлу. 


Въ НоябрЪ Техническому Комитету представленъ былъ Непремфннымъ 
Членомъ докладъ о результатахъ командировки его въ 1890 году въ При- 
балтйеюй Край и Царетво Польское, состоявший изъ двухъ отдЪльныхЪ час- 
тей, изъ коихъ въ первой указывались нЪкоторыя мфропуиятя, имЪвиия 
цфлью достигнуть лучшаго обращеня съ контрольными снарядами, постав- 
ленными на винокуренныхъ заводахъ, а во второй — сообщались результаты 
дЬйстня на винокуренныхъ заводахъ контрольныхъ снарядовъ, заказанныхъ 
Комитетомъ у Бр. Сименсъ и К® въ БерлинЪ въ 1889 году. 

Въ первой части доклада упохиналось о томъ, что барабаны нфко- 
торыхъ контрольныхъ снарядовъ, присылавшихся въ носл$дн!е два, три года 
въ Техничесый Комитеть, для починки, изъ СЪверо-Западнаго Края и Кур- 
ляндекой губерни, ихфли пробитыми одну изъ внутреннихъ рамальныхъ пе- 
регородокъ, отъ чего мЬра барабана становилась неправильною въ ущербъ 
интересамъ казны; при разслЪдоваши же этого обстоятельства вполнЪ под- 
твердилось, что такое приспособлене (повреждене) въ барабан не могло 
быть случайнымъ, а сдБлано съ цфлью злоупотреблешя. 

ДалЪе обращалось внихан!е на то, что въ течене производства вино- 
куреня, акцизный надзоръ имфеть при частыхъ посфщевшяхъ заводовъ по- 
стоянное наблюдеше за дЬйствемъ контрольныхъ снарядовъ, а потому слЁ- 
дуеть предположить, что самымъ удобнымъ временемъ для производства 
приепособлешй въ контрольныхъ снарядахъ съ цфлью злоупотребленй пред- 
ставляется лфто, когда заводъ бездЪйствуеть, а слЬдовательно онъ рЪдко 
нли совсфиъ не посфщаетея акцизнымъ надзоромъ. 

Въ виду сего НепремЪфннымъ Членомъ, во время вышеупомянутой ко- 
мандировки, было обращено внимане на принятые на заводахъ способы хра- 
нешя и обезиеченя контрольныхъ снарядовъ лЪтомъ. При этомъ было, между 


менЪфе одной лини (около 0,7) и, стало быть, погрфшность въ одинъ штофъ двлается, 
при измфреши пуъ, нензофжною. 

«НВ указаиныя выше неудобства мФрниковъ, сосдиненныя съ общеизв ствою- 
неточностью объемнаго изифревня, побуждаютъ В. С. Глухова предложить Техниче- 
скому Комитету замфнить мфрники на заводахъ вфсами, & измфреше объемное —взвф- 
шиван!емъ, но не съ цфлью исчисленя акциза, какъ предлагалось имъ, В. С. Глухо- 
вымъ, прежде и что было отвергнуто Комитетомъ, & только для того, чтобы получить 
точное ведерное изм5рене спирта. 

«ДЪйствительно, если опредфленъ будеть вфсъ прошедшаго черезъ аппарату 
Сименса спирта, то найденный вЪсъ стоитъ только раздфлить на вфсъ одного ведра 
этого самаго спирта, чтобы получить число его ведеръ. ВЪфсъ же одного ведра спирта, 
каждой кр3пости, будетъ показанъ въ особой, составленной съ этою цфлью, таблицф. 

«Замфна мфрниковъ вфсами представляетъ слёдуюпая выгоды: 1) измфреве не- 
сравненно точнЪе; 2) число ведеръ прямо получается при нормальной температур$, 
сл6довательно, нЪтъ надобности измВрять температуру взвфшиваемаго спирта и обра- 
щаться къ такъ называемой [1-Й таблиц$ (Траллеса) и 3) вынфшее десятичные и 
сотенные вЪфсы такъ мало завимаютъ и$ста, что не стфенятъ и самые малые заводы». 


Докладъ Непре- 
мфинаго Члена о 
результатахъ ко- 
мандировки его 
въ Прибалтеюй 
Край и Царство 
Польское по конт- 
рольно-снаряд- 

ному д$лу. 
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прочимъ, выяснено, что въ акцизныхъ Управлешяхъ ПрибалтИйскаго Края и 
Царства Польскаго способы храненя и обезпечен1я контрольныхъ снарядовъ 
лЪтомъ состоять преимущественно въ томъ, что вычищенный ') по оконча- 
ни винокуреня контрольный снарядъ, будучи разъединенъ, съ одной сто- 
роны, съ фильтромъ, & съ другой—еъ спиртопр!емнымъ чаномъ, оставляется 
на постамент, на крышкЪ его накладывается по одной или по двЪ пломбы, 
а самый спарядъ, также какъ и во время винокурен!я, покрывается цинко- 
вымъ футляромъ, съ наложенемъ пломбъ и печатей только по двумъ угламъ, 
виЪсто четырехъ; остальные же два угла остаются не обезпеченными. Далфе, 
сверхъ цинковаго футляра снарядъ покрывается еще деревяннымъ ящикомъ, 
который въ большинствВ случаевъ обезпеченъ пломбами и печатями оть воз- 
можности его снимании. 

Другой способъ хранешя состоить въ томъ, что вычищенный снарядъ 
снимается съ постамента, укладывается въ деревянный ящикъ, который по- 
мЬщастся въ комнату, отводимую на заводЪ въ распоряжене акцизнаго над- 
зора и запираемую на ключъ. Самый контрольный снарядъ и деревянный 
ящикъ при этомъ обезпечиваются пломбами и печатями подобно тому, какъ 
это дфлается во время перевозки контрольныхъ снарядовъ. 

По замфчаню НепремЗннаго Члена, вообще у акцизнаго надзора уста- 
новился взглядъ, что л$томъ, при бездЪйств!и заводовъ, не требуется такихъ 
строгихъ обезпеченй, какъ во время дЪйствя заводовъ. ВелЪдстве такого 
взгляда на снарядахъ и цинковыхъ футлярахъ, за рфдкими исключенями, 
не встр$чается пломбъ съ выемками и печатей съ отрЪзками и автографами 
лицъ акцизнаго надзора; точно также не практикуется высылка въ губерневмя 
акцизныя Управлен!я пломбъ, снятыхъ со снарядовъ передъ началомъ виноку- 
реня. Между тфмъ, по мнёню Непрем$ннаго Члена, обезпечеше контроль- 
ныхъ снарядовъ лЪтомъ должно бы быть не только не слабЪфе, чЁмъ во время 
дЪйств1я заводовъ, но скорфе бол$е строгимъ, ибо лётомъ представляется 
самое удобное время для производства въ снаряд приспособленй къ не- 
правильному учету спирта. Въ устранене и предупреждение сего необходимо 
имфть полное убЗждене въ цфлости наложенныхъ знаковъ обезпеченя, что 
можеть быть достигнуто тщательнымъ ихъ осмотромъ и соблюденемъ всЁхъ 
м$фръ, затрудняющихъ ихъ поддфлку. 

За симъ Ненпремнный Членъ упоминаетъь о томъ, что при вскрыт! 
снарядовъ имъ было обращено внимане на то обстоятельство, что конусы 
оси указательной етр$лки подвергались ржавчин$ на тёхъ заводахъ, на коихъ 
для смазыван1я этихъ осей служило такъ называемое костяное масло, между 
ТЪмъ какъ безъ таковаго смазыван!я, когда оси просто вытирались на сухо, 
ржавчины не замфчалось или она была въ меньшей степени; такъ какъ это 
явлене, по зам$чаню НепремЪннаго Члена, основанному на отзыв$ лицъ авциз- 


1) При чнетк$ контрольнаго снаряда акцизный надзоръ руководствуется ука- 
зашями, помфщенными вт, книг гг. Недошивина и Новицкато «Контрольный спирто- 
изм5ряющ снарядъ Бр. Сименсъ и Ё®, припятый въ Рос и для учета спирта, выку- 
риваемаго на винокуренныхъ заводахъ». Изд. 1886 г. 
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наго надзора, можно считать общимъ, то Непремфнный Членъ, съ своей сто- 
роны, предлагаль смазыване конусовъ производить очищеннымъ вазелиномъ 
или, при певозможности имфть послфднй подъ руками, оставлять конусы на 
лфто безъ веякой смазки. ЗатЬмъ указывалось на то, что поплавокъ снаряда, 
завернутый на лЪфто въ бумагу и помфщенный въ цилиндръ снаряда, при 
сырохъ номбщенши завода, можеть покрываться ржавчиною велфдстве намо- 
кания бумаги, почему Пепрехфнный Членъ считаеть предпочтительн$е остав- 
лять поплавокъ безъ бумаги. 

Обративь внимане на то, что согласно $ 46 инструкщи 6-го Марта 
1874 г., прочность снаевъ шиемнаго цилиндра и трубъ контрольнаго сна- 
ряда передъ началохъ винокурешя должна быть испытана киняткомъ, Не- 
прехуфнный Членъ замЪчаеть, что такой способъ испытаня въ настоящее 
время становится нецфлесообразнымъ, такъ какъ значительное число спаевъ, 
вызванныхъ въ разное время перед$лками въ трубахъ снаряда, уменьшило 
до извфетной степени растяжимость самаго металла, а потому рфзюмя пере- 
мфны температуры нарушають надлежащую прочность въ спаяхъ и произ- 
водять течь, устранене которой обременяетъ лицъ акцизнаго надзора, по- 
чему ПепремЪнный Членъ полагаетъь внолнЪ достаточнымъ иснытан!е спаевъ 
ограничить иробою холоднымъ куБикимъ спиртомъ. Практиковавиийея уже 
въ течени двухъ лфть такой снособъ испытан!я прочности спаевъ цилиндра 
и трубъ контрольнаго снаряда въ Эстляндской губернии далъ вполнЪ удовле- 
творительные результаты, такъ какъ течь въ цилиндрЪ и трубахъ болЪе не 
обнаруживаллась. 

Но словаяъ Непрехфннаго Члена лица акцизнаго надзора, уполномочен- 
ныя на вскрыт!е снарядовъ, достаточно знакомы съ послЪднимъ, & равно и 
съ перегонными апнаратами, чего нельзя, однако, за рфдкими исключен1ями, 
признать относительно помощниковъ надзирателей и контролеровъ; особенно 
между послфдними замфчается недостаточное знакомство съ устройствомъ 
перегонныхъ апиаратовъ. 

Для надлежащаго же обезпечення перегонныхъ аппаратовъ, а равно 
и для осмысленнаго наблюденя за тфмъ, чтобы не было отводовъ спирта, 
необходимо подробное и обстоятельное знан!е детальныхъ частей перегон- 
наго аппарата, почему, по мнфню Непремфннаго Члена, было бы не без- 
полезно требовать, чтобы вновь назначаемыя на акцизныя должности лица 
составляли чертежи и описанмя перегонныхъ аппаратовъ тзхъ заводовъ, кои 
ввЪряютея ихъ наблюденю. 

ДалЪе въ докладЪ обращается вниман!е на то, что въ настоящее время 
лица акцизнаго надзора, при отсутстни у нихъ необходимыхъ для рас- 
купорки ящиковь со снарядами и ихъ принадлежностями инструментовъ 
(коловоротовъ), весьма нерЪдко вскрываютъ эти ящики топоромъ, портя 
такимъ образомъ самые ящики, а нерфдко и заключающиеся въ нихъ пред- 
меты; при такой раскупоркЗ ящики становятся уже негодными для даль- 
нфишей въ нихъ пересылки снарядовъ и принадлежностей къ нимъ, —чЪУЪ, 
но мнЪшю Непремфннаго Члена, и можеть быть объяснепъ тотъ фактъ, что 
полученные въ Комитет для починки контрольные снаряды оказываются 
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весьма плохо укупоренными и вмЪсто винтовъ укрЪфплены только гвоздями, 
не могущими удержать на м$ст$ такой тяжести, какую имЪетъ контрольный 
снарядъ. 

Основываясь на изложенныхъ соображеняхъ, Непремфнный Членъ, съ 
своей стороны, предложилъ: в0-первыль — рекомендовать акцизнымъ Управ- 
ленямъ слфдующее: а) обезпечене контрольныхъ снарядовъ лфтомъ во время 
бездЪйств!я завода производить также тщательно и съ прим$ненемъ тфхъ 
же, затрудняющихъ поддЪлку знаковъ обезпечешя, мфръ, камя приняты по 
Управлен!ю для обезнечен!я снарядовъ во время ихъ дЪфйствя на заводахъ: 
6) конусы оси указательной стрфлки немного смазывать чистымъ вазелиномъ 
или, при неимфн!и послфдняго, посл тщательной очистки и вытиран!я на 
сухо, оставлять въ такомъ видЪ на лфтнее хранен!е; в) поплавокъ снаряда 
сохранять въ цилиндр снаряда, не обертывая его въ бумагу или тряпку: 
г) испытане цилиндра снаряда и трубъ его на прочность ихъ спаевъ произ- 
водить холоднымъ крфпкимъ спиртомъ, а не кипяткомъ, и д) требовать отъ 
лицъ, вновь поступающихъ въ акцизную службу, составлен1я чертежей и 
описан перегонныхъ аппаратовъ на заводахъ, ввЪфряемыхъ наблюденю 
ЭТихЪ ЛИЦЪ; 60-вторыхль—снабдить лицъ, уполномоченныхъ на векрыт1е конт- 
рольныхъ снарядовъ, инструментами для раскупоривашя ящиковъ со сна- 
рядами и ихъ принадлежностями. 

При обсужден!и въ Комитет приведенной части доклада, нЪкоторыми 
членами Комитета было замфчено, что испытане прочности спаевъ кипят- 
комъ представляется средствомъ болЪе надежнымъ, чфмъ предлагаемая проба 
крфпкимъ холоднымъ спиртомъ, почему, по мнЪн!ю сихъ членовъ, слЪдовало 
бы оставить въ сил существующее правило испытаюмя прочности спаевъ 
кипяткомъ. Засимъ большинствомъ членовъ Комитета было высказано инфн!е, что 
едва-ли является особенная надобность въ снабжени лицъ, уполномочен- 
ныхъ на вскрыте снарядовъ, инструментами для раскупорки ящиковъ, такъ 
какъ требуемые для сего инструменты (коловороты и отвертки) весьма 
просты и почти всегда имфются на заводахъ; въ исключительныхъ же слу- 
чаяхъ раскупорка и укупорка снарядовъ можеть быть производима и съ 
помощью тфхъ отвертокъ, коими снабжены должностныя лица акцизныхъ 
Управлений. 

По обсуждеви сдфланныхъ Непрем$ннымъ Членомъ предложений, Тех- 
ническимъ Комитетомъ было признано необходимымъ: 1) рекомендовать лицамт, 
акцизнаго надзора руководетвоваться при обращении съ контрольными снарядами 
изложенными въ настоящей части доклада НепремЁннаго Члена указанями, 
за исключенемъ пункта г (испытаве прочности спаевъ крфикимъ спиртомъ); 
2) отклонить предложен!е о спабженши лицъ акцизнаго надзора, уполномо- 
ченныхъ на вскрыте контрольныхъ снарядовъ, инструментами для раску- 
порки ящиковъ съ контрольными снарядами, и 3) обратить внимане лицт, 
акцизнаго надзора на болЪе тщательную раскупорку ящиковъ съ контроль- 
ными снарядами, а равно и ихъ укупорку, при отправлени снарядовъ въ 
Техничесюй Комитетъь для исправленя. 

Во второй части разсматриваемаго доклада, касающейся результатовъ 
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дфйстыя на винокуренныхъ заводахъ контрольныхъ снаряловъ, заказанныхъ 
Комитетомъ у Бр. Сименеъ и К№® въ 1859 г., НенрехЪиный Членъ, между 
прочимъ, снова обратилъ внимаше на обстоятельство, которое уже было имъ 
указано въ докладЪ его о случайностяхъ съ контрольными снарядами въ 
1535 г.!), а именно на то, что были случаи, когда, при правильности веЪхъ 
частей контрольнаго снаряда, показания его въ учетЪ крфпости спирта были не- 
правильны и погБиноеть доходила до 1,5%’, каковое явленге, на основаши иро- 
изведенныхъ въ Комитет опытовъ, возможно объяснить болЪе зпачительнымъ 
етокомъ крфикаго спирта черезъ верхнюю дополнительную трубочку, на- 
ходящуюся при цилиндрЪ контрольнаго снаряда. почему, по мнЪнию Не- 
прехЪннаго Члена, для устранешя этого явлешя, слФдовало-бы возвысить 
уровень верхней дополнительной трубочки въ предфлахъ отъ 59—15 милли- 
метровъ посредствомъ насадки на нее новой трубочки, дламетръ же нижней 
дополнительной трубочки увеличить до 12''з миллиметровъ. Дальнфйшия надт 
помянутыхъ явленемъ наблюдешя въ 1886 году старшаго техника Комитета 
Л. К. Буттлера на винокуренныхъ заводахъ Люблинекаго акцизнаго Управ- 
лешя и дальнЪйций рядъ произведенныхъ имъ же въ Комитет опытовъ, по 
словамъ Непремфннаго Члена, подтвердили, что подобное явлеше непра- 
вильнаго учета снарядомъ спирта имЪетъ мЪето только на заводахъ съ кубовыми 
перегонными аппаратами и притомъ лить на тфхъ изъ нихъ, на которыхЪ 
бражка квасильнаго чана, при медленной струВ сгоняемаго спирта (оть 2 
до 5 ведеръ въ чаеъ), раздфляется для перегонки на значительное число 
небольшихъ накладокъ, изъ коихъ спиртъ выгоняется до крЪпости оть 25 
до 30/0, сгонка же новой затЬмъ накладки начинается спиртомъ крфпостью 
около 909.0. 

Велфдетне вефхъ этихъ обетоятельствь, какъ замфтиль Непремфнный 
Членъ, въ контрольныхъ снарядахъ, заказанныхъ въ 1889 г. у Бр. Сименсъ 
и № въ РерлинЪ, верхняя дополнительная трубочка даметромъ въ 6 мил- 
лиметровъ была возвышена на 10 миллиметровъ, а нижняя дополнительная 
трубочка, при даметрЪ въ 122 миллиметровъ, внпаяна въ нижнй флянець 
распредфлительной коробки контрольнаго снаряда. Означенные снаряды съ 
указаннымъ измфненемъ, по пруемкЪ ихъ въ Техническомъ Комитет$, разо- 
сланы были но акцизнымъ Управленямъ съ цфлью немедленнаго испытан!я 
ихъ дфйетня въ зависимости отъ сдфланныхъ измфнений. 

ДалЪе НепремЪнный Членъ сообщилъ о томъ, что нынз ?)имъ собраны дан- 
ныя о дфИиетыи таковыхъ контрольныхъ снарядовъ по 18 заводамъ, обстав- 
леннымъ въ отношении системы нерегонныхъ аппаратовъ и условий сгонки спирта 
весьма разнообразно. Такъ, изъ числа этихъ заводовъ были заводы съ пере- 
гонными аппаратами однокубовыми, двухкубовыми и непрерывно-дфйствую- 
щими, а скорость сгонки снирта была также различна, а именно отъ 2 до 
13 ведеръ въ часъ, при колебани крЪности спирта въ началЪ и въ концу 
сгонки въ предфлахъ между 5 и 10 градусами, съ раздфлешемъ бражки ква- 


') См. «Труды Техническато Комитета», Томъ Г, стр. 31. 
з) Настояний докладъ разсматривался Комитетомъ въ засфдан1и 26 Ноября 1890 г. 
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сильнаго чана оть 2 до 5 накладокъ; по наблюденямъ лицъ акцпизнаго над- 
зора оказалось, что разница въ показаняхъ поставленныхъ на этихъ заводахъ 
контрольныхъ снарядовъ относительно крфпости учитываемаго ими спирта не 
превышала, по 10 заводамъ, 0,2% (отъ 0 до 0,2%), по 3-мъ заводамъ—она 
колебалась отъ 0,2 до 0,3%/0, по 4-мъ заводамъ — оть 0,3 до 0,4% и по 
одному заводу разница эта достигала до 0,61%. 

Если сравнить приведенныя цифры уклонен!й съ уклоненями показан!й 
контрольныхъ снарядовъ прежнихъ заказовъ, въ коихъ верхняя дополнитель- 
ная трубочка была на 10 миллиметровъ ниже той же трубочки въ снарядахъ за- 
каза 1889 г., то, по словамъ НепремЁннаго Члена, оказывается, что на заво- 
дахъ, дЪйствующихъ небольшими накладками и съ быстрыми переходами 
крфпостей, снаряды прежнихъ заказовъ давали уклоненмя въ своихъ показа- 
шяхъ вдвое большя, чЪмъ снаряды послЪдняго заказа, т. е. 1889 г. 


е) Разифночная вфдомость контрольному снаряду Бр. Сименсъ и К°, принадлеж- 
ностямъ и запаснымъ его частямъ, а равно и работамъ по ихъ ремонту. 


Проектъ означенной разпЪ ночной вЪдомости былъ представленъ на раз- 
смотре Техническаго Комитета Непрем$ннымъ Членомъ, который въ своемъ 
докладЪ по сему предмету сообщилъ, что составленная въ 1882 году „раз- 
цфночная вЪдомость контрольному снаряду Сименса, а также фильтру и фут- 
ляру‘ ') должна быть измЪнена какъ вслфдстве изм$нившихся цфниъ на 
мног!я запасныя части, такъ и велфдетве того, что съ изданемъ закона 
2-го Тюня 1888 г., предоставляющаго извфстныя льготы спиртоочиститель- 
нымъ заводамъ 2), нер$дко приходится ремонтировать контрольные снаряды, 
принадлежаще частнымъ лицамъ, съ отнесешемъ стоимости ремонта на счетъ 
ЭТИХЪ ЛИЦЪ. 

Въ виду этого составленъ проектъ новой разц$ночной вЪдомости, при 


1) Эта вЪфдомость, согласно циркуляру 30 Ноября 1882 г. за № 1,643, служила 
руководствомъ при взыскан1яхъ установленнымъ порядкомъ убытковъ казны, причи- 
няемыхъ поврежденемъ контрольныхъ снарядовъ Сименса и принадлежащихъ къ ним\, 
фильтра и футляра. 

*) На основан!и сего закона при очисткВ вина и спирта перегонкою акцизъ 
слагается за утрачиваемое при перегонкЪ количество спирта по норм%, опредЪЖляемой 
Мипистромъ Финансовъ. Заводчики, желающе воспользоваться этою льготою, обязаны 
установить на своихъ заводахъ контрольный снарядъ, съ возм щен!емъ казнЪ его 
стоимости и съ обезпечен1емъ его согласно указан1ямъ акцизнаго надзора. Въ пункт$ же 
3-мъ временныхъ правилъ для учета освобождаемыхъ отъ акциза потери и отбросовъ 
при очистк® сцирта, утвержденныхъ Министромъ Финансовъ 3-го Августа 1888 г. ска- 
зано: «стоимость контрольныхъ снарядовъ должна быть возм щена казпЪ заводчиками, 
согласно разц$ночнымъ вфдомостямъ, приложеннымъ къ циркулярамъ Министерства 
Тинансовъ за №№ 1,150 и 1,643 (взамфнъ в$домости, приложенной къ посл$днему цир- 
куляру, преподана въ руководство новая вфдомость при циркулярф 19-го Января 1891 г., 
за № 2,242); раввымъ образомъ, расходы по доставкВ, установк$ и обезпечен!ю снаря- 
довъ относятся на счетъ заводчиковъ. Въ случа закрыт1я завода, контрольные сна- 
ряды возвращаются казиф, съ возмфщевнемъ заводчикамъ стоимости снарядовъ по 
оцЁнкБ Техническаго Комитета». 
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чемъ, по словамъ Непремфннаго Члена, приняты въ соображеше слТдующия 
данных. Для запаеныхъ частей контрольнаго снаряда, получаемыхъ изъ Бер- 
лина, взята стоимость по пфнамъ Бр. Сихенеъ и № съ переводомъ марокъ 
на рубли, по разечету 50 к. за марку, съ прибавленемъ 10%/ на покрыте 
расходовъ по уплатВ таможенной пошлины, укупоркВ и провозу. Стоимость 
запаеныхъ частей, заказываемыхъ въ Росфи, принята равною той, по которой 
онЪ прюбр6Бтаютсея Комитетохъ; оцфника же частей, ремонтируемыхъ въ Ко- 
митет}, взята для каждой вещи отдфльно но средней ихъ стоимости, выве- 
денной многолЬтнимъ онытомъ. 

Въ представленномъ проектЁ разцфночной вЪфдомости упоминается о 
стоимости (316 р. То к.) контрольнаго снаряда въ полномъ составЪ, за ис- 
ключенемъ футляра и фильтра, а также о стоимости цинковаго футляра: ета- 
раго образца (18 р.) и новаго, съ противнемъ (26 р.), и фильтра: стараго 
образца (36 р.) и новаго, съ воздушникомъ Истратова (46 р.). 

затЬмъ проектъ вфдомости раздЪленъ на 3 части, изъ нйхъ въ нервой 
приводитея разцфнка То чаетямъ контрольнаго снаряда, при чемъ въ раз- 
цфнку, но заябчаню Непремфннаго Члена, введенъ новый пунктъ, не имЪв- 
нийея въ вбдомости 1332 г. Въ пунктф этомъ среднею цифрою въ 30 руб. 
обозначена стоимость работъ и матераловъ, потребныхъ при каждомъ ре- 
монтируемохъ снарядЪ, какъ-то: рабочей силы, матераловъ, порчи инстру- 
ментовЪ, исправленя деревянныхъ ящиковъ и окраски, а также мелкихт 
запаеныхъ вещей, какъ-то: винтовъ, болтовъ, шариковъ и т. и. Приведенная 
цифра 30 рублей, но словамъ НепрехЪннаго Члена, взята на томъ основании, 
что какъ въ Техническомъ КомитетЪ, такъ и въ Орловекомъ его ОтдЪлЁ по 
разечету за два года исчиеленъ расходъ по этой статьВ, среднимъ чиеломъ, 

ВЪ 29 руб. 10 коп. (по даннымъ Комитета —въ 29 р. 25 к, а но даннымъ 
Орловекаго Отдфла въ 28 р. 95 коп.). 

Вторая часть вфдомости касается разцЪики 13 частей, принадлежа- 
щихъ фильтру, и, наконецъ, третья— относится къ 3 предметамъ, составля- 
ющимъ принадлежность футляра. 

Упомянутый проектъ разцбночной вфдомости быль препровожденъь на заклоченше За- 
заключеше Завфдующаго Орловскимь Отдфломъ Техническаго Комитета, вфдующаго Орло- 
который, какъ о томъ доложилъ Ненремфнный Членъ, соглашался съ разцЪн- векамъ Отдфломъ 
кою отдфльныхъ вещей, но дфлаль замТчаше по вновь введенному въ вЪдо- Гехиическаго Ко- 
мость пункту, находя, что этотъ пунктъ не долженъ бы имЪть мЪета въ разцЪ- и 
ночной вЪдомости, стоимость же работъ, матерлала и веего остальнаго, поимено- а | 
ваннаго въ сказанномъ пунктЪ, сл6довало-бы выводить для каждаго снарлда, 
отдфльно по дЪйствительному расходу. Что-же касается расхода на мелюя за- 
пасныя вещи, то по инфию ЗавЪдующаго Орловскимь Отдфломъ, ве эти 
вещи, подобно остальнымЪъ запаенымъ частямъ, должны быть внесены от- 
дБльными пунктами въ разцфночную вЪдомость. 

При раземотрфни проекта разцф$ночной вЪдомости въ Техническомъ 
Комитет8 Ненремфнный Членъ добавилъ, что онъ остается при прежнемъ 
своемъ инфши относительно опредфлен!я стоимости общаго рехонта снаряда 
среднею цифрою стоимости работъ, употребляемыхъ матерлаловъ и пр., но 
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признаетъ возможнымъ помЪетить въ разцфночной вЪдомости отдфльными 
пунктами стоимость только нзкоторыхъ мелкихъ запасныхъ вещей. 

Большинство членовъ Комитета признавало правильнымъ основашя, 
принятыя Непрем$ннымъ Членомъ при составлени проекта разцфночной 
вфдомости. Со стороны-же одного члена Комитета было высказано соображене 
ВЪ томъ смыслЪ, что разцфнки работы, употребленныхъ матераловъ и наклад- 
ныхъ расходовъ должны быть взяты не по среднимъ, а по дЪйствительной 
стоимости, упадающей при ремонт$ на каждый контрольный снарядъ, чтб, 
по мнЪн!ю того-же члена Комитета, представляется вполнз возможнымъ. 
если известны количество времени и матер!аловъ, а равно размфръ наклад- 
ныхъ расходовъ, потребные для исполнен1я каждой отдЪльной работы, при 
чемъ въ вид примфра было указано на то, что въ вагонныхъ мастерскихъ 
имфются подробныя данныя даже для опредЗлевшя стоимости опиловки гайки 
извЗстнаго размЪра. 

При дальнфйшемъ обсуждени замЪчай Завфдующаго Орловскимъ 
Отд$ломъ Комитета, нЪфкоторые члены Комитета, принимая во внимаше, 
что съ принцишальной стороны было-бы справедливо не ограничиваться 
разц$нкою, выведенною по средней стоимости, а производить ее по дЪйстви- 
тельной стоимости для каждаго контрольнаго снаряда, признали желатель- 
нымъ поручить Зав$дующему Орловскимъ ОтдЪфломъ составить правила раз- 
цфнки по предлагаемому имъ способу. 

Технический Комитетъ, съ своей стороны, полагалъ возможнымъ состав- 
ленную Непремфннымъ Членомъ разнфночную вфдомость утвердить и вмЪетЪ 
съ симъ поручить Завфдующему Орловскимъ ОтдЪломъ представить подроб- 
ную вфдомость о количеств работы и матераловъ и о суму пакладныхт, 
расходовъ, потребныхъ для исполнешя каждаго отд$льнаго дЪйетвя при по- 
чинк$ снарядовъ, напримВръ, чистки барабана, впайки конуса, окраски, по- 
луды ведущаго колеса, разборки и сборки разныхъ частей и т. п. '). 


ж) Примфнеше къ контрольному снаряду системы Бр. Сименсъ и К° поплавка 
новаго типа, отличающагося отъ поплавка, приданнаго къ снаряду самими Бр. 
Сименсъ и К°, коеффищентомъ расширен и наполняющею поплавокъ жидкостью. 


Предложен!е въ этомъ направлен!и было сдЪлано г. Шепелевымъ, изо- 
брЪтеня котораго, относивийяся къ другимъ частямъ контрольнаго снаряда, 
неоднократно разсматривались Техническимь Комитетомъ въ 1889 г. *), 
причемъ р$шен1я по нимъ Комитета были всегда отрицательнаго смысла. 

Въ МаЪ 1890 г. на разсмотрьше Комитета было внесено заявлене г. 
Шепелева касательно новаго, по его словамъ, изобрфтешя, заключавшагося 


1) Проектъь разцфночной вфдомости утнержденъ Министромъ Финансовь 15 Ян- 
варя 1891 г. и таковая «разцфночная вфдомость коитрольному спаряду Бр. Сименсь и 
К°, фильтру, футляру и частамтъ оныхъ», взамфнъ вЪфдомости 1882 г. преподана въ 
руководство Управляющимъ акцизнымн сборами при циркуляр 19 Января 1891 г. 
за № 2.242 (ВЪстникъ Финансовт, 1891 г. № 4). 

*) См. «Труды Техническаго Комитета», Томъ Ц, стр. 10. 
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въ проектированнохъ ихъ поплавкЪ длл коптрольнаго снаряда Бр. Си- 
менеъ и [1% отличающехея отъ обыкновеннаго поплавка снарядовь наз- 
ванной фирмы. 
Заявлене г. Шепелева заключало въ себф слЪдующя указашя: 
„Алкоголометрическй поплавокъ въ контрольномъ снарядЪ Бр. Си- 
менсъ и А°, говоритъ г. Шенелевъ, какъ извфетно изъ теори снаряда, даетъ 
учеты выкуриваехаго спирта, приближающиеея къ показашямъ дЪйствитель- 
ной крЬпости по ]-й таблиц къ епиртомфру Траллеса, или процентнаго 
содержаня алкоголя при нормальной температур (+ 12% Р.—15,550 Ц.), 
пелЪдетые чего въ общемъ учет объемовъ и крЪностей оказываются по- 
грфшноети, которыя въ спиртахъ въ 95—10, достигаютъ 1,5%/, а въ болЪе 
слабыхъ — 5’о, причемъ, въ ущероь еправедливости, учеты отдфльно для 
зиуняго и лЬтняго винокурешй получаются съ различныхи противуполож- 
ными результатами. Такя показания алкоголометрическаго понлавка Бр. Си- 
менсъ и В° обусловливаются недостаточнымь коефищентомъ его расширешя. 
„Съ цБлью боле точнаго учета объемнаго содержашя алкоголя, про- 
должаетъь г. Шецелевъ, въ 1859 г. имъ былъ представленъ въ Департа- 
ментъ Неокладныхъ Сборовъ счетчикъ температуръ для выкуриваемаго спирта, 
признанный, однако, неудобнымъ. ВуЪесто счетчика температуръ, по словамъ 
же Шепелева, — нфкоторыми техниками было высказано желане ввести автома- 
тичеекую поправку на учету, объема спирта“. Въ виду этого, посл произведенныхъ 
г. Шепелевы мт изысканй и опытовъ, „ему нынЪ удалось построить поплавокъ съ 
увеличеннымъ коеффищентомъ раеширентя, который при ирюизведенныхъ испы- 
тангяхъ на контрольномъ снарядЪ (въ Орловекомъ ОтдЪлЪ Техническаго Комитета) 
далъ результаты, приолижаюниеея къ показамямъ крфиости спирта но Н-й 
таблиц къ спиртомБру Траллеса, т. е. представляющие среднюю поправку 
для учета объемнаго содержашя алкоголя въ предЪлахъ обычной заводской 
выкурки, считая послбднюю отъ 95 до 70% и припимая среднюю крЪпость 
выкуриваемаго въ Росси спирта въ 85—88. Кром} того, при испытаний! 
оказалось, что построенный поплавокъ принимаетъ температуру окружающаго 
его спирта скорфе (10—12 мипутъ), нежели поплавокъ Бр. Сименсъ и №", 
а слЬдовательно въ большей мЪрЪ устраняеть возможность нфкоторой, прак- 
тикующейся въ ущербъ казны, манипуляции при сгонкахъ спирта“. 
Представивъ при заявлени своемъ оциеане поплавка, и одинъ экзем- 
пляръ самаго поплавка съ комплектомъ тарировочныхъ гирекъ (0, 80 и 100%). 
а въ докладной запискВ приведя результаты опыта съ этимъ поплавкомъ. 
г. Шепелевь просилъ Денартаменть Неокладныхъ Сборовъ о производ- 
ств испыташя представленнаго имъ поплавка въ Техническомъ Коми- 
тетЪ „въ тьхъ видахъ, что если результаты, въ предЪлахъ несущественныхт, 
погрфшностей, окажутся болЪе удовлетворительными, нежели получаемые отъь 
поплавка Бр. Сименсъ и Ё2, то, быть можеть, введеше такого поплавка бу- 
детъ признано небезполезнымъ съ цфлью значительнаго уменьшешя погр$ш- 
ностей въ учетЪ выкуриваемаго спирта, что составитъ нфкоторое усовершеп- 
ствован!е такого важнаго инструмента, какъ контрольный спиртоизм$ряюцщий 
снарядъ, а вуфстЪ съ тёмъ, вел6детве производства имъ боле правильнаго 


чаявлеше г. Ше- 
пелева. 


Приготовлен!е 
поплавка Шепе- 
лева и результа- 
ты онытовъ СЪ 
сныъ поплавкомъ, 
произведенныхъ 
изобрЪтателемъ. 
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учета спирта, представится справедливое сбережен!е казеннаго интереса, 
по меньшей м$рЪ, до 2 милл!оновъ рублей въ годъ, считая среднюю 
разницу на объем въ 0,75% на выкуриваемые въ Росеи 25—30 милл1о- 
новъ ведеръ алкоголя, а также и сравняетъь разницу въ отдЪльномъ учету 
зимняго и лётняго винокурен!й, чЪмъ будетъ соблюденъ принципъ справед- 
ливости“. 

Къ просьб своей г. Шепелевъ присовокуплялъ, что „представляе- 
мый имт поплавокъ (передФланный, по недостатку средствъ, изъ обо- 
лочки поплавка Бр. Сименсъ и К°) имфетъ, аналогично съ поплавкомъ Бр. 
Сименсъ и К°, опредФленныя услов1я, а потому коеффищенть расширенйя 
его будеть также одинаковъ для каждаго такого поплавка и притомъ вели- 
чина коеффищента расширеня можеть быть установлена согласно тому, какую 
признаеть Технический Комитетъ“. 

Представленное г. Шепелевымъ описане приготовлен!я его поплавка и 
произведенныхъ имъ съ этимъ поплавкомъ опытовъ заключалось въ слфдующемъ: 

„Смзшанные въ извфетной пропорци сфрный эеиръ удЪльнаго вЪса 
0,7250 и спирть удфльнаго вЪфеа 0,8199 дали смЪсь, удЪфльный вЪеъ кото- 
рой оказался около 0,7500. Жидкостью этою была наполнена оболочка по- 
плавка, и по удалени изъ жидкости воздуха посредствомъ подогрЪван1я въ 
теплой ваннЪ, поплавокъ затфмъ былъ охлажденъ до 0° Р. и запаянъ. Свой- 
ства такого поплавка оказались слфдуюшя: 

Абсолютный вЪеъ = 1.336,9 грам. 
ВЪсъ его въ дистилированной вод при & + 12,5° Р.= 196,5 , 


СлЪд. объемъ = 1.210,4 куб. сантимет. 
«Поэтому вЪфеъ тарировочныхъ гирекъ, на основани формулы 


Х, =р-+Р, (4 —4,)- о грамм., опред$лился: 
для гирекъ 0-хъ 126,53 3,0 (подвЪес. проволока) == 129,53 грамм. 


ь ь 80-хъ 292,23 + 3,0 ы ы = 295,23 „ 
ь ь„ 100-хъь 3715,16 3,0 $ . = 378,16 —, 
«На гидростатическихъ вЗсахъ поплавокъ въ спирт$ въ 80% вЪеилъ: 
при {+125 Р. . . . . 295,3 грамм. 
с. ОР. хз сел 2990 = 


«СлЪд. разница на 8,50 Р. (10,62° Ц.)=3,3 грам. = 1%, т. е. алкоголоме- 
трическая стр$лка контрольнаго снаряда учтеть 81/5 виЪето 80/% дЪйстви- 
тельной крФиости»›. 

„Зат$мъ, по вычислени на основани этой разницы и формулы 
Ч: = (1 а,). а, 3 коеффищенть расширен1я поплавка опредЪлилея въ 
0001752 на 1° Ц. Хотя коеффищентъь расширен1я жидкости въ поплавкВ не 
опредфлялея точно, но онъ по вычисленю приближается къ коеффищенту 
расширен1я поплавка, что подтвердилось тфмъ, что другой поплавокъ, при- 
готовленный при одинаковыхъ условяхъ, далъ тождественные результаты“. 

„Состоя изъ мфдной оболочки, при даметрВ въ 17,5, а высотВ около 
5 сантиметровъ, поплавокъ имфеть форму цилиндра. Нижнее дно или 
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щека цилиндра прямолинейное, съ выпуклостю въ центрЪ, для устраненя 
скопления воздушныхъ пузырьковъ, а верхнее вогнуто въ центр на 3—4 
миллиметра, въ видБ конуса. При такой форуЪ поплавокъ наполняется и 
запаивается при & 0°. Затфмъ, по Бр повышешя температуры, щеки по- 
плавка раздаются въ противуположныя стороны, причемъ велфдетв!е геоме- 
тричеекихъ услошй лими раеширеня уравниваютея приблизительно до 
12 —15°Р. и такимъ образомъ получается равномЪрное расширеве на 
каждый градуеъ измБненной температуры; при расширени же поплавка 
выше 12 —1:5°, нижняя щека, не имфя разбЪга, или вовсе не будетъ 
раздаваться, или же будетъ раздаваться въ незначительной степени, & даль- 
нфйшее расширене поплавка пойдеть на счетъ верхней щеки, хотя сгонки 
спиртовъ при темнературахъ выше + 15, + 16° рЪдко ветрЪчаются“. 

Въ докладной своей запиекЪ г. Шенелевъ упоминаетъ, между прочимъ, 
о ТомЪ, ЧТО „хотя учетъ контрольнымъ снарядомъ Бр. Сименсъ и В) вык‹- 
риваемаго спирта и былъ донущенъ въ Росси съ погрЪшностью въ предф- 
лахъ 15/0 въ ту или другую сторону (т. е. въ пользу или въ ущербъ казны), но, 
во 1-хъ, такой предфлъ погршностей обуеловливалея, главнфйше, недоста- 
точною величиною коеффищента расширеня алкоголометрическаго понлавка, 
съ чфмъ приходилось мириться поневолЪ, и во 2-хъ, погрЪшности снаряда, 
обнаруживиияея внослфдетви, при нЪкоторыхъ манипулящяхъ надъ тъиъ же 
поплавкомЪ, значительно превысили предположенный размЪръ. Въ настоящее 
врехя болфе удовлетворительный учетъ выкуриваемаго спирта и ослаблене 
возможности манипулящй, составляющие, по заявленю г. Шепелева, какъ 
извЪетно, серьезную заботу большинства техниковъ и акцизнаго надзора, 
могуть быть достигнуты введешемъ построенпаго имъ, г. Шепелевымъ, алко- 
голометрическаго поплавка, съ увеличенными противъ поплавка Бр. Сименсъ 
и К° коеффищентами расширеня и теплопроводности“. 

Но словамъ г. Шепелева, „при произведенныхъ имъ испытавяхъ по- 
плавокъ этотъ далъ, въ предфлахъ несущественныхъ погрфшностей, резуль- 
таты, которые, приближаясь къ показашямъ крЪиости по П-й таблицЪ къ 
спиртомЪру Траллеса, представляютъ среднюю поправку для учета объем- 
наго содержашя алкоголя въ предфлахъ извфетнаго рода винокуреня, счи- 
тая среднюю крфпость спирта въ 85—88%*. 

Засимъ г. Шепелевъ указываетъ, что если черезъ контрольный снарядъ, 
снабженный поплавкомъ Сименса, и таковой же снарядъ, снабженный по- 
плавкомъ, приготовленнымъ имъ, Шепелевымъ, пропустить спирть при 
температурЪ - 4° Р. въ объемЪ 70 ведеръ, при услови, чтобы сначала про- 
шло 30 ведеръ спирта, крЪпостью въ 95°/о, затЪмъ 20 ведеръ въ 90°/, далЪе 
10 ведеръ въ 85% и въ конц$ 10 ведеръ крЪфиостью въ 60%, то, на основани 
приводимыхъ имъ же теоретическихъ вычислений, г. Шепелевъ полагаетъ, что 
снарядъ съ поплавкомъ Сименса въ общемъ учетЪ протекшихъ чрезъ него7О-ти 
ведеръ не допокажетъ 58,19, т. е. 0,93% на 100; снарядъ же съ поплавкомъ его, 
Шепелева, не допокажетъ только 15,7%, т. е. 0,25%/° на 100, и такъ какъ, 
замфчаеть далфе г. Шепелевъ, большая часть винокурен1я производится со 
сгонками спирта крфпостю около 90°, то указанная погрфшность должна 
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уменьшиться и учеть количества, градусовъ безводнаго спирта, произведенный 
предлагаемымъ имъ поплавкомъ, будеть соотвЪтствовать дфйствительной вы- 
куркЁ. Если же, по замБчаню г. Шепелева, въ указанномъ выше случа$ 
черезъ снаряды будетъ протекать спиртъ при температур - 20° Р., то снарядъ 
съ поплавкомъ Сименса перепокажетъ противъ дЪйствительности 53°, т. е. 
0,87% на 100, а снарядъ съ его поплавкомъ-—только 16,85, т. е. 0,27%/, на 100. 

Затфмъ, обращаясь къ теплопроводности своего поплавка, г. Шепелевъ 
говорить, что „им$я теплопроводность большую, нежели поплавокъ Бр. Си- 
менсь и К°, его поплавокъ, принимающй, какъ наблюдалось при опытахъ, 
температуру окружающаго спирта въ продолженши 10—12 минуть (переходъ 
отъ | 122 до + 4° Р.), ослабить возможность и другого рода манипулящй, 
которыя, какъ известно, состоятъ въ томъ, что сначала поплавокъ согр$вается 
пропускомъ теплаго спирта для возможно ббльшаго расширен!я поплавка, а 
потомъ производятъ сгонку кр$окаго спирта при возможно низкой температур, 
вслЪдетве чего поплавокъ, который приметъ посл$днюю температуру не ранФе, 
какъ черезь 35—40 минуть, имЪя объемъ больший противъ объема, соотв$т- 
ствующаго температурЪ, учтетъ количество алкоголя меньшее, нежели отм}- 
ряеть барабанъ снаряда, въ виду чего и установленный способъ повфрки дЪй- 
стия контрольнаго снаряда путемъ сличен!я крЪпостей, получаемыхъ по показа- 
нямъ счетчиковъ снаряда и въ спиртопр!емник$, утрачиваеть значене конт- 
роля или не можетъ служить критеремъ для суждешя о правильности дЪй- 
стыя контрольнаго снаряда“. 

Въ заключен!е г. Шепелевъ, упомянувъ еще разъ о томъ, что „по- 
строенный имъ поплавокъ, не нарушая теоретическихъ основавй контроль- 
наго снаряда, внесеть поправку для учета количества градусовъ выкуривае- 
маго спирта при среднихъ крЪпостяхъ въ 85—88/,, для винокурен1я же со 
среднею кр$фпостю ниже 80°%/, коеффищенть расширен!я его поплавка мо- 
жетъ быть уменьшенъ по опред$леню Техническаго Комитета, для извЪет- 
ныхъ районовъ и рода винокуреня“, присовокупляеть, „что если въ ви- 
дахъ упорядочения контрольноснаряднаго дВла и сбережения казеннаго 
интереса на правильномъ учет выкуриваемаго спирта введеше построеннаго 
имъ поплавка будеть, по испытани сего послФдняго, признано небезполез- 
нымъ, то поставку такихъ поплавковъ онъ, Шепелевъ, принялъ бы на 
себя значительно дешевле противъ цфны Бр. Сименсъ и К°, производя ихъ 
при томъ въ Росаи“. | 

На сдЪланное Предс$дателемь Непрем$нному Члену въ засфданши 
Комитета предложен!е — высказать мн$н!е по предмету заявлен1я г. Шепе- 
лева !), Непрем$нный Членъ доложилъ, что взамЪфнъ наполненнаго крпкимъ 
спиртомъ поплавка Бр. Сименсъь и К°, Шепелевъ предлагаеть прим$нить 
для учета спирта контрольнымъ снарядомъ поплавокъ, наполненный смЪсью 
спирта и эфира, на основан! того соображеня, что контрольный снарядъ 
съ такимъ поплавкомъ, какъ имфющимъ болышй коеффищенть расширения, 
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1) Ве$ заявленя и записки г. Шепелева въ литографированномъ видф были 
своевременно разосланы всфмъ членамъ Комитета. 
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дасть, по ми5ню Шепелева, въ общемъ учетЪ болЪфе правильныя показания, 
ибо при такомъ поплавкз ошибки въ показаняхъ снаряда оть изм5рен1я 
объемовъ не при нормальной температурЪ будуть компенсироваться въ ббль- 
шей степени, чфуъ при поплавкЪ Сименеа. Къ сему Непрем$ннымъ Членомъ 
было замфчено, что всякое предлагаемое изобрЪтене можетъ имЪть цЪну 
или какъ новая идея, или какъ всесторонняя разработка извфетной уже 
идеи, которая, благодаря такой разработкЪ, становитея осуществимой на 
практикв. Между тфуъ идея компенсирования неправильности показашй 
контрольнаго снаряда отъ изуБненя въ объемахъ учитываемаго спирта по- 
плавкомъ съ большимъ коеффищентомъ расширешя, вовсе не принадлежитъь 
г. Шепелеву, а должна быть приписана Сименсу; при этомъ было упомянуто, 
что на страниц 120 составленной имъ, Непремфннымъ Членомъ, и Г. [. Но- 
вицкнмЪ книги: „Контрольный спиртоизиБряющий снарядъ Бр. Сименсъ и 2“ 
было уже указано, что поплавокъ елфдуеть наполнять спиртомъ ббльшаго 
раеширен1я, чфмъ спирть измБряемый, для того, чтобы стушевались ошибки 
въ показаняхъ снаряда отъ измБреня объемовъ не при нормальной темпе- 
ратурЪ. Разработка же этой идеи, требующая строго научныхъ началь, 
исполненная Шепелевыхъ, далеко не соотвЪтетвуетъ по своимъ пруемамъ тому 
серьезному характеру, какой долженъ быть положенъ въ основание этой работы. 
Такъ, напримЪръ, замфчаль Ненремфнный Членъ, для вычислешя вфса тари- 
ровочныхъ гирь г. Шепелевъ взялъ абсолютный вбеъ поплавка, но въеъ этотъ 
въ дЬиствительности, ио данныхъ же Шенелева, оказывается вЪсомъ въ воз- 
духЪ. ДалФе этоть же самый вфеъ принять г. Шепелевымъ и для опредЪ- 
леня коеффищента расширен1я поплавка. 

Этихъ указанй, по инфию Непремфннаго Члена, достаточно уже для 
того, чтобы считать разработку даннаго вопроса г. Шепелевымъ не имЪю- 
щею значення и вс сдЪланныя имъ на осповани подобныхъ вычиелен!й 
выводы, относительно уклоненй въ показаняхъ снаряда съ предложеннымъ 
имъ поплавкомъ, признать безосновательными. 

Далфе Непремфннымъ Членомъ было высказано соображеше о томъ, 
что смфсь спирта съ эфиромъ отнюдь нельзя считать жидкостью пригодною 
для наполнешя поплавка, предназначеннаго къ учету спирта контрольнымъ 
снарядомъ Бр. Сименсъ и К°. Непригодность означенной смЪси для указан- 
ной цфли доказывается, во первыхъ—тЪмъ, что поплавокъ долженъ быть совер- 
шенно наполненъ жидкостью, абсолютно свободною отъ воздуха '),—что на 
практикЪ, при изготовлени поплавка, достигается кипячешемъь этой жид- 
кости; смесь же эфира со спиртомъь при кипячени постоянно м$няетъ от- 
ношене своихъ составныхъ частей, а слФдовательно, и нельзя быть увЪрен- 
нымЪъ, что жидкость, наполняющая поплавки г. Шепелева, будеть во веЪхъ 
ихЪ однообразна; во вторыхъ-—тфмъ, что коеффищенты расширеня такихъ 
веществъ, какъ эфиръ, а тфмъ боле смфсь его со спиртомъ, еще мало 


1) Поплавокъ, представленный г. Шепелевымъ, былъ демонстрированъ въ Тех- 
вическомъ Комитет и оказался имфющимъ внутри пространство, не заполненное 
ЖИДКОСТЬЮ. 
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дующаго Орлов- 
скимъ Отдфломъ 
Комитета объ опы- 
тахъ съ поплав- 
комъ г. Шепелева, 
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изслфдованы, по крайней м$р$ для всЪхъ температуръ, почему и нельзя 
опред$лить—как1я уклоненя при разныхъ температурахъ станетъ давать 
поплавокъ, наполненный упомянутой смЪсью; между тЁмъ нынф, для опре- 
дфлевшя крЪпости спирта, служить поплавокъ, наполненный спиртомъ же, а 
сл$довательно, если бы даже коеффищенты ихъ расширешя и не были 
точно изелБдованы для каждой температуры, то это не служило бы источ- 
никомъ замЪтной погрёшности; въ третьихъ, наконецъ, тфмъ, что поплавокъ, 
наполненный спиртомъ, принявъ температуру кип$н1я спирта, становится 
негоднымъ для дальнфйшаго употребленя; тоже самое должно, вЪроятно, 
произойти и съ поплавкомъ, нанолненнымъ см$сью эфира со спиртомъ при 
температур кип%н!я эфира, равной 29% Р.; температура же въ 30° Р. мо- 
жетъ встрЪфтиться нерЪфдко не только на винокуренныхъ заводахъ въ прем- 
номъ цилиндр контрольнаго снаряда, но даже въ пом$щении, гдЪ находится 
снарядъ, въ особенности лЪтомъ на юг. 

СдЪлавъ эти зам чаня, Непрем$нный Членъ высказалъ заключительное 
свое мн$не въ томъ смысл, что предложенный г. Шепелевымъ поплавокъ 
не заслуживаетъ вниманя и не можеть быть предметомъ изслЗдован!я въ 
Техническомъ Комитет$. 

Н$которыми членами Комитета было обращено вниман!е на сдфланное 
г. Шепелевымъ въ представленномъ имъ заявлен!и, указан!е на то, что съ 
предложеннымъ г. Шепелевымъ поплавкомъ въ Орловскомъ ОтдЪлЪ Техниче- 
скаго Комитета были произведены опыты, давше, по ув$реню г. Шепелева, 
вполн$ удовлетворительные результаты, а потому признавалось не безполез- 
нымь имфть отъ Зав$дующаго Орловскимъ Отд$ломъ Г. Г. Новицкаго св дз- 
ня относительно результатовъ означенныхъ опытовъ. 

Высказанные Непрем$ннымъ Членомъ доводы раздзлялъ и Техничесвй 
Комитеть, а потому не считаль нужнымъ подвергать поплавокъ г. Шепелева 
какимъ либо испытанямъ, но, въ виду заявленя г. Шепелева объ опытахъ, 
произведенныхь съ его поплавкомъ въ Орловскомъ ОтдфлЪ Комитета, при- 
зналь необходимымъ затребовать оть Зав$дующаго симъ Отдзломъ свЪдЪн!я 
объ упоминаемыхъ г. Шепелевымъ опытахъ съ поплавкомъ, наполненнымъ 
см$сью спирта и эфира. 

По сообщени Непрем$ннымъ Членомъ сего предложеня Техническаго 
Комитета Зав$ дующему Орловскимъ Отд$ломъ, оть Г. 1. Новицкаго полученъ 
былъ отзывъ, доложенный Техническому Комитету и разсмотрфнный имъ въ 
одномъ изъ октябрьскихъ засфданй, вмфсть съ новой докладной запиской 
г. Шепелева, къ которой приложено было удостов$реше, выданное за 
подписью трехъ профессоровъ Спб. Технологическаго Института: Гг. А. Гезе- 
хуса, Ф. Бейльштейна и Н. Тавилдарова, производившихъ испытан!е поплав- 
ковъ г. Шепелева. 

Завфдующй Орловскимъ Отд$ломъ въ представленномъ имъ отзыв$ 
заявляеть о невозможности сообщить что либо о результатахъ, полученныхъ 
при опытахъ съ поплавкомъ г. Шепелева, такъ какъ опыты эти производилъ 
самъ г. Шепелевъ, и ни Зав$дующ сказаннымь ОтдЪфломъ, ни состояще 
при ономъ техники никакихъ испытанй съ упомянутымъ  поплавкомъ 


не производили. Въ этому Завфдуюний Орловскимъ Отдфломъ присовокуи- 
ляетъ, что о предположени г. Шепелева наполнять поплавокъ смЪфеью эфира 
и спирта онъ узналъ впервые изъ записки г. Шепелева. 

Что касается упомянутой докладной записки г. Шепелева, то она сл$- 
дующаго содержания 1): 

„Приготовивъ нынф два алкоголометрическихъ поплавка съ совершен- 
ныхЪъ удалешемъ изъ наполняющей ихъ опредфленной жидкости воздуха 
при иномъ, чЪмъ прежде, услови, я (Шепелевъ) имфю честь представить 
при семъ выданное мнЪ отъь гг. профессоровъ С.-Петербургскаго Технологи- 
ческаго Института удостовфрене о результатахъ произведеннаго лаборатор- 
наго испытан1я означенныхъ поплавковъ съ цфлью опредфлешя коеффищен- 
товъ расширения и степени теплопроводности ихъ, а также и самые поплавки 
эти, при одномъ изъ которыхъ приложенъ комплектъ тарировочныхъ гирекъ“. 

ЗатЬмъь г. Шепелевъ предлагаеть обратить внимане на то, что 
„коеффищенты расширеня поплавковъ опредфлились тождественно и при 
томъ тою самою величиною, какая опредфлилась въ поплавкф, прежде 
представленномъ имъ въ Департаменть Неокладныхъ (Сборовъ. Въ виду 
этого уже“—ио словамъ автора записки—„не представляется никакого сом- 
нЪн!я, что вс поплавки, сколько бы ихъ ни потребовалось, приготовленные 
при одинаковыхъ условяхъ, будуть имбть и тождественные коеффищенты 
расширения, безь измфненя удфльнаго вЪса употребляемой для наполнен1я 
поплавковъ жидкости, какъ это уже неоднократно подтверждалось посл 
вскрыт!я ихъ при опытахъ“. 

Для нагляднаго соображеня, г. Шепелевь приводить „примфрные, 
сравнительные учеты выкуриваемаго спирта, каке могутъ получиться при 
различныхъ температурныхъ условяхъ, принимая въ основане коеффищенты 
расширеня: для поплавка Бр. Сименсъ и К)— выведенный въ Техническомъ 
КомитетЪ 2) въ 0,00098 (вмЪсто заявленнаго изобрЪтателемъ Бр. Сименсь и 


Ко—0,001033) и для приготовленнаго г. Шепелевымъ —въ 0,00125 на 19 Ц.". 


Число ведеръ — ДЪйствительная Кр$пость Показан!я по- Показан1я но- 
прошедшаго крфпость спирта по ||-ой плавка Бр. ваго поплавка 
спирта. спирта. таблицф. Сименсъ и К°. (г. Шепелева). 

30 95° 96,029 94,95% 95,580 

20 90 90,95 90,00 90,96 

10 85 85,87 55,06 85,88 

10 60 60,51 60,77 62,00 
70 сред. 87,140 6.162,8° 6.106,8° 6.159,2° 
процентное отношене 100% 99,099 /® 99,940/0 


„Но результатамъ приведеннаго учета“ — продолжаеть г. Шепелевъ — 
„дЪйствительно будетъь выкурено 6.162,8 градуса безводнаго спирта; поплавки 


1) ВеБ заключаюпияся въ этой запискВ, а равно приложенныя къ ней вычисле- 
ня и цифровыя давныя, приводятся ниже дословно, безъ всякихъ измфнен!й, хотя 
н$фкоторыя изъ сихъ вычислен!й оказались по провЪркВ не безъ погр$шностей. 

*) См. «Труды Техническаго Комитета», Томъ [, стр. 46. 


производившихся 
въ семъ ОтдВлЪ. 


Докладная ва- 
писка г. Шепе- 
лева. 


еды 


же учтуть: Сименса — 6.106,8,° мензе противъ дЪйствительной выкурки на 
56°, или противъ 100%/ — на 0,91%/, а новый понлавокъ—6.159,2%, менЪе 
только на 3,6%, или противъ 100%—на 0,06%. При выкуркЕ$ же спирта 
среднею крЪфпостью въ 95°, при &-- 48 Р. первый поплавокъ недопокажетъь 
около 1,2°/0, а посл$дай — около 0,4%/, сл$довательно, поправка выразится 
около 0,8%/. Учеть этоть приведенъ при услови сгонокъ спирта при 
+ 4°Р., но извФетно, что при искусственномъ охлажден!и температура 
проходящаго чрезъ снарядъ спирта доводится до 2% и даже до | 10 Р. 
Поэтому введене поплавка съ увеличеннымъ коеффищентомъ расширен1я 
слЪдовало бы признать м$рою справедливою“. 

При этомъ г. Шепелевъь д$лаетъ оговорку въ томъ смысл, „что при- 
веденная (имъ) величина (коеффищента расширен!я) 0,00125 придана по- 
плавку только въ вид опыта, но она, обусловливаясь удфльнымъ вЪсомъ 
наполняющей поплавки см%си, легко можеть быть и увеличена, и умень- 
шена по опред$леню Техническаго Комитета, если, въ видахъ соблюдешя 
большей справедливости, будетъ признано необходимымъ ввести поплавки 
съ двумя величинами коеффищента расширеня, какъ, напримЪръ: одинъ— 
для учета крфикихъ спиртовъ отъ 96 до 85%/, а другой — для спиртовъ 
болЪе слабыхъ, оть 85 до 750/о, въ виду того, что досихъ поръ при поплав- 
кахъ Бр. Сименсъ и К? результаты погрфшностей въ общемъ учетЪ оказы- 
вались неравном$рными отдфльно для заводовъь, выкуривавшихъ спирты 
значительно разнившихся между собою кр$постей“. 


ДалЪе въ записк приводится нижеслдующая таблица для &-|- 20° Р.: 


Число ведеръ ДЪйствитель- Кр$пость Показан1я Показатя во- 
прошедшаго ная кр®пость спирта по П-й поплавка Бр. ваго поплавка 
спирта. спирта. таблицф. Сименсъ и К. (г. Шепелева). 
30 95° 94,039 95,180 94,645 
20 99 — 89,15 90,03 89,46 
10 85 84,22 85,00 84,24 
10 60 59,52 59,50 58,46 
70 сред. 87,14% 6.041,3° 6.099,5° 6.055,4° 

процентное отношене 100% 100,96° о 100,240/°, 


послЪ чего авторъ продолжаетъ: „въ этомъ второмъ учет поплавокъ Бр. 
Сименсъ и К? покажетъ болЪе противъ дЪйствительной выкурки 58,2% =0,96%/о 
на 100, а новый— 14,19 = 0,24%/ на 100. Такимъ образомъ, приготовленный 
имъ (Шепелевымъ) поплавокъ съ увеличенными коеффищентомъ расширен!я 
и теплопроводностью будеть имфть слфдующ!я преимущества предъ поплав- 
комъ Бр. Сименсъ и К": 

1) „Вводя поправку на учеть объема вныкуриваемаго спирта съ пре- 
обладающею среднею крфпостью (85—87°/‹), онъ будеть давать показан1я 
близыя къ дЪйствительной выкуркЪ и, слфдовательно, учеты его будуть 
болфе справедливы для зимняго и лфтняго винокурен!я, взятыхъ отдЪльно, и 

2) „Имя теплопроводность почти вдвое большую противъ теплопро- 
водности поплавка Бр. Сименсъ и К°, приготовленный имъ (Шепелевымъ) 
поплавокъ при Такой чувствительности устранить возможность извфетной 


а 


манипулящ!и, заключающейся въ пропускЪ чрезъ контрольный снарядъ кр$п- 
кихъ спиртовъ съ низкими температурами при предварительно подогрЪтомъ 
слабыхъ спиртомъ поплавкЪ“. 

Затфуъ г. Шепелевь считаеть не лишнимъ, съ цфлью опредЪфлешя 
преимущества одного поплавка передъ другимъ, привести, какъ говорится 
въ запискЪ, еще и слфдующия особенности ихъ: „будучи твердъ уже при 
нормальной техпературЪ, поплавокъ Бр. Сименсъ и К°, при болфе высокихъ 
температурахъ, силою расширешя заключающагося въ нехъ спирта, не рас- 
ширится соотвфтетвенно коеффищенту раесширеня мЪди, изъ которой состоить 
оболочка (поплавка), а расширится механически съ измфнешемъ физическаго 
состоян1я тфла, послЪ чего возстановлене объема поплавка при низкихъ 
температурахъ представляется сомнительнымъ, & слЪдовательно и показан!я 
его въ учет спирта при такихъ температурахъ будуть не тождественны. 
Независимо отъ сего, при низкихъ техпературахъ, какъ неоднократно на- 
блюдалось, оболочка поплавка поддается давлешю пальца, а это указываетъ 
на то, что поплавокъ не подчиняется тому сжатю, которое свойственно 
спирту. „Между тфиъ" —поясняетъь далфе г. Шепелевь—„нриготовленный имъ 
поплавокъ, имфя, велфдетые своей геометрической форухы, опредфленпый 
разбфгъ, уже не будетъ, какъ подтвердилось опытомъ (поплавокъ согуЪфвалея 
водою, имфвшею &-- 50° Ц.), подвергаться механическому расширеню, а 
слфдовательно будетъ принимать тождественный объемъ въ прямой завиеи- 
мости оть температуръ учитываемаго спирта; при низкихъ температурахъ 
новый поплавокъ совершенно твердъ, а потому учетъ объема спирта также 
будеть соотвфтствовать разъ опредЪфлившемуся коеффищенту расширевя. 
КромЪ того, поплавокъ этоть даеть показашя совершенно равнохЗрныя“. 

Въ заключен! своей записки г. Шецпелевъ присовокупляетъ, что „если, 
по испытан!и, приготовленные ихъ поплавки будуть признаны отвфчающими 
своему назначен!ю, то, во внимание къ понесеннымъ имъ долговременнымъ 
трудамъ, не будеть-ли признано справедливымъ предоставить ему заготов- 
лен!е этихъ поплавковъ, которые, кром$ вышеприведенныхъ преимуществъ, 
обойдутся казнз дешевле противъ цфны Бр. Сименсъ и К? и при томъ зара- 
ботокъ будетъ предоставленъ своимъ мастерамъ“. 

Къ приведенной докладной запискЪ г. Шецелевъ приложилъ слФдую- 
ще разсчеты, озаглавленные имъ „результаты приготовленныхъ (имъ) двухъ 
алкоголометрическихъ поплавковъ“. 


№ 1. 
Абсолютный вфсъ поплавка. .... ..... 1365,2 грамм. 
ВЪеъ его въ дистиллированной водЪ и 1 15,5° Ц... 127,14 __} 
Сл\довательно _ а .. 1237,56 куб.сант. сант. 


ВЪсъ тарировочныхъ гирекъ опред$лился: 
для 100%/о = 127,74 - 1,237,56 (1—0,7946) -- 0,05 - 3 = 384,97 грамм. 
„ 80 — 127,14 - 1,237,56 (1—0, кА 0,04 - 3 = 299,20 
: 00/ —= 197,74 0,023 .......... =13076 , 


Разсчеты г. Ше- 
пелева относитель- 
приготовлен- 
нЫхЪ ИМЪ ПОоПлав- 


На гидростатическихъ вфсахъ поплавокъ въ спирт въ 80% вЪфсилъ: 


при &-Р 15,5° Ц. ......... 299,20 грамма. 
2. а 50° Ца к 4 К в 330206 р 
Разница на 10,59 Ц.... 3,55 грамма. 


А какъ 17,59 :5 = 3,54 грам., что соотвЪтетвуеть 19/,, то поплавокъ 
№ 1 при {-- 5° Ц. покажетъ 81/0; уд$льный же вфсъ спирта въ 81%/ при 
$ -- 15,5° Ц. = 0,8639 — 0,0029 —= 0,8610; елЗдовательно по формул: 

д:= (1-Наь). Ча 
косффищентъ расширен!я поплавка опредфлится такъ: 


0,8610 = (1 —“. 10,55) 0,8725 
0,8610 


откуда а — оо — 0,00125. 
№ 2. 
Абсолютный вЪфсъ поплавка. .. ...... 1524,00 грамма 
ВЪеъ его въ дистиллированной Бо а 15. 5° Ц... 135,5 


Слфдовательно объемъ . 1,388,05 куб. саит. 


На гидростатическихъ вЪсахъ въ спиртВ въ 80%/о поплавокъ вЪсиль: 


при &-Р 15,5° Ц. ........... 3279 грам. 
д МОХ Ш лена з 99 
на 10,5% разница. . . 3,9 грам. 
ВЪсъ тарировочныхъ гирекъ для спирта въ 85% 
При: &--15:5° Ш ооо ее. 347,78 грам. 
а при той же температур$ для НИЯ, ВЪ ь 80%. .. 32790 я 
на 5% разница. . . = 19,88 грам. 


А какъ 19,88: 5 = 3,9 грам. — 1% то 
0,8639 — 0,0029 = (1 — а. 10,55) 0,8795 


а. 10,55 =1 — 5755 = 0,0131 
откуда а — 5 — 0,00175. 


„ПрРимзчАНЕ. При произведенномъ въ присутствии гг. профессоровъ 
испытан!и поплавка № 2 оказалась въ вЪфсЪ при - 1,5° Ц. несущественная 
разница на 0,28 грамма, что обусловливалось недостаткомъ времени, которое 
необходимо было, чтобы выждать, когда поплавокъ окончательно принялъ 
бы температуру окружающаго его спирта; при произведенныхъ испытаняхъ 
поплавка № 1 оказались слфдующйя показан1я его въ спиртахъ: 


80°/о 90°/о 
при % 09°... . 304,55 грам. — 
ь„ 15 .... 304,0 ,„, — 


ь„ -450.... 302,5 = 


з 


— БТ — 


80°/е 90" о 
при - 8,0. ... 301/83 грам. — 
ь„ р 85.... — _}) 358,7 грам. 
ь„ 5. ... 292, 336,12 }„ 
„о 200. ... — з 335,00 „. 
ь„ 4300. ... 2943 грам. — „ 


„Изъ приведенныхъ данныхъ“ —говорить г. Шенелевь—„видно, что по- 
плавокъ далъ показаня равномфрныя въ прямой зависимости отъ темпера- 
туръ спирта. Показания эти могутъ подтвердиться при поелфдующихъ иены- 
таняхъ, при чемъ необходима будеть повфрка крфиости спирта въ виду 
изуфненя ея, когда спиртъ долго будетъ открыть или будетъ подвергаться 
согрфваню въ открытомъ сосудЪ“. 

Что касается того удостовфревя г.г. профессоровъ, на которое ссылается 
г. Шенелевь и которое, какъ упомянуто было выше, приложено имь къ 
докладной его запискЪ, то удостовфренме это свидфтельствуеть о томъ, что 
„при произведенномъ въ физической лаборатоми С.-Петербургскаго Техно- 
логическаго Института испытани  представленныхъ Шенелевымъ двухъ 
алкоголометрическихъ поплавковъ, результаты оказались слфдующе: 1) въ 
спиртв крфиостью въ 80% первый поплавокъ при температурахъ по термо- 
метру Цельзя вЪсилъ: при -- 15,59 — 299,2 грамм., при -- 1,59 — 304 грам., 
слфдовательно, на 14° разница въ вфсЪ выразилась 4,8 грам., что состав- 
ляеть измфнене 0,344 грам., на 1° Ц.; въ томь же спиртБ второй поплавокъ 
вфсилъ: при -— 15,59 — 328,2 грам., а при 1,6° — 333 грам., елБдовательно, 
на 13,9% разница выразилась 4,8 грам., что составляетъ измфнеше 0,345 грам. 
на 19 Ц., и 2) съ цфлью опредБленя теплопроводности, первый поплавокъ, 
въеившй въ спирт крфиостю въ 80% при & -- 15,5° — 299,2 грам., будучи 
вынуть изъ этого спирта и велдъ затфмъ опущенъ въ спиртъ той же кр$- 
пости при -- 1° Ц., увеличился въ вЪсЪ въ продолжене 1212 минутъ на 
3 грамма; затЪмъ черезь каждыя 6 минутъ вЪфсъ его увеличивалея послЪдо- 
вательно: на 1;0,5;0,2; 0,1] грамма, пока, въ продолжене 24 минутъь 
послЪ перваго опредфленя неподвижное положене вЪсовой стрфлки на 0 
не установило, что температура поилавка сравнялась съ температурою спирта, 
которая оказалась - 15° Ц. вЪсъ же поплавка при этой послфдней темие- 
ратур$ опредфлился въ 304 грамма !)“. 

Докладывая вышеизложенные матералы Техническому Комитету, Не- 
премфнный Членъ съ своей стороны замфтилъ: во-первыхъ, что изъ цифро- 
выхъ данныхъ сказаннаго удостовЪрен1я г.г. профессоровъ вовсе нельзя сд$- 
лать ТЪХхъ выводовъ, на кои указываетъь г. Шепелевъь въ своей докладной 
запискВ, и во-вторыхъ, что соображен1я, которыя имъ, Непремфннымъ Чле- 
номъ, были представлены въ одномъ изъ предъидущихъ засфданй Комитета 
по поводу разсматриваемаго предложения г. Шепелева *), не только не опровер- 
гаются данными докладной записки г. Шепелева и удостовфрен1я г.г. про- 
фессоровъ, но скорфе ими подтверждаются. 


') Удостовфреше было помфчено 12 Октября 1890 г. Сиб. 
*) См. выше, стр. 50—52. 


Удостов$рен1е 
профессоровъ 
С.-Петербургскаго 
Технологическаго 
Института о ре- 
зультатахъ исиы- 
тан!я поплавковъ 
г. Шепелева. 


Со стороны одного изъ членовъ Комитета было сдЪлано указаше въ 
томъ смысл, что при вычислени коеффищентовь расширен!я поплавковъ 
г. Шепелевымъ въ докладной его запискВ сохранена изъ цифровыхъ дан- 
ныхъ удостов$рення профессоровь только одна цифра — вфса одного изъ 
поплавковъ 299,2 грамма; вс же остальныя цифры взяты произвольно. 

Техничесюй Комитетъ, принявъ во вниман!е замЪчан1я, сдЪфланныя 
н$которыми его членами, поручиль Непремнному Члену обратиться пись- 
менно къ профессору Гезехусу, въ лаборатори котораго производились 
испытан1я поплавковъ г. Шепелева, съ просьбою разъяснить, на сколько вы- 
воды, сдфланные г. Шепелевымъ въ его докладной запискф, вытекаютъ изъ 
цифровыхъ данныхъ удостов$рен!я профессоровъ Технологическаго Института, 
и полученный отвЪть профессора Гезехуса внести на обсужден1е Комитета. 

Въ сихъ видахъ Непремфнный Членъ, препроводивьъ къ профессору 
Гезехусу вышеизложенную докладную записку Шепелева, просилъ г. Гезе- 
хуса сообщить Комитету, на сколько цпифровыя данныя, приведенныя въ 
удостов$рени г.г. профессоровъ, даютъ г. Шепелеву право придти къ вы- 
водамъ, помфщеннымъ въ его докладной записк%. 

Отзывъ профес- На это профессоръ Гезехусъ, письмомъ на имя Непремфннаго Члена 
сора А. Гезехуса. сообщилъ, „что на основаши наблюденй, произведенныхъ въ присутстви 
его, Гезехуса, и профессоровъ г.г. Бейльштейна и Тавилдарова, для поплав- 
ковъ, изготовленныхъ г. Шепелевымъ, вычисляются по формул Рекнагеля 
для спирта въ 79,85°%/% объемныхъ, коеффищенты расширен!я: для поплавка, 
№ 1, вЪсь котораго въ воздухВ равенъ 1365,2 гр.—0,001286, а для поплавка, 
№ 2, вБеъ котораго въ воздух 1524 гр. — 0,001252. Къ этому сл$дуетъ 
прибавить, замфчаеть профессоръ Гезехусъ, что для точнаго опред$левшя 
коеффищента расширен!я необходимъ цфлый рядъ опытовъ и потому при- 
веденнымъ выше цифрамъ нельзя придавать непреложнаго значен1я. КромЪ 
того приведенныя цифры в$са поплавковъ взяты для вычислен!я коеффи- 
щентовъ расширен1я изъ докладной записки г. Шепелева; въ нашемъ же 

присутств!и опред$лен!я вЪса поплавковъ въ воздух сдфлано не было“. 
Дальнёйшееоб- Дальнфйшее обсуждене вопроса о поплавкахъ г. Шееелева состоялось 
суждене вопроса въ одномъ изъ ноябрьскихъ засфданй Комитета, куда были внесены, кромВ 
п “ приведеннаго отзыва профессора Гезехуса, еще дв новыя докладныя за- 
| писки г. Шепелева, въ которыхъ онъ въ сущности повторяетъ вс т же 
соображеня, какя приводились имъ въ предшествовавшихъ его доклал- 
ныхъ запискахъ; поэтому для уяснен!я разсматриваемаго вопроса нфть 
необходимости приводить полностью упомянутыя новыя его записки и 00- 

вершенно достаточно указать изъ нихъ на нижеслдующее: 

Въ одной запискЗ г. Шепелевь обращаетъ внимане: во-первыхъ, на 
постоянство его поплавка, что не можетъ, по его словамъ, „подлежать сомнЪ ню 
уже въ виду того физическаго закона, что запайка поплавка производится (имъ) 
при температур кип$н1я смЪси, наполняющей поплавокъ, когда воздухъ изъ 
этой см$си совершенно удаленъ; затЪмъ, постоянство такого поплавка, 
какъ поясняеть г. Шепелевъ, „подтверждалось еще неоднократными его 
повфрками въ течене 18 дней и трехкратными повфрками въ течене 
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6 дней, произведенными частнымъ образомъ профессоромъ Гезехусомъ; 
кромЪ того, поплавокъ согрфвалея въ водЪф, имБвшей температуру + 50° Ц., 
послЪ чего его показамя въ спиртЪ въ 80%/о при нормальной температур 
ни малЪйше не измфнялись“; во вторыхъ,—на то, что „для кипяченя упо- 
требляемой (для наполнен!я поплавка) смЪфси требуется температура не свыше 
+ 42° Ц., тогда какъ для киифн!я спирта, которымъ наполняется поплавокъ 
Бр. Сименсъ и К°, требуется температура не ниже -- 78° Ц. Этою разницею 
температурь и объясняется болфе скорое расширен!е смЪеи сравнительно 
съ расширенемъ спирта“; и въ третьихъ,—на то, что „результаты учетовъ 
(снарядомъ) при поплавкЪ Бр. Сименсъ и К? до сихъ поръ оказывались не- 
равном$рнымхи для заводовъ, выкуривавшихъ спирты съ р$зко разнившимися 
крфиостями“, почему, по мнЪн!ю г. Шепелева, сл довало бы „ввести два поплавка 
со слфдующими коеффищентами расширения на 1° Ц.: одинъ съ 0,00125 для 
заводовъ съ усовершенствованныхи перегонными аппаратами, на которыхъ 
спиртъ получается высокой круфиости отъ 96 до 90%, а другой — съ 0,00112 
для заводовъ съ простыми перегонными аппаратами, на которыхъ полу- 
чается спирть отъ 87 до 80%. Показания такихъ поплавковь при макси- 
мальныхъ крфпостяхъ спирта дадутъ нфкоторый недочетъ, а на мипималь- 
ныхъ получится начеть, такъ что, покрываясь одинъ другимъ, въ общемъ 
результатВ учеты выкуриваехаго въ перодъ спирта на каждомъ изъ та- 
кихъ отдфльно взятыхъ заводовъ будутъ боле близые къ дЪйствительной 
выкуркЬ“. 

Что касается другой докладной записки, то изъ нея можно указать 
на слфдующия, приводимыя г. Шепелевымъ, объяснешя: 1) „ири кипячении 
смеси (наполняющей поплавокъ), съ цфлью удаления изъ нея воздуха, уле- 
тучиване эфира устраняется приспособленемъь „обратнаго холодильника 
Либиха“, а потому удфльный вфсъ смфси не можеть измфниться“, и?) „абсо- 
лютные вфса поплавковъ (двухъ представленныхъ г. Шепелевымъ, о кото- 
рыхъ говорилось въ ранфе поданныхъ имъ запискахъ) вычислены на 
основан!и такихъ данныхъ, которыя, по физическимъ условямъ, равносильны 
опредфленню вЪса въ безвоздушномъь пространств, т. е. на основан!и дан- 
ныхъ, полученныхъ при взвфшивани поплавковъ въ дистиллированной водз 
и въ спиртБ съ точно опредЪленными относительными вфеами ихъ при 
нормальной температур $,—что“—по заявлению г. Шепелева— „и сдЪлано было 
имъ собственно для исчислен!я вЪса тарировочныхъ гирекъ“. 

Обращаясь къ изложеню тфхъ соображенй, которыя были высказаны 
Комитетомъ при обсужденши вышеприведенныхъ матераловъ, слфдуетъ за- 
мЪтить, что въ засЪдане Комитета 26 Ноября, по предложеню Предс$да- 
теля, быль приглашенъ самъ г. Шепелевь съ цфлью дать ему возмож- 
ность лично сообщить Комитету все то, что онъ, Шепелевъ, быть 
можетъ, желаеть высказать или дополнить по предмету своихъ хо- 
датайствъ. 

На сдЪланное Преде$дателемъ предложене г. Шепелеву, посл$дн!й въ 
засЪдан!и Комитета заявиль нижеслфдующее: получивъ разрфшене Завф- 
дующаго Орловскимъ Отдфломъ Комитета [. Г. Новицкаго произвести въ 


Третье обсужде- 
ше въ Комитет 
вопроса о поплав- 
кахъ г. Шепелева. 
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семъ ОтдфлЪ опыты, онъ, Шепелевъ, произвель ихъ съ поплавкомъ, 
имфвшимъ воздушную камеру; результаты опытовъ указали на неудовле- 
творительность такого поплавка, по случаю неравном$рнаго охлажденя воз- 
духа и спирта, заключенных» въ поплавкЪ. Въ виду этого упомянутый по- 
плавокъ былъ измВненъ тфмъ, что воздушная его камера была уничтожена, 
& самый поплавокъ наполненъ см$сью спирта съ эфиромъ, чрезъ что, при 
большемъ коеффищентВ расширен1я, поплавокъ обладалъ и большею чув- 
ствительностью, ч$мъ поплавокъ Сименса. 

ДалЪе г. Шепелевымъ было упомянуто, что при кипячен!и смеси спирта 
съ эфиромъ можетъ быть примфненъ „обратный холодильникъ Либиха’, 
при помощи котораго см$сь останется одинаковой по составу, доказатель- 
ствомъ чего могуть служить два представленные имъ поплавка, имюще 
одинъ и тоть же коеффищентъь расширения. 

Зат$мь г. Шепелевъ, ссылаясь на упомянутое выше удостовфрене 
г.г. профессоровъ, замЪтиль, что правильность изслфдованй такихъ компе- 
тентныхъ лицъ, какъ профессора, не можетъ подлежать сомнфию, и, вмВетЪ 
съ т5мъ, обратилъ вниман!е на то, что приготовленный имъ поплавокъ былъ 
нагр$фтъ въ вод при температур -+ 50° Ц. и, по охлаждении, показаня его въ 
спирт 80%/о крЗпости при нормальной температур$ нисколько не изм нились. 
По поводу же указаня, сд$ланнаго членомъ Комитета Н. И. Тавилдаро- 
вымъ, г. Шепелевъ призналъь, что на основанйи цифръ, полученныхъ г.г. про- 
фессорами и приведенныхъ въ выданномъ ими удостов$реви, нельзя опредз- 
лить коеффищентъ расширен1я его поплавковъ, такъ какъ вфесъ этихъ по- 
плавковъ въ воздух не былъ опред$ленъ г.г. профессорами, на что собственно 
и обращалъ внимаше Комитета Н. И. Тавилдаровъ. 

По выслушани приведенныхъ объяснений г. Шепелеву былъ предло- 
женъ Непрем$ннымъ Членомъ вопросъ: достаточно-ли для рЪшен1я вопроса 
о пригодности поплавковъ къ автоматическому учету спирта въ снарядЪ 
Бр. Сименсъ и К? лишь того, чтобы коеффищенты расширен!я поплавковъ 
были тождественны между собою? — на что г. Шепелевымъ быль данъ 
утвердительный отвфть. 

ДалЪе н5которые члены Комитета обращали внимане г. Шепелева 
на то, что въ его поплавкахъ весьма легко можеть образоваться пустота, 
такъ какъ эти поплавки, какъ видно изъ его записокъ, запаиваются имъ при 
сравнительно высокой температурЗ; на это г. Шепелевъ заявилъ, что поплавки 
имъ запаиваются при температур близкой къ кипфию см$еси (спирта и 
`эфира), служащей для наполнен!я поплавковъ, примфрно около 38°, что въ 
послфднихъ двухъ приготовленныхъ имъ поплавкахъ н$Ъть никакй пустоты 
и что подобный прлемъ запайки поплавковъ несомнфнно лучше запайки при 
09, какъ то дфлалъ Сименсъ. 

Приведенными указан1ями и разъясненшями и ограничилось словесное 
сообщене г. Шепелева. 

ВелЪдъ за симъ было приступлено къ окончательному обсужден!ю всЪхъ 
матераловъ, имфвшихся въ разсмотрфни Комитета, по предмету ходатайства 
г. Шепелева, въ связи съ словесными его заявлен!ями. 


Со стороны Н. И. Тавилдарова обращено было вниман!е, во-первыхъ, 
на подтверждене, сдЪланное г. Шепелевымъ о томъ, что на основан!и циф- 
ровыхъ данныхъ, полученныхъ при опытахъ, указанныхъ въ удостов5рени 
г.г. профессоровъ, нельзя вычислить коеффищшенть расширен1я поплавка; 
приводимый же г. Шепелевымъ въ запискЪ коеффищентъь расширения, 
какъ не выведенный на основаши необходимыхъ для сего точныхъ наблю- 
денй,—слфдуетъ считать произвольнымъ; во-вторыхъ— на то, что смЪеь спирта 
съ эфиромъ иметь меньшую теплопроводность, ч$мъ чистый спиртъ, вел$д- 
ств!е чего поплавокъ, наполненный указанною смЪсью, будеть воспринимать 
температуру спирта въ цилиндрЪ контрольнаго снаряда не такъ скоро, какъ 
поплавокъ Сименса, наполненный чистымъ спиртомъ, и, въ третьихъ— на то, 
что отвфтъ г. Шепелева на вопросъ, предложенный Непрем$ннымъ Членомъ, 
указываеть на незнакомство г. Шепелева съ тБми основными условями, 
коимъ долженъ отвфчать поплавокъ контрольнаго снаряда Бр. Сименсь и К®, 
такь какъ одинаковость коеффищентовъ расширен!я поплавковъ необходима 
лишь для практическаго удостовфреная въ томъ, что вс поплавки будутъ 
давать одни и тф же показания, а не разрфшаетъь еще вопроса въ принции 
о пригодности поплавка къ вфрному автоматическому учету. 

Непремфнный Членъ, уномянувъ о томъ, что относительно поплавковъ 
г. Шепелева онъ остается при томъ же своемъ мнфн!и, которое было имъ 
высказываемо въ предшествовавшихъ засфдамяхъ Комитета !), заявилъ, что 
въ настоящемъ случа онъ имфетъ добавить слфдующее: поплавокъ въ конт- 
рольномъ снаряд Бр. Сименсъ и В есть приборъ, предназначенный для 
опред$леня крЪиости проходящаго чрезъ снарядъ спирта; несомнфнно, 
однако, что такое опред$лен!е можетъ быть произведено и другими особыми 
какими-либо поплавками или ареометрами; для этого необходимо только, на 
основании коефрищентовъ расширеня взятыхъ поплавковъ или ареометровъ, 
съ одной стороны, а съ другой—спирта, ввести въ показания снаряда из- 
вЪетную поправку или въ форм таблицъ, въ родЪ тфхъ, кавя употреб- 
ляются при опред$лени кр$пости спирта спиртомфромъ, или помощью ком- 
пенсирующихъ пружинъ, какъ это сд$лано было Сименсомъ при первона- 
чальномъ примфнени имъ къ своему снаряду поплавка, который, какъ из- 
въетно, наполненъ былъ не спиртомъ, а воздухомъ. Вакъ первый, такъ и 
второй иремы опредфленя спирта снарядомъ, не приложимы на практиЕ$: 
поправка при помощи таблицъ лишаеть снарядъ автоматическаго учета, а 
компенсирующ!я пружины, какъ показали опыты, ненадежны. Такимъ обра- 
зомъ вести учетъь проходящаго чрезъ снарядъ спирта автоматически возможно 
только той средой, какая подвергается учету, т. е. въ данномъ случа$, при 
учетЪ спирта — спиртомъ же. Очевидно, что только при ноплавкф, наполнен- 
номъ спиртомъ, является полная увфренность въ правильномъ и извъетномъ 
учетЪ спирта, изм$неня удфльныхъ вфсовъ котораго (а слЪдовательно, и 
его объемовъ) отъ температуръ, хорошо изучены и опред$лены для всЪхъ 
крЪпостей. 


1) См. выше стр. 50—52 и 57. 


гв бо: 

Изъ всего этого, заквлючаеть Непремфнный Членъ, вытекаетъ то, что 
примфнене для наполнен1я поплавка какихъ либо другихъ веществъ съ 
иными коеффищентами расширеня, чЪмъ коеффищенть расширен1я спирта, 
если бы и могло имЪть мЪето, то только послЪ всесторонняго изучешя этихъ 
веществь въ отношени изм$неня ихъ удфльныхъ вЪсовъ при разныхъ 
температурахъ, что несомнфнно составляетъ работу академическую, выхо- 
дящую изъ предЪловъ задачъ Техническаго Комитета, преслфдующаго глав- 
нфйшимъ образомъ практическля цфли. 

Членъ Комитета В. С. Глуховъ, въ своихъ разъяснешяхъ, остановился 
на томъ значен!и, какое предложене г. Шепелева можеть имЪть на прак- 
тик, и по этому поводу указалъ, что если даже признать всф вычисленя 
г. Шепелева правильными, То поправка въ показаняхъ снаряда отъ его 
поплавка, въ ряду другихъ погрфшностей, съ коими связана настоящая 
система снаряда Сименса, на самомъ дфлЪ окажеть весьма малое вмяне на 
общий результатъ учета снаряда. Въ виду этого, В. С. Глуховъ высказаль 
заключительное мнЪн!е свое въ томъ смысл, что едва-ли есть основаше при- 
нимать предложене г. Шепелева о наполнени поплавковъ см$сью спирта 
съ эфиромъ, тфмъ болфе, что это предложене ни съ научной, ни съ практи- 
ческой стороны Шепелевымъ совершенно не разработано. 

На основан!и всего вышеизложеннаго Техническй Комитетъ въ окон- 
чательномъ заключени своемъ полагалъ отклонить предложение г. Шепелева, 
какъ относительно испытан1я въ Техническомъ Комитет$ поплавка, наполнен- 
наго смфеью спирта и эфира, такъ и прим$нен1я этого поплавка къ контроль- 
нымъ снарядамъ Бр. Сименсъ и К». 


3) Изм5неше показанй счетчиковъ контрольнаго снаряда при бездфйствм 
послЬдняго. 


Управляющий акцизными сборами Люблинской, Радомской и К$лецкой 
губерний, донося Департаменту Неокладныхъ Сборовъ о бывшемъ на Кучков- 
скомъ винокуренномъ завод пожарЗ въ ночь съ 20 на 21 Марта 1890 года, 
испрашивалъ разъяснен!1я о томъ, какое изъ показан счетчиковъ контроль- 
наго снаряда для разсчета съ заводчикомъ слфдуеть принять на названномъ 
заводВ, а именно: записанное-ли въ винокуренной книг% до пожара 20 Марта 
по окончан!и сгонки спирта, или же показаня, оказавпияся при осмотр кон- 
трольнаго снаряда посл$ пожара. 

Изъ донесения Управляющаго акцизными сборами и приложенныхъ при 
немъ документовъ усматривалось, что по окончании сгонки спирта 20 Марта 
въ винокуренной книг записаны слфдующия цифры показан1й счетчиковъ 
контрольнаго снаряда: алкоголя -— 03118,8, а спирта — 03638; посл же 
пожара, при осмотр снаряда мЪстнымъ акцизнымъ надзоромъ, показан!я 
счетчиковъ снаряда были: алкоголя— 03139,3, а спирта—03649,5, т.е. цифры 
счетчиковъ оказались передвинутыми: алкоголя— на 20/2 ведеръ и спирта— 
на 11!/2 ведеръ. 

Произведеннымъ посл пожара, 21 Марта, дознанемъ причина выше- 


приведеннаго несогламя цифръ счетчиковъ не была выяснена; заводоуправ- 
ленемъ же было высказано предиоложене, что отъ сильной жары и сотря- 
сеня, вызваннаго падавшими на снарядъ балками, барабанъ снаряда могъ 
двигаться впередъ; такому объясненю придавалъ значене и Управляющй 
акцизными сборами. 

При раземотрЬни изложеннаго дЪла въ Техническомъ КомитетЪ, со сто- 
роны Непремннаго Члена было высказано, что предположенемъ заводо- 
управления нельзя объяснить причины несходства въ показаняхъ контроль- 
наго снаряда до и послЪ пожара, ибо отъ сотрясенй могутъ въ извфстной 
степени передвигаться цифры счетчика алкоголя, & не цифры счетчика спирта. 
Происшедшая же случайность, по мнфню НепремЪннаго Члена, скорЪе мо- 
жеть быть приписана слфдующему обстоятельству, занесенному въ запись 
по винокуренной книгЪ отъ 21 Марта, а именно: „стекло у окна въ перед- 
ней стЪнкЪ чехла снаряда вовсе разбито и куски стекла вдавлены въ от- 
верст!я счетчиковъ снаряда“... и „по устранен кусковъ стекла, вдавлен- 
наго въ отверстия счетчиковъ снаряда, цифры счетчиковъ оказались: спирта 
03649,5, а алкоголя 08139,3“. Въ этому Непремфнный Членъ присовокупилъ, 
что сцБиленя колесъ счетчиковъ отъ вдавленныхъ во время пожара кусковъ 
стекла легко могли нарушиться, что при вынимани этихЪ кусковъ колеса счет- 
чиковъ подались виередъ и что, какъ видно изъ помянутой записи въ вино- 
куренной книгБ, до вынутя изъ отверстя кусковъ стекла, цифры счетчи- 
ковъ мфетнымЪъ акцизнымъ надзоромъ не записаны. 

На основани этихъ соображешй Непрем$нный Членъ полагаль воз- 
ожнымъ для разечета съ заводчикомъ принять показан1я счетчиковъ, запи- 
санныя въ винокуренной книгф по окончании сгонки спирта 20 Марта. 

Согласившись съ изложенными соображенями и миЪиемъ НепрехЗн- 
наго Члена, Техничесый Кохитетъ призналь возможнымъ принять на Куч- 
ковскомъ завод для разечета по выкуренному спирту показания счетчиковъ 
контрольнаго снаряда, записанныя въ винокуренную книгу до пожара, по 
окончан!и сгонки спирта 20 Марта. 


Глава ЦП. 


Заводская посуда и перегонные аппараты, 


Въ разематриваемомъ перюод$ дфятельности Техническаго Комитета, 
на обсуждеше его не было внесено ни одного вопроса, который касался бы 
собственно обезпеченя или устройства заводской посуды, разумЪя въ дан- 
номъ случаЪ запаривательные, заторные, дрожжевые и квасильные чаны; от- 
носительно же обезпечешя и устройства перегонныхъ аппаратовъ Комитетомъ 
было разсмотрфно всего три вопроса: 1) о смЪтЪ расходовъ по обезпечен!ю 
перегоннаго аппарата и контрольнато снаряда на одномъ изъ винокуренныхъ 
заводовъ Пензенской губерни; 2) объ устройств при дефлегмашонныхъ та- 
релкахъ особыхъ трубъ, отводящихъ погонъ въ ректификащонную колонну, 
и 3) о возможности на винокуренныхъ заводахъ отвода спирта изъ холо- 
дильника перегоннаго аппарата. 


< 


Участе казны 
въ расход$ на пла- 
ту за проф здъ м$д- 
виковъ, выписан- 
НЫХЪ НА ВНОВЬ ОТ- 
крываемый вино- 
куренный заводъ, 
для  исполнен1я 
работъ по обезие- 
чен1ямъ перегон- 
наго аппарата и 
контрольнаго сна- 
ряда. 
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Въ одномъ изъ ноябрьскихъ засфданй Комитета, Преде$датель сообщилъ 
Комитету о томъ, что въ смЁтЪ расходовь по обезпечен!ю перегоннаго аппа- 
рата и контрольнаго снаряда одного вновь устроеннаго винокуреннаго завода, 
представленной Управляющимъ акцизными сборами Пензенской губерни, зна- 
чится особымъ пунктомъ расходъ, въ размЪр$ 137 р. 76 к., на профздъ 8 м$дни- 
ковъ изъ г. Ливенъ, Орловской губернии, до означеннаго винокуреннаго завода. 

По сему предмету Предс$дателемъь было обращено внимане на то, 
что едва-ли представляется какое либо основан1е казнз принимать участе 
въ путевыхъ издержкахъ по перевозкВ м$дниковъ, выписанныхъ заводомъ, 
такъ какъ, въ данномъ случа, мфдники эти врядъ ли были выписаны ис- 
ключительно для изготовлен!я обезпечен1я на винокуренномъ заводЪ. Напро- 
тивъ того, по мнфн!ю Председателя, можно думать, что этими же м$дни- 
ками исполнялись и друг1я работы на вновь устраиваемомъ заводЪ, какъ-то: 
по сборкВ и установкВ перегоннаго аппарата и прочей заводской посуды. 
ДалЪе ПредсЗдателемь было замфчено, что см$та, о которой идеть р$чь и 
въ которую внесенъ упомянутый расходъ на профздъ м$дниковъ, велЗдетв!е 
письма Непремфннаго Члена къ Управляющему акцизными сборами Пен- 
зенской губернии, является уже перед$ ланною посл$днимъ; въ первоначальной 
же смЁтЪ были введены таке расходы и въ такомъ несообразномъ раз- 
мЪрЪ, что возбудили сомнфе въ ихъ правильности, что и вызвало запросъ 
со стороны Непремфннаго Члена. 

Непремфнный Членъ, съ своей стороны, по вновь составленной см$тЪ 
далъ заключен!е въ томъ смыслЪ, что указанный выше расходъ въ 137 р. 
76 коп. на профздъ м$дниковъ слфдовало бы раздЪлить поровну между 
казною и заводчикомъ, такъ какъ изъ 3392 фунтовъ м$фдныхъ работъ только 
81/з фунтовъ приходится на работы по обезпеченю контрольнаго снаряда и 
фильтра, а 331 фун. приходятся на обезпечене перегоннаго аипарата, рас- 
ходъ на каковыя обезпечения, въ силу п. 5 правилъ, приложенныхь къ ст. 218 
Уст. о пит. сб., изд. 1887 г., распредФляется поровну между казною и за- 
водчикомъ. Далфе Непрем$нный Членъ присовокупильъ, что едва ли можно 
изъ Петербурга безошибочно судить о томъ, были ли въ дфйствительности 
м$дники выписаны для изготовления обезпеченй на заводз или и для дру- 
гихъ цфлей, тфмъ болфе, что помянутая сумма въ 137 руб. 76 к. вторично 
включена въ см$фту, исправленную вслфдетве указаный на несоразм5рность 
и несоотв$тственность н$которыхъ расходовъ первоначально представленной 
смЪты.—Предсфдатель же считалъь принцишально невозможнымъ допустить, 
чтобы казна участвовала въ путевыхъ издержкахъ по профзду м$дниковъ, 
тфмъ болЪе, что въ данномъ случа въ разцфнку стоимости обезпечений, 
вром$ цЪнъ матерала, включена и стоимость работы, что видно изъ прило- 
женныхъ при смЪтВ объяснений. 

Большинство членовъ Комитета, по обсужден поставленнаго вопроса, 
не нашло основательныхъ доводовъь къ тому, чтобы казна принимала 
какое либо участе въ расход по профзду м$дниковъ и имфя въ виду, въ 
случа утвержден1я этого расхода, вЪроятную возможность начета со стороны 


— 65 — 


Государетвеннаго Контроля, полагало, что упомянутый раеходъ въ 137 руб. 
6 в. долженъ быть отнесенъ на счетъ заводчика. 
Соглаено сему соображентю, Техническимъ Комитетомъ также было при- 
знано, что казна не должна принимать участя въ расходЪ 137 руб. 16 к.., 
показанномъ въ смЬТЬ на покрыте издержекъ по профзду мфдниковъ. 
Въ ФевралЪ Техническимъ Комитетомъ обсуждался вопросъ: возможно Устройство осо- 
ли допустить устройство при дефлегмацюнныхъ тарелкахъ перегоннаго апиа- бЫхъ трубъ при 


. . ефлеглащонныхЪ 
рата особыхъ трубъ, по которымъ погонъ отводилея бы въ ректификацюн-^ ь " 
" тарелкахъ для от- 
ную колонну? 


вода погона Въ 
Вопросъ этоть былъ возбужденъ однимъ изъ винокуренныхь заводчи- ректификащюнную 


ковъ [омжинекой губернти, ходатайствовавшимъ о разрфшенм ему вновь колонну. 
устроить вышеупомянутыя дополнительныя трубы, такъ какъ таковыя были 
уничтожены по распоряжешю Управляющаго акцизными сборами. Въ пред- 
ставленномъ ходатаиетвь указывалось, между прочимъ, на то, что съ унич- 
тоженемъ означенныхъ трубъ сгонка спирта замедляется, отчего про- 
неходить сотрясене веего перегоннаго апнарата и спирть получается зна- 
чительно меньшей крБпости. 

Управляюний акцизными сборами Ломжинской, Плоцкой и Сувалкской 
губернш, на заключене коего было препровождено ходатайство заводчика, 
въ предетавлени своемъ Департаменту Неокладныхъ Сборовъ доносилъ, что 
запрещене дополнительныхь колфнчатыхъь тТрубъ, отводящихъ погонъ изъ 
тарелокъ, вызвано было, во-первыхъ, въ силу журнала Техническаго 
Комитета оть 2—22 [юня 1554 г., коимъ таыя трубы признаны м\е- 
тами, представляющими возможность отвода спирта; во-вторыхъ—тёмЪъ, что 
обезпечене такихъ трубъ потребовало бы весьма сложнаго и трудно вы- 
полнимаго устройства чехла, что вовлекло бы заводчика въ излинийя из- 
держки, и въ третьихъ—тёмъ, что въ дополнительныхъ трубахъ для отвода 
погона изъ тарелокъ вовсе нфтъ надобности, такъ какъ на другихъ заводахъ 
Ломжинскаго У правления не встрЪчается перегонныхъ аппаратовъ, ииуфющихъ 
подобныя трубы. При этомъ УправляюнИй акцизными сборами не отрицалъ, 
однако, того, что съ уничтожешемъ вышеуказанныхъ погонныхъ трубъ крЪ- 
пость выкуриваемаго на упомянутомъ завод спирта уменьшилась, но при- 
писывалъ такое уменьшене другимъ причинамъ, & именно—употреблен!ю вт, 
заторы матермаловь худшаго качества и менфе тщательной ихъ обработкЪ, 
а также употреблению дурнаго топлива и пр. 

Въ виду изложенныхъ обстоятельствь Управляющий акцизпыми сборами 
высказывался за оставлен!е приведеннаго ходатайства безъ послЪдетвй. 

По обсужден!и мотивовъ ходатайства заводчика и соображенй Управ- 
ляющаго акцизными сборами, Техническимъ Комитетомъ дано было по возбуж- 
денному вопросу такое разъяснене: по ст. 112 Ует. о пит. сб. изд. 1887 г. си- 
стема винокурения и устройство завода предоставляются усмотуф ню заводчика, 
въ журналЪ же Техническаго Комитета оть 2—22 [юня 1584 г. выражено, 
что колфичатыя трубы, проводяния погонъ, должны быть тщательно обезпе- 
чены, почему, по мнЪню Комитета, доводы Управляющаго акцизными с6бо- 
рами нельзя признать достаточно основательныхи. Согласно сему, Комите- 
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Отводъ спирта 
изъ холодильника 
перегоннагоаппа- 
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Докладная за- 
писка технолога 
Т. М. Горбовсва- 
го-Зоранекъ. 
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томъ и признано было справедливымъ удовлетворить упомянутое ходатайство 
винокуреннаго заводчика. 

Вопросъ о возможности отвода спирта на винокуренныхъ заводахъ изъ 
холодильника перегоннаго аппарата, посредствомъ особаго для сего приспо- 
соблен1я въ холодильник, возникъ по поводу заявления технолога Горбов- 
скаго-Зоранекъ, которымъ первоначально возбуждался вопросъ не въ отношения 
собственно холодильника, а вообще, какъ заявлялъ г. Горбовеюй-Зоранекъ, 
въ отношен!и возможности утайки спирта на винокуренныхъ заводахъ, безъ 
опредЪленнаго, однако, указания — какимъ путемъ это можетъ быть достиг- 
нуто. Въ такомъ смыслЪ данный вопросъ и быль внесенъ на разсмотр$е 
Комитета и только вноел$ дети, при дальнфйшихъ занят1яхъ Комитета по сему 
предмету, было выяснено, что заявление г. Горбовскаго-Зоранекъ относится только 
до холодильника перегоннаго аппарата и притомъ до холодильника самаго 
примитивнаго устройства. 

Въ засЪфдаши Комитета 16 АпрЪля ПредсЪдателемъ было сообщено, что 
технологь Горбовскй-Зоранекъ представилъ ему докладную записку съ за- 
явленемъ о томъ, что ему, Горбовскому-Зоранекъ, изв$стенъ способъ полу- 
чения на винокуренныхъ заводахъ спирта въ количеств оть 20 до 50% 
большемъ противъь показаня контрольнаго снаряда и что онъ, Горбовсый- 
Зоранекъ, желалъ бы за сообщене этого способа Министерству Финансовъ 
получить вознагражденге. 

Упомянутая докладная записка изложена въ сл$дующемъ видз 1): 

„занимаясь со времени окончан!я мною С.-Петербургскаго Технологи- 
Ческаго Института въ 1872 году, свеклосахарнымъ и винокуреннымъ произ- 
водствами, я посвящалъ 060бое вниманме изслфдован!ю такихъ услов!Й про- 
изводства, которыя, такъ или иначе, касаются задачи контроля—опредЗлить 
съ надлежащею точностью количество выработанныхъ заводами продуктовъ. 

„ЦЪль моя была выяснить, на сколько этой задачЪ отвфчаютъ т при- 
способленя и премы, которыми контроль пользуется для учета винокурен- 
ныхъ заводовъ, и получить опредфленный отвфтъ на вопросъ: обращается-ли 
въ продаж вино, неучтенное контрольнымъ снарядомъ и неоплаченное 
акцизомъ? 

„Въ настоящее время я имЪю возможность дать этоть отвЪтъ, но умФет- 
нымъ считаю преднослать ему н$сколько слфдующихъ словъ. 

„Въ недавнемъ еще прошломъ, когда учеть выкуреннаго вина произ- 
водилея по емкости бродильной посуды, винокуренные заводы находили вы- 
годнымъ дфлать густые заторы и жертвовать частью затираемыхъ припасовъ, 
пропадавшихъ при этомъ непроизводительно, для того, чтобы воспользо- 
ваться выгодами наибольшаго выхода съ емкости квасильнаго чана. 

„Съ этою цфлью матермаль для винокуреюя употреблялся отборный, 
подвергался высокой отдЪлкЪ и вообще примЁнялись всЪ, дозволенныя и нс- 


1) По предложеню Предс$дателя записка эта была ипрочтена въ засфдаши 
Комитета. 


дозволенныя надзоромъ, средства для того, чтобы помфстить въ оплаченное 
пространство возможно больше припасовъ. 

„Такое положене дфла вредно отзывалось на правильномъ развит!и ви- 
нокуреня и давало поводъ къ злоупотребленяуиъ, одинаково наносившимъ 
ущербъ винокурению и интересамъ фиска. 

„Поэтому пошлина была перенесена на самый продукть производства 
и контрольный снарядъ долженъ былъ положить конецъ неправильному ходу 
нроизводетва. 

„Но первоначальный видъ снаряда не доетигалъ виолнЪ своего назна- 
чен1я. На заводахъ стали противодЪфйствовать снаряду. Стремлеше къ гу- 
стымъ заторамь и незаконной трат$ припасовъ не прекращалось, потому что 
утайка вина давала возможность пользоваться такими выгодами, которыя съ 
избыткомъ вознаграждали трату припасовъ. 

„злоупотребленя эти легко удавались, но скоро и часто открывались 
надзоромъ и вызвали необходимость усовершенствовать учетную систему. 

„усовершенствования вводились постепенно, но мфрЪ того, какъ сама прак- 
тика обнаруживала необходимость въ нихъ. 

„Но въ то же время совершенетвовались и измышленшя обходить но- 
выя препятствия, & разсчетъ въ незаконной тратБ прицасовъ все не терялъь 
прежней приханчивости. Хотя злоупотреблевня теперь уже давались труд- 
нЪе, но не такъ скоро и легко открывались надзоромъ. 

„Въ настоящее время !) контрольный снарядъ работаетъ такъ точно и 
продукты перегонки изолированы такъ тщательно отъ вифшняго доступа, 
что, кажется, исключена видимая возхожноеть посторонняго вляюшя на пока- 
заня снаряда. Но слЪдуетъ-ли изъ этого заключить, что заводчикъ оконча- 
тельно отказался отъ дальнфйшихъ попытокъ противодЪйствовать снаряду и 
что возможность эта не существуетъ? 

„На винокуренныхЪ заводахъ ко мн$ не разъ обращались съ вонросами— 
нъфтъ-ли возможности обойти контрольный снарядъ такъ, чтобы не оставалось 
никакихъ слЪдовъ на немъ или спиртопроводахъ, напримЪръ, химическими 
реактивами, посредствомъ магнита, электричества и т. п. и не разъ приходилось 
видЪть усердные опыты, направленные къ тому, чтобы найти эту возможность. 

„10 ГДЪ постоянство—тамъ и успифхъ,—и если только возможность эта 
существуеть, то можно, безъ ошибки, принять, что на практикф она уже 
осуществлена. Только обнаружить это теперь труднЪе, чфмъ въ начал, когда 
утайку вина достигали сравнительно простыми приспособленями. 

„При отсутстыи наружныхъ признаковъ, могущихъ указать на посто- 
роннее виБшательство въ функщи учетной системы, утайку возможно обна- 
ружить только путемъ открыт!я самаго вина, ускользнувшаго изъ-подъ учета. 
Но значительный интересъ, какой имфетъ заводъ, не показывать такого вина, 
дфластъ такое открыте слишкомъ труднымъ, особенно для акцизнаго чинов- 
ника, каждое движене котораго наблюдается заводомъ и складомъ съ за- 
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мЪфчательною зоркостью. Въ тому же, не обладая обыкновенно одинаковыми 
съ заводскимъ персоналомъ техническими познанями, чиновпикъ, въ своемъ 
антагонизм съ нимъ, не пользуется равными шансами и не можетъ усматри- 
вать съ надлежащею проницательностью дфйствительную связь между н$ко- 
рыми признаками заводской работы и тщательно скрываемою причиною ихъ. 
Онъ скорфе можеть найти недостатокъ вина въ подвалЬ, чфмъ задаться 
мыслью объ отыскани его излишка на заводф—и я нигдЪ не встр$чалъ, въ 
лицахъ акцизнаго надзора, серьезнаго опасен!я за то, чтобы заводъ могъ 
получать неучтенное вино въ болЪе или менфе значительныхъ количествахъ, 
при сохранности обезпеченй въ надлежащей цЗлости. 

„Въ этомъ отношевши контрольный снарядъ дЪйствуеть въ ущербъ 
контролю, усыпляя бдительность надзора, который твердо вЪрить въ непо- 
гршимость правильно установленнаго снаряда и непроницаемость тщательно 
наложенныхъ обезпеченИй. 

„ГЪмъ не менЪе, злоупотреблен1я, открытыя недавно на двух вино- 
куренныхъ заводахъ арендатора Б........,  Славяносербекаго уЪзда 
(Екатеринославской губ.), достаточно подтверждають, что даже такой гру- 
бый приемъ, какой прим$нялся на этихъ заводахъ, могъ бы оставаться весьма, 
долго незамБченнымъ. 

„тавя же злоупотреблен!я, которыя не оставляютъ наружныхъ сл$- 
довъ и незам$тны даже для заводскихъ служащихъ, кромВ винокура и хо- 
зяина завода, существуютъ подъ прикрытемъ непогр$шимости контрольнаго 
снаряда, безъ всякой опасности быть когда либо открытыми, и лишь внима- 
тельный анализъ всЪхъ заводскихъ работь, взаимной ихъ связи и зависимости, 
можетъ дать опытному практику правдоподобныя указан1я въ этомъ отношении. 

„На вфроятность существовантя утайки вина указываютъ уже косвенно 
вс т признаки, которые изобличаютъ стремлен!е завода получать выходъ 
не съ пуда припасовъ, но съ емкости квасильнаго чана. 

„АЪ числу такихъ признаковъ принадлежитъь прежде всего усиленная 
набивка картофеля въ картофельный парникъ, гораздо больше той нормы, 
которая установлена для него надзоромъ. | 

„Хотя емкость затираемыхъ припасовъ ограничена законными предф- 
лами, но, тмъ не менфе, мфры, которыя принимаетъ контроль для того, 
чтобы она дфйствительно соблюдалась, даютъ заводчику полную свободу при- 
готовлять свою бражку произвольной емкости при помощи картофеля, безъ 
котораго винокурене въ настоящее время стало невыгоднымъ. 

„Гакъ, наприм$ръ, только самый легковЪфеный картофель, отобранный 
ВЪ свое время посредствомъ известковато или солянаго раствора и нер$дко 
0с0бо для этой цЪли пос$янный на жирномъ коноплянникЪ, служитъ для 
опред$лен1я вместимости запарника, который затфмъ во время производства 
набивается тяжеловЪенымъ картофелемъ, содержащимъ вдвое больше крах- 
мала и при помощи пара и механическаго пособ1я вм$щаеть въ то же про- 
странство вдвое большее количество его. Но и мучные припасы затираются 
въ большемъ, противъ нормальнаго, количеств вездЪ, гдЪ по разсчету за- 
водчика это сдЪлать нужно. 
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„Такой порядокъ производства принятъ очень многими заводами, не- 
смотря на то, что пошлина съ продукта и ограниченный проценть перекура 
возвратили заводчику нормальную единицу вфса и поставили производство 
на боле ращюональную почву. 

„Соноставляя тавя явления съ параллельнымъ явленшемъ, замЪчаемымъ 
не»фдко въ торговлЪ, именно съ продажею вина по пцфнЪ, не превышающей 
разуЬра самой пошлины, мнЪ кажется, что на нихъ не слБдуеть смотрЪть 
какъ на обстоятельства, не иуфюция особаго значеня, какъ на послфдетвя 
нормъ, недокура или ненормальныхъ условй торговли. 

„Ато видЬль на дЬлЬ, какъ великъ бываетъ уронъ въ производетвЪ 
оттого, что картофель недостаточно проварится въ слишкомъ туго набитомъ 
парникБ и что, впослбдетви, суело, не въ мБру концентрированное, не сбро- 
дить до конца на нЪеколько процентовъ, тотъ усомнится въ томъ, чтобы 
заводъ жертвовалъ значительною частью ирипаеовъ для того только, чтобы 
избЪжать недокура, который нетрудно устранить болфе дешевымъ путемъ, 
или для того, чтобы воспользоваться выгодами увеличеннаго производства, 
на одинъ и тоть же расходъ по администращи завода, который, если пра- 
вильно считать, въ сущности ничтоженъ сравнительно съ тратою припасовъ, и 
невольно Перенесеть испытуюний взглядъ на контрольный снарядъ и 
обезпеченя и въ недоумЬи!и спросить: не тутъ-ли надобно искать причину 
загадочнаго явлен!я? и не тутъ-ли кроется руководяций разсчетъ—это необхо- 
димое основане всякаго опредфленнаго дЪиствя заводской и торговой пред- 
примчивости, котораго, въ данномъ случа, невидно ни въ какомъ дру- 
гомъ мфетф производетва. 

„вели въ послфлнее время въ странахъ, гдЪ рацюнальное сельское 
хозяйство ведется въ связи съ заводскою переработкою продуктовъ земли, 
стали опять возвращаться къ густымъ заторамъ, то на такихъ заводахъ 
барда, представляя собою очень цфиный, если не главный, продуктъ произ- 
водства, на которомъ часто основанъ весь разсчеть постройки винокурен- 
наго завода, вполнЪ оправдываеть густые заторы, и излишекъ припасовъ, не 
давший выхода въ производств, находить не менфе производительное при- 
мфнене въ хозяйствВ, гдЪ и безъ того идеть много муки и хлфоа въ кормъ 
скоту. Но ГДЪ заводъ стоить отдЪльно отъ сельскаго хозяйства и барда 
не ихЪеть высокой, а часто никакой цфниности, тамъ для густыхъ заторовъ 
должна быть иная побудительная причина. 

„олагодаря преимуществамъ, которыя я, какъ техникъ и частный 
наблюдатель, сравнительно съ оффищальными лицами акцизнаго надзора, 
иублъ при изелфдован!и этого вопроса, я вынесъ убЪждене, что нынЪ дЪй- 
ствующая система учета винокуренныхъ заводовъ имфетъ недостатки, бла- 
годаря которымъ утайка вина производится многими изъ видфнныхЪъ мною 
заводовъ, безъ опасен1я быть когда либо открытыми. Акцизный надзоръ от- 
крываетъ, оть времени до времени, злоупотреблен1я, но только лишь так]я, 
которыя открыть легко, по наличности признаковъ порчи снаряда или спир- 
топровода. Но большая часть неоплаченнаго акцизомъ вина, которое въ тор- 
говлф несоставляетъ рЪдкости, получается путемъ болЪе безопаснымъ для завода. 
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„Приспособленя, которыми контроль пользуется для учета вина, даютъ 
возможность производить утайку вина, не касаясь ни самаго снаряда, ни 
разъ уже собраннаго и обезпеченнаго спиртопровода, и эта возможность и 
составляеть причину, почему такъ много заводовъ до сихъ поръ не отказы- 
ваются отъ прежняго способа производства густыхъ заторовъ, отъ неоправ- 
дываемой ничфмъ траты незаконныхъ излишковъ припасовъ. 

„Руководимый желанемъ отдать результать моихъ наблюденй на 
пользу, какъ интересовъ казны, такъ и самаго винокурен!я, я честь им$ю 
покорнфйше просить Ваше Превосходительство разр$шить мн производство 
опыта, которымъ я могъ бы демонстрировать на дёл6—какимъ образомъ, 
на практикЪ, достигается утайка вина, не нарушая ни контрольнаго сна- 
ряда и проводящихъ спирть частей, ни обезпеченй, на нихъ наложенныхъ. 

„Такой опытъ покажетъ, съ одной стороны, до чего безопасно могутъ 
продолжаться на заводахъ злоупотребленя, и, съ другой стороны, можетъ 
лучше всего подтвердить необходимость тфхъ измфненй, которыя я считаю 
нужнымъ ввести въ контрольныя приспособлен!я для того, чтобы разъ 
навсегда прекратить злоупотребления на винокуренныхъ заводахъ, над- 
зоромъ еще не открытыя, и для того, чтобы на будущее время исключить 
всякую возможность посторонняго вмфшательства въ функщи снаряда, даже 
и тамъ, гдЪ есть основан!е бояться, что въ утайкВ вина могуть быть при- 
частны лица акцизнаго надзора. Это послфднее обстоятельство пробр$- 
таетъ значен1е въ такомъ лишь случа, если возможно допустить, что м$ст- 
ный надзоръ можеть принимать учаете въ злоупотребленяхъ.... 

„Въ заключене я умЪстнымъ считаю не умолчать и о томъ обетоя- 
тельств$, что, пресл$дуя разр шеше изложенныхъ вопросовъ въ продолже- 
ни всей моей технической карьеры, я пренебрегалъ личными интересами и 
Жжертвовалъ личныя средства. Когда послфдн!я приходили къ концу, то при- 
нималъ два раза должность директора свеклосахарныхъ заводовъ для того 
только, чтобы, прюбрЪтя необходимыя средства, бросать должность и про- 
должать свои наблюдешя. Съ этою же ц$лью мною была построена, въ Пен- 
зенской губерыи, паровая механическая мастерская и, по окончан!и вуж- 
ныхъ мнЪ работъ и опытовъ, продана. ДЪлая так1я затраты, я ободрялъ себя 
надеждой, что удачное разр шен!е моей задачи повлечетъ за собою такое при- 
ращен!е государственнаго дохода, которое позволить мн надяться, что 
трудъ мой принесетъ пользу не одному только контролю, но и мн$, потра- 
тившему на него много средствъ и времени“. 


Обсужден!е заяв- Передъ обсужденемъ приведенныхъ заявлен!я и записки г. Горбовскаго- 


лешя г. Горбов- 
скаго-Зоранекъ въ 
'Твхническомъ Ко- 
митет$. 


Зоранекъ Предсфдатель сообщилъ членамъ Комитета, что г. Горбовсый-Зора- 
некъ просить дать ему возможность показать свой способъ на опыт, про- 
изводство котораго было бы обставлено услов1ями сколь возможно близкими 
къ условямъ винокуреннаго завода. КромЪ того г. ГорбовсюЙ-Зоранекъ тре- 
буетъ, чтобы во время производства самаго опыта онъ, Горбовекй-Зоранекъ, 
былъ оставленъ одинъ въ томъ помфщени, гдЪ будуть находиться холо- 
хильникъ, контрольный снарядъ и спиртопремникъ. При этомъ Преде$да- 
тель добавилъ, что, съ своей стороны, онъ сдЪлаль г. Горбовскому-Зоранекъ 
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указан!е въ томъ смыеслЬ, что демонстрироване способа Министерству Фи- 
нансовъ можеть имфть мфето лишь при неиремфнномъ условии, чтобы оцбнка 
способа и размЪръ вознаграждения всецфло принадлежали Министерству Фи- 
нансовъ. 

Далфе Предсфдатель обратилъь внихане членовъ Комитета на то, что 
въ посл5дне годы, благодаря различнымъ мфроирмятаямъ со стороны Денар- 
тамента Неокладныхъ Сборовъ, злоупотреблешя на винокуренныхь заводахъ 
значительно сократились, но вуТет5 съ тфмъ едва ли слЁдуеть успокоиваться 
на этомъ фактЪ и считать злоупотребленя на заводахъ невозможными. Нельзя 
забывать, что при высокомъ размБрЪ акциза на спиртъ, одновременно съ 
принят1емъ Министерствомъ Финанеовъ мфръ, ограждающихъ интересы казны, 
отыскиваются другою стороною новые способы съ цблью обхода мфръ, при- 
нятыхъ акцизнымъ надзоромъ. 

На основани сказаннаго и принимая во вниман!е, что г. Горбовеки- 
Зоранекъ согласилея на вышенриведенное условше, Председатель замЪтиль, 
что едва ли найдутея каюмя либо уважительныя причины, могущия послужить 
къ отказу г. Горбовекому-Зоранекъ демонстрировать его способъ въ Техни- 
ческомъ Комитет или въ винокурнЪ Технологическаго Института. 

Со стороны Непремфннаго Члена было выражено замфчане въ томъ 
смыслЪ, что при ясно форуулированныхъ услоняхъ Министерства Финанеовь, 
кажется странной и непонятной та танинетвенность, которою г. Горбовекй- 
Зоранекъ желаетъ обставить свои опыты. Непремфнный Членъ полагалъ, 910 
слфдуеть различать по существу два снособа полученя спирта въ большемь 
количеств противъ показаня контрольнаго снаряда. Во-первыхъ—получене 
неучтеннаго снарядомъ спирта велЪдетве отвода послфдняго до контроль- 
наго снаряда, и во-вторыхъ — получене такого спирта велфдстве манииу- 
лящй съ самымъ снарядомъ или фильтромъ, каковы, напримфръ, засадка, 
получеше спирта черезъ воздушникъ фильтра и т. п. Первый способъ, остав- 
ляющИЙ по себЪ елЪды, не представляетъ ничего такого, что могло бы поко- 
лебать существующую систему контроля за винокуренными заводами. Еели 
епособъ г. Горбовскаго-Зоранекъ принадлежитъ къ этому разряду, то, по мн}- 
ню НепремЪфннаго Члена, онъ не можетъ имфть серьезнаго значеня. Вто- 
рой же способъ долженъ быть отнесенъ къ способамъ весьма опаснымъ, такъ 
какъ при такомъ способЪ становится невозможнымъ самый учетъ спирта 
контрольнымъ снарядомъ. И если способъ г. Горбовекаго-Зоранекъ состоитъ 
ВЪ какой либо манииулящи со снарядомъ или фильтромъ, то заявление г. Горбов- 
скаго-Зоранекъ, по инфню Пепремфннаго Члена, заслуживаетъ полнаго вни- 
маня. При этомъ Непремфнный Членъ обратилъ вниман!е на то, что въ послЪд- 
нехъ случаЪ нЪтъ надобности обставлять опыть такою таинственностью и чфмъ 
открытфе и пряхЪе онъ будетъ произведенъ, тЪмъ боле онъ долженъ полу- 
чить убЪдительности, а потому и полагалъ, что г. Горбовски-Зоранекъ, согла- 
сившись на вышеупомянутое Предефдателемъ услове, долженъ прямо заявить 
Министерсту Финансовъ, въ чемъ состоитъ его способъ и демонстрировать его 
только для убфдительности по требованю Министерства Финансовъ. 


Мише Непре- 
мЗннаго Члена. 


Мн$в1е Члена 
Комитета Д. А. 
Миропольскаго. 
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Въ дальнфйшихъ обсужденяхъ поставленнаго вопроса, членомъ Коми- 
тета Д. А. Миропольскимъ было заявлено о томъ, „что онъ считаетъ вообще 
неправильной самую постановку этого вопроса. Домогаясь производства опыта, 
г. Горбовсый-Зоранекъ ссылается, главнымъ образомъ, на то, что онъ же- 
лаетъ доказать возможность злоупотребленя при полномъ соблюдеюи вс$хъ 
заводскихъ условй. Но въ данномъ случа опыты будутъ производиться во- 
все не при т$хъ условяхъ, при которыхъ на заводахъ дЪйствуютъ контроль- 
ные снаряды, а слфдовательно и ве т$ выводы, которые будутъ сдЪланы 
при этихъ опытахъ, не будутъ соотвЪтствовать дЪйствительности. Если г. Гор- 
бовск!Й-Зоранекъ отведетъ, какъ онъ объясняеть, спиртъ до учета контроль- 
наго снаряда въ размфрЪ до 50%, то изъ этого еще не будетъ слФдоваль, 
что на заводахъ тамя злоупотребленя возможны и при томъ въ такихъ раз- 
мфрахъ. Само Министерство Финансовъ не смотритъ на контрольные снаряды 
и на всЪ обезпечен!я перегонныхъ аппаратовъ, какъ на единственное сред- 
ство повфрки заводскаго производства. Напротивъ, Министерство, одновре- 
менно съ учетомъ спирта при посредствЪ контрольныхъ снарядовъ, даетъ 
въ распоряжене акцизнаго Управленя цфлый рядъ м$ръ, если и не одно- 
значащихъ съ контрольными снарядами, то, во всякомъ случа, вепомо- 
гательныхъ, препятствующихъ злоупотребленямъ и способствующих ихъ 
обнаруженю. ЁКъ такимъ м$Ърамъ слЪдуетъ отнести: нормы, емкость, ко- 
личество употребляемыхъ припасовъ, брожене, весь точно опредЪфленный 
порядокъ производства работъ, внезапныя ревиз!и заводовъ и, наконецъ, на- 
значен!е на заводы постояннаго надзора. Между тБмъ, при тфхъ опытахъ, 
которые добивается произвести г. Горбовскй-Зоранекъ, весь контроль будетъ, 
такъ сказать, покоиться только на тфхъ пломбахъ и чехлахъ, которые будуть 
наложены на части перегоннаго аппарата и контрольнаго снаряда, и г. Гор- 
бовскй-Зоранекъ окажется въ привиллегированномъ положени, вооруженный 
всЪми средствами доказать возможность того и другого отвода спирта, тогда 
какъ Техничесюй Комитетъ или акцизный надзоръ, смотря по тому, на кого 
будетъ возложено обезпечене аппарата и контрольнаго снаряда, —окажется 
не только не въ заводскихъ услошяхъ, а въ усломяхъ исключительныхъ, въ 
какихъ онъ въ дфйствительности никогда не бываетъ“. Признавая безусловно 
полезнымъ слЁдить за всеми вновь изобр$таемыми способами отвода спирта, 
Д. А. Миропольсяй въ то же время находильъ, „что г. Горбовскому-Зоранекъ 
слЪдовало бы не добиваться опытовъ, а прямо указать Министерству Финан- 
совъ изобрзтаемое имъ средство злоупотребленй, за что онъ и могъ бы по- 
лучить вознаграждене, если-бы заявлен1е его оказалось основательнымъ. До- 
пущене же опытовъ въ томъ вид, какъ того добивается г. Горбовсюй-30- 
ранекъ, можетъ только дать возможность посл$днему публично утверждать, 
что будто бы существующий контроль за заводами несостоятеленъ, не до- 
стигаеть своей цфли и ведеть къ значительному ущербу казеннаго интереса“. 

Въ таковомъ же смыслЪ были высказаны соображен1я и членомъ Ко- 
митета Л. Н. Шишковымъ. 


МнЪше большин- Большинство членовъь Комитета не было согласно съ изложенными до- 
ства члеповт и за-водами и съ своей стороны полагало, напротивъ, предоставить г. Горбовскому- 
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Зоранекъ полную свободу въ производетв$ имъ самого опыта, признавая, что 
всямя ограниченя въ этомъ направлени могутъ дать г. Горбовекому-Зора- 
некъ право утверждать, что у него отнята была возможность доказать на 
дЪлЬ, путемъ опыта, существующая на винокуренныхъ заводахъ злоупотреб- 
леня и несостоятельность контрольныхъ противъ нихъ мфръ. Но вмЪетЪь 
съ симъ было выражено желан!е, чтобы относительно осмотра и обезнечешй 
контрольнаго снаряда съ фильтромъ и доставленныхъ г. Горбовекимъ-Зора- 
некъ спиртопроводныхъ трубъ и холодильника были соблюдаемы всЪ требо- 
вания, изложенныя въ инструкщи 1574 г. по установкЪ на винокуренныхъ 
заводахъ контрольныхъ снарядовъ, & равно и въ журналахъ Техническаго 
Комитета, данныхъ въ руководство лицъ акцизнаго надзора. 

Засимъ со стороны Предефдателя было предложено для наблюден!я за 
опытами и производствомъ обезнеченй избрать особую Коммисю, которая 
при наетоятельномъ т»ебовани со стороны г. Горбовекаго-Зоранекъ могла бы 
дфлать отступленя отъ требованй инетрукщи 1814 г.; ве же дЬйствя свои 
Комхися должна облечь въ форму протокола. 

На основами изложеннаго Комитетъь пришелъь къ такому заключен!ю: 
1) нредоставить г. Горбовскому-Зоранекъ произвести опыты въ условяхъ, сколь 
возуожно близкихъ къ заводскимъ, съ соблюденемъ требовашй, изложенныхъ 
въ инетрукщи 1574 г. и журналахъь Техническаго Комитета; 2) наблюдене за 
производетвомъ опытовъ возложить на НеирехЪннаго Члена ИН. А. Недоши- 
вина, членовъ Комитета: Д. А. Миропольскаго и Н. И. Тавилдарова, реви- 
зора Департамента Неокладныхъ Сборювъ К. Р. Адамовича и техника Ко- 
митета „1. К. Буттлера; 3) допустить произвести самые опыты безъ присут- 
ств!я лицъ, входящихъ въ составъ избранной Коммими, и 4) означенное за- 
ключене Комитета, до начала опытовъ, сообщить г. Горбовскому-Зоранекъ. 

Соглаено такому заключеню Комитета, г. Горбовсый-Зоранекъ, установивъ 
въ винокурнЪ Технологическаго Инетитута свой собственный холодильникъ и 
сдфлавъ веф необходимыя приспособленя для своихъ опытовъ, произвелъ та- 
ковые 18 АпрБля въ присутствии вышеупомянутой Коммиети; о результатахъ же 
нроизведенныхъ опытовъ Коммися составила особый протоколъ, который 
былъ поднисанъ какъ всфми членами Коммиси, такъ и самимъ г. Горбов- 
скимъ-Зоранекъ. 

Прютоколъ этотъ изложенъ въ слБдующемъ видЪ: 

„1590 г. АпрЪля 18 дня избранная въ засфданши 16 Апрфля Техни- 
ческаго Комитета Коммися, въ составЪ изъ НепрехЪфинаго Члена Техниче- 
скаго Комитета Недотивина, Управляющаго акцизными сборами С.-Петер- 
бургской и части Нековской губернии Миропольскаго, профессора Тавилдарова, 
Старшаго Ревизора Департамента Неокладныхъ Сборовъ Адамовича и Стар- 
шаго Техника Техническаго Комитета Буттлера, въ присутстви технолога 
Горбовекаго-Зоранекъ, приступила къ установкЪ, осмотру и обезпеченю 
приспособлений для производства опытовъ, предпринятыхъ г. Горбовскимъ- 
Зоранекъ для доказательства возможности полученя спирта въ большемъ ко- 
личествЪ противъ показаний контрольнаго снаряда. 

„Для производетва опытовъ были сдфланы слфдующя приспособления: 


ключен!е Техни- 
ческаго Комитета. 


Производство 
опытовъ г. Гор- 
бовскимъ - Зора- 
некъ и протоколъ 
о нихъ избранной 
Техническимъ Ко- 
митетомъ Комуми- 
си. 
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въ одномъ помфщени установлены холодильникъ, фильтръ и контрольный 
снарядъ, а въ другомъ, особомъ отъ перваго,—резервуаръ со спиртомъ. 
Опыть предположено сдфлать безъ помощи перегонки, а способомъ спуска 
изъ резервуара спирта черезъь холодильникъ въ контрольный снарядъ. 
Холодильникъ состоить изъ цилиндрическаго желЁзнаго кожуха, вь ко- 
торомъ, вмЪсто змфевика, проходитъ вертикальная труба, состоящая изъ 
спаянныхъ двухъ частей трубы разныхъ д!аметровъ и изогнутая внизу къ 
выходному отверст!ю, черезъ каковую трубу спиртъ и поступаеть непосред- 
ственно въ фильтръ. Кожухъ холодильника наполненъ водою. Спиртопровод- 
ная труба изъ холодильника непосредственно соединена съ трубою фильтра, 
а труба фильтра—съ трубою контрольнаго снаряда, выпускная труба кото- 
раго соединена со спиртопремникомъ. Подъ контрольнымъ снарядомъ, подъ 
сифонною и отводящею трубами, на случай перелива спирта, пом$щенъ ч8- 
нокъ. Представленный г. Горбовскимъ-Зоранекъ кожухъ холодильника и 
спиртопроводная его труба осмотр$ны. Кожухъ—въ даметрф 9 вершковъ, а 
высотою 2 аршина,—сдЪланъ изъ котельнаго желфза и окрашенъ масляною 
краскою. Верхв!й борть кожуха приклепанъ съ внутренней стороны, & ниж- 
в снаружи. При наружномъ осмотр кожуха найдено было около верхняго 
дна, по счисткЪ краски, заклепанное и закрашенное отверсте. При осмотрЪ 
наружной стфнки холодильника, около отверстя для трубы, проводящей 
спиртъ въ фильтръ, оказалась липкая свЪжая краска, которую Ёоммиая 
предполагала счистить, но г. Горбовек1й-Зоранекъ тому воспротивился. Спир- 
топроводная труба состоитъ изъ четырехъ частей: части, проводящей спиртъ 
непосредственно изъ резервуара со спиртомъ, крана для спуска спирта, 
трубы, пом$щенной внутри холодильника, и притрубка оть выпускнаго от- 
верстая изъ холодильника въ фильтръ. 

„Коммис!я предполагала всю трубу подвергнуть испытан!ю водою подъ 
давлен!емъ водопровода, но г. Горбовск!й-Зоранекъ призналъ такое испытане 
опаснымъ для спаевъ трубы. Передъ постановкою этой трубы въ холодильникъ 
г. Горбовскй-Зоранекъ потребовалъ, чтобы означенная труба была на н%- 
которое время предоставлена въ его исключительное распоряжен!е, безъ при- 
сутствя постороннихъ свидЪтелей, посл чего осмотръ трубы по настоян!ю 
г. Горбовскаго-Зоранекъ членами Коммийи не производился. ЗатФмъ ска- 
занная труба имъ же собственноручно была прикрфплена въ соотв$тствующее 
место холодильника. Для производства опытовъ приготовлено было спирта 
25 ведеръ кр$постью въ 87,3%/0, который и влить былъ въ особый резервуаръ. 
Посл того къ холодильнику прилажены верхнее и нижнее донца и нало- 
жены на нихъ чехлы, какъ равно и на всемъ протяжени спиртопроводной 
трубы между верхнею крышкою холодильника и резервуаромъ. Засимъ конт- 
рольный снарядъ вытарированъ и обезпеченъ пломбами за №№ 7,486 и 6,239. 
Фильтръ покрытъ чехломъ и обезпеченъ пломбами за тЪми же №№; равнымъ 
образомъ таковыми же пломбами обезпечены: спиртопремникъ, чанокъ подъЪ 
контрольнымъ снарядомъ и чехлы на трубЪ между холодильникомъ и филь- 
тромъ и чехлы холодильника. Контрольный снарядъ, по обезпечени его, по- 
казывалъ: счетчикъ спирта — 00000 ведеръ, а счетчикъ алкоголя — 00002 
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ведра. Затфмъ г. Горбовек!й-Зоранекъ остался одинъ, при закрытыхъ дверяхъ, 
въ помфщени, гдЪ находились: холодильникъ, фильтръ, контрольный снарядъ 
и спиртопремникъ, и оставался тамъ до 40 минуть; по истечении этого 
времени онъ пригласилъ присутствовавших при опытахъ войти въ это по- 
мфщен!е. При обозу5ши приспособленй найдено, что на стфнкЪ кожуха хо- 
лодильника вынута одна закленка и вмфсто нея вдвинута металлическая 
трубочка, на которую была надфта гуттаперчевая кишка, пропускающая изъ 
того мЪста сниртъ, который и быль собираехъ въ особо приготовленную для 
него посуду. Спиртъ въ то же время проходилъ и черезъ контрольный сна- 
рядъ. По истечени времени трехъ часовъ отъ начала опыта контрольный сна- 
рядъ далъ слфдуюция показан: счетчикъ спирта—00010» ведеръ, а счет- 
чикъ алкоголя — 00007,45 ведеръ; слЪдовательно черезъ снарядъ оть начала 
опыта прошло 8'./з ведеръ, составляюния 745%, а въ спиртопремпикЪ най- 
дено 8з ведеръ спирта кр$иостью 87,3%/0; въ особой же посудЪ, въ которую 
поступалъ спиртъ помимо контрольнаго снаряда, найдено 2 ведра спирта 
крфпостью 87,39/0“. 

По поводу результатовъ произведенныхъ г. Горбовскимъ-Зоранекъ опы- 
товъ, Председатель Комитета, въ засфдани 19 АпрЪфля, обратилъ внимане 
на То, что демонстрированный въ винокурнв Технологическаго Института 
г. Горбовскимъ-Зоранекъ способъ получешя спирта въ большемъ количествЪ 
противъ показашй контрольнаго снаряда не представляеть собою какой 
либо манинулящи съ контрольнымъ снарядомъ, а есть одинъ изъ многихъ, 
практиковавшихся въ разныхъ губершяхъ на нфсколькихъ винокуренныхъ 
заводахъ, варантовъ отвода спирта изъ холодильника перегоннаго аппарата. 

Засимъ Председатель предложилъ на обсуждене Комитета слфдующе 
два вопроса: 1) слФдуетъ-ли выдать г. Горбовскому-Зоранекъ какое либо воз- 
награждене за указанный имъ способъ отвода спирта изъ холодильника, и, 
если слфдуетъ, то въ какомъ приблизительно размЪрЪ, и 2) какъ поступить 
съ предложешемъ, сдфланнымъ г. Горбовскимъ-Зоранекъ 0 томъ, что онъ, 
Горбовск!й-Зоранекъ, можетъ указать известный ему способъ предупрежденя 
вообще отводовъ спирта изъ холодильника перегоннаго аппарата. 

При обсуждени членами Комитета перваго вопроса были высказаны 
соображешя въ томъ смыслЪ, что способъ отвода спирта г. Горбовскаго-30- 
ранекъ, представляя одинъ изъ многихъ вар!антовъ отвода спирта изъ хо- 
лодильника, не заслуживаеть самъ но себф никакого вознаграждения. Но, 
имфя въ виду, что г. Горбовемй-Зоранекъ для демонстрирован1я своего спо- 
соба долженъ былъ войти въ денежные расходы, признавалось справедли- 
вымъ вознаградить его за понесенныя имъ матерлальныя потери въ размЪрз 
отъ 500 до 1,500 рублей. 

При обсуждеши же втораго вопроса упоминалось, между ирочимъ, о 
томъ, что во всякомъ случаЪ было бы желательно имфть въ рукахъ вЪфрный 
способъ, предупреждающий возможность отвода спирта изъ холодильника пе- 
регоннаго аппарата, такъ какъ обнаружене на винокуренныхъ заводахъ 
отводовъ спирта сопряжено съ большими затруднениями. 

Техническй Комитеть въ заключени своемъ полагалъ: 1) предета- 
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вить на благоусмотр$н!е Его Высокопревосходительства г. Министра Финан- 
совъ, заключене Комитета о выдач$ г. Горбовскому-Зоранекъ суммы въ раз- 
мЪрЪ до 1,500 руб. въ возм$щен!е расходовъ, сопряженныхъ съ демонстри- 
рованемъ способа отвода спирта изъ холодильника, и 2) предложить г. Гор- 
бовскому-Зоранекъ сообщить известный ему способъ, предупреждающий от- 
воды спирта изъ холодильника перегоннаго аппарата, на обсуждеше и оц$ику 
Техническаго Комитета. 


Въ виду заключен!я Техническаго Комитета, выраженнаго во второмъ 
вышеуказанномъ пункт, г. ГорбовекЙ-Зоранекъ предетавилъь на имя Ди- 
ректора Департамента Неокладныхъ Сборовъ нижесл$дующую докладную 
записку, которая и была внесена на обсуждеше Техническаго Комитета въ 
засЪдани 5 Мая. 


„Опытъ, произведенный 18 сего Апр$ля въ С.-Петербургскомъ Техно- 
логическомъ Институт для пров$рки высказанныхъь мною въ докладной 
запискЪ, поданной Вашему Превосходительству 14 числа прошлаго Марта м$- 
сяца, соображенй, относительно недостатковъ контрольныхъ приспособлен!й и 
пр1емовъ, прим$няемыхъ въ настоящее время для учета выкуреннаго на заводахъ 
вина, далъ въ результатв 20%/о спирта, неучтеннаго контрольнымъ снарядомъ, 
и показалъ наглядно, что кожухъ холодильника и самый холодильникъ, въ 
нижней части его, представляютъ собою такое м%Ъсто, въ которомъ удобно 
скрываются заранЪе приготовленные отводы, обнаружить которые путемъ 
осмотра составляетъ для мЪстнаго надзора задачу неисполнимую. Опыть 
выяснилъ также, что обезпечен!я, налагаемыя на кожухъ холодильника, ни- 
сколько не препятствуютъ пользованю подобными отводами, такъ что холо- 
дильникъ, несмотря на кажущуюся прочность и надежность обезпечений, 
въ сущности ничфмъ не обезпеченъ и даеть заводу возможность получать 
произвольное количество спирта помимо контрольнаго снаряда. 


„На тЪхъ немногихъ заводахъ, гдЪ, кромЪ верхнихъ и нижнихъ чех- 
ловъ, на об крышки кожуха накладываются еще мфдныя ленты на за- 
клепки, по швамъ кожуха, эти ленты не достигаютъ своей цфли точно 
такъ-же, какъ и чехлы на крышкахъ, — и если-бы весь кожухъ накрыть 
однимъ сплошнымъ чехломъ или ставить на заводахъ холодильники казен- 
ные, то и эти мфры, не говоря уже о ст$енительности ихъ и для завода, и 
для контроля, все-таки не могли-бы дать полной гаранти въ томъ, что 
весь спиртъ, прошедпий холодильникъ, поступить въ контрольный снарядъ, 
потому что гарант1я эта была-бы основана все на томъ-же осмотр большихъ 
поверхностей неровнаго вида, остающихся круглый годъ въ вёдЪи и 
распоряжен!и завода. 


„Чтобы имЪть такую гарантю необходимо предупредить отводъ именно 
въ томъ мЪстЪ, въ той точкЪ, гд$ онъ можетъ взять свое начало, т. е. въ 
точк$ выхода спирта сквозь ст$нку кожуха— наружу. 

„Этоть выходъ въ настоящее время обезпечивается только двумя обяза- 
тельными приспособлен!ями: 1) чехломъ, надфваемымъ на притрубокъ у 
кожуха, и 2) такъ называемымъ напускомъ, т. е. мЪдной трубкой, состав- 


ляющей продолжене холодильной трубы и входящей на вершокъ, или пол- 
тора въ притрубокъ. 

„Первое изъ этихъ обезпеченй — чехоль—обезпечиваегь притрубокъ 
отъ наружныхъ поврежденй, но не выходное въ кожухВ отверсте. Что же 
касается напуска, то онъ не имЪетъ никакого значеня и скорЪе приносить 
вредъ, чЁмъ пользу, потому что маскируеть опаеное, вполн$ открытое, ничЪфуъ 
не обезпеченное мЪето. 

„Напускъ имфлъ-бы нЪкоторое значене въ такомъ лишь только случа%, 
если бы былъ приточенъ и пришлифованъ къ той трубЪ, въ которую вхо- 
дить—напримфръ, какъ пробка крана. 

„Гакъ какъ этого нигдВ нЪть, то спиртъ, слфдуя по трубЪ, попадаетъ 
въ пространство между напускомъ и трубою и омываеть флянцы и прокладки 
двухъ смежныхъ трубъ точно также, какъ если бы напуска и не было. Въ 
выходномъ же отверсти кожуха напускъ, даже пришлифованный, не можеть 
имфть никакого обезпечивающаго значения. 

„Для того, чтобы обезнечить выходъ спирта изъ кожуха, необходимо, 
чтобы онъ, проходя стБику, не смачивалъ краевъ ея, а также не могъ 
попадать въ винтовыя дыры кругомъ выходнаго отверстя. Края дыръ и 
отверст!я всегда могутъ скрывать начало заранфе приготовленнаго въ стфн- 
кахъ кожуха отвода и скрывать такъ прочно, что предписанный надзору 
осмотръ не можеть обнаружить его безъ порчи сахого кожуха. Поэтому, 
чтобы прекратить отводы, остается одно лишь только средство: защитить 
края выходнаго отверстя вполнЪ надежнымъ способомъ отъ доступа къ нимъ 
спирта и едЪлать эту защиту обязательною по инструкщи. 

„При исполнени этого условя, отводы спирта изъ холодильника бу- 
дуть разъ навсегда невозможны. Но исполнене его не представляетъь ни- 
чего сложнаго или стфенительнаго для завода, напротивъ того, можеть по- 
служить облегченемъ, освобождая кожухъ холодильника отъ излишнихъ 
обезпеченй“. 

Предлагаемое для сей цфли приспособлене, согласно описаню и чер- 
тежу, приведеннымъ г. Горбовскимъ-Зорапекъ въ его докладной запискЪ, 
состоитъ изъ двухъ трубокъ: одной внутренней и другой— наружной, и двухъ 
шайбъ. На одномъ концЪ внутренней трубки, съ наружной стороны, имфется 
р1зьба, а на другомъ конц той же трубки—два флянца (отлитые съ труб- 
кою вуЪетЪ), изъ коихъ одинъ находится у самаго края трубы, а другой 
почти посрединз ея; первый, т. е. крайшй флянецъ предназначенъ для 
соединен1я съ флянцемъ заводскаго холодильника, второй же, т. е. нахо- 
дящйся на срединЪ, служитъ для соединеня трубки съ заводскимъ кожу- 
хомъ холодильника. Такъ какъ этоть кожухъ бываетъ обыкновенно цилинд- 
ричесый, то между упомянутымъ вторымъ флянцемъ и кожухомъ г. Горбов- 
скй-Зоранекъ предполагаеть вставлять одну изъ упомянутыхъ шайбъ, кото- 
рая предварительно должна быть прилажена къ окружности кожуха; кромЪ 
того между шайбою и стЪнкою кожуха должна еще помфщаться резиновая 
прокладка. 

Описанная внутренняя трубка прилаживается къ холодильнику такъ, 


Объясненя Не- 
прем$ннаго Чле- 
на относительно 
предложеня г. 
Горбовскаго - 30- 
ранекъ. 


чтобы конецъ ея, им ющий рЪзьбу, выступалъ изъ кожуха холодильника, и 
на этоть конецъ насаживается вторая, предлагаемая г. Горбовскимъ-Зоранекъ, 
трубка — наружная, одинъ конецъ которой снабженъ р$зьбою съ внут- 
ренней его стороны; этимъ концемъ наружная трубка насаживается на 
р$фзьбу выступающаго изъ кожуха конца упомянутой внутренней трубки и 
доходить по немъ до самаго кожуха, гдЪ встр$чаеть указанную выше вто- 
рую шайбу, предварительно также прилаженную къ наружной выпуклости 
стфнки кожуха; между шайбой и кожухомъ помфщается еще резиновая 
прокладка. Другой конецъ наружной трубки оканчивается флянцемъ овальной 
формы, отвфчающей форм$ флянца трубы фильтра снаряда. Съ цфлью устра- 
нен!я просачиваня спирта между рЪзьбою сопряжен1я внутренней трубки 
съ наружною, оконечность этой посл$дней трубки, им$ющая рЪзьбу, расточена 
воронкообразно и образуетъь наклонную плоскость, которая, при свинчиван!и 
трубокъ на м$сто, сдавливаеть свинцовое кольцо, загоняеть свинецъ Въ 
рЪзьбу и запираетъь могущ!я быть щели съ прочностью, могущею выдержать 
всякое давление. 

„Такимъ образомъ“, поясняетъ г. Горбовеюй-Зоранекъ, „спиртъ, при 
выход изъ холодильника, встр$чаетъ еще внутри кожуха казенную трубку 
и выводится ею наружу сквозь стБнку кожуха, нигдЪ не смачивая посл$дней. 

„Овальный флянецъ наружной трубки соединяется съ фильтромъ сна- 
ряда или же, гдЪ требуетъ мЪетное расположене, съ промежуточнымъ спирто- 
проводомъ, напримЪръ, съ т5мъ-же притрубкомъ, который въ настоящее время 
приставляется къ кожуху. 

„ПослЪ надлежащаго скрфплен1я обфихъ трубокъ, сквозь флянцы ихъ 
закладываются два болтика съ гайками, просверленные концы которыхъ 
соединяются посредствомъ проволоки и пломбы съ ушками внутренней трубки 
накресть для того, чтобы нельзя было повертывать эту трубку, не оборвавъ 
проволоки пломбы, и все вмфетЪ покрывается тфмъ же чехломъ, который въ 
настоящее время покрываетъ притрубокъ. 

„Со введен1емъ на заводахъ подобнаго обезпеченя выходнаго въ кожух 
отверстия, м$Бетный надзоръ можетъ быть освобожденъ оть осмотра ст$нокъ, 
бортовъ и швовъ кожуха, не представляющихь уже ничего опаснаго для 
контрольнаго снаряда, даже если бы они скрывали цфлую сЪть потайныхъ 
каналовъ. 

„Предлагаемому, по заявленю г. Горбовскаго-Зоранекъ, обезпеченю, 
можно придать и какую-либо иную форму, соблюдая принципъ его устрой- 
ства, — чтобы изъ двухъ соединяемыхъ поверхностей, только одна принадле- 
жала заводу и чтобы спирть, при выход изъ холодильника, не смачиваль 
краевъ стФнокъ кожуха“. 

По предмету изложенной докладной записки, Непрем$нный Членъ 
доложилъ Комитету нижесл$дующее: 

Предложене г. Горбовскаго-Зоранекъ состоитъ, во-первыхъ, въ томъ, 
чтобы трубка, проводящая спиртъ изъ холодильника, была литая, цЪльная 
и проходила бы наружу черезъ стЗнку кожуха холодильника; во-вторыхъ — 
въ томъ, чтобы трубка эта по выходЪ изъ кожуха, на наружной своей части 


была снабжена винтовою нарЪзкою, на которую навинчивалась бы другая 
трубка, имБющая внутреннюю нарЪфзку и флянецъь для скрфилеюя этой 
трубки съ фильтромъ; между флянцами помфщаются резиновыя прокладки, 
а между нарфзками— свинцовый кружокъ, препятствующий просачиван!1ю спирта, 
и въ третьихъ— въ томъ, чтобы трубка эта была казенная. 

Разбирая далфе по пунктаъ предложене г. Горбовскаго-Зоранекъ, 
Непремфнный Членъ указывалъ, что со введенехмъ сего предложешя вовсе 
не устранитея возможность отводовъ спирта изъ холодильника, Такъ какъ 
подобные отводы на практикЪ ихфли и могуть имфть мфето изъ верхней 
трубы, приводящей спиртовой паръ въ холодильникъ. Чтобы получить спиртъ 
изъ этой трубы, слфдуеть только внутри двустфннаго цилиндра холодиль- 
ника, сгущающаго спиртовой паръ, провести во всею его длину каналъ, че- 
резъ который и можно будеть тянуть гуттаперчевою трубкою спиртъ, скоп- 
ляюпииея въ нижней части внутренняго двустЪннаго цилиндра холодиль- 
ника. Точно также можно получить спиртъ и черезь любую изъ заклепокъ, 
для чего слфдуетъ только во внутреннемъ цилиндрЪ холодильника предвари- 
тельно устроить приенособленте для вставленя трубки. Тая приспособленя, 
какъ видно изъ дфлъ Департамента Неокладныхъ Сборовъ, были открываемы 
на винокуренныхъ заводахъ. 

Способъ соединеня трубъ винтовыхи нарЪфзками, замфчалъ далфе Не- 
прем$нный Членъ, не представляетъ ничего новаго и практикуется уже во 
многихЪ акцизныхъ Управленшяхъ. Такъ, въ Минской губернии, такой способъ 
свинчиван!я трубъ принятъ съ 1553 г., какъ для трубъ, выводящихъ спиртъ 
изъ холодильника, такъ и для трубъ, приводящихъ спиртовой паръ въ холо- 
дильникъ. Въ Оренбургско-Уфимскомъ Управлени почти на всфхъ заводахъ 
трубы, отводяния спиртъ изъ холодильника, имфютъь устройство подобное тому, 
какое предлагаетъ г. Горбовсый-Зоранекъ. Наконець идея, чтобы труба, от- 
водящая спиртъ изъ холодильника, была казенная, никакъ не можеть считаться 
принадлежащею г. Горбовскому-Зоранекъ, ибо со времени введен!я контроль- 
ныхЪ снарлдовъ Департаменть Неокладныхъ Сборовъ примнялъ эту идею 
къ самымъ снарядамъ и фильтрамъ, и если она не распространена на трубы 
холодильниковъ, то вовсе не потому, чтобы сказанная идея не имфлась въ 
виду у лицъ акцизнаго надзора, а потому, что примЪнене казенныхъ ли- 
тыхъ трубъ въ холодильникахъ, какъ мфра, ограждающая интересы казны, 
представляется еще вопросомъ спорнымъ, и дфйствительно, нельзя отрицать 
возможности замфнить, при подготовкЪ завода къ дЪйствю, казенную трубу 
частною, иуфющею вс приспособлешя для отводовъ. Практика указываетъ 
на замБну прутьевъ, болтовъ и тому подобныхъ казенныхъ вещей— другими, 
приспособленныхи къ злоупотреблению; при такой же замЪн$ и при обнаруже- 
ни отвода трудно будетъ доказать, что отводъ этоть сдЪланъ былъ заводчи- 
комъ, а не акцизнымъ надзоромъ. 

Кром того, НепремЁннымь Членомъ указывалось на то обстоятельство, 
что акцизная практика не чужда примфнешя, если не казенныхъ вещей, то 
вещей, сдфЪланныхЪъ акцизными Управленями на счетъь заводчиковъ, такъ, по 
Варшавскому Управлен!ю чехлы на фильтры заказывались акцизнымь Управ- 
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лешемъ, а по Тульскому Управленю чехловыя обезпеченя приготовляются 
акцизнымъ Управлешемъ и заводчики только платятъ за нихъ деньги. 

Въ заключене Непремфнный Членъ указалъ, что прим$неше для 
холодильниковъ литыхЪ трубъ, вслЪдетв!е легкаго скрытя въ толетыхъ ихъ 
стЪнкахъ каналовъ для отводовъ, представляется болЗе опаснымъ, сравни- 
тельно съ примф$нешемъ для этой цфли обыкновенныхъ тянутыхъ трубъ, въ 
стфнкахъ коихъ нельзя устроить каналовъ; при посл днихъ трубахъ, конечно, 
необходимо требовать, чтобы флянцы не были припаяны къ трубЪ, а чтобы 
они свободно могли быть передвигаемы по труб для ея осмотра. 

Въ виду этого Непрем$нный Членъ пришелъ къ тому выводу, что пред- 
ложене г. Горбовекаго-Зоранекъ по своей идеф не ново, не представляетъ 
ничего такого, что не было бы уже испробовано акцизною практикою и не 
устраняетъ возможности отводовъ спирта изъ холодильника. 

Техничесый Комитетъ, съ своей стороны, согласился съ доводами, пред- 
ставленными Непрем$ннымъ Членомъ, и призналъ также, что разсматривае- 
мое предложение г. Горбовскаго-Зоранекъ не можеть предупредить отводы 
спирта изъ холодильника; въ отношени же поставленнаго Предс$дателемъ 
вопроса о томъ, какое вознаграждене слЪдовало бы назначить г. Горбовскому- 
Зоранекъ, въ случаЪф, если бы его предложене было признано полезнымъ, 
Комитеть высказался въ томъ смыслЪ, что упомянутое предложене г. Гор- 
бовскаго-Зоранекъ не заслуживаетъ, никакого ра: и. 
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_ Въ 1890 году на обсуждене "Комитета было. предложено нфеколько 
вопросовъ, касавшихся способовъ и условй винокурен!я. 
| Такъ, относительно способовъ производства винокурен1я, Комитетомъ 
были обсуждены: способъ приготовлешя дрожжей изъ картофельнаго сусла и 
спускъ заторовъ половинками; относительно же условй винокуреня . раз- _ 
сматривавшеся Комитетомъ вопросы касались порядка производства заисей я 
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ными заводчиками за припасы, све на, дрожжи въ начал ви 
курен1я и не исключенные изъ послфднихъ заторовъ, прибавлен!я излишне- 
приготовленныхъ прессованныхъ дрожжей къ бродящимъ заторамъ, условй 
винокурен!я изъ моркови и, наконецъ, условй винокурен!я безъ нормы. | 

Вопросъ, относившИйся къ способу приготовленшя дрожжей, какъ ‘видно 
изъ доклада Непремфннаго Члена, заключался въ разрфшенши приготовлять 
дрожжи изъ картофельнаго сусла съ зеленымъ солодомъ или бардою, о чемъ 
ходатайствоваль повфренный влад$лицы Высоковскаго винокуреннаго завода 
въ Могилевской губерви. 

Обстоятельства настоящаго дЪла, согласно докладу Непрем$ннаго Члена, 
заключались въ томъ, что названный повф$репный первоначально вошелъ еъ 
ходатайствомъ къ Управляющему акцизными сборами Могилевской губернии 


о разрЪшеви приготовлять дрожжи на заводЪ его довфрительницы Двумя 
способами: или изъ зеленаго солода и картофельнаго сусла, отнятаго отъ 
главнаго затора, или же изъ барды и картофельнаго суела, взятаго также 
изъ главнаго затора. Управляющий акцизными сборами приготовлене дрожжей 
по первому способу разрЬшилъ. Что же касается втораго способа, то раз- 
уфнить его Управляющий акцизными сборами затруднилея на томъ основа- 
нти, что, по его унфнию, съ одной стороны, Уставомъ о пит. сб. прибавлене 
парды въ заторы дозволяетея лишь дрожжево-винокуреннымъ заводамъ, а съ 
другой—прибавлене барды вЪ дрожжевые заторы усложнило и затруднило 
бы контроль за количествомъ отнускаемыхъ въ заторы принасовъ. 

Велфдетне такого отказа повЪренный владфлицы названнаго завода 
обратилея съ просьбою въ Министерство Финансовъ. Съ евоей стороны Не- 
премфнный Членъ далъ указаше въ смысл удовлетворен1я означенной просьбы 
въ виду того, что по Уставу о пит. сб. выборъ способа приготовленя дрож- 
жей предоставленъ усмотрЬню заводчика и что ходатайство, подобное раз- 
сматриваемому, было уже разрушено Комитетомъ въ 1555 г. заводчику Ка- 
лишекой губерви \). 

Со стороны нБкоторыхъ членовъ Комитета, принихавшихъ участе въ 
обсуждени вопроса, было указано, что примфнене барды для приготовлея 
дрожжей практикуетея нынЪ на многихъ заводахъ за границею и на нБ- 
которыхъ заводахъ Царства Польскаго; барда въ данномъ случаВ даетъ воз- 
можность заводчику съ пользою утилизировать имфюнияея въ ней бЪлковыя 
вещества и молочную кислоту, удешевляя производство винокуреня уменьше- 
щшемъ расхода на солодъ. 

Въ своемъ разъяенени  даннаго вопроса Комитетъ указалъ, во- 
первыхъ, на возможность разрфшить БВысоковекому винокуренному заводу 
приготовлять дрожжевые заторы изъ барды съ отъемомъ картофельнаго тфста 
изъ главнаго затора, и во-вторыхъ,—предложилъ просить Управляющихъ ак- 
цизными сборами Могилевекой и Калишекой губерый сообщить Комитету о 
результатахъ, полученныхъ на винокуренныхъ заводахъ при примфнени о3- 
наченнаго способа приготовленя дрожжевыхъ заторовъ *). 
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') Си. «Труды Техническаго Комитета», Томъ [, стран. 72, гдЪ, между прочимъ, 
сказано, что Вомитетъ разъяснилъ такого рода вонросъ: «можпо-ли допускать при- 
готовлен1е дрожжей изъ сухаго матерала, отбираемаго изъ главнаго заторнаго тЪета, 
и горячей барды, получаемой изъ бражнаго куба особымъ, устроеннымъ для сего, кра- 
номъ? Комитетъ не нашелъ препятстыя къ допущен!ю подобпаго способа приготовле- 
ня дрожжей, но только безъ устройства въ бражномъ кубф вышеуказаннаго крана». 

3) Во исполнене послфдовавшихъ по сему предмету преднисанй Денартамента 
Неокладныхъ Сборовъ отъ 28 Септлбря 18% г. за №№ 2744 и 2745, Управляющий 
акцизными еборами Калишской и Петроковской губ., въ представлен Департаменту 
отъ 13 Октября 1890 г. за № 9701, сообщилъ, что приготовлеше ва ПаржимБхскомъ 
винокуренномъ завод дрожжевыхъ заторовъ отъемомъ тфета изъ главнаго затора 
съ прибавленемъ горячей барды дало елфдуюцие результаты: заторное тфето, какъ 
подспорье для развит1я дрожжей оказывало благотворное вл1лн]е, барда же, требую- 
щая умфлаго ухода, нер$дко портила дрожжи, велфдетве чего въ перодъ 1838 °э гг, 
таковая употреблялась для дрожжевыхъ заторовъ р$фдко (только въ холодное время 


6 


Спускъ заторовъ Вопросъ о спускЪ заторовъ половинками возникъ по поводу ходатайства 


половинками. 


одного изъ винокуренныхъ заводчиковъ Полтавской губернии. 

Въ докладЪ, представленномъ Непремфннымъь Членомь Техническому 
Комитету по данному ходатайству, указывалось, что владфлець Лютенскаго 
винокуреннаго завода въ прошени, поданномъ имъ на имя Директора Де- 
партамента Неокладныхъ Сборовъ, проситъ о разр$шени производить двз 
варки картофеля въ одномъ парникЪ Генце для одного и того же затора, при 
спускЪ затора половинками, мотивируя такое ходатайство обильнымъ урожаемъ 
картофеля и невозможностью, за позднимъ срокомъ, поставить на текущшй 
пер!одъ (18/1 гг.) другой парникъ Генце. 

Въ представлени Управляющаго акцизными сборами Полтавской губер- 
н1и по предмету кодатайства указывалось на то, что спуски заторовъ половин- 
ками названному заводу не сл$довало бы разрзшать въ особенности потому, 
что при двукратной варкЪ картофеля, требующей значительнаго количества 
пара, заводъ этоть совс$мъ не можетъ производить винокуренше, въ под- 
тверждене чего приводился тотъ факть, что въ предшествовавшемъ пер!одЪ 
при одной только варкф картофеля заводъ значительно запаздывалъ сгон- 
вами, за что и подвергался штрафамъ. 

При этомъ Управляющий акцизными сборами присовокуплялъ, что за- 
торный чанъ названнаго завода, имЪя емкость въ 1,477 ведеръ, при особомъ 
дрожжевомъ заторномъ чанЪ въ 260 ведеръ, не можеть быть признаваемъ 
маломфрнымъ для квасильнаго чана емкостью въ 1,770 ведеръ. 

По предмету изложеннаго ходатайства Непрем$ннымъ Членомъ было 
представлено разъяснене въ томъ смыеслЪ, что вопросъ о спуск зато- 
ровъ половинками разсматривалея Техническимъ Комитетомъ уже два раза, 
въ 1885 и 1888 годахъ, при чемъ въ первомъ случаЪ вопросъ былъ рфшенъ 
въ отрицательномъ смысл% '), во второмъ же случаЪ, вполнф, по заявленю 
Непрем$ннаго Члена, однородномъ съ разсматриваемымъ случаемъ, спускъ 
затора ноловинками, велфдствые недостаточной емкости парника Генце, 
разр$шенъ въ благопраятномъ для заводчика смыслЪ °). 

Подобное разнор$чивое постановлене Комитета можеть быть объяснено, 
по словамъ Непрем$ннаго Члена, тфмъ, что первый случай по вопросу о 


года), а въ пер1одъ 18, гг. она къ нимъ вовсе не прибавлялась; по сравнен!ю съ 
другими (сосфдними) заводами, гдз барда къ дрожжамъ не прибавлялась, оказыва- 
лось, что на ПаржимБхскомъ заводЪ, при высокомъ, вообще, достоинствЪ картофеля, 
выходы изъ пуда припасовъ получались одинаковые, а иногда и меныше, чЪмъ ва 
другихъ заводахъ, поэтому можно заключить, что прибавка къ дрожжамъ барды да- 
вала отрицательные результаты. Что касается Управляющаго акцизными сборами 
Могилевской губерни, то въ представлеви Департаменту отъ 15 [юля 1891 г. за 
№ 5098, онъ донесъ, что разр$ёшевный Высоковскому винокуренному заводу способъ 
приготовлен1я дрожжевыхъ заторовъ съ прим$сью къ нимъ барды до сихъ поръ еще 
пе прим$нялся на семъ заводВ, за невозможностью пр!искать изъ мфстныхъ виноку- 
ровъ пи одного, который былъ бы знакомъ съ означеннымъ сшособомъ производства 
дрожжевыхъ заторовъ. 

1) См. «Труды Техническаго Комитета», Томъ Г, стр. 66 и 67. 

*) См. тамъ же, стр. 67 и 68. 
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спускБ заторовъ половинками разсматривался Комитетомъ въ началЪ 1835 г., 
до издашя закона 18 Мая 15865 г., требующаго въ свидфтельетвахъ на 
винокурене указан1я часовъ главн-йшихъ работь на заводЪ; второй же слу- 
чай, по тому же вопросу, разематривалея Комитетомъ уже при дЪйстыи 
названнаго закона, значительно ослабляющаго опасности для интересовъ казны 
отъ спуска заторовъ половинками. 

Основываясь на этихъ данныхъ, Непрехфнный Членъ полагаль, что и 
въ разематриваемомъ случаЪф ходатайство владфльца .ютенскаго завода могло- 
бы подлежать удовлетворен!ю. 

При обсуждеши поставленнаго вопроса, одни члены Шомитета не 
соглашались съ доводами Непремфннаго Члена, находя, что спускъ заторовъ 
половинками представляетъ возможность къ злоупотребленю и въ настоящее 
время при обозначени часовъ главнфйшихъ заводекихъ работъ; друге же 
члены, ссылаясь на то, что въ 1558 г. Комитетъ удовлетворилъ подобное же 
ходатайство одного заводчика, высказывались за удовлетворене и разсматри- 
ваемаго ходатайства, такъ какъ въ случаЪ необходимости надзоръ за упо- 
мянутымЪъ заводомъ можеть быть усиленъ назначенемъ на заводъ постоян- 
ныхъ контролеровъ или надемотрщиковъ; при этомъ т$-же члены Комитета 
указывали на то, что съ будущаго перюда винокурен1я заводчикъ будеть 
иубть полную возможность увеличить до надлежащихъ размфровъ заводскую 
посуду и тфмъ избФгнуть спуска заторовъ половинками. 

Съ своей стороны Комитетъ призналь возможнымъ удовлетворить пред- 
ставленное ходатайство владЪльца Лютенскаго винокуреннаго завода на 
текущ перодъ (1875/91 гг.) винокурения, при услови усиленя надзора за 
этимъ заводомъ. 


Изъ числа вопросовъ, касавшихся условй винокуреня, первый вопросъ Порядокъ записи 
по сему предмету былъ внесенъ на обсуждеше Комитета въ ФевралВ и отно- а. рн 
силея къ порядку записи въ винокуренной книг акциза, начисляемаго за О ‚. и 
несдЪланные заторы. сдбланвые заторы- 

Вопросъ этотъ былъ возбужденъ въ 1839 г. Управляющимъ акцизными 

сборами Эстляпдекой губернии, который въ одиномъ изъ представлений 
своихъ Департаменту Неокладныхъ Сборовъ исипрашивалъ указашй на то, ка- 
БимЪ порядкомъ слфдуетъ записывать въ винокуренной книгЪ акцизъ, на- 
численный за песдфланные заторы — такъ какъ въ настоящее время въ 
практик$ акцизнаго дла начисленный акцизъ за несдфланные заторы запи- 
сывается въ винокуренныя книги двоякимъ порядкомъ: 1) въ нЪкоторыхъ 
акцизныхъ Управлешяхъ нормальные выходы за несдЪланные заторы при- 
писываются, на основани 141 ст. Уст. о пит. сб., къ нору и затЪмъ вхо- 
дятъ въ обиий разсчетъ выкурки по свидЪтельству; 2) въ другихъ же Управ- 
лешяхъ записывается только по подвальной книгф лишь акцизъ, причитаю- 
шийся по норуЪ за неупотребленные припасы, такъ что вычисленный нормаль- 
ный выходъ за эти заторы не входитъ въ общ счетъ при окончательномъ 
разсчетЪ по свидфтельству. 


са фа 


Въ виду сего оть Управляющихъ акцизными сборами въ АпрфлЪ 
1889 г. циркулярнымъ предписанемъ Департамента Неокладныхъ Сборовъ 
были затребованы свфд$ня по настоящему вопросу и изъ представленныхъ 
47-ю Управляющими акцизными сборами мнфн!Й составленъ былъ приво- 
димый ниже сводъ, который и былъ внесенъ на обсуждене Комитета. 

Сводь инфы Въ началЪ свода сдЪлано указаше на существующий порядокъ веден!1я 
Управляющих ак-записей, по разсматриваемому вопросу, въ Эетляндекомъ акцизномъ Управлении. 
цизными сборами Изь этого указан!я видно, что, въ названномъ Управлени примЪнялся до 
о а. первый изъ вышеупомянутыхъ способовъ, но Управляющий акцизными 
позаводекимъ кни-Сборами находиль, что на заводахъ, курящихь съ значительнымъ превыше- 
гамъ акциза за НШемъ противъ нормы, перестой покрывается фактически на счетъ казны изъ 
песдфланные за- слфдующей ей части перекура, что можетъ привести заводчиковъ къ несоблю- 
торы при останов леню установленныхъь на случай остановокъ формальностей, ибо признане 
а. или непризнан!е дЪйствительности таковыхъ для нихъ безразлично, и на 
дфйствительными. Оборотъ,—на заводахъ, курящихъ съ небольшимъ перекуромъ, или только 

что начавшихъ винокурене по данному свидЪтельству, непризнаше пере- 
стоя можеть причинить болыше убытки. ВелЪдстве сего соображеня, Управ- 
ляющЙ акцизными сборами Эстляндской губернии пришелъ къ заключен!ю, 
что второй способъ— начислене акциза за пропущенные заторы лишь по 
подвальной книгф— представляется наиболфе правильнымъ, ибо для казны 
важно не только поступлен!е акциза за пропущенные заторы, но ито, чтобы 
взыскане падало на всфхъ заводчиковъ равномфрно, что достигается именно 
при примЪфнен!и второго способа. 

Относительно другихъ акцизныхъ Управленй въ сводф говорится, 
что 26 Управляющихъ акцизными сборами !) прим$няютъ исключительно 
второй изъ указанныхъ выше способовъ и находятъ, что только при такомъ 
порядкЪ акцизъ за пропущенные заторы поступаеть въ казну сполна, неза- 
висимо отъ большаго или меньшаго количества перекура по свидфтельству. 

Затфмъ, 7 Управляющихъ акцизными сборами губерний: Гродненской, 
Лифляндской, С.-Петербургской, Таврической, Закавказскаго края, Кевской 
и Казанской также высказываются за второй способъ производства записей 
въ разсматриваемыхъ случаяхъ, причемъ нЪкоторые изъ нихъ приводять 
нижеслфдующя свои соображения: 

Управляющй акцизными сборами Гродненской губерн!и находитъ, что 
хотя порядокъ записи по второму способу, имя характеръ какъ бы взыска- 
н1я за несоблюдеше формальностей при остановкахъ, и противор$ чить ст. 141 
Устава о пит. сб., но принять въ Управлени по тфмъ же соображенямъ, 
как!я высказаны Управляющимъ акцизными сборами Эстляндской губернии. 


т) Губерн!й: Екатеринославской, Олонецкой, Ставропольской, Могилевской, Мо- 
сковской, Орловской, Бессарабской, Самарской, Перуской, Волынской, Нижегородской 
и Владимрской, Вятской, Черниговской, Повенской, Тверской и Новгородской, Люб- 
линской, Радомской и ВЪлецкой, Курской, Ломжинской, Плоцкой и Сувалкской, Уфим- 
ской и Оренбургской, Харьковской, Смоленской, Подольской, Саратовской и Астра- 
ханской, Калишской и Петроковской, Запаяной Сибири и Херсонской. 


< ИА 


Управляй акцизными сборами Лифлянлекой губернши, замбчая, что 
въ дЪйствующемъ Уставь о пит. сб. ить опредБленныхъ указанй, какимъ 
образомъ елфдуетъ производить разсчеты съ заводчиками по винокуреню и 
въ какой формБ дЪлать соотвфтетвуюния этимъ разечетамъ записи въ завод- 
екихъ книгахъ, находить, что порядокъ Такого разечета и записей самъ 
собою вытекаетъь изъ совокупности требованй ст. Устава 139, 140—140, 
219, 226 и 236. Такимъ путемъ Управляющий акцизныхи сборами прихо- 
дить къ заключению, что лишь второй способъ, указанный Управляющимъ 
акцизнами сборами Эетляндекой губ., предетавляетея правильнымъ, вполнЪ 
законнымъ и цфлесообразнымь, почему именно этоть порядокъ давно уже 
и практикуетея въ „ифляядекой губерни. 

Управляюцие акцизными сборами Таврической губерни и Закавказ- 
секаго края, упомянувъ о тохъ, что въ ихъ Управлешяхъ не было случаевъ, 
чгобы несдфланные заторы были признаны недфйствительными, полагаютъ, 
чго предетавляетея болфе правильнымъ начислять акцизь по подвальной 
книг}. т. е. высказываются за примфнене второго способа. 

Управляюций акцизными сборами №Мевекой губернии доноситъ, что до 
1533 года во ввБренномъ ему Управлени практиковалея второй способъ, 
указанный Управляющимь акцизными сборами Фетляндекой губернши, но 
съ 1353 г., въ силу предпиеаня Департамента Неокладныхъ Сборовъ отъ 
9 Марта 1553 г. за № 996, норядокъ былъ измфненъ такимъ образомъ: 
нормальный выходъ съ неедфланнаго затора причиеляется въ норуф по 
севидфтельству и входить въ разечеть выкурки; отдЪфльнаго же начислешя 
акциза за пропущенный заторъ не дЪлается. Управляюций акцизными с60- 
рами находитъ, однако, что при такомъ способБ заводчику, у котораго 
винокурене идетъ съ казеннымъ перекуромъ, ничего не стоитъ, пропуская 
заторы, занисывать ихъ норму; при неудачныхъ же выходахъ такое дЪистве 
будетъ грозить заводчику уплатой акциза за пропущенный заторъ, & потому 
ирисоединяетея къ минфин, высказанному Управляющихъ акцизными ебо- 
рами етляндекой губерши, т. е. высказываетея въ пользу примфневя вто- 
рого снособа. 

Такимъ образомъ, за примфнене втораго снособа безусловно высказа- 
лись 33 Управляющихъ акцизными сборами. 

Затфуъ въ севодф приводятся инфия и соображения еще 14 Управ- 
ляющихъ акцизныхми сборами '), изъ которыхъ каждый отдбльно, какъ то 
изложено въ сводЪф, сообщаетъь о нижеслЬдующемъ: 

Управляюний Казенною Палатою и акцизными сборами Архангельской 
губернги доноситъ, что на практикБ ему не предетавлялось ни одного слу- 
чая начета акциза и взысканя его за несдфланные заторы, но, руководствуясь 
ст. Устава о пит. сб. 141, 219 и 1-мъ въ ней примфчанемъ, ст. 227 и прим{- 
чанехъ къ ней, а также циркуляромъь Г. Министра Финансовъ 1864 г. за 


1) Губершй: Архангельской, Симбирской, Курляндской, Минской, Вологодской, 
Костромской и Ярославской, Тульской и Калужской, Полтавской, Пензенской, Воро- 
нежской, Области Войска Донского, Виленской, Витебской и Варшавской съ Сфдлецкой. 


аа Ва 


№ 623, въ случа непризнан!я остановки на заводЪ, долженъ бы быть прим$- 
ненъ первый способъ разсчета. Хотя примЗнен!е этого способа, по мнфн!ю 
Управляющаго акцизными сборами, ложится на заводы неравномЗрно, ибо одни 
заводы могутъ нести наказан!е, тогда какъ друпе, при успшномъ виноку- 
рен1и, отъ записи на приходъ нормы за несд$ланные заторы, ничего не 
теряютъ,—т$мъ не менфе въ правильности примфненя перваго способа, по 
смыслу существующихъ распоряженй, Управляющ!й акцизными сборами не 
сомн$вается; но полагалъ бы необходимымъ, въ дополнене и разъяснене суще- 
ствующихь постановленй, издать новыя правила, съ прямымъ указанемъ въ 
нихъ на тоть способъ или порядокъ взыскан!я за несдЪланные заторы, ка- 
кой, при настоящихъ усломяхъ винокурен1я, будеть признанъ Министер- 
ствомъ боле удобнымъ. До издашя же новыхъ распоряженй, второй спо- 
собъ взыскан1я, указанный Управляющимъ акцизными сборами Эстляндской 
губерн!и, хотя и цфлесообразенъ, но какъ несогласный съ ст. 141 Устава 
о пит. сб., не можетъ считаться правильнымъ, и заводчики на такой поря- 
докъ взысканя могутъ жаловаться и просить примЗнен1я перваго, закономъ 
указаннаго, способа. 

Управляющие акцизными сборами губернй: Симбирской, Курляндской 
и Минской сообщаютъ, что по принятому у нихъ порядку, въ случаяхъ 
непризнан1я на заводахъ остановокъ дЪйствительными, разсчеты произво- 
дятся на точномъ основан!и ст. 141 и прим$чаня къ 219 ст. Устава о пит. 
сб. и что примфнене второго способа, указаннаго Управляющимъ акцизными 
сборами Эстляндской губерн!и, возможно не ранфе соотвфтствующаго изм$не- 
вя статей 141 и 219 упомянутаго Устава. 

Управляющ!е акцизными сборами губерн!й: Вологодской и Костромской 
съ Ярославскою доносятъ, что у нихъ не было случаевъь остановокъ вино- 
курен!я, непризнанныхъ дЪйствительными; въ виду же возбужденнаго во- 
проса они полагаютъ, что, во внимаше ст. 141 Устава о пит. сб., нормы 
несдланныхъ заторовъ слфдуетъ записать по обфимъ заводскимъ книгамъ и 
затЪмъ принимать ихъ въ разсчетъ всей выкурки по свидЪтельству, при чемъ 
онф и могутъ покрыться перекуромъ. Если бы оказался недокуръ противъ 
нормы, то заводчикъ обязанъ оплатить таковой акцизомъ. Въ случаЪ не- 
признан!я остановки дфйствительною при началЪ винокурен!я и если ви- 
нокурене по выданному свидЪтельству прекращается, почему и разсчета по 
оному произведено быть не можетъ, то необходимо записывать по подвальной 
книг% одинъ акцизъ за норму несд$ланныхъ заторовъ. 

Управляюцие акцизными сборами губерюий: Тульской и Калужской, 
Полтавской, Пензенской, Воронежской и Области Войска Донского полагаютъ, 
что на основан1и 141 ст. Устава о пит. сб., въ случа признан1я остановки 
завода недЪйствительною, заводъ считается въ полномъ ходу, & потому нор- 
мальный выходъ изъ несдфланныхъ заторовъ заносится въ винокуренную и 
подвальную книги, и затфмъ при разечетахъ прибавляется въ итогу нормаль- 
наго вина свидфтельства, въ срокъ котораго послфдовала остановка. 

УправляюпИй акцизными сборами Виленской губерн!и доносить, что 
несд$ланные заторы, до признан!я перестоевъ, записываемы были на при- 
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ходъ какъ въ припасахъ, такъ и въ нормЪ, по винокуренной и подвальной 
книгамъ, согласно 141 ст. Устава о пит. сб., и полагаетъ, что, по проекту 
Управляющаго акцизными сборами Эстляндской губерни, при оприходован!и 
въ подвальную книгу за непризнанные заторы только одного акциза, опера- 
цюнный отчетъ не будетъ точнымъ, такъ какъ не будетъ заключать въ себЪ 
оприходованныхъ статей. 

Управляющий акцизными сборами Витебской губерши доноситъ, что 
пропуски заторовъ, безъ удостовфряющихъ таковые актовъ, давно уже не 
имфютъ мфета въ Витебской губерви, но если бы произошли, то акцизное 
Управлене не только не исключило бы изъ смфтнаго исчислен1я по свидф- 
тельству нормы такихъ заторовъ, но сдфлало бы разечеть по оконченному 
сроку, т. е. на основанм какъ смфтнаго положеншя свидфтельства, такъ и 
учтенной дфйствительной выкурки по книг. Такъ какъ разечеть о вино- 
курени по срокамъ относится только до винокуренной книги, то въ под- 
вальную книгу перехолять только результаты разечетовъ, а именно въ графу 
нормальнаго выхода заносится норма пропущеннаго затора, а въ томъ слу- 
чаЪ, когда въ результатЪ разечета получается недокуръ, заносится въ под- 
вальную книгу акцизъ за сей недокуръ въ обычномъ порядкф. Такой поря- 
докъ наиболфе соотвфтетвуетъь тому значеню, которое имфетъ свидЪтельство 
на винокурене, какъ документъь обоюдно обязательный (ст. 219 и иприм$- 
чан!е къ ней). Отъ такой обязательной силы свидфтельства въ закон\, 
(ст. 140) допуекаетея только одно изъяте, когда заводчикъ, по непредвн- 
дбннымъ обстоятельствамъ, не можеть произвести затора. Въ такихъ слу- 
чаяхъ, на основани провфренныхъ актовъ, акцизному Управленю предо- 
ставлено исключать изъ смфтнаго исчисленя по свидЪфтельству норму не- 
сдфланныхъ заторовъ (Цирк. Г. Мин. Фин. отъ 16 [юля 1876 г. № 1036). 
СлБдовательно въ противномъ случаЪ, т. е. когда заводчикомъ не представ. 
лено удостовфренй о пропускЪ заторовъ, норма, согласно ст. 141 Устава о 
пит. сб., не исключается изъ смфтнаго исчисленя и входить въ общий учетъ 
по свидЪтельству. Зачиесленемъ же по подвальной книгЪ 0с0бо въ недоимку 
акциза за так1е заторы произвольно, заторы эти выдфлялись бы изъ общаго 
числа заторовъ, разр шенныхь въ свидЪфтельствЪ, и нарушался бы, соглас- 
ный съ ст. 141] и съ примбчаюемъ 1-мъ къ ст. 219 Устава о пит. сб., 
разсчетъ о винокуренши не по отдфльнымъ заторамъ, но по разуфшеннымъ 
срокамъ. 

Управляюпий акцизныхи сборами Варшавской и СФдлецкой губершй 
сообщаетъ, что въ случа непризнания остановокъ дЪйствительными, Гу- 
бернское акцизное Управлене предлагаеть надзирателю считать заводъ 
въ дфйстви, т. е. оприходовать нормальное количество градусовъь за про- 
стойные дни съ тфмъ, чтобы по записи на приходъ означеннаго количества 
сдфлать учетъ по снидфтельству на общемъ основани обыкновеннымъ по- 
рядкомъ; при такомъ учет акцизный перекуръ долженъ уменьшиться ровно 
на количество нормальныхъ градусовъ за простойные дни, а въ случа$ не- 
ииЪфн1я акцизнаго перекура— долженъ уменьшиться перекуръ безакцизный; 
при недостаточности же посл5дняго можеть образоваться даже недокуръ. 


Разсчеты съ ги- 
нокуренными за- 
водчиками за при- 
пасы, употреблен- 
пые ва дрожжи 
въ начал вино- 
курен1я и не ис- 
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Вопросъ, возбужденный Управляющимъ акцизными сборами Эстляндской 
губернии, разр шается, по мнфню Управляющаго акцизными сборами Вар- 
шавской и СЪдлецкой губерний, совершенно ясно Уставомъ о пит. сб. Въ 
ст. 141 выражено, что, если остановка признается недЪйствительною, то за- 
водъ считается въ полномъ ходу, а это означаетъ, что норма по простой- 
нымъ днямъ должна записываться на приходъ, и единственнымъ посл$д- 
стнемъ такой записи былъ бы недокуръ, равный оприходованной нормЪ, 
который можетъ покрываться или непокрываться перекуромъ отъ перекурен- 
ныхъ заторовъ по свидЪтельству. Если при этомъ принять во внимане, что 
основатемъ разсчетовъ по каждому свидфтельству служитъ смЪтное количество 
градусовъ по объявленному числу заторовъ, что заводчикъ отвЪтствуетъ только 
за поступлене акциза за это смфтное количество, и ни въ какомъ случаВ не 
можетъ отвЪчать за получен1е казною акциза за большй или меньшй ак- 
цизный перекуръ, который составляеть условное послЪдетв!е результатовъ 
винокурения по данному свидЪтельству, то нфть ни малйшаго основан!я 
дфлать учетъь по свидЪтельству, въ течени котораго были простойные дни. 
по второму способу, т. е. принимать въ основан!е лишь норму дЪйствительно 
перекуренныхъ заторовъ и по этой норм исчиелять перекуръ, по общему 
перекуру опредЪлять безакцизные и акцизные перекуры, засимъ же, совершенно 
независимо отъ такого учета, взыскивать акцизъ за то количество градусовъ, ко- 
торое должно было быть выкурено по нормф въ простойные дни. При этомъ 
акцизъ за эти дни являлся бы не возмфщенемъ убытковъ казны, но поло- 
жительнымъ штрафомъ, тогда какъ ничего подобнаго въ УставЪ о пит. сб. 
не предусмотрЪно и не постановлено. 

По изложеннымъ соображешямъ, Управляющ акцизными сборами Вар- 
шавской и СЪдлецкой губершй признаетъ единственно справедливымъ первый 
снособъ учета, приведенный Управляющимъ акцизными сборами Эстляндской 
губернии 

При раземотрши и обсуждении въ Техническомъ Комитет$, изложеннаго 
свода и того вопроса, въ силу котораго данный сводъ составленъ, было 
обращено вниман!е на статью 141 Уст. о пит. ©б., изд. 1887 г. и по этому 
поводу было высказано такого рода соображене, что по буквальному смыслу 
упомянутой статьи заводъ считается въ полномъ ходу, если остановка его 
нризнается недЪйствительною, а потому отвЪтетвенность заводчика за тЪ 
дни, въ кои заторовъ не сд$лано, должна быть совершенно одинакова съ 
тЪмъ, какъ если бы у заводчика въ это время быль полный недокуръ. Тех- 
ничесый Комитетъ, въ виду прямаго указан!я, иифющагося въ ст. 141 Ует. 
о пит. сб., призналъь правильнымъ записывать пропущенные заторы по пер- 
вому способу. 

Въ ФевралЪ на обсуждене Техническаго Комитета внесенъ быль во- 
просъ о порядкЪ разсчета съ винокуренными заводчиками за принасы, употреб- 
ляемые на дрожжи въ началЪ винокурен1я и неисключенные изъ посл$днихъ 
заторовъ. 

Вопросъ этотъ вызванъ былъ запискою Управляющаго акцизными сбо- 
рами Витебской губерни „объ учет нормы и выкурки съ дрожжей, пере- 


куриваемыхъ съ заторами по циркуляру за № 569“, которая и служила пред- ключенные — изъ 
метомъ обсужденя въ КомитетЪ. послфднихь зато- 

Въ началЪ запиеки упоминается о томъ, „что въ раземотрЬни Государ- о Управ- 
етвеннаго Колтроля находятея представленныя Витебекою Контрольною Па- ляющаго акциз- 
латою соображешя касательно разсчетовъ съ заводчиками по ТЬмъ срокамъ ными сборами Ви- 
винокуреня, въ которыхъ были перекурены отливныя дрожжи, приготовлен- Тебской губ. «объ 
ныя 10 второму способу, указанному въ циркуляр Министерства Финанеовъ и 
15608 г. за № 869 1) и что Понтрольная Палата находить ненравильнымъ ерекуринлемыхь 
добавлеше нормы этихъ дрожжей къ нормальному исчиелентю учитываемаго съ заторами по 
срока, какъ это дЪлается въ акцизномъ Управленти Витебекой губерши, тре- циркуляру № 869%. 
буя начиелешя этой нормы особымъ начетомъ послЪ заключеня разечета 
по сроку. 

„Въ виду настойчивыхъ и весьма сложныхъ заявленй Палаты, —гово- 
ритея въ запиекЪ, —тЬ\хъ боле необходимо возможно подробное и всесто- 
роннее изслЬдоване затронутаго вопроса“, которое Управляющимъ акциз- 
ныхи сборами излагается въ трехъ ел6дующихЪъ главахъ: 1) „съ формальной 
стороны дфла“, 2) „по отношеню къ выгодности разечетовь для казны и 
для заводчиковь“ и 3) „заключеню“. 

„Палата объяесняетъ, что общеустановленный способъ разсчета о вы- Вопроеъ съ фор- 
куркЪ не приуфнимь къ ТЬуъ случаямъ, когда дрожжи перекурены съ не- ЧАтЬНОМ сторопы 
уменьшенными послфдними заторами противно циркуляру Министерства Фи- в 
нанеовъ за № 509, потому что въ этихъ елучаяхъ проиеходитъ отетуплеше отъ 
того услошя, указаннаго въ циркулярЪ и въ ст. 123 и 131 Устава (1887 г.), 


') Циркуляръ 1968 г. за № 869 указываетъ, Что «ириготовлеше дрожжей для 
винокурен1я производится ежедневно, причемъ дрожжи затираются для каждаго за- 
тора отдфльно, за сутки и болфе до производства затора, для котораго они назначены, 
или дрожжи затираются одинъ только разъ передъ началомъ винокурешя на все время 
онаго и затфиъ возобновляются ежедневно тфстомъ, отнимаемымъ оть каждаго затора: 

«Въ 1-мъ случаВ, когда дрожжи затираются особо для каждаго затора, припасы, 
употребленные на оныя, составляютъ часть винокуренныхъ припасовъ тзхъ заторовъ, 
перекурка коихъ заявлена въ свидфтельствь на винокуреше, а потому нормальные 
выходы вина изъ сихъ припаесовъ, употребленныхъ на дрожжи, равно какъ и получен- 
ный съ онпыхъ перекуръ, — дозжны быть исчисляемы на тфхъ же условяхъ, на кото- 
рыхъ исчисляется нормальный выходъ вина и перекуръ изъ тЬхЪ заторовъ, съ коими 
они перекурены. 

«Во 2-мъ случа, когда дрожжи затираются одинъ только разъ на все продоз- 
жене вивокурен1я и возобновляются тЪстомъ изъ заторовъ, припасы, употребленные 
на дрожжи, окончательно перекуриваются въ вино только вмфетЬ съ послфднимъ ви- 
нокуреннымъ заторомъ и составляютъ часть этого послфдняго затора, и посему нор- 
мальный выходъ и перекуръ изъ сихъ принасовъ, употреленныхъ на дрожжи, должны 
быть исчисляемы по тёмъ усломяхъ, по которымъ исчисляетея нормальный выходь 
изъ сего послфдняго затора». 

Засимъ, въ видахъ разъяенен1я порядка исчисления акциза за матер!алы, упот- 
ребленные на дрожжи, и достиженая боле усиленнаго контроля за этими же материа- 
лами циркуляромъ за № 869 предложено выполнять слБдующия услов!я: 

«1) Въ объявлешяхъ, подаваемыхъ заводчиками на винокурене, должно быть по- 
казано количество взятыхъ на приготовлен1е дрожжей припасовъ, съ обьяспенемъ: 
будутъ ли дрожжи затираться для каждаго затора, или же но заведении оныхъ будутъ 
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по которому заводчикъ обязанъ ежедневно употреблять одинаковое количе- 
ство припасовъ, согласно его объявлен!ю. 

„Ссылки Палаты на требован1я циркуляра и Устава, —по мнЪзн1ю Управ- 
ляющаго акцизными сборами, — фактически вЪрны, но сдЗланный Палатою вы- 
водъ представляется ошибочнымъ. 

„Во 1-хъ, отступлешемъ отъ объявленныхъ условй винокуреня указы- 
ваемые Палатою случаи не могутъ быть названы, какъ потому, что обраще- 
н1е дрожжей въ перегонку съ неуменьшенными заторами не только не запре- 
щено закономъ, но даже предусмотрЗно въ циркуляр № 869, такъ и по- 
тому, что въ ст. 123 Устава сдЪфлано указане на ст. 127, въ которой завод- 
чику дозволяется затирать припасовъ и бол$е, нежели причитается по емкости 
квасильнаго чана, съ тфмъ лишь, чтобы объ этомъ было заявлено въ объяв- 
лени о винокурени, а этому правилу нисколько не противор$чить употреб- 
лен!е особыхъ припасовъ для дрожжей, всегда показываемыхь въ объявле- 
нНяхъ заводчиковъ и, слЪдовательно, не утаиваемыхъ отъ акцизнаго Управлен1я. 
КромЪ того, перегонка дрожжей съ неуменьшенными заторами иногда ста- 
новится даже неизбфжною для заводчика по обстоятельствамъ отъ него не- 
зависящимъ. А именно, если невозможность продолжать винокуреше возникла, 
для заводчика неожиданно, въ моментъ окончан!я затора, изъ котораго та- 
кимъ образомъ уже не приходится дЗлать отъема, то въ такомъ случа въ 
перегонку естественно должны поступить, какъ находящлеся въ квасильныхъ 
чанахъ главные заторы, такъ и сверхъ того одни или двое дрожжей, нахо- 
дящ1яся въ дрожжевыхъ чанахъ, смотря по тому, за сколько сутокъ до затора 
приготовлялись дрожжи. Такое неожиданное прекращене заторовъ можеть 
произойти какъ въ течеше разрфшеннаго срока, такъ и съ окончанемъ его, 
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возобновляться отъемомъ бражки отъ каждаго затора, когда именно будетъ приступлено 
къ первому приготовлен!ю дрожжей, и зат$мъ, если дрожжи будутъ приготовляться по 
1-му способу, то за сколько сутокъ до затора, съ которымъ дрожжи имфютъ быть пе- 
рекурены, оныя будутъ сдфланы. 

«2) Припасы ва дрожжи должны быть записаны въ винокуренной книг о0со- 
бенною статьею въ то самое время, когда они будутъ употреблены, и если дрожжи 
затираются 0собо для каждаго затора, то противъ количества взятыхъ припасовъ вы- 
ставляются въ подлежащей графЪ, нормальный выходъ вина изъ оныхъ; если же 
дрожжи затираются одинъ разъ на все время винокурен1я, то нормальный выходъ не 
показывается, & дфлается надпись въ книгф, при ревиз1и оной, о томъ, что нормаль- 
ный выходъ изъ взятыхъ на дрожжи припасовъ будетъ показанъ, согласно условямъ 
того свидфтельства, въ течен!е котораго эти припасы имфютъ быть перекурены 
ВЪ ВИНО. 

«3) Припасы, взятые съ начала винокурен!я для затора дрожжей на все про- 
должен!е винокурен1я, должны быть исключены изъ послБдняго затора, вмфстВ съ 
которымъ эти припасы будутъ перекурены, ибо, въ противномъ случа, послЪфднЙ за- 
торъ былъ бы боле всфхъ прежнихъ заторовъ, на то количество припасовъ, которое 
было употребляемо на затнране дрожжей, что противорфчило бы 123 и 142 ст. Уст. о 
пит. с©б., изд. 1867 г. 

«и 4) Объ исключен!и припасовъ, употребленнныхъ на дрожжи, изъ послфдняго 
затора, объясняется въ объявлени, въ свидфтельств$ на винокурене и въ виноку- 
ренной книг$». 
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если въ послБднемъ случаЪ заводчикъ имфеть свидЪфтельство и на дальнЪй- 
шее винокурене, но воспользоваться этимъ свидЪфтельствомъ не можетъ. Цир- 
куляромъь № $569, конечно, не могли быть игнорированы таке случаи и, слЪ- 
довательно, если циркуляромъ требуется, чтобы перекуриваемые съ дрожжами 
послфдше заторы были уменьшены при ихъ изготовлении, то требован!ю 
этому, какъ очевидно обусловленному фактическою возможностю, нельзя 
придавать такого безусловно обязательнаго значеня, какое ему придается 
Контрольною Палатою. 

„Во 2-хъ, значен1е приведеннаго требовашя циркуляра № 869 вообще 
черезмфрно преувеличено Контрольною Палатою, велфдетв!е того, повидимому, 
что при ревизюнной повфркЪ дЪйствьй акцизнаго Управленя, по чисто бух- 
галтерской методЪ, Палата ограничивается сличешемъ этихъ дЪйствй съ 
однимъ лишь какиуъ либо наиболфе подходящимъ детальнымъ требованемъ 
Устава или пиркуляра, не считая нужнымъ выяенить при этомъ, какъ сл}- 
дуетъ попимать детальное требоване въ связи съ общими и коренными пра- 
вилами Устава. Циркуляръ № 869, установивний обязательную въ отношении 
дрожжей процедуру, послфдовалъ въ 1868 г., т. е. въ то первое время ак- 
пизной системы, когда при существовании неограниченнаго перекура по выс- 
шей норм и за несуществованемъ еще достаточно вфрнаго учета дЪйстви- 
тельной выкурки посредствомъ контрольныхъ снарядовъ (употребляемыхъ 
нын},), заботы Министерства Финансовъ тфуъ болЪфе должны были сосредо- 
точиваться на возможно болфе полномъ обложеши винокурешя по нормаль- 
ному исчисленю. А этого обстоятельства нельзя оставлять безъ внимания 
при истолковании наиболфе правильнаго примфненя циркуляра. Въ то самое 
время, именно въ 1866 — 1869 г.г., были установлены циркулярами №№ 746, 
159 и 956 подробности и другой процедуры, касательно сдложешя нормы за 
несдфланные заторы и между обфими процедурами существуетъ полная ана- 
логичность. Какъ для сложен!я нормы съ пропущеннаго затора, такъ и для 
незасчитывашя дрожжевой нормы (по случаю соотвфтственнаго уменьшен!я 
перекуренныхъ СЪ дрожжами заторовъ) одинаково необходимо формальное 
удостовфрение того факта, что пропускъ или уменьшене затора въ дЪйстви- 
тельности имфли м5ето, велЪдетие чего уже совершенно ясно, что какъ не- 
составлене акта о пропускЪ затора должно повлечь за собою отказъ въ сло- 
жени нормы за несдфланный заторъ, точно также и несоставлене акта 
объ уменьшени перекуреннаго съ дрожжами затора должно повести къ от- 
казу въ томъ уменьшеши нормы затора, которое въ противномъ случаЪ воз- 
мЪетилось бы причисляемою нормою перекуренныхъ дрожжей. За симъ также 
понятно, что сдфланною въ циркуляр № 869 ссылкою на ст. 123 и 131 
Устава только мотивировалась дозволяемая въ означенныхъ случаяхъ замЪна 
дрожжевою нормою той равной ей части нормы главнаго затора, которая по 
случаю уменьшеня затора подлежала какъ бы сложеню, но установить этою 
ссылкою кавкя либо карательныя послфдетв1я за перегонку дрожжей съ не- 
уменьшенныхи заторами отнюдь не имЪлось въ виду. Послфднее подтверж- 
дается еще и тфмъ соображенемъ, что ст. 123 и 131 Устава и указанная въ 
одной изъ нихъ статья 127 относятся собственно только до затиравя при- 
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пасовъ для главныхъ заторовъ, расчитываемыхъ именно по емкости квасиль- 
ныхъ чановъ, но не могутъ относиться до остающихся, по прекращени за- 
торовъ, ненужныхъ дрожжей, которыя могутъ поступать въ перегонку непо- 
средственно изъ своихъ чановъ, не будучи предварительно перелиты въ ква- 
сильные чаны. 

„Въ 3-хъ, но указаннымъ здЪеь причинамъ несоставлен!е акта о сд}- 
ланномъ уменьшени затора равнымъ образомъ не можеть считаться наруше- 
н1емъ правилъ о винокурени, какъ не считается таковымъ несоставлене 
акта о пропуск цБлаго затора. Въ обоихъ случаяхъ одинаково не можетъ 
состоятьея только соотвфтетвенное сложенше нормы. 

„ВЪ 4-хъ, если бы даже, за всфми этими разъяснен!ями, перегонка не- 
нужныхъ дрожжей съ неуменьшенными заторами, или съ уменьшенными безъ 
составлен!я акта, могла быть признана отступленемъ отъ котораго либо пра- 
вила, то и въ этомъ случаЪ къ провинившемуся заводчику могли бы быть 
примЪфнены только постановленныя за таке проступки карательныя правила 
ст. 567 и 568 Устава, смотря потому, давало ли отступлене возможность къ 
утайкЪ полученнаго выхода отъ учета или н$ть. Наложене же начетовъ за 
отступлен!е отъ услов винокурен1я нигдЪ въ УставЪ не установлено. Оно 
совершенно чуждо акцизной систем$. 

„А такъ какъ въ разсматриваемыхъ случаяхъ невозможно констатиро- 
вать никакихъ такихъ отступленй отъ существующихъ обязательныхъ пра- 
вилъ, за которыя заводчики должны были бы подвергаться отвЪфтетвенности 
по ст. 567 и 568 Устава, то въ этихъ случаяхъ представляется одна лишь 
необходимость дополнить нормальное исчислен!е учитываемаго срока нормою 
тъхъ дрожжевыхъ припасовъ, употреблене которыхъ, хотя и было заявлено 
заводчикомъ въ установленномъ порядкЪ, но поступление которыхъ въ пере- 
гонку, сверхъ разрфшенныхъ главныхъ заторовъ, не могло быть преду- 
смотр$но заранЪе. 

„Для опредЪлен!1я, какая часть изъ выкурки завода подлежитъ оплат 
акцизомъ и какая принадлежитъ заводчику безакцизно при винокуренм по 
нормамъ, существуетъ въ Устав только одно правило ст. 219, по которому 
разсчеть о выкуркВ оконченнаго срока долженъ происходить посредетвомъ 
сравнен1я см$тнаго исчисления съ дЪйствительно полученною выкуркою. 
При этомъ оть превышен!я см$тнаго исчислешя получается недокуръ противъ 
нормы, а отъ превышен1я дфйствительной выкурки—перекуръ, и изъ посл$д- 
няго всегда предоставляются заводчику безакцизно извфстные проценты на 
выкурку, соотвЪтетвенно избраннымъ условямъ винокурен!я, тогда какъ вся 
остальная выкурка, т. е. какъ вся норма, такъ и причисляемый къ ней из- 
лишекъ перекура, облагается акцизомъ. Таке результаты разсчета постав- 
лены закономъ на столько исключительно въ зависимость оть величины 
частныхъ факторовъ разсчета, что по закону невозможно никакое изм$неше 
непосредственно результатовъ разсчета, но могуть имфть м$сто только 
исправленя частныхъ факторовъ разсчета—въ тзхъ, конечно, случаяхъ, когда 
это требуется надлежащимъ образомъ удостов$ренными фактами. Такъ, под- 
лежитъ исправленю цифра дЪйствительной выкурки, когда учетъ выкурки 


контрольнымъ енарядомъ произведенъ невбрно или когда къ выкуркЪ при- 
соединяется обнаруженный излишекъ спирта, а смётное исчислене подле- 
жить уменьшеню— въ случаЪ исключения нормы пропущеннаго или ногибшаго 
затора, и увеличеню— въ случаЪ причиеленя нормы дрожжевыхъ принасовъ, 
когда въ концф винокуреня дрожжи по вторюму способу были перекурены 
съ несуменьшенными заторами. Въ такомь видЪ существующий порядокъ 
разсчета о выкуркЪ представляется весьма простымъ и весьма стройнымъ и 
въ тоже врехя строго разечитаннымь на получене во вефхъ случаяхъ ре- 
зультатовъ, какъ одинаково пропорцюнальныхъь фактическому ходу виноку- 
реня, такъ и одинаково справедливыхъ по отнощеню къ интересамъ казны 
и заводчиковъ. Такая неизмфнная справедливость разечетовь въ предостав- 
лени казнЪ и заводчикамъ всегда одинаково пропорщюнальнаго участя въ 
усчтБшныхЪъ результатахъ винокурения составляетъ, впрочемъ, и совершенно 
необходимое послЁдетвне того, что по правиламъ Устава разечеть о вино- 
курен!и является исполненемъ обязательствъ по обоюдной сдфлкЪ, совер- 
шенной между казною и заводчикомь, изъ которыхъ заводчикъ, нодавая 
объявлеше о винокурени, принимаетъ на себя отьфтственность за см$тное 
исчислене выкурки, & казна, утверждая это объявлеше своимъ разр$ше- 
немъ, обфщаетъ заводчику причитающияся по закону выгоды. 

„На оенованм этого общеустановленнаго порядка производителя въ на- 
стоящее время !) разсчетъь и о томъ поелЪднемъ срокЪ винокуреня, въ кото- 
ромъ дрожжи, сдфланныя по второму способу, были перекурены безъ состав- 
лен1я актовъ о соотьфтетвенномъ уменьшени поелфднихъ заторовъ. Но 
Контрольная Палата, критикуя дфйствая акцизнаго Управленя, называетъ 
общеустановленный разечетъь въ этомъ спещальномъ примбнеши для казны 
невыгоднымъ, такъ какъ причисленемъ дрожжевой нормы къ нормальному 
исчисленю поглощаетея казенный перекуръ, а заводчики, примняясь къ 
такому для пихъ выгодному разечету, не только уклопяются отъ обязатель- 
наго уменьшеня заторовъ, но нарочно не составляютъ актовъ даже о ДТИ- 
ствительно сдфланномъ уменьшени, почему Палата находитъ, что въ такомъ 
положении дфла заводчики по отношению къ употреблешю дрожжевыхъ при- 
пасовъ находятся какъ бы внЪ всякаго контроля. 

„Хотя изъ всфхъ вышеизложенныхъ разъяснений уже достаточно видно, 
что существующимъ способомъ разсчета вполн$ гарантируется такая пра- 
вильноеть результатовъ, какая неизмЪнно установлена въ ст. 219 Уст., и 
что добиваться результатовъ, несогласныхъ съ ст. 219, нЬтъ никакого по- 
вода въ указанныхъ Палатою случаяхъ,—Но ВЪ виду настойчивыхъ указанй 
Палаты на терпимое будто бы нарушене казеннаго интереса и на безконт- 
рольность дрожжевой операщи на винокуренныхъ заводахъ, тфмъ болЪе не- 
возможно обойтись безъ разъясненя въ подробности тфхъ, еще не указан- 
ныхъ, недоразум$ ий, которыя побудили Палату дфлать столь странных 
заявления. 


') Приводимая заниска Управляющаго акцизными сборами Витебской губ. была 
препровождена имъ въ Денартаментъь Неокладиыхъ Сборовъ въ Ноябрф 1859 г. 
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„Во 1-хъ, по существующей организащи надзора за винокурен1емъ, на 
большинств$ дЪйствующихъь заводовъ и при этомъ на вс$хъ менфе благо- 
надежныхъ, имфется постоянное наблюдеше черезъ особыхъ контролеровъ 
или надемотрщиковъ за вс$ми операщями производства, а въ томъ числ$ и 
за заведешемъ и возобновлешемъ дрожжей и за обращенемъ ихъ въ пере- 
гонку, когда это случится. При прекращен винокурен1я срочномъ всегда 
опечатывается квасильная и дрожжевая посуда, по мёр$ ея опорожневя, а 
при досрочномъ прекращен заторовъ, кром такого же опечатан!я посуды, 
по циркуляру Министерства Финансовъ за № 1259, составляется даже особый 
актъ заводчикомъ по правиламъ ст. 140 Устава, такъ что во вс$хъ слу- 
чаяхъ прекращен!я винокурен1я перегонка ненужныхъ дрожжей не можеть 
остаться безъ ближайшей, по меньшей м5рЪ, провЪфрки со стороны акциз- 
наго надзора. Къ тому же по Витебскому акцизному Управлен1ю издавна, 
обозначается порядокъ употреблен!я дрожжевыхъ чановъ въ росписаняхъ 
о заводскихъ работахъ и вообще дрожжевые чаны въ отношеви контроля 
надъ ними приравнены къ квасильнымъ чанамъ, какъ это можеть вид$ть Конт- 
рольная Палата въ каждомъ росписани изъ доставляемыхъ на ея ревизю 
винокуренныхъ свидЪтельствъ. Утверждать въ виду всего этого, что завод- 
чики здфеь по отношеню къ употребленю дрожжевыхъ припасовъ находятся 
какъ бы вн всякаго контроля,—не можеть не показаться, по меньшей 
м$р$, весьма страннымъ преувеличенемъ. 

„Во 2-хъ, при ревиз!и заводекихъ книгъ Контрольная Палата усмотр$ла, 
что оть посл$днихъ заторовъ, обращенныхъ въ перегонку съ дрожжами 
безъ составлен1я актовъ объ уменьшени заторовъ, нерздко показываются 
въ книгахъ выходы’ менфе обильные, нежели получались ранфе, иногда даже 
съ недовыкуркою всей нормы дрожжей. Хотя недовыкурка дрожжевой нормы 
въ немногихъ случаяхъ составляла только отъ 76 до 304° на норму 
главнаго затора отъ 1,140 до 4,078 и хотя такой упадокъ выходовъ 
случается также и среди винокурешя, а при окончани дЪйствя заводовъ 
онъ составляетъ явлен1е довольно извЪстное, происходящее какъ отъ воз- 
вышеня температуры при наступлении л$та, такъ и отъ упадка въ достоин- 
ств припасовъ, особенно картофеля, но тёмъ не менфе Палата, не придавал 
никакого значен!я всфмъ этимъ разъясненямъ и сдфлавъ уже предположение 
о безконтрольности заводскихъ дЪйствй, сочла себя въ прав предположить 
далЪе, что показаня заводскихъ книгъ о томъ, что посл$дюе заторы сдф- 
ланы изъ полнаго количества припасовъ, невфрны, но въ дЪйствительности 
заторы были уменьшены и только актовъ о томъ не было составлено. 
нарочно. | 

„Въ 3-хъ, основываясь, такимъ образомъ, на одной лишь возможности 
несоблюден1я заводчиками требоваюй циркуляра № 869 при предполагаемой 
только безконтрольности дЪФйствй заводчиковъ, Палата заявляеть, что въ 
указанныхъ ею дЪйстняхъ заводчиковъ, не прибЪгая даже къ предположе- 
ню о злоупотреблен1яхъ, слЗдуетъь усматривать нанесевнме казнЪ убытка, 
такъ какъ производимымъ въ этихъ случаяхъ зачислешемъ дрожжевой нормы 
въ составъ смЪтнаго исчисления при разсчетахъ поглощается тотъ казенный 
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перекуръ, который до уменьшен1я послфднихъ заторовъ уже существоваль 
у заводчиковъ отъ предшествовавшихъ, болЪе обильныхъ, выходовъ. Но дфлая 
это заключительное предиоложеше, Контрольная Цалата, повидимому, не знала 
или не понимала, что если бы заводчикъ поступилъ такъ, то отсюда не 
могло бы посл$довать никакого ущерба для казны. 

„Съ одной стороны, само собою разумЪется, что если почему либо про- 
тивЪъ данной дЬйствительной выкурки приходится увеличить нормальное 
исчисление, то причислешемъ къ нормЪ прежде всего должна захватываться 
та конечная часть выкурки, въ которой, безъ увеличеня нормы, можетъ 
оказаться казенный перекуръ при разсчетф, и если эта конечная Часть 
выкурки составляетъ ровно столько же, сколько приходится причислить къ 
норм, то оть причисленя не послфдуеть никакого измфненя въ оконча- 
тельныхъ результатахъ разсчета, но въ обоихъ случаяхъ онредфляемыя 
разсчетомъ части выкурки, какъ та, которая подлежить оплатф акцизомъ, 
такъ и та, которая подлежить освобождению отъ акциза, получатся неиз- 
мЬнно въ однфхъ и тхъ же цифрахъ, потому что безразлично, будетъ ли 
одно и тоже количество причислено къ смфтному исчислешю въ качествЪ 
казеннаго перекура или же въ качествЪ дополнен1я къ норм. Если выкурка 
превыситъ означенпый разуфръ, то результаты разсчета въ обоихъ случаяхъ 
точно также получатся одинаковые. Но чЪуъ менфе будетъ выкурено завод- 
чикомъ, сверхъ нормы, безакцизнаго перекура, тфмъ сильнЪфе причисленемъ 
къ нормЪ будетъ захватываться и безакцизный перекуръ заводчика, такъ 
что при совершенно незначительной выкуркВ отъ увеличеня нормы даже 
послфдуетъ недокуръ. Съ другой стороны, нельзя отрицать того, что пони- 
женехъ дневныхъ выходовъ къ концу срока заводчикъ фактически имфеть 
возуожность повллять на результаты предстоящаго съ нимъ разсчета по 
всему сроку. Но такая спекулящя естественно обусловлена тЪми выгодами, 
которыя отсюда могутъ послфдовать для заводчика. Между тфмъ, при не- 
измбнной пропорщональности выгодъ, предоставляемыхъ въ ст. 219 Уст. 
казнь и заводчикамъ, въ зависимости отъ величины выкурки, всякое сокра- 
щене выкурки должно отзываться какъ на казнЪ, такъ и на заводчикЪ со- 
вмфстно. А кромЪ того ко вреду казны можеть уменьшиться только казенный 
перекуръ оть уменьшения вообще перекура противъ нормы, тогда какъ ко 
вреду заводчика уменьшается безакцизный перекуръ, кромЪ того, еще и въ 
силу процентнаго исчисления этого перекура на дЪйствительную выкурку. 
Наконець, сокращене выкурки должно сильнЪе отзываться на интересахъ 
заводчика, нежели на интересахъ казны, потому еще, что возрастан!е выгодъ 
казны оть болфе обильной выкурки происходить градусами всегда одинако- 
вой стоимости съ градусами нормальными, а возростане выгодъ заводчика 
происходить не только градусами одинаковой товарной стоимости съ нор- 
мальными, но въ томъ числ и градусами гораздо большей стоимости, а 
именно большей на 91/4 коп. на каждый градусъ безакцизнаго перекура. 
СлЪдовательно, въ концф концовъ, казна, отдавая во всЪхъ случаяхъ, без- 
акцизно, все-таки не болфе причитающихся по ст. 219 Уст. процентовъ на 
выкурку и получая акпизъ за всю остальную выкурку, не подвергается ни- 
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какому убытку, тогда какъ заводчикъ оть сокращен!я своей выкурки теряетьъ, 
во первыхъ, товарную стоимость недовыкуреннаго спирта и, во вторыхъ,— 
сумму 9Уз коп. на каждый недовыкуренный градусъ безакцизнаго перекура. 
Если такой результатъ будетъ достигнуть путемъ употребленя въ заторы 
припасовъ въ меньшемъ количествЪ противъ объявленнаго, или же низшаго 
качества (напр. смфшенемъ муки съ пескомъ и т. п.), то въ извфетной 
уЪр$ убытокъ отъ недовыкурки спирта можетъ вознаградиться сбереженемъ 
стоимости недоданныхъ въ заторы припасовъ или же сбереженшемъ въ стои- 
мости худшихъ припасовъ по сравнентю съ лучшими. Но и въ этомъ случаз, 
въ силу полнфйшей цБлесообразности существующаго разсчета по ст. 219 
Уст., означеннымъ сбережешемъ не можеть быть покрыть весь ущербъ 
заводчика отъ соотвфтственной недовыкурки спирта. Вообще говоря, вопросъ 
о томъ, въ какой мфр$ такой убытокъ можеть вознаградиться сбережешемтъ 
припасовъ, разр$шится въ каждомъ отдЪльномъ случаЪф различно, смотря 
по относительной дороговизн$ или дешевизнЪ съ одной стороны припасовъ, 
а съ другой—спирта. Но такъ какъ отъ уменьшен1я количества или пони- 
жешя добротности припасовъ никакого уменьшен!я въ общихъ расходахъ 
на производство винокурен1я посл$довать не можетъ, то убытокъ отъ недо- 
выкурки спирта можеть подлежать сравненю исключительно только съ за- 
готовительною цфною сбереженныхъ припасовъ. А потому и слЗдуетъ заклю- 
чить, что если только винокурене въ данномъ случа было вообще неубы- 
точно для заводчика, то тъмъ болфе недовыкурка спирта отъ недодачи при- 
пасовъ въ заторы должна быть убыточна для самого заводчика. Въ совер- 
шенной правильности этого положеня не трудно убЪдиться какимъ либо 
нрим$рнымъ исчисленемъ. Если, наприм$ръ, заводчикъ, производя виноку- 
ренше съ условемъ 5°/о безакцизнаго перекура (т. е. по высшей норм$ и 
3-хъ суточному броженю) при смфтномъ исчислен!и 38,000° и на 1,000 пу- 
довъ хлфбныхъ припасовъ, выкуритъ 42,000°, т. е. среднимъ числомъ по 
42° съ пуда, то онъ получитъ за выкуренный спиртъ товарную его стои- 
мость, полагая по 1 кон. за 19, 420 р. и сверхъ того за 2,100° безак- 
цизнаго перекура, еще но 91/4 коп. за 19°, —194 р. 25 коп., а веего 614 руб. 
25 коп. Но если въ дЪйствительности онъ употребилъь на туже выкурку 
не 1,000, а только 990 пудовъ, т. е. сберегъ 10 пудовъ, то въ этомъ слу- 
чаЪ среди выходъ былъ не 42°, но 43,4349 съ пуда, и сл6довательно 
заводчикъ лишилъ себя такого же выхода отъ сбереженныхъ 10 пудовъ въ 
количеств 434,349 спирта, а слЪдовательно потеряль денежный доходъ 
въ 4 р. 341 коп. товарной стоимости спирта и 2 руб. 2/4 коп. добавочной 
стоимости 213/.0 безакцизнаго перекура, всего-же 6 руб. 36?/, коп. Убытокъ 
этотъ заводчикъ могъ бы покрыть сбережешемъ неупотребленныхъ 10 пуд. 
хлБба только въ томъ случа, если бы эти 10 нуд. хлЬба обходились ему 
не дешевле 63/2 кои. за пудъ, каковой стоимости хлЪбъ, очевидно, не мо- 
жеть имБть при цфнЪ спирта только въ 1 копфйку за 19. Казна же, не 
участвуя ни въ прибыли, ни въ убыли денежныхъ операшй предпринима- 
теля, а только въ дЪлежь цифры выкуреннаго спирта, какъ въ первомъ, 
такъ и во второмъ случаЪ неизм$нно получаеть акцизъ за 38,000° смЪт- 
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наго исчисления и за причиеленное къ норм превышене перекура 1,9009 
надъ безакцизными 5 процентами съ выкурки, или, иначе говоря, получаеть 
акцизъ за вею остальную выкурку, за исключешемъ только причитающихся 
заводчику по закону безакцизныхъ 5 процентовъ. 

„Все здЪфеь сказанное вполнф примфнимо и къ предполагаемому Пала- 
тою удержаню заводчикаии изъ поелФднихъ заторовъ такого количества 
припасовъ, какое замЪняется дрожжами, перекуриваемыми съ этими зато- 
рами. Еели принять вЪ разсчеть предполагаемые Палатою случаи, то при 
обращен! въ перегонку отливныхъ дрожжей (т. е. приготовляемыхъ по 
второму способу циркуляра № 569) заводчикъ можеть поступить троякимъ 
образомъ, именно онъ можетъ: а) не составляя акта, перекурить дрожжи съ 
неуменьшенными заторами; 6) не составляя акта, перекурить дрожжи съ умень- 
шенными заторами, и в) перекурить дрожжи съ уменьшеннымь заторомъ и съ 
составлешемъ акта. Если сохранить вышеприведенный примфръ съ одина- 
ковымъ выходомъ по 42° съ пуда принасовъ и предиоложить, что пере- 
куреннымъ дрожжамъ соотвфтствовали 10 пудовь хлфоныхъ припасовъ, на 
которые и были уменьшены послфдн!е заторы въ случаяхъ 6) и в), То, съ 
одной стороны, въ случаяхъ 6) и в) выкурка будетъ одинаковою—42 0049, 
а въ случа а) она должна увеличиться до 42,4209 отъ неуменьшения за- 
тора на 10 пуд., но, съ другой стороны, см6тное исчислене въ случаяхъ 
а) и 6) увеличится на норму тфхъ же 10 пудовъ до 38,380°, а въ случаЪ 
в) останется безъ измЪнешя. 

„При такихъ усломяхъ доходъ заводчика будетъ: во 1-хъ, въ случаЪ 
а) за 42,420° по 1 конфйкЪ,—424 руб. 20 коп. и за 2,1219 безакцизнаго 
перекура по 94 кон.—196 р. 194 коп., & всего 620 р. З9Ул к.; во 2-УЪ, 
въ случа 6) за 42,000%° — 420 р. и за 2,100°% безакцизнаго перекура 
194 р. 35 к., веего 614 р. 25 к., и въ 3-хъ, въ случаВ в) такой же, какъ 
и въ случаВ 6), т.е. 614 руб. 25 коп., потому что норма дрожжей 3380°, не 
будучи добавлена къ смфтному исчисленю въ этомъ качествЪ, будеть при- 
числена какъ казенный перекуръ. На каждый пудъ дЪйствительно употреб- 
ленныхъ припасовъ заводчикъ получаетъ во всфхъ трехъ случаяхъ одинако- 
вый доходъ по 61'/з коп. Но въ случа 6), при нормальномъ исчислени 
(съ дрожжевою нормою) 38,3809, соотвфтетвующемъ не 1,000, а 1,010 пу- 
дамъ, заводчикъ могъ перекурить также и недоданные въ послЪдн!е заторы 
10 пудовъ хлфба и получить отъ нихъ товарную стоимость 420° спирта 
4 руб. 20 коп. и, сверхъ того, за 21° безакцизнаго перекура— 1 р. 9414 коп., 
всего 6 руб. 14/4 коп., а неполучене такого дохода, очевидно, не можетъ 
вознаградиться сбереженемъ стоимости 10 пудовъ хлЪба при ЦЪниЪ 1 ко- 
пфики за 1% спирта. Если же до причислен!я нормы не имфлось равнаго 
ей количества казеннаго перекура, то отъ обращения на причислене без- 
акцизнаго перекура заводчикъ понесетъь еще дальнЪипий убытокъ. Казна же, 
совершенно независимо отъ того, какъ будутъ перекурены ненужныя дрожжи 
въ концЬ винокуреня, отдавъ заводчику не болБе причитавшихся ему по 
закону безакцизныхъ процентовъ, неизмфнно получить акцизъ за всю осталь- 
ную выкурку. 


„Въ 4-хъ, Контрольная Палата указываеть также, что, уменьшая по- 
слБдн1е заторы, безъ составлен1я о томъ акта, и показывая затфмъ въ своей 
книгф перекуренными полные заторы, заводчикъ становится виновнымъ въ 
нарушен!и правила объ обязательности условленной емкости въ томъ смыслф, 
какъ это объяснено въ циркуляр$ Министерства Финансовъ за № 789. Но 
приводимымъ циркуляромъ не оправдываются предположен!я Палаты, какъ 
спещально относяиияся до порядка разсчета и выкурки. Съ одной стороны, 
указанное въ циркулярЪ № 789 отступлен!е отъ принятой емкости, которое 
состоитъ въ затирани припасовъ въ количеств меньшемъ противъ объяв- 
леннаго, возможно не только при изготовлении тфхъ послфднихъ заторовъ, 
съ которыми перекуриваются дрожжи, но одинаково возможно и при из- 
готовлен!и всякаго другаго затора. А кромЪ того, какъ объяснено выше, 
отступлен!я заводчика отъ обязательной квасильной емкости, какъ равно и 
отступленя отъ другихъ обязательныхъ правилъ, не должны влмять на раз- 
счеть о выкурк$ заводчика по Уставу, но могутъ только повести къ отвзт- 
ственности заводчика по карательнымъ постановленмямъ Устава. Съ другой 
стороны, циркуляръ за № 789, вышедний еще въ 1866 г. при иныхъ условяхъ, 
утратилъ всякое значен!е съ установлешемъ нынз существующаго порядка 
разсчета, какъ это давно выяснилось и въ подробности доказывается выше- 
изложенными послфдствями недодачи въ заторъ какой либо части заявлен- 
ныхъ заводчикомъ припасовъ. 

„Такнмъ образомъ, по подробномъ разборЪф сдЪфланныхь Контрольною 
Палатою возражешй противъ существующаго порядка разсчета, оказывается, 
что возражен1я эти произошли исключительно отъ недоразум$й, очевидно 
воспрепятствовавшихъ какъ правильному обсуждению со стороны Палаты 
встрфчающихея явлен!й въ ходВ винокуреня и существующаго надъ вино- 
куренемъ надзора со стороны акцизнаго Управления, такъ и правильному 
со стороны Палаты примфненю существующихъ правилъ Устава и циркуля- 
ровъ Министерства Финансовъ. 

„Что же касается до новаго предположентя Контрольной Палаты, 
чтобы въ томъ случаЪ, когда дрожжи втораго способа перекурены съ не- 
уменьшенными заторами безъ составленя акта, норма дрожжей не зачисля- 
лась въ составъ нормальнаго исчисленя срока, но начислялась 0с0бо по 
окончаши разсчета по сроку, то въ этомъ отношен!и представляется по со- 
ображени слфдующее: 

„Во 1-хъ, Палата объясняетъ, что предлагаемый ею порядокъ пре- 
доставить казнЪ новую выгоду. Но хотя нфтъь сомнЪн!я, что для казны 
выгоднфе получить акцизъ 0с0обо за норму дрожжей, нежели вводить ее въ 
общий разечетъ по сроку, однако такая выгода стала бы въ прямое противо- 
р$ч1е съ тфмъ кореннымъ правиломъ ст. 219 Уст., которымъ участе казны 
и заводчика въ результатахъ выкурки регулируется по соразмЪрности съ 
дЪйствительною выкуркою и въ строгой пропорщональности, соотв$тственно 
условленнымъ между казною и заводчикомъ: а) нормЪ выходовъь и 6) про- 
должительности брожения. 

„Во 2-хъ, Палата указываеть на то, что предлагаемое ею правило кло- 


нится къ уменьшен!ю безакцизнаго перекура. Но если Министерство Финан- 
совъ и высказалось уже за ограничение безакцизнаго перекура, то лишь въ 
видф общей мЪфры, тогда какъ предположете Палаты клонится къ уменьшен1ю 
безакцизнаго перекура только для небольшаго числа заводчиковъ и только 
случаиному, Чфмъ, очевидно, нарушается не только одинаковость обложен1я 
акцизохъ выкурки вефхъ заводчиковъ, но и правило ст. 219 Уст., такъ какъ 
тому заводчику, до котораго это касается, хотя и исчислялея бы перекуръ 
но ст. 219 Устава, но въ то же время таковой снова отбирался бы въ коли- 
чествЪ равномъ особому начету. 

„Въ 3-хъ, въ практическомъ приуЪнен!и такой начетъь быль бы явною 
несообразностю, потому что хотя выкурка несомнфнно получается и оть пе- 
рекуренныхъ дрожжей, но въ разсчетЪ по винокуренной книгЪ совокупная вы- 
курка какъ отъ заторовъ, такъ и отъ дрожжей, была бы неправильно отне- 
сена къ нориЪ только заторовъ, & къ норм дрожжей не было бы отнесено 
никакой выкурки, что также неправильно. 

„Гакимъ образомъ,—говоритъ въ заключене УправляюцИй акцизными 
сборами, — предлагаемый особый начетъ нормы перекуренныхъ дрожжей ока- 
зывается не только ненужнымъ, но и существенно излишнимъ, какъ потому, 
что онъ несовмфетимъ съ существующею системою правилъ Устава, такъ и 
потому, что казенный интересъ, не подвергаясь никакому ущербу отъ при- 
мБнен!я существующихъ правилъ, не требуетъ особаго огражден1я какимъ- 
либо дополнительнымъ правиломъ. „А при такомъ положени дЪла остается 
только устранить тв неточности изложения циркуляра № 869, которыми вызыва- 
ются сомнфня касательно правильности разсчетовъ о дрожжахъ втораго снособа. 

„При включен!и въ Уставъ правилъь о дрожжахъ могли бы быть пом}- 
щены въ нынфшнемъ вид правила циркуляра № 869 о дрожжахъ, приго- 
товляемыхъ по первому способу, т. е. для каждаго затора особо изъ при- 
пасовъ, только заимствуемыхъ изъ числа объявленныхъ для каждаго затора 
Правило же о дрожжахъ, приготовляемыхъ по второму способу, т. е. изъ 
припасовъ, не вводимыхъ въ составъ объявленныхъ для затора, слфдовало бы 
изложить такъ: 

„Вь объявлени о винокуренги, заводчикъ, указывая избранный имь спо- 
собь приотовленя дрожжей для закваски заторовъ, обязанъ заявить: а) сколько 
припасовь сверхь объявленныть для заторовь и вь каже именно дни имь бу- 
деть употреблено дая приюотовлешя дрожжей на все винокурене; 6) что возоб- 
новаяться буйпуть эти дрожжи посредствомь отъема нужнатю количества 
бражки изь заторовъ; в) что въ конць винокуремя дрожжи будуть переку- 
рены съ посльдними заторами и, взамънь ненужнао болье отъема бражки 
изъ посльднихь заторовь, будеть исключено изь припасовь, для этихь зато- 
ровь назначенныхь, такое количество, какое было употреблено на заведенге 
дрожжей вь началь, и / если о таковомь уменьшении послиднихь заторовь 
почему-либо не будеть составлень заводчикомь актъ по правиламь ст. 140 
Устава, то смьтное исчисление зпозо срока, въ которомь дрожжи будуть пе- 
рекурены, будеть подлежать увеличеню на норму дрожжевыхль припасовь по 
условямь этозо срока“. 
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„При такихъ, заранфе установленныхъ услоняхъ,—говорится въ конц 
записки,—порядовъ разсчета о выкурк$ будеть тотъ самый, который сущест- 
вуетъ нынЪ, но уже не будеть давать повода къ напраснымъ недоразум$- 
нямъ касательно его законности“. 

Обсуждеше за- При разсмотр$н!и изложенной записки въ Техническомъ Комитет, боль- 
писки Управляю- шинство членовъ онаго разд$ляло доводы Управляющаго акцизными сборами 
щато авцизными Витебской губ. и вполнф присоединилось къ вышеприведенному его заклю- 
—_. ра Е ченю. Меньшинство же членовъ Комитета, имфя въ виду, что при предла- 
скомъ Комитет. Гаемомъь Управляющимъ акцизными сборами разсчетВ за дрожжи, переку- 

риваемыя съ посл$дними заторами и не исключенныя изъ сихъ послЁднихъ, 
ДЪлается отступлен1е оть свидфтельства на винокурен!е, полагало необходи- 
мымъ, чтобы норма выхода спирта, причитающаяся за дрожжевые матер!алы, 
не входила въ общ разсчетъ, а записывалась только на приходъ по под- 
вальной книгф. 

Техническй Комитетъ, съ своей стороны, согласно заключению Управ- 
ляющаго акцизными сборами Витебской губерни, нашелъ правильнымъ, 
чтобы нормальные выходы спирта на дрожжевые матералы, перекуриваемые 
съ посл$дними заторами и изъ нихъ не исключенные, входили въ обиий 
разсчеть по свид$тельству. 

Прибавлеше из- Вь Маз Комитетомъ обсуждался вопросъ о дозволеши дрожжево-ви- 
лишне  приготов- нокуреннымъ заводамъ прибавлять излишне приготовленныя прессованныя 
ленныхь прессо- дрожжи кь бродящимъ заторамъ. 

о. Е Вопросъ этотъ возбужденъ быль еще въ 1889 г. Управляющимъ ак- 

торамъ. цизными сборами Курляндской губернши и въ томъ же году уже разсматри- 
вался Комитетомъ '), но при первоначальномъ разсмотрзви Комитетъ не вы- 
сказалъь по немъ своего заключен!я, а признавъ указанный вопросъ серьез- 
нымъ и им ющимъ значеше для дрожжево-винокуреннаго производства, пред- 
ложилъ запросить о немъ мнфн!я Управляющихъ акцизными сборами Мос- 
ковской и Лифляндской губершй, гд$ преимущественно сосредоточено про- 
изводство прессованныхъ дрожжей. 

На предложен!е, сд$ланное Департаментомъ Неокладныхъ Сборовъ по 
сему предмету названнымъ Управляющимъ акцизными сборами, послф дне 
представили требуемые отзывы, которые, вмЪстВ съ первоначальнымъ пред- 
ставленемъ Управляющаго акцизными ‘сборами Курляндской губернии, были 
переданы члену Техническаго Комитета Н. И. Тавилдарову, для внесен1я 
послфднимъ по сему предмету доклада въ Технический Комитетъ. 

Представленный согласно сему Н. И. Тавилдаровымъь нижеприводи- 
мый докладъ былъ подвергнуть обсужденю Комитета въ одномъ изъ май- 
скихъ его засдавйй. 

Докладъ члена „Управляющй акцизными сборами Курляндской губерни въ пред- 
'Техническаго Ко- ставлени отъ 24 Марта 1889 года возбудилъ вопросъ о томъ, могутъ-ли 
митета Н. И. Та- вполиф приготовленныя прессованныя дрожжи, не поступившия въ продажу, 
Ре быть прибавляемы къ заторамъ въ квасильные чаны на томъ же дрожжево- 


1) См. «Труды Техническаго Комитета», Томъ П, стр. 28. 
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винокуренномъ заводф, или же должны подлежать уничтоженю вуЪфст$ съ 
испортившимися дрожжами; при этомъ, принимая во вниман!е, что уни- 
чтожен1е излишне приготовленныхъ, сравнительно со спросомъ, прессо- 
ванныхЪ дрожжей составить для завода прямой убытокъ, а съ другой 
стороны, полагая, что увеличене выходовъ спирта отъ прибавлен1я 
прессованныхъ дрожжей въ квасильные чаны не причинить ущерба казен- 
ному интересу, У правляющ!й акцизными сборами Курляндской губерн!и счи- 
таеть желательнымь допустить указанную утилизацию не поступившихъ въ 
продажу прессованныхъ дрожжей. 

„При обсуждени изложеннаго представлен1я въ засЪдан!и Техниче- 
скаго Комитета 3 Ноября 18539 года, Непрем$нный Членъ замфтилть, что 
по духу закона о дрожжево-винокуренномъ производств едва-ли можно удо- 
влетворить приведенное желане Управляющаго акцизными сборами Курлянд- 
ской губерни. Предебдатель же Комитета высказалъ, что прибавка прессо- 
ванныхъ дрожжей нарушить правильный разечеть количествъ принасовъ и 
выхода продуктовъ; въ виду чего возможно было бы разрфшить прибавку къ 
затору прессованныхъ дрожжей, приравнивая ихъ къ хлЪбнымъ припасамъ. 
Технический Комитетъ, принимая во вниман!е серьезное значеше, какое 
имфеть разематриваемый вопросъ для дрожжево-винокуреннаго производства, 
призналъ полезныхъ, не постановляя окончательнаго рфшен1я, спросить по 
сему предмету мнфня Управляющихъ акцизными сборами Московской и Лиф- 
ляндской губерний. 

„Управляюций акцизными сборами Лифляндской губернии въ донесен!и 
отъь 31 Января 1890 года за № 307, разематривая означенный вопросъ 
принцишально, различаетъ въ ономъ двЪ стороны: юридическую и техниче- 
скую. 

„По отношеню къ первой, Управляющий акцизными сборами Лифлянд- 
ской губерши, основываясь на томъ, что заводчику предоставляется право 
предъявлять къ уничтожению испортивиияся необандероленныя дрожжи и от- 
брюсы, и недоумЪвая, что слдуетъ считать таковыми, а также въ виду от- 
сутствя указашй въ инструкщи, какимъ образомъ должно производить унич- 
тожене оныхъ, приходить къ заключеню о возможности разрЪшить завод- 
чику уничтожать дрожжи („испортивипеся или негодные продукты“) обра- 
щенемъ ихъ въ производство („въ какую-либо посуду до пресса“), такъ какъ 
при этомъ прибавленныя прессованныя дрожжи, ио имнфнию Управляющаго 
акцизными сборами Лифляндской губернш, или не могуть вторично полу- 
чнться въ вид дрожжей, или спирта, или же, если и получатся въ вид 
дрожжей, то будуть учтены при выходВ изъ подъ пресса. 

„Далъе, по мнБню Лифляндскаго Управляющаго акдизными сборами, 
ст. 164 Уст. о пит. ©б., которою разршается на дрожжево-винокурен- 
ныхъ заводахъ прибавлять въ заторы и перекуривать въ спиртъь вообще 
остатки отъ производства, предоставляетъ заводчикамъ право переработы- 
вать вторично и отбросы, за каковые Управляюний акцизными сборами Лиф- 
ляндской губерни признаеть испортивиияся и излишне приготовленныл 
дрожжи. 
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„По отношен!ю 5ъ „технической или практической сторон®“ вопроса 
УправляющЙ акцизными сборами Лифляндской губернши, признавая прес- 
сованныя дрожжи см$сью собственно дрожжей и крахмала „съ преобла- 
дающимъ содержанемъ первыхъ“, перечисляеть т приборы, въ которыхъ 
при производствЪ могли бы быть прибавлены излишне приготовленныя 
дрожжи и сл$дующимъ образомъ объясняеть возможные результаты такого 
прибавлен!я: 1) прибавлене въ заторный чанъ вызвало бы здЪсь общее 
брожеше и тЁмъ нарушило бы весь процессъ производства; 2) при при- 
бавлени въ квасильные чаны, крахмаль останется безъ всякаго участя 
въ процесс$, будеть играть роль индеферентнаго вещества въ родЪ 
песка, а дрожжи (собственно дрожжевыя кл$Зтки), будучи прибавлены въ 
первомъ пер!од брожен1я, до съема дрожжей, только будуть ускорять 
процессъ брожен!я, такъ что вновь образующаяся клфтки получатся не зрф- 
лыми, а излишне относительно содержан!я сахара прибавленныя дрожжи . 
осядутъ на дно; если же нзкоторая часть ихъи поднимется на верхъ, то бу- 
деть подлежать учету при выход изъ пресса; прибавлене въ квасильные 
чаны во второмъ пер1одВ броженя по снимани дрожжей, представитъ для 
заводчика ту выгоду, что остающееся обыкновенно въ бражкЪ несбродив- 
шимъ нфкоторое количество сахара будеть дЪйствнемъ вновь прибавленныхъ 
дрожжей обращено въ спиртъ, оть чего не произойдетъ никакого ущерба 
казеннымъ интересамъ, такъ какъ спирть будетъ учтенъ контрольнымъ сна- 
рядомъ, и 3) прибавлене въ промывные чаны можеть доставить за- 
водчику дЪйствительную выгоду, такъ какъ качество дрожжей улучшится и 
получится снова продуктъ, идущй въ продажу, который будеть учтенъ тоже 
по выходЪ изъ-подъ пресса. 

„На основани приведенныхъ соображенй Управляющий акцизными 
сборами Лифляндской губернии, считая обращене остатковъ отъ производства, 
на прибавлен!е не только въ заторную, но и въ квасильную и промывную 
посуду во всемъ согласнымъ съ духомъ законодательства и инструкщи Ми- 
нистра Финансовъ, полагалъ бы справедливымъ представление Управляю- 
щаго акцизными сборами Курляндской губерн!и разр$шить въ утвердитель- 
номъ смыслф. 

„Обращаясь къ раземотрёню соображенй, на основан которыхъ 
Управляющий акцизными сборами Лифляндской губернии приходитъ къ за- 
ключеню о возможности допустить неограниченное прибавлен!е прессован- 
ныхъ, не поступившихъ въ продажу, дрожжей во всЪхъ стадляхъ производства, 
нельзя не замЪтить сл дующаго: во 1-хъ — Лифляндемй УправляющИй акцизными 
сборами см$шиваеть понятя объ отбросЁ и остаткЪ отъ производства съ 
излишне приготовленнымъ, оставшимся на рукахъ заводчика, товаромъ или 
продуктомъ, составляющимъ цфль производства; несомнфнно, что законода- 
тель въ 164 стать Уст. о пит. сб.!) не см$шивалъ указанныхъ понят и 


1) Ст. 164 (Уст. изд. 1887 г.) гласитъ: «остающуюся на дрожжево-винокуренныхъ 
заводахъ отъ промывки и отстаиван1я дрожжевой пЪны, промывки и прессовашя дрож- 
жей, воду, а также Зарду и вообще остатки отъ дрожжеваго производства, дозволяется 
прибавлять въ заторы и перекуривать въ спиртъ». 
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потому статья эта говорить противь безконтрольнаго и неограниченнаго 
прибавлешя прессованныхъ дрожжей къ заторамъ и, стБдовательно, можеть 
служить лишь къ опроверженю аргументами Управляющаго акцизными сбо- 
рами „Шифляндекой губернии; во 2-хъ—также мало обоснованнымъ пред- 
ставляется допущене Управляющаго акцизными сборами Лифляндской гу- 
берни, что подъ уничтожешемъ испортившихея дрожжей (а по мнЪню 
Управляющаго акцизными сборами Курляндской губерши, и оставшихся 
дрожжей) можно подразумЪвать обращене ихъ снова въ производство; под- 
держивая такое мнён!е, Управляюций акцизными сборами „ифляндекой гу- 
бернши упускаетъ изъ виду, Что относящееся къ сему постановлене имЪетъ 
цфль гигеническую, чтобы предотвратить поступлене къ потребителямъ 
негоднаго продукта и можно думать, что сами заводчики предиочтутъ не воз- 
вращать иепортивнияея дрожжи въ производство; въ 3-хъ—иринимая во 
внимане, что внезапныя уменьшеня спроса на прессованныя дрожжи ни- 
чфуъ не объяснены въ представлешяхъ Управляющихъ акцизными сборами 
Курляндской и Лифляндской губершй, можно думать, что выгоды получен1я 
спирта при низкой норм и другихъ льготахъ, оказанныхъ дрожжево-вино- 
куренному производству, служатъь причиной постояннаго перепроизводства 
прессованныхъ дрожжей, которыя въ течеше зимы сохраняются весьма 
удобно, а въ теплое время года подвергаются порчЪ; чтобы избЪжать въ 
значительной мЪрф происходящаго отъ сего убытка, заводчикамъ слЪдуеть 
позаботиться объ устройствЪ соотвЪтственныхъ помфщешй съ низкой темпера- 
турой, что не потребуеть особенныхъ затратъ, такъ какъ подобные подвалы 
для дрожжей могуть имЪть весьма незначительные размфры. Къ сему надо 
нрибавить, Что неограниченное разрфшене возвращать въ производство 
оставиияея непроданными нпрессованныя дрожжи дфлаетъ пункть инструк 
объ уничтожени испортившихея дрожжей какъ бы совершенно излишним; 
между тЬмъ этимъ пунктомъ предусматривается случай, когда прессованныя 
дрожжи, оставшись не проданными, при продолжительномъ нахождени въ 
складЪ подвергнутея разложению; въ 4-хъ-—прессованныя дрожжи, вопреки 
заявлешю Управляющаго акцизными сборами Лифляндской губерн?и, пред- 
ставляютъ смфеь дрожжевыхъ клфтокъ съ преобладающимъь содержашемъ 
крахмала, котораго содержать около 35% 1); прибавлене ихъ въ заторный 
чанъ при сахарификаши при температур 60—70° Ц. никакимъ образомъ 
не можеть вызвать общаго брожешя, такъ какъ клЪтки при указанной 
температур будутъ умерщвлены или лишены сбраживающей способноестя, а 
содержанийся въ прессованной массф крахмалъ подвергнетея превращеню 
въ сахаръ и увеличить соотвфтетвеннымъ количествомъ выходъ спирта; 
въ 5-хъ — прибавлене прессованныхъ дрожжей, но охлаждени затора, 
въ заторный или въ квасильный чанъ въ первомъ или во второмъ перюдахъ 
бр южен1я, кром ускорешя процесса (что можно регулировать, уменр- 
шая дрожжевой заторъ), будеть имфть слфдетнемъ увеличене выходовъ 


1) Передъ ирессовашемъ къ жидкой масс дрожжей прибавляютъ отъ 10 до 60". 
крахмала. Въ прессованныхъ дрожжахъ содержится 40”/, влажности. 
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спирта на счетъь содержащагося въ прибавленныхъь дрожжахъ крахмала, 
который можетъ легко въ присутствии кислотъ (въ особенности плавиковой) 
сахарифицироваться имфющимся въ затор дластазомъ; во всякомъ случаЪ 
нормальные выходы дрожжей при этомъ потеряютъ значен!е; и въ 6-хъ—при- 
бавлен!е прессованныхъ дрожжей въ отстойные или промывные чанки не- 
посредственно, кром$ обогащен1я продукта дрожжевыми кл$тками,— противъ 
чего акцизный надзоръ ничего имфть не можетъ,—представляеть опасность 
обхода правилъ дрожжево-винокуреннаго производства тЪмъ, что крахмалъ, 
отмученный оть прибавленныхъ дрожжей, будуть присоединять къ затору, 
слЪдуя какъ бы буквальному указаню пункта инструкщи, подъ видомъ 
промывной воды. | 

„Изъ приведенныхъ замфчаний на объяснене Управляющаго акцизными 
сборами Лифляндской губерн!и слЪдуетъь заключить, что предоставление за- 
водчикамъ неограниченнаго права прибавлять такъ называемыя излишне 
приготовленныя дрожжи въ какую либо посуду въ производствЪ, не можеть 
быть оправдано въ смысл соблюдешя интересовъь казны и потому разр?- 
шене вопроса, возбужденнаго Управляющимъ акцизными сборами Курлянд- 
ской губерни, должно бы послЪдовать въ смысл мн$Ъея, высказаннаго 
представителями Техничеснаго Комитета, или согласно представлен1ю отъ 
28 Февраля 1890 г. Управляющаго акцизными сборами Московской губернии, 
который полагаетъ, что прибавленше прессованныхъ дрожжей къ бражкЪ 
можно допустить не иначе, какъ по взяти новаго свидфтельства, въ кото- 
ромъ таковыя прессованныя дрожжи должны быть причислены къ общему 
количеству припасовъ, назначаемыхъ въ заторъ, съ разсчетомь но норм 
выкурки вина, установленной для картофельной муки и крахмала; при томъ 
заводчикомь должна быть уплочена вся сумма акциза, причитающаяся по 
смЪтному исчисленю нормальнаго выхода дрожжей изъ вефхъ заторовъ, 
сдфланныхъ по тому свидтельству, въ срокъ котораго были получены остав- 
шияся непроданными дрожжи, съ показанемъ ихьъ количества, прибавлен- 
наго къ заторамъ, въ заводской книг въ графЪ „неявка всльдстве потери 
при производствь“. 

При обсужден!и поставленнаго вопроса въ связи съ докладомъ Н. И. 
Тавилдарова, члены Комитета вниолнЪ присоединились къ мнфн!ю послЬдняго, 
выраженному имъ въ изложенномъ доклад$ и съ своей стороны полагали, 
что при разршен!и добавлять къ заторамъ излишне приготовленныя прес- 
сованныя дрожжи, послЪдая должны быть причислены къ общему количеству 
назначаемыхъ въ заторъ припасовъ, съ начислен!емъ на нихъ нормъ спирт- 
ной и дрожжевой, ибо прибавка прессованныхъ дрожжей какъ въ заторный, 
такъ и въ квасильные чаны будетъ способствовать увеличению выходовъ 
спирта и дрожжей. Со стороны же нфкоторыхъ членовъ Комитета было при 
этомъ замфчено, что неограниченное разр5шене прибавлять излишне при- 
готовленныя дрожжи къ спиртовымъ заторамъ дало бы заводчикамъ возмож- 
ность замфнять ими дрожжевые заторы, изъ которыхъ, какъ извЪфстно, во- 
обще получаются меныше выходы спирта, чЁмъ изъ главнаго затора. Кром} 
того обращалось внимаше и на то, что правилами о дрожжево-вино- 
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куренномъ производств допущены 3-хъ дневные сроки свидЪтельствъ, а по- 
тому въ случаЪ внезаннаго уменьшения спроса на прессованныя дрожжи за- 
водчикъ ихфетъ возможность уменьшить временно производство; заготовлен- 
ныя же дрюжжи даже въ лфтнее время могутъ удобно сохраняться въ со- 
отвфтетвенно устроенныхъ подвалахъ съ низкою температурою. 

Въ заключеши Техническаго Комитета по данному вопросу признава- 
лось возможнымъ: 1) разрфшить прибавку какъ въ заторные, такъ и въ ква- 
сильные чаны излишне приготовленныхъ дрожжей, приравнивая ихъ къ хлЪб- 
нымъ припасамъ въ отношени спиртной и дрожжевой нормъ, и 2) не при- 
давать этому вопросу общаго значения, а увфдомить о нехъ только Управ- 
ляющаго акцизными сборами Курляндской губернии. 

Управляющий акцизными сборами Черниговской губерни, въ одномъ 
изъ своихъ предетавленй Департаменту Неокладныхъ Сборовъ, просилъ ука- 
заншя, на какихъ усломяхъ могло бы быть разуБшаемо производство вино- 
курешя изъ моркови, о чехъ ходатайствовалъ купець Зароховичъ. 

При обсуждении этого вонроса (въ Ноябрь) Техническимъ Комитетомъ 
признано возможнымъ, на основании ст. 218 и 221 Уст. о пит. сб., допу- 
стить куицу Зароховичъ, съ разрфшеня г. Министра Финансовъ, на перлодъ 
15° 71 гг. винокуреше изъ моркови безъ нормы, по учету контрольнаго сна- 
ряда и подъ постояннымь наблюденемъ акцизнаго надзора съ тфмъ, чтобы 
о результатахъ наблюдешя было своевременно представлено въ Департа- 
МеНТЪ. 

Векор$ послЪ сего въ Техническомъ КомитетЪ обсуждался общий во- 
просъ объ услошяхъ производства винокуреня безъ нормы. При этомъь Пред- 
сфдатель, обративъ внимане членовъ Коуитета на обстоятельства, выдвинувшя 
данный вопросъ на очередь, напомнилъ существующия въ дЪйствующемъ УставЪ 
о пит. сб. постановления по сему предмету, заключаюцияся въ слБдующемъ: 

Владбльцамъ винокуренныхъ заводовъ или арендаторамъ цфлыхъ им, 
въ которыхъ находятся заводы, предоставляется производить винокурене 
безъ нормъ, исключительно по учету спирта контрольнымъ снарядомъ, въ на- 
чалЪ и въ концБ винокуреня, но не далбе 15 сутокъ, съ разрБшеня же 
Министра Финанеовь и болфе продолжительное время и даже въ течене 
всего перода винокурешя, съ отчислешемь въ пользу заводчика 19/о безак- 
цизнаго спирта со всего количества, учтеннаго снарядомъ. ЗатЪмъ безнор- 
менное винокурене изъ принасовъ, для которыхъ нормы не установлены, 
съ разрьшеныя каждый разъ Министра Финансовъ, можетъ производиться 
подъ постояннымъ наблюденемъ акцизнаго надзора и съ предоставленемъ 
заводчику трехъ процентовъ безакцизнаго спирта. Наконецъ, Министру Фи- 
нансовъ предоставлено разрЬшать перекуриване безъ нормъ недоброкаче- 
ственнаго хлЪба и другихъ сельско-хозяйственныхъ продуктовъ низкаго ка- 
чества, на тЬхъ же основавшяхъ, на какихъ перекуриваются безъ нормъ 
припасы, для которыхъ нормы не установлены, т. е. съ отчисленемъ 3% 
безакцизнаго спирта въ пользу заводчика. Министръ Финансовъ, въ пред- 
ставлени своемъ Государственному Совфту отъ 17 АпрЪля 1889 г., о м$Ъ- 
рахъ къ упорядоченю винопромышленности и поощрен1ю сельско-хозяйствен- 
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наго винокурен!я, предполагалъ расширить права сельско-хозяйственныхъ заво- 
довъ на безнорменное винокурен!е предоставленемъ Министру Финансовъ права 
допускать производство безнорменнаго винокурен1я такимъ заводамъ, при из- 
бранной ими емкости квасильной посуды и срокахъ брожен!я, съ предостав- 
ленемъ въ пользу заводчиковъ того же количества, безакцизнаго отчисленя, 
на какое они имЗли бы право при производств винокуреня по нормЗ. Но 
Государственный СовЪтъ призналъ, что, такъ какъ винокурен!е безъ нормы 
представляеть менЪе гарант для интересовъ казны, чЪмъ винокурен!е по 
норм, и само по себЪ составляеть уже существенную льготу, то едва-ли 
имфются основан1я расширять нынЪ преимущества безнорменнаго виноку- 
реня. Посему Государственный Сов$тъ, не утверждая проектированной мфры 
относительно безнорменнаго винокуренйя, предоставилъь Министру Финан- 
совъ вопросъ о разм$рЪ безакцизнаго отчислен!я для винокурен!я безъ нормъ 
подвергнуть боле подробному соображеню и, засимъ, внести его на раз- 
смотрЪн1е въ установленномъ порядк$. 

Для ближайшей разработки вопроса о безнорменномъ винокурен!и была 
образована особая Коммися, состоявшая, подъ предс$дательствомъ Директора 
Департамента Неокладныхъ Сборовъ, изъ Непрем$ннаго Члена Техниче- 
скаго Комитета И. А. Недошивина, членовъ того же Комитета: Л. Н. Шиш- 
кова и Н. И. Тавилдарова и Начальника [ Отдфленшя Департамента Неоклад- 
ныхъ Сборовъ В. Г. Котельникова. 

Комиис1я эта, разсмотрфвъ дфйствующ!я правила о безнорменномъ ви- 
нокурени, а также установленное закономъ 4 Шюня 1890 г. безакцизное от- 
числене, полагала необходимымъ предоставить заводчикамъ въ нЪкоторыхъ 
случаяхъ право безнорменнаго винокурен1я на нижесл$дующихъ, выработан- 
ныхъ и предложенныхъ на обсуждение Комитета основаняхъ: 

1) При опытномь винокурени, т. е. при перекуривани новыхъ при- 
пасовъ, или при употребления новыхъ премовъ винокурен!я. Безнормен- 
ное винокурене въ этихъ случаяхъ Коммис!я полагала допустить съ разр%- 
шеня Министра Финансовъ и на срокъ, какой будетъ требоваться въ каж- 
домъ отдЪльномъ случаЪ, притомъ допускать таковое винокурене, какъ на 
заводахъ сельско-хозяйственнаго, такъ и промышленнаго характера, но подъ 
постояннымъ наблюденемъ акцизнаго надзора и съ безакцизнымъ отчисле- 
немъ въ пользу заводчиковъ по соотвфтствующимъ шкаламъ, установлен- 
нымъ закономъ 4 Шюня 1890 г. ВмЪетЪ съ т6мь Коммимя признавала воз- 
можнымъ при опытномъ винокурени безъ нормы предоставить заводчику 
брать свидфтельетво на винокурене и на сроки мене продолжительные, 
чЪмь 14 дней, по его усмотр$ню, а также избирать емкость квасильной по- 
суды и срокъ броженя, съ обязательствомъ, однако, указать избираемыя 
условя винокурен1я въ свидЪтельств®. 

При обсужденши этого предположеншя Коммиси, Техническимъ Комите- 
томъ, согласившимея съ заключениями Коммиси по существу, сдфланы нЪ- 
которыя замфчан!я. Такъ, было указано, что выражен!е „новые припасы“ пред- 
ставляется неопредфленнымъ, могущимь возбудить недоразум$ я относи- 
тельно того, каюме припасы надлежить считать новыми. По мн$фн!ю боль- 
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шинства членовъ Комитета, вмфсто выражен!я „новые припасы“, надлежало 
бы употребить выражене „припасы, для которыхъ норма не установлена“. 

ДалБе Техничесый Иохитеть признавалъ въ высшей степени полез- 
ныхъ предоставить вебмъ заводчикамъ возможность безубыточнаго испытан1я 
новыхъ пруемовъ и способовъ винокуреня. Подъ опытнымъ винокуренемъ, 
по мнЪнию Техническаго Комитета, слфдовало бы понимать не только вино- 
курен1е изъ припасовъ, для коихъ норма не установлена, но и такое вино- 
курене, которое производится изъ припасовъ, для которыхъ норма установ- 
лена, но съ прибавленемъ принаеовъ, для коихъ норма не установлена. 
ть этихъ видахъ, начало перваго пункта проекта Коммиси слдовало бы 
выразить такъ: „при опытномъ винокурени, т. е. при употреблени на вино- 
курене припасовъ, для которыхъ норма не установлена“ и т. д. При опыт- 
номъ винокуреши, Техничесюй Комитетъ находилъ необходимымъ не стЪс- 
нять заводчиковъ ни нормами, ни емкостью квасильной посуды, ни сроками 
броженя. Предполагая допустить столь широмй просторъ опытному вино- 
курению, Техническй Комитетъ полагалъ, однако же, необходимымъ уста- 
новить, чтобы такое випокурене разуфшалось Министромъ Финансовъ на 
опредфляемые имъ сроки и производилось подъ постояннымъ наблюденемъ 
акцизнаго надзора. 

Техническй Комитеть находилъ возможнымъ принять разсмотрфнный 
пункть, съ указапными поправками. 

2) Въ начал и въ концф сельско-хозяйственной выкурки, съ соблюде- 
нНемъ установленныхъ условй винокуреня по норуВ относительно емкости 
посуды и сроковъ брожешя, и съ правомъ на безакцизное отчислене, со- 
отвфтетвующее установленному шкалою закона 4 Гюня 1890 г. разм$ру, въ 
течеши двухъ четырнадцати-дневныхъ сроковъ, причемъ Коммися полагала 
предоставить на усмотрЪне заводчика воспользоваться этимъ правомъ въ на- 
чалЬ или концЪф винокуреня, или частью (однимъ свидЪфтельствомъ въ 14 
дней) въ началЪ и частью въ конц. 

При разсмотрфви этого предположения Техническимъ Комитетомъ было 
принято во внимане, что какъ въ началЪ винокурешя, когда ходъ работь 
на заводЪ не вошелъь еще въ нормальное положене, такъ и при конц 
производства, когда заводчикъ бываеть вынужденъ перекуривать остатки 
припасовъ, подвергшихся иногда порчЪ, выходы спирта могуть быть ниже 
норхальныхъ, а потому и съ уничтоженемъ, закономъ 4 юня 1590 г., низ- 
шей нормы, которою заводчики могли пользоваться въ случаЪ надобности 
(опасеня за выходы спирта), было бы справедливо предоставить право 
пользоваться въ указанные сроки безнорменнымъ винокуренемъ, если не 
веБмь заводчикамъ, то сельскохозяйственнымъ, не имфющимъ возможности 
располагать опытными, дорого стоющими винокурами и пробуфтать покун- 
кою доброкачественные припасы. Въ видахъ сказаннаго, по инфню боль- 
шинства членовь Комитета, допущенное Коммисей соединене двухъ сро- 
ковъ въ одинъ въ начал винокуреня признано нежелательнымъ. Соедине- 
не этихъ двухъ сроковъ считается невозможныхъ еще и потому, что при 
разномъ процентф безакцизнаго отчислешя въ началЪ и концф винокурения, 
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заводчики будутъ получать въ свою пользу большее количество безакцизнаго 
спирта, если они воспользуются своимъ правомъ въ конц®, а не въ начал 
винокурен1я, между т$мъ какъ при раздфлен!и на два срока количество это 
уравнов$шивается. Но вмЪетВ съ симъ было высказано, что предоставлене 
права сельскохозяйственнымь заводамъ пользоваться безнорменнымъ вино- 
куренемъ въ начал или конц выкурки съ тфмъ же разм$ромъ безакциз- 
наго отчислен1я, какое установлено для винокурешя по нормЪ, новело бы 
ЕЪ Тому, что всЪ заводчики стали-бы курить въ этотъ срокъ безъ нормы, 
ибо ни одинъ заводчикъ не захот$лъ бы рисковать отвфтетвенностью за 
норму въ то время, когда это обязательство не даетъ ему никакой матер!- 
альной выгоды. Посему большинство членовъ Комитета полагало необходи- 
мымъ поставить безнорменное винокуренге въ настоящемъ случа} въ несколько 
менфе выгодныя условя относительно безакцизнаго отчисления. 

По мн$фню Комитета, въ данномъ случа было бы справедливо уста- 
новленное шкалою закона 4 Тюня 1890 г. безакцизное отчислен!е уменьшить на 
10%. При такомъ уменьшен можно надЪяться, что будеть еще разечетъ, 
при болЪе или менфе удовлетворительныхъ припасахъ, производить вино- 
курене по норм$. 

На основании приведеннаго, Техничесюй Комитетъ полагалъ это пред- 
положене Коммисм изложить такъ: „Винокурене безъ нормы дозволяется 
въ началЪ и концф сельскохозяйственной выкурки, каждый разъ на срокъ 
не долфе пятнадцати дней, съ соблюдешемъ установленныхъ условй вино- 
курен!я по норм относительно емкости квасильной посуды и сроковъ бро- 
женя; безакцизное отчислее на выкуренный при такомъ винокурени 
спиртъ производится по соотв$тетвующей шкал закона 4 Тюня 1890 г., но 
съ уменьшешемъ на 10/0“. 

3) Въ томъ случаЪ, если винокуренный заводчикъ, въ течеше сельско- 
хозяйственной выкурки, по какой либо причинЪ, будетъ опасаться за выхолъ 
спирта, по недоброкачественности-ли припасовъ, или вслфдстве порчи аппа- 
ратовъ и т. п., Коммийя полагала возможнымъ допускать безнорменное 
винокурене при соблюдении установленныхъ для винокуреня по норм 
условй относительно емкости квасильной посуды и сроковъ броженя, съ 
разрфшеюя Управляющихъ акцизными сборами, которые о таковыхъ раз- 
рЪъшен1яхъ должны доносить Министру Финансовъ, на срокъ не долЪе 2-хъ 
недфль, & при необходимости пользоваться безнорменнымъ винокуренемъ 
въ теченме болфе продолжительнаго времени — съ разрфшеня Министра 
Финансовъ. Въ этомъ случаЪ безнорменнаго винокурешя Коммися полагала 
установить меньшее безакцизное отчислен!е въ пользу заводчика, а именно— 
меньше на 15°5/о противъ причитающагося соотвфтственнаго отчислен1я по 
шкалЪ закона 4 ]юня 1890 года. 

При обсужден!и этого предположеня большинство членовъ Комитета, 
полагало излишнимъ, за исключенемъ недоброкачественности припасовъ, 
какь главнишей причины, вызывающей безнорменное винокуреше, пере- 
числять всф остальныя причины, при коихъ можеть быть таковое произво- 
дихо, а считало боле удобнымъ выразить, что безнорменное винокурене 
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можетъ производиться въ течене сельскохозяйственной выкурки, если за- 
водчикъ будетъ опасаться за выходы спирта по нору, велЁдетвне недобро- 
качественности припасовъ или другихъ какихъ либо причинъ. 

Безнорменное винокурене, устанавливаемое этимъ предположенемъ 
лишь для того, чтобы дать возможность безъ риска за недокуръ произвести 
винокурене во всфхъ ТБхъ случаяхъ, когда заводчикъ не разсчитываеть 
получить выходовъ спирта по норуЪ, по мн5Ьнию большинства членовъ Коми- 
тета, должно быть обставлено такими усломями, кои ставили бы это вино- 
куреше въ мене выгодное положене, чфиъ винокурене по нормЪ, ибо 
иначе всЪ заводчики стали бы курить безъ нормы. 

Въ виду этого и принимая во внихане, что этого рода безнорменное 
винокурене будеть вызываться главнымъ образомъ недоброкачественностью 
матер !ала, боле дешеваго вообще, чфмъ матермалъ доброкачественный, по 
мнфн!ю Комитета, было бы виолнф справедливо, въ случаяхъ этого рода 
безнорменнаго винокуреня уменьшить разуфръ безакцизнаго отчислен1я въ 
болфе сильной стецени, чфиъ при безнорменнномъ винокурени въ начал 
и въ концф перюда, когда перекуривается и обыкновенный матералъ съ 
высшей цфной, но заводчикъ опасается за выходъ спирта лишь по какимъ 
либо инымъ причинамъ. Опредфляя степень уменьшешя безакцизнаго от- 
численя въ этихъ случаяхъ безнорменнаго винокурешя, Техничесый Коми- 
тетъ большинством голосовъ остановился на 20%/о уменьшения. 

При дальнбйшемЪъ разсмотрфни настоящаго предположения, въ видахъ 
однообразнаго примЪфнен!я правилъ о безнорменномъ винокуренши въ различ- 
ныхъ акцизныхъ Управленяхъ и для того, чтобы Министерству Финансовъ 
своевременно было извЪстно, на сколькихъ заводахъ производится такое 
винокурене, большинствомъ членовъ Комитета признавалось необходимымъ, 
чтобы разрЪшеня на производство разсматриваемаго здЪсь безнорменнаго 
винокурен1я выдавались примфнительно къ тому порядку, какимъ нынф вы- 
лаются разрфшеня на вывозъ спирта за границу безъ залоговъ, т. е. чтобы 
заводчики подавали прошеня на имя Министра Финансовь Управляющему 
акцизными сборами, который, если найдетъ возможнымъ, разрфшаетъ своею 
властью такое винокурене на срокъ не болфе двухъ недЪль. Разруфшене 
на болЪе продолжительные сроки, равно и въ тфхъ случаяхъ, когда Управ- 
ляюнИЙ акцизными сборами затруднится выдать таковое своею властю на 
двухъ-недЪльный срокъ, дается Министромъ Финансовъ. Наконецъ, Техни- 
чесый Комитетъ находилъ необходимымъ, чтобы при безнорменномъ вино- 
куренши, устанавливаемомъ для разсматриваемыхъ случаевъ, соблюдались 
условя винокурен1я по нору относительно только сроковъ броженя. Что 
же касается емкости квасильной посуды, то въ этомъ отношени было за- 
явлено, что недоброкачественные припасы нерЪфдко производятъ бурное бро- 
жене, при которомъ установленная нынЪ 125 ст. Уст. о пит. сб. емкость 
квасильной посуды на пудъ затираемыхъ матераловъ далеко недостаточна, 
а потому было бы справедливо безнорменное винокурене въ данномъ случаЪ 
не стфенять условиями установленной емкости квасильной посуды при вино- 
курени по нормамъ. Въ видахъ же необходимости имфть точныя данныя о 
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томъ, какая емкость квасильной посуды приходится на пудъ затираемыхъ 
припасовъ, сл$довало бы требовать, чтобы заводчики въ подаваемыхъ ими 
объявлешяхъ на винокуренме указывали, какую емкость въ квасильныхъь 
чанахъ они избираютъ на пудъ затираемыхъ матер!аловъ. Техничесый Коми- 
теть находилъь возможнымъ принять настоящее предположенше съ выше- 
указанными изм$ненями. 

4) Коммися полагала допустить перекурку безь нормы бражекъ, 
остающихся въ квасильныхъ чанахъ, въ случа непредвид$нныхъ, продол- 
жающихся болфе двухъ сутокъ, остановокъ производства, или въ случаЪ 
порчи бражекъ, съ усломемъ засвидЪтельствован1я, въ такихъ случаяхъ 
установленнымъ порядкомъ, остановки или порчи бражки и съ производ- 
ствомъ винокуренйя безъ нормы въ присутстви акцизнаго надзора. 

Соглашаясь по существу съ этимъ предположенемъ Коммисши, Техни- 
ческй Комитеть находилъ бол$е удобнымъ установить соотвфтствующее 
этому предположен!ю правило примЪнительно къ 236 ст. Уст. о пит. с6б., 
по которой въ настоящее время допускается спускъ заторовъ въ барду въ 
присутств!и должностнаго лица и съ составленемъ о томъ надлежащаго акта 
и которую можно было бы перередактировать въ томъ смыслЪ, чтобы, вмЪето 
спуска въ барду, дозволить заторы перекуривать въ спиртъ. Техничесвй 
Комитетъ находилъ, что при подобныхъ усломяхъ, т. е. въ присутстви 
акцизнаго чиновника и съ составлешемъ акта испортившеся въ квасильныхЪъ 
чанахъ заторы могли бы быть перекуриваемы безъ отвфтственности за норму, 
съ предоставлен!емъ заводчику безакцизнаго отчисленя въ полномъ разм рф, 
установленномъ закономъ 4 [юня 1890 года. Право перекурки въ спиртъ 
такихъ заторовъ должно быть, по мнфню Комитета, предоставлено всфмъ 
заводчикамъ какъ сельскохозяйственнымъ, такъ и промышленнымъ. На- 
стоящее предположене Техничесый Комитетъ полагалъ бы изложить такъ: 
„Винокуреннымъ заводчикамъ предоставляется право въ случаф непредвид$н- 
ныхЪъ, продолжающихся бол$е двухъ сутокъ, остановокъ производства, мо- 
гущихъ вызвать порчу заторовъ, перекурить эти заторы, въ присутствии 
акцизнаго чиновника и съ составленемъ надлежащаго акта, безъ отвфт- 
ственности за норму, съ безакцизнымъ отчисленемъ въ размфрЪ, соотвфт- 
ствующемъ установленному шкалою закона 4-го юня 1890 года“. 

5) По вопросу о томъ, какъ производить разсчетъ съ заводчикомъ при 
винокурен!и безъ нормъ въ случа порчи контрольнаго снаряда, Коммиця 
полагала установить, что въ такихъ случаяхъ разсчеть долженъ произво- 
диться по дфйствительной премкЪ, надлежащимъ образомъ засвидЪтельство- 
ванной акцизнымъ надзоромъ, въ случа же его отсутстня — согласованной 
съ данными о предыдущихъ и посл$дующихъ выходахъ спирта при тъхъ же 
условяхъ винокурения. 

По сему предположеню Технический Комитетъ полагалъ необходимымъ 
сдЪлать незначительное изм$нене, а именно установить, что разсчеть съ 
заводчикомъ, въ случаЪ порчи контрольнаго снаряда при винокурен!и безъ 
нормъ и въ отсутсти акцизнаго надзора, производится по среднимъ выхо- 
дамъ, предыдущимъ или посл$дующимъ, при одинаковыхъ усломяхъ вино- 


И 


курения, если показания заводчика будуть меньше поименованныхъ сред- 
НИХЪ ВЫХОДОВЪ. 

При подиисеани членауи Комитета журнала засЪданя Комитета по 
изложенному вопросу, членъ Кохитета Л. Н. Шишковъ подписаль его при 
особоуъ мнЬши, заключающемея въ слфдующемъ: 

„Техничесый Кохитетъ, въ засфдаши своемъ 20-го Ноября 1890 года, 
пришелъ, по большинству голосовъ, къ заключеню, что при винокурени 
безъ нормъ, въ нфкоторыхъ случаяхъ, слфлдуеть лишать заводчиковъ из- 
вфетной доли причитающагося имъ безакцизнаго отчислен1я, и, въ виду 
этого, предположилъ установить два размЪфра подобной скидки, а именно: 
въ 109,0 и въ 20/0. 

„Скидка въ 10/0 должна производиться въ ТХхЪ случаяхъ, когда за- 
водчику разрфшается безнорменное винокурене, въ начал и въ кониф 
производства, соглаено п, 2, причемъ такое винокурене, въ каждомъ изъ 
этихъ случаевъ, не должно продолжаться болфе 14 сутокъ. 


„затфуъ скидка въ 20°, предназначаетея для вефхъ тфхъ случаевъ, 
когда, отъ какихъ либо причинъ, заводчику, при винокурени по норуЪ, 
угрожаетъ опасность получить цедокуръ. Пъ чиелу подобныхъ причинъ мо- 
гутъ относиться: употребленюе въ заторы недоброкачественныхъ матемаловъ, 
случайныя порчи апиаратовъ, недостатокъ воды или временныя ея порча и 
загрязненю, а также смерть или тяжкая болфзнь винокура и т. п. 

„для производства винокуреня безъ нормы, во вефхь подобныхъ слу- 
чаяхъ, требуется исиросить разуёшене отъ Управляющаго акцизными сбо- 
рами, которому предоставляетея право давать тая разрфшеюмя, но не болЪе 
какъ на 14-ти-дневный срокъ. На болЪе продолжительное время Управ- 
ляющй долженъ испросить разрфшене отъ Господина Министра Фи- 
нансовъ. 


„При желани заводчика воспользоваться болфе продолжительнымъ 
срокомъ для безнорменнаго винокурешя, Управляющий входитъ съ пред- 
ставленемъ къ Господину Министру Финанеовъ, отъ котораго и будеть за- 
виефть разрубБшене. 

„Гредоставлене заводчикамъ права курить, въ извфстныхъ случаяхъ, 
безъ нормы и ТЪмъ самымъ избавляться отъ риска получать недокуръ, 
иметь весьма важное и цфлесообразное значение, въ особенности для сельско- 
хозяйственнаго винокуреня, для котораго оно, въ означенныхъ случаяхъ, 
только и предполагается. 


„Взыскане съ заводчика акциза за недокуръ, хотя и есть вполнЪ 
рацюнальная мфра, обезнечивающая казнЪ поступлене извЪстнаго дохода, 
но мЪра эта ни въ какомъ случа не должна наносить заводчику ущерба 
въ тБхъ случаяхъ, когда, по обстоятельствамъ, онъ не въ состоянии полу- 
чить нормы. Въ противномъ случаЪ заводчики, чтобы избфгнуть недокура, 
должны будутъ прибфгать къ перекуркЪ 0с0бо пфнныхъ матераловъ, для 
того, чтобы покрыть недостающие градусы, и вообще подвергаются больному 
риску. Такого рода рискъ и есть одна изъ главнЪйшихь причинъ, по кото- 
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рой многе изъ сельскихъ хозяевъ останавливаются при устройств неболь- 
шихъ заводовъ. 

„Ни то, ни другое не можетъ быть въ видахъ Правительства. 

„Вообще можно сказать, что нормы въ настоящее время много утра- 
тили изъ своего первоначальнаго значеня, ибо выходы спирта весьма часто 
превышаютъ въ 1'/2 раза нормы и, кром$ того, количество получаемаго на 
заводахъ спирта провфряется контрольнымъ снарядомъ. Въ случаяхъ отвода 
спирта и нормы немного помогуть. На будущее время, при введени въ 
дЪйствне новаго закона, отм$няющаго низшую норму, безнорменное вино- 
курен!е, въ изв$стныхъ случаяхъ, является даже необходимымъ условемъ. 

„Винокурене безъ нормы разр$шается и по дЪйствующему закону, но 
практика показала, что къ нему заводчики почти совефиъ не прибЪгаютъ, 
ибо оно сопряжено съ нфкоторою сбавкою въ процент льготнаго перекура, 
хотя и весьма незначительною. Заводчикъ, курящий безъ нормы, можеть въ 
настоящее время получать не боле 3-хъ процентовъ перекура и, слФдова- 
тельно, лишается той небольшой прибавки, которая происходитъ отъ полу- 
чаемыхъ имъ 2-хъ лишнихъ процентовъ за первый милл1онъ градусовъ. 

„При кратковременномъ винокурен!и безъ нормы, обыкновенно такая 
разница выражается весьма малою суммою и тфмъ не менфе заводчики 
нредпочитаютъ не пользоваться этою льготою, дорожа всякою копиЪфйкою, 
слишкомъ для нихъ важною, при настоящемъ бездоходномъ положении 
винокурен1я. 

„Устанавливая скидку въ 20°%/о съ безакцизнаго отчислешя, Прави- 
тельство поставило бы заводчиковъь въ еще худшее положеше, чфмъ то, въ 
которомъ они находятся въ настоящее время, ибо, какъ выше было ска- 
зано, низшей нормы болфе не будетъ существовать и едва ли новый законъ 
о безнорменномъ винокурени, при такихъ условяхъ, будетъ имфть прак- 
тическое значенте. 

„Одна уже величина цифры въ 20%/, будетъ дЪФйствовать на заводчи- 
ковъ устрашающимъ образомъ. 

„ЦФль, которую преслфдуетьъ Правительство въ назначени извЪетной 
сбавки безакцизнаго отчислешя въ случаяхъ безнорменнаго винокуренйя, 
состоить въ предупрежден!и того, чтобы заводчики не злоупотребляли этимъ 
правомъ и не прибЪгали къ нему слишкомъ часто и безъ настоятельной въ 
томъ необходимости. 

„Самою правильною и справедливою мЪрою для достиженя этого, была 
бы точная провфрка т$хъ условй, которыя вынуждаютъ заводчика прибфгать 
къ безнорменному винокуреню. Но такъ какъ это весьма трудно исполнимо 
и можеть повести къ ряду нежелательныхъ пререкан1й между заводчиками 
и акцизнымъ надзоромъ, то, къ сожалню, не остается другаго способа, 
какъ установить нзкоторую невыгоду при пользовани правомъ безнормен- 
наго винокурен!я и, слЪфдовательно, все дфло сводится къ назначен!ю доста- 
точнаго, но не чрезмЪрно большаго разм$ра скидки. 

„Въ этомъ отношенм я склоненъ думать, что было бы удобиЪе начать 
съ меньшей цифры и затфмъ увеличить ее въ будущемъ, если бы оказалось, 
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что опа недостаточно велика, чфиъ прямо повторить уБру, уже разъ не- 
удавшуюся, и еще при болфе нпевыголныхъ для заводчиковъ услоняхъ. 

„пазалось бы, что нфтъь особыхъ основанй назначать различный про- 
центь сбавки въ обоихъ приведенныхъ пунктахъ, тфмъ болфе, что во 
второй категории случаевь остаетея всегда возможность совефмъ отказать 
заводчику въ его просьбф или ограничить его самымъ короткимъ срокомъ. 

„промЪ того, полезно было бы сохранить въ силБ 6-й пункть ин- 
струкщи 1), по которому безнорменное винокурене можеть быть остановлено 
въ тоуъ случа, когда въ немъ въ дЬйетвительности не оказывается надоб- 
ности, или если надзоръ усмотритъ какую либо онаеность для вфрнаго по- 
ступленя слфдуемаго въ казну акциза. 

„Такимъ образомъ я полагалъ бы ни въ какомъ случаЪ не назначать 
пропентъ скидки, превышающий 109/00 съ слЪдуемаго за время безнорменнаго 
винокуреня безакцизнаго отчиеления. 

„Однимъ изъ аргументовъ къ назначению значительной скидки былъ 
высказываемъ тотъ разечетъ, что заводчику предоставляется при безнормен- 
номъ винокурени употреблять матералъ, имбюний боле низкую рыночную 
цЪну, что уже представляетъь еху нфкоторую денежную выгоду. 

„Такое разсуждене было бы, однако, справедливо только въ томъ случаЪ, 
если бы выходы спирта получалиеь одинаковыми какъ изъ дурнаго, такъ и 
изъ добротнаго матерлала, или отличалиеь бы только на незначительную вели- 
чину. Помимо этого, чфмъ менфе выходъ вина, тьмъ дороже оно обходитея 
заводчику. 

„Вообще необходимо замЪтить, что, такъ какъ безнорменное виноку- 
реше предоставляется только сельскохозяйственному винокуреню (пункты 2 
и 3), которое въ принцииЪ предполагаетъь употреблене припасовъ изъ соб- 
сетвеннаго хозяйства заводчика, то рыночная цфна здЪеь уже не имфетъ 
особаго значешя и въ результатВ окажется, что понесенпый заводчикомъ 
въ хозяйств убытокъ еще въ большей степени долженъ усугубиться отъ 
предполагаемой сильной сбавки безакцизнаго отчисленя. 

„Рще было бы крайне желат-льно, чтобы къ чиелу матераловъ, на 
которые не назначены въ законЪ нормы, былъ отнесенъ такъ называемый 
серый крахмалъ или крахмальная гуща въ сыромъ состояни и иритомъ 
какъ для сельскохозяйственнаго, такъ и для промышленнаго винокуреня. 

„Матераль этотъь въ настоящее время очень мало употребляется въ 
винокурени, ибо онъ приравненъ, но нормЪ, къ обыкновенной мукЪ, съ 
которою никакъ не можеть сравниться“. 

Законъ о безнорменномъ винокурени на вышеизложенныхъ, раземот- 
рЬнныхъ Техническимъ Комитетомъ, основашяхъ состоялся 3 Шюня 1891 г. 
и введенъ въ дЬйстве съ 1 Тюля того же года ?). 


') Инструкщя по примфненю ВысочдлйшЕ утвержденнаго, 14 [юня 1883 года, мнф- 
ня Государетвеннаго Совфта—о разрфшен!и винокуреннымъ заводамъ перекуривать 
безъ вормы сельскохозяйственные продукты низкаго качества. (В$ствикъ Финансовъ, 
за 1583 г. № 44). 

*) ВысочаЙШЕ утвержденнымъ, 3 [юня 1891 года, мнёшемъ Государственнаго Со- 
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Учетъ бражки и опред%лен!е качества ея. 


Относительно бражки Комитетомъ въ отчетномъ году было обсуждено 
всего три вопроса, изъ нихъ два касались предложенй объ установлен на 
винокуренныхъ заводахъ извфстныхъ наблюденй за приготовляемыми браж- 
ками и о прюизводствЪ учета таковымъ въ цфляхъ контроля за названными 
заводами; третий же вопросъ относился къ бражкамъ, остающимся отъ произ- 
водства дрожжевыхъ заведенй безь вннокуреня, и касался собственно уста- 


взта, въ отмфну прим$ч. къ ст. 125, прим$ч. 2 къ ст. 216 (по прод. 1889 г.), ст. 291 
и ст. 8 съ примфч. 1 приложешя къ ст. 213 и въ измфнен!е и дополнен!е ст. 120, 122, 
219 и 236 уст. о пит. сб., относительно винокурен!я безъ пормъ, постановлены слф- 
дующ1я правила: 

1) Винокуреше безъ нормъ допускается при опытномъ винокурен!и, т. е. при 
употреблен!и ирипасовъ, для которыхъ не установлены нормы выходовъ спирта, или 
при употреблен1и новыхъ пр1емовъ винокурен!я, съ особаго, каждый разъ, разр5шен!я 
Министра Финансовъ, въ течене опредфляемаго имъ для каждаго отдёльнаго случая 
срока и подъ постояннымъ наблюдешемъ акцизнаго надзора. Въ такихъ слхучаяхъ 
избране емкости квасильной посуды и сроковъ брожен1я предоставляется усмотрфн1ю 
заводчика, съ обязательствомъ указать избираемыя имъ услов1я винокурешя въ сви- 
дътельств$, которое можетъ быть выдаваемо на срокъ и менфе 14 дней. 

2) Впнокуреше безъ нормы можетъ быть производимо въ начал и конц сельско- 
хозяйственной выкурки, каждый разъ не доле пятнадцати сутокъ, если въ первомъ 
случа заводъ началъ винокурен!е, а во второмъ—окончилъ оное въ данномъ перюодЪ 
при условяхъ, установленныхъ для признаня винокуревя сельско-хозяйственнымъ; 
въ течен1е сельско-хозяйственной выкурки безнорменное винокурен!е можетъ быть 
производимо по особымъ разр$шешямъ Министра Финансовъ и въ боле продолжи- 
тельные срокп при услошяхъ, вияющихъ на понижене выходовъ спирта, какъ ва- 
примфръ при перекуриванн недоброкачественныхъ сельско-хозяйственныхъ припасовъ, 
неисправномъ дфйстви аппаратовъ, недостаткЪ льда и т. п. Сроки брожен1я и отно- 
шешя емкости квасильной посуды къ количеству затираемыхъ прниасовъ при озна- 
ченномъ безнорменномъ винокурен!и устанавливаются Министромъ Финансовъ. 

3) Въ случаяхъ непредвиднныхъ, продолжающихся болфе двухъ сутокъ, оста- 
новокъ винокурен1я, могущихъ имфть послфдств1емъ порчу заторовъ, винокуреннымъ 
заводчикамъ дозволяется перекурить сд$ланные уже заторы, вь присутстви акцизнаго 
чиновника ий съ составленемъ надлежащаго акта, безъ отв$тственности за норму. 

4) Учетъ выкуреннаго спирта при винокурен!и безъ нормъ произодптся исклю- 
чительно по показанямъ контрольнаго снаряда. Въ случаЪ порчи означеннаго сна- 
ряда учетъ сей производится по лЪйствительно полученнымъ выходамъ, надлежащимъ 
образомъ засвидфтельствовавнымъ акцизнымъ надзоромъ, въ отсутстыи же поса$д- 
няго—по средвимъ предыдущимъ или послёдующимь выходамъ, полученпымъ при 
усломяхъ винокурен!1я, признаваемыхъ Министерствомъ Финансовь одннаковыми съ 
тфми, при какихъ производилось винокурен!е за время порчи спаряда, если пока- 
зап1я заводчика будутъ меньше этихъ среднихъ выходовъ. 

5) Безакцизное въ пользу заводчика отчислеве при винокурени безъ нормъ 
(ст. 1—3) производится на основашяхъ, установленныхъ п.п. 1—7, 10 и 11 ст. Ц Вы- 
сочдйшЕ угвержденнаго, 4 1юня 1890 г., мнфн!я Государственнаго Совфта, причемъ 
въ случаяхъ безпорменнаго винокурен1я, указанныхъ въ ст. 2, это отчислеше произ- 
водится въ уменьшенномъ на 20% разм рф. 
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новленя мЁръ, которыя могли бы препятствовать употребленю этихъ бра- 
жекъ какъ нанитка. 

Въ МаБ Ненрехфннымь Членомъ быль представлень Техническому 
Комитету докладъ о двухъ предложешяхь старшаго контролера Подоль- 
скаго акцизнаго Управленя Мниховекаго. 

Одно изъ нихъ Мниховеюй выразиль въ предетавленной имъ бро- 
шюрЪ, въ которой указывалось на пользу линейнаго измфреня заторовъ, 
8 также сахарометрическихь и кислометрическихъ изелЪдованй бражекъ 
для контроля за винокуренныхи заводами. 


Линейное изм$- 
реше заторовъ и 
сахарометриче- 
ское и кисломет- 


рическое изсл};до- 


Шинеиное изуфреше заторовъ, согласно предложению Мниховскаго, ваня бражекъ. 


должно состоять въ томъ, что въ заторнохмъ чанЪ измфряетея количество 
заготовленнаго затора въ вершкахъ высоты чана. Зная, какое количество 
спирта получается изъ каждаго вершка заторной массы, вычисляется ожи- 
даемый выходъ спирта изъ даннаго затора. Количество же спирта, какое 
даетъ каждый вершокъ заторной массы, необходимо опредфлить 10-ти днев- 
выУъ онытомъ по каждому заводу въ отдЬльности, сообразно съ качествомъ 
употребляемых на заводЪ мате]иаловъ и способами ихъ обработки. 

Технический Комитетъ, принявъ къ свёдфию указанное предложение, 
не нашелъ, однако, возхожнымъ рекомендовать акцизному надзору примфне- 
не на заводахъ предложенныхь Мниховскимъ методовъ изелдованя бра- 
жекъ на тохъ основами, что линейнымъ измуфренямъ заторовъ нельзя при- 
давать серьезнаго значения, а сахарометрическя и кислометричесмя испы- 
таня бражекъ на ряду съ другими контрольными мфрами уже практикуются 
вт настоящее время во многихъ акцизныхъ Управлен1яхъ. 

Второе предложене Мниховскаго, выраженное имъ въ представленной 


Учетъ количе- 


запиекЪ, заключалось въ томъ, чтобы при помощи особаго брагоизмфрителя ства перекуривае- 


опредфлять на заводахъ количества перекуриваемой бражки. 

По заявлешю ПНепремфннаго Члена устройство брагоизмфрителя описано 
изобрЪтателемъ весьма неясно, но можно полагать, что брагоизуБритель пред- 
ставляеть изъ себя родъ турбины, приводимой въ движеше вБсомъ ипро- 
текающей черезъ него жидкости. 

Эти приборы, по мнфн!ю изобр$тателя, могли бы быть установлены: 
а) на брагонавалочной трубЪ, 6) внутри перегоннаго аипарата (въ кубахъ) и 
в) на барденной трубФ. 

ЗатЬуъ предлагается, чтобы на каждомъ заводЪ 10-ти-дневнымъ опы- 
томъ было опредфлено, каюя количества бражки будутъ соотвфтствовать по- 
казанямъ счетчиковъ брагоизмфрителей, при данныхъ усломяхъ производ- 
ства и качествахъ употребляемыхъ матерлаловъ. 

Изложениее предложеше Мниховскаго Комитетомъ было признано не- 
практичныхъ. 

Вопросъ объ установлеши мЪръ, которыя могли бы пренятствовать по- 
требленю бражекъ, остающихся отъ производства дрожжевыхъ заведенй 
безь винокуреня, въ качеств напитка, былъ возбуждень Управляющимъ 
акцизными сборами Пермской губерюи и поступилъ на обсуждене Коми- 
тета при слфдующихъ обстоятельствахъ. 


мой бражки. 
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Объ изслфдова- УправляюнИй акцизными сборами Пермской губерн!и представилъ 
н1и и употреблении г. Директору Департамента Неокладныхъ Сборовъ докладную записку, въ 
бражки,  оетаю- которой указывалъ, что существующее въ г. Перми дрожжевое заведен!е 
а безъ винокуреня всю бражку, составляющую остатокъ производства и со- 
выхь заведен Держащую въ себЪ до 5°/о спирта, продаетъ съ завода на сторону по 10 коп. 
безъ винокуреня И дороже за ведро. Эта бражка, покупаемая рабочимъ классомъ, потреб- 
и м5рахъ, препят- ляется какъ напитокъ, замфняющий вино. 
выд Хотя расходъ таковой бражки и записывается дрожжевымъ заведен1емъ 
а —_ въ установленныя для сего тетради !), но Управляющий акцизными сборами, 
ВВ. имфя въ виду, что при всей бдительности акцизнаго надзора, невозможно 

услфдить, чтобы въ отдаленныхъ окраинахъ города означенная бражка не 
подвергалась фильтрацщи и даже могутъ явиться лица, пожелающая заняться 
тайною перегонкою оной, полагалъ въ устранене сего установить, чтобы 
остатки оть дрожжеваго производства безъ винокурен!1я потреблялись исклю- 
чительно только на кормъ скота во дворЪ самаго заведен!я; исключене 
могло бы быть допущено только для мясниковъ, имфющихъ иногда значи- 
тельное число рогатаго скота, но съ тфмъ, чтобы въ тетради дрожжеваго 
заведешя съ положительною точностью было объясняемо, какому именно 
мяснику отпущена бражка, съ указанемъ его м$ста жительства въ город$. 

Для разъясненя указаннаго Управляющимъ акцизными сборами Перм- 
ской губернш обстоятельства, Департаменть Неокладныхъ Сборовъ, предпи- 
санемъ оть 1 Ноября 1889 г. за № 3486, поручиль шести Управляю- 
щимъ акцизными сборами губерн!й: Могилевской, Тамбовской, Тульской и 
Калужской, Воронежской, Пензенской, Уфимской и Оренбургской, произ- 
вести черезъ губернскихъ техниковь опыты опредфлен1я процентнаго со- 
держан1я алкоголя въ бражкЪ, остающейся отъ производства дрожжевыхъ 
заведен!й безъ винокурешя, а равно и сообщить заключене о томъ, какя 
мфры слфдовало бы принять для предотвращен!я употребленя этой бражки 
въ питье населенемъ. 

Изъ представленныхъ указанными Управляющими акцизными сборами, 
по сему предмету, отзывовъ прежде всего усматривалось, что въ то время 
дрожжевыхь заведен!й безъ винокуреня не существовало въ губершяхъ 
Тульской и Калужской, въ остальныхъ же упомянутыхъ губерн!яхъ так!я 
заведен1я были, но въ весьма незначительномъ числЪ, а именно: 


въ Тамбовской губернии ....... 2 заведетя 
ь„ Могилевекой $ а, ов 2 1 ь 
ь„ Воронежской ы р. вла 5 а, 2 , 


—-— - 


') Вь $ 7 Инструкщи Министерства Финансовъ 31 Гюля 1886 г. по примфнен!ю 
ВысочайШЕ утвержленныхъ, 3 Гюня 1886 г., правилъ о производств дрожжей и 
объ акциз на прессовавныя дрожжи, постановлено: «дрожжевыя заведен1я безъ ви- 
покуреня обязаны обозначать въ объявлен1яхъ на производство, куда бухдутъ упо- 
треблены остатки отъ производства дрожжей, а въ случаВ вывоза ихъ изъ ваведешя, 
обязаны въ особой, скрфиленной акцизнымъ надзоромъ, тетради отмВчать: когда, 
кому и сколько ведеръ отпущено бражки. Акцизный надзоръ имфетъ наблюдене за 
тфмъ, чтобы бражка не поступала ва вннокурен1е». 
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въ Пензенской губерши ....... 9 заведеня 
. Оренбургской —„ Е ЕЕ ь 
Всего. .... 7 заведенй }). 


По поставленнымъ Департаментомъ Неокладныхъ Сборовъ вопросамъ 
Управляющий акцизныхи сборами Тульской и Калужской губ. не приводилъ 
никакихЪ указанй, за отсутстнемъ во ввЪренномъ ему Управлени дрожже- 
выхъ заведенй безъ винокурен!я; остальные же Управляюние акцизными 
сборами сообщали результаты произведенныхъ техниками опытовъ опредф- 
ленГя алкоголя въ бражкЪ и, ихЪя въ виду практику существующих въ 
ихъ Управлешяхъ дрожжевыхъ заведенй безъ винокурен!я, представляли, 
по предмету порядка расходованя сими заведенями остатковъ производства, 
свои заключения. 

Управляющий акцизными сборами Могилевской губ. сообщалъ, что по 


Количество ал- 


произведеннымь техникомъ перегонкамъ бражки оказалось, что она содер- коголя въ бражкф, 


житъ въ среднемъ 3,01% алкоголя. 
Управляющий акцизными сборами Тамбовской губ. указывалъ, Что въ 


остающейся —отъ 
производства 


дрожжевыхъ заве- 


бардЪ, остающейся отъ производства сухихъ дрожжей въ дрожжевыхъ заве- денй безъ вино- 
дешяхъ безъ винокурешя, найдено по анализамъ техника 2,29/о алкоголя; курешя. 


по прежнимъ же анализамъ того же техника, количество алкоголя было 
оиредфлено около 3 и даже до 3.5/0. 

Управляющий акцизными сборами Пензенской губ. приводилъ результаты 
перегонокъ, произведенныхъ техникомъ на двухъ дрожжевыхъ заведеняхъ; 


эти результаты видны изъ нижеслЬдующей таблицы: 
Количество злко- 


Время взятя бражки для перегонкн. голя въ ведрЪ 
бражки. 
3,6°/о 
Передъ первымъ съемомъ дрожжей ....... го 
я 


Сред. . 34 
Въ среднемъ перюдЪ съема дрожжей. ...... 3,09 /0 
3,69/о 
26, 
Передъ послфднихъ съемомъ дрожжей. ..... 26 
3,0, 
2,4 „ 


Сред. . 2,8%/ 
3,09% /о 

Передъ спускомъ въ барду еее 3,0, 
2,8 , 

Сред. . 2,97% 


') Между тфиъ въ перюдь 183'/в гг. таковыхъ заведешй въ Тамбовской губ. 
6ы30—3, въ Могилевской—2, въ Воронежской —1, вь Пензенской—5 и въ Оренбург- 
ской—1, а всего—12 заведев!й (Отчетъ Департамента Неокладныхъ Сборовъ за 1888 г. 
стр. 35 и прил. МУ’). 
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Кром того были указаны слфдуюцщия показан1я сахарометра Баллинга 
при -- 14° Р. 


10,89/0 

въ процфженномъ сусл$. . 112 
Сред. . 11,0% 
р 3,5%/0 

въ бражкЪ передъ спускомъ въ барду . .. 0 


Сред. . 3,25% 


Управляющй акцизными сборами Воронежской губ. также приводилъ 
результаты перегонокъ, произведенныхъ техникомъ, изъ коихъ видно, что 
ведро браги, взятой поел съема дрожжей, содержало 4,28% алкоголя 
(среднее изъ 4,2, 4,4 и 4,25%); брага же, взятая изъ бочекъ покупателей 
(т. е. разбавленная уже водкою), содержала 2,21% алкоголя. 
| въ сусл$, въ среднемъ, 12,68% 


Показан1я сахарометра. 
р р въ брагз , , . 3,25% 


Управляющий акцизными сборами Уфимской и Оренбургской губ. со0б- 
щалъ слфдующйя данныя изъ наблюден!й техника, произведенныхъ симъ 
послЗднимъ на трехъ дрожжевыхъ заведен!яхъ безъ винокуреня: одномъ въ 


город$ Оренбург и двухъ въ Самарской губерви 1). 
Количество алко- 


Время взятя бражки для перегонки. голя въ ведрЪ 
бражки. 


2.7100 
2,3 „ 
2,4 „ 
2,6 , 
Сред. . 2,5%/ 
2,50 
Тоже. . еее нее 2.8 „ 
3,0, 
Сред. . 2,76% 
3,09/0 
Тоже. „еее еее 2,9 „ 
2,8 
Сред. . 2,9% 


По съем дрожжей и спусьЪ бражки и вофхъ ополо- 


Посл съема дрожжей . 


— 


сковъ въ барденный ларь, въ среднемъ, ....... 1,4 № 
Тоже. еее ние % 850 >, 
Тоже. еее еее еее. & 1,95, 


1) Техникъ при Уфимско-Оренбургскомъь Акцизномъ Управлен1и состоитъ также 
техникомъ и по Самарскому Управлен!ю. 


== 


Такимъ образомъ, произведенныя техникамн наблюденя указываютъ, 
что одно ведро бражки разныхъ дрожжевыхъ заведени, поелЪ съема дрож- 
жей, Т. е. передъ сепуекохъ бражки въ барду, содержало сл$дующия коли- 
чества алкоголя: 


200 2.909 3.90% о 
р 3.00 „ 4,28 „ 
20а 3,07, 

9. 


Гражка же, спущенная въ барду и разбавленная при этомъ водою 
онолосковъ, содержала только: 1,4, 1,95, 2,0 и 2,2 рю алкоголя. 


Управляюций акцизными сборами Могилевской губ. указывалъ, между — Расходоваше 
прочимт,, что единственное дрожжевое заведен (въ имфнти одной помфщицы), дрожжевыми запс- 
существующее во ввБренномъ ему Управлени, всю бражку предназначаетъ дешями безЪ вино- 
на коруъ молочному скоту и телятамъ, на сторону же, ностороннимъ, бражка с 
не продается; но при этомъ УправляюцИй акцизпыми сборами присовокуи- дрожжей бражки. 
лялъ, что „приставленные къ скоту рабоче пьютъ эту бражку охотно“. 

Въ отзыв Управляющаго акцизныхи сборами Тамбовской губ. нЪтъ, 
по сему предмету, надлежащихъ указании. 


Управляюний акцизными сборами Пензенской губ. указываль, что бражка 
посл совершеннаго съеха дрожжей поступаетъ въ продажу, главнымъ обра- 
Зомъ, для корма екота и въ рфдкихъ случаяхъ продается самыхъ ОЪднымъ 
н низшимъ классамъ населенгя по 5 коп. за ведро, которые, прибавивъ къ 
ведру бражки полбутылки хлЪбнаго вина, употребляютъ ее въ пищу съ кала- 
чехъь или хлЬбомъ. 


Управляюний акцизными сборами Воронежской губ. сообщалъ, что вся 
бражка, въ присутетвьи контролера, разбавляетея на половину водою и, съ 
содержашемъ около 2,55% алкоголя, продается мяеникамъ для откорма скота; 
по повфркЪ на мфетахъ, куда бражка отиравляетея, оказалось, что она дЪйстви- 
тельно идетъ на кормъ скоту. При этомъ Управляюпий акцизными сборами 
ссылалея на отзывъ помощника инснектора Врачебнаго Отдфленя, по мнЪфн!ю 
котораго, бражка вредна для здоровья даже при употреблеши въ ограниченномъ 
количествЪ, при употреблении посл разбавленя водою опьянения не произ- 
водить и замфниять спиртные нанитки, особенно при отвратительномъ ея 
вкусЪ, не можетъ. СвЪфдЪнй же о томъ, чтобы бражка употреблялась въ 
питье, до настоящаго времени не получалось. 


Техникъ при Уфихско-Ореноургскомъ акцизномъ Управлени, въ евоемъ 
представлени Управляющему акцизными сборами, указываль, что бражка 
дрожжевыхъ заведений представляетъ весьма питательный кормъ для скота 
и что въ зиме м$Бсяцы вся бражка вообще расходуется въ продажу, но 
съ началомъ подножнаго корма сирось на нее постепенно уменьшается; 
велфдетвые этого, владфлець дрожжеваго заведешя въ г. Оренбург вошелъ 
въ соглашене съ владЪльцемъ одной мельницы брать круглый годъ еже- 


М$ры для пред- 
отвращен1я упо- 
треблен1я бражки 
вт питье населе- 
шемъ. 


МиЪфше Непре- 
„Бннаго Члена и 
заключеше Тех- 


= 


дневно не менфе одной бочки (въ 45 ведеръ) барды по 10 коп. за бочку; 
остатки же продаются другимъ лицамъ по 1-й копЪйк$ за ведро. 

По заявлению техника, мЪстный акцизный надзоръ, наблюдая за м%- 
стами сбыта барды, убЪжденъ въ томъ, что барда эта дЪйствительно рас- 
ходуется на кормъ скота. 

Засимъ, какъ Управляющий акцизными сборами, такъ и техникъ при- 
знавали, что бражка не пригодна къ употреблешю въ питье въ качествЪ 
крЪфпкаго напитка. 

Управляющ!й акцизными сборами Могилевской губ., въ виду того, что 
бражка можеть быть употребляема, какъ спиртный напитокъ, или же пере- 
гоняема на тайныхъ винокуренныхъ заводахъ, полагалъ бы полезнымъ об- 
ставить дрожжевое производство безъ винокурешя такими требован!ями, 
чтобы оно не могло выдерживать конкурренщи съ дрожжево-винокуренными 
заводами. 

Управляющ!Й акцизными сборами Тамбовской губ., основываясь на не- 
значительномъ содержании спирта въ разсматриваемой бражЕф, полагалъ, 
что она не можеть сдЪлаться напиткомъ, замняющимъь вино или пиво, 
почему вопросъ о вышеупомянутыхъ мфрахъ находилъ неимфющимъ значеня, 
присовокупляя при этомъ, 9то изъ двухъ дрожжевыхъ заведен безъ вино- 
курен1я, находящихся въ губерыи, одно предполагается перестроить въ 
дрожжево-винокуренный заводъ. 

Управляющий акцизными сборами Цезенской губ., принимая во внима- 
не ничтожное содержане въ бражкЪ спирта и то, что она, главнымъ обра- 
зомъ, идеть на кормъ скота, находилъ „достаточнымъ поручить акцизному 
надзору, въ ра1онЪ котораго существують дрожжевыя заведения безъ вино- 
куреня, боле строй и бдительный надзоръ, такъ какъ приняе какихъ 
либо особыхъ м$фръ едва ли представляется необходимымъ и удобнымъ“. 

Управляюций акцизными сборами Воронежской губ., не полагая, чтобы 
употреблен1е бражки въ питье могло причинить ущербъ казнЪ, признавалъ 
для предупреждешя подобнаго употребленя единственно одну мБру—вос- 
прещене открыт дрожжевыхъ заведешй безъ винокурен!я; требоване 
же портить бражку, по мнЪню Управляющаго акцизными сборами, не пред- 
ставляется возможнымъ потому, что владфльцы сихъ заведен!й должны бу- 
дутъ нести убытки оть невозможности утилизировать остающуюся бражку. 

Управляюций акцизными сборами Уфимской и Оренбургской губерви 
замЪчалъ, „что при должномъ отношени къ дфлу акцизнаго надзора нын$ 
существующ1!я правила вполнф гарантируютъ интересы казны и въ установ- 
лени особыхъ мЪфръ къ огражденю этого интереса надобности не пред- 
стоить“. Затфмъ полагалъ, что т бражки, которыя употребляются какъ 
кр5пый напитокъ, не представляютъ остатка отъ производства дрожжевыхъ 
заведенй безъ винокурен1я, а спещально приготовляются для питья крфпюя 
браги, что, по мнЪню Управляющаго акцизными сборами, „возможно при 
отношен!н надзора къ дфлу съ одной только чисто формальной стороны“. 

При разсмотрфн!и въ Комитет приведенныхъ данныхъ и соображений 
упомянутыхъ Управляющихъ акцизными сборами, НепремЪнный Членъ, при 


аи 7 ка 


обсужденти поставленнаго вопроса, указалъ на нЪкоторыя цифровыя данныя '), 
которыя указывали на сокращене въ Импери годъ отъ года количества 
выдЪлываемыхь въ дрожжевыхъ заведеняхъ дрожжей и на увеличенте 
въ то же время выдблки дрожжей на дрожжево-винокуреннныхъ заводахъ. 
причемъ имъ было высказано мнфше, что едва-ли имЪфются уважительныя 
причины, вызывающия установлене для дрожжевыхъ заведешй какихь либо 
дополнительныхъ стБенительныхъ правилъ. 

Такого же мнЪн1я держался и Техничесый Комитетъ, который въ своемъ 
заключении ечиталтъ излишнимъ принимать как1я-либо особыя дополнительныя 
м ры, направленныя къ стБененю дрожжевыхъ заведений. 


Гллавл \. 


Кр%пость выкуриваемаго на заводахъ спирта, какъ м8ра контроля за 
производствомъ винокуреня. 


Въ первомъ тохЪ Трудовъ Техническаго Комитета, обнимающемъ 
дфятельность его за 1334—1538 гг., приведены 2) два доклада НепремЪннаго 
Члена о среднихъ крфиостяхъ выкуриваемаго на заводахъ спирта, въ коихъ 
раземотрБиы данныя по сему предмету, относивнияся къ перюдамъ 18$3/ 
н 155%/5 гг. | | 

Въ 1559 году на разсмотрЬне Техническаго Комитета не было пред- 
ставлено доклада о среднихъ крфиостяхъ выкуриваемаго на заводахъ спирта, 
почему объ этомъ предметБ ничего и не упомянуто во П-мъ томЪ Трудовъ 
Техническаго Комитета, посвященномъ изложеню дфятельности Комитета 
за 1559 г. Въ НоябрБ же 15890 года НепремБннымъ Членомъ внесенъ 
былъ на разсмотр5ше Комитета докладъ о среднихъ крфиостяхъ выкури- 
ваемаго на заводахъ спирта за перюдъ 188'/8 гг., помимо соотвьтетвенныхъ 
данных за два предшествовавшие перода, т. е. 188“/в и 13887 гг., хотя 


таковыя данныя и были разработаны въ КомитетЪф и на основании ихъ Не-. 


преяфннымъ Чаленомъ были составлены соотвфтетвенные доклады. Несмотря, 
однако, на То, что доклады эти въ Техническомъ КомитетЪ не разематри- 
валиеь, представляется умфстнымъ въ настоящемъ томЪ „Трудовъ“, предва- 


ническаго Коми- 
тета. 


рительно изложеня доклада о среднихъ кр5постяхъ выкуривавшагося на заво- 


дахъ спирта за перюдъ 188'/8 гг., привести упомянутыя данныя по тому 
же предмету за два предшествовавшие перюда. 

НижеслЬдующая таблица показываетъ распредфлене въ перодъ 1885,6 гг. 
винокуренныхъ заводовъ по систехамъ перегонныхъ аппаратовъ и по сред- 


НИМЪЬ крЬшостямъ выкуривавшагося спирта. 
`) Выдфлано дрожжей въ фунтахъ: 
въ перюды ва дрожжевыхъ на дрожжево-вино- 
заведеняхъ. куренныхъ заводахъ. 
199 РЕ оне 199,988 10.620,516 
18/6 » а 162,654 13.931,371 
- 188% 95 .... 108,551 14.723,618 


3) См. страв. 110—118. 


Данныя о сред- 
нихъ крфпостяхъ 
выкуривавшагося 
на заводахъ спир- 
та въпер!одъ138?/в 
ГГ. 


ОднокуУвовые 


Назван!я АкцизныхЪ | Число заводовъ, выкуривавшихъ спиртъ съ 


Управлений. средней крпостью въ предфлахъ: 

860—652 [65—70 70—15 | 75—80 | 80—85 85—90 | "ие 

1. Лифляндское ..... 108 (109) — — — — ри Е гв ых 
2. Эстляндское. ..... 160 — — вы: о ыы = НЕЕ ее 
$. Курляндское ..... 77 (78)| 43 — ее 2 4 31 6 са 
4. Варшавское. ..... 107 — — — — == и = : 
5. Калишское. .... 115 — — — — ыы = ее = 
6. Люблинское. ..... 116 — — = = ыы ее = ык 
7. Ломжинское ..... 69 — — — — ВИ г РЕВ рее 
8. Орловское ...... 28 — — — к Е ыы = ыы 
9. Казанское ...... 14 — — = = —е ей = = 
10. Новгородское. .... 12 — — — Е Е Е РИ ыы 
11. Тверское. ...... 19 — — — = в р р == 
12. Курское ....... 33 — — — = Е ы и 
13. Пензенское. ..... 36 — — — Е ыы ЕЕ РЕМ ыы 
14. Вологодское ..... 10 3 — Е = = 8 г: ыы 
15. С.-Нетербургское ... 16 — — — == ее — ее мя 
16. Олонепкое ...... 1 ее Е РЕВ г: нЕ = и 
17. Нижегородское .... 21 — — — — = ыы = 
18. Московское. ..... 2 (3) — = Е и МЕ = == 5 
19. Вятское ..... о. 19 — — ее га р = = = 
20. Саратовское ..... 29 (30) - Е Е ев ЕЕ сы = ы 
21. Тульское. ...... 35 — — — Е — а ы = 
22. Тамбовское. ..... 39 (45) — — Е — — ыы ре р 
23. Пермское. ..... 19 (20) — | — — — — не 
24. Калужское..... у 18 — — — — — — В -- 
25. Екатеринославское .. 12 — — — — — — = Е 
26. Воронежское. .... 37 — — Е ыы в — | — Ве 
27. Уфимско-Оренбургское . 21 2 — — — 1 Е = 
28. Смоленское...... 43 — — — ЕЕ — = = — 
29. Рязанское ...... 26 еы т ее а зи = И ЗВ 
30. Самарское ...... 7 — — — — — — ыы к. 
31. Ставропольское .... 15 — — — — — в РЕВ = 
32. Области Войска Донск. 3 — — == ыы = Е че Пи 
33. Симбирское. ..... 14 — — — — — = И м 
34. Ярославское ..... 12 — ыы — ТЕ Е Е ин ре 
35. Костромское ..... 17 — — — = — ыы = и 
36. Таврическое ..... 2 — — — И — — = Е 
37. Западной Сибири .. 30 — — — — — = еы И 
38. Восточной Сибири. . . 23 — — — — — — — ыы 
39. Закавказскаго края. . 1 — — — = — ее рее га 
40. Виленское ...... 80 28 — — 4 16 8 — — 
41. Минское... .. г 125 (126)| 6 (7) — | - 4 3 — — — 
42. Бессарабское..... 18 — — — ыы — — Ре и 
43. Волынское ...... 104 — — — я — Е = Е 
44. Ковенское ...... 25 13 — — 3 1 9 — — 
45. Могилевское ..... 87 53 1 7 9 11 24 1 — 
46. Херсонское. ..... 17 — — — — — — не ЕЕ 
47. Полтавское. ..... 54 — — — — — — = о 
48. Гродненское ..... 77 — — — — — — = ее 
49. Витебское ...... 65 5 — — 2 1 2 — Ве 
50. Клевское.... .. 92 (94) — == — = ыы ай и и 
51. Черниговское. .... 70 — — — Е — = РЕВ рее 
52. Подольское.. . . 89 (90 — — — | — — — — а 
53. Харьковское ..... 44 (47 — И га ыы ре ва 
Всего... ... | 8,313 (2,331) 1163 (154) 1 7 24 37 77 8 — 


Примъчаня: 1. Н®которые заводы имфли не по одному, а по два и боле контрольныхь снарядовъ; 
подобные заводы, поставлены цифры въ скобкахъ, означающия число контрольныхъ снарядовъ, стоявшихь на 
2. Цифры числа заводовъ, поставленныя въ рубрикахъь крёпостей спирта, соотвфтствують числу кон 


фе == 


Двукувов-ы в НЕПРЕРЫВНО-ДАЙСТВУЮЩИЕ. | 

Число заводовъ, выкуривавшихъ спиртъ Чнедо заводовъ, выкуризавшихь синрть | 

Чисзо заво- съ средней крьпостью въ предфлахъ:  |1ИС103^) съ срадией крьпостью въ прадблахь: | 
дОВЪ. а РЕЧРР _, | выше | ВОДОВЪ, | Гари рунуччи ^^^ 

нор 60-652, 65-70 70-752] 75-80| 80-85 85-0 "о жа Вай Бы бк аль И 


| | 
| 


76 = | — 10| 21 в 91| 91 298). =| = |на | 
88 ыыы о ая | в 4 680: 1-90 о =. йа 
20 к] = | № 61 90| 41 Зе] в 
88 ыы || —.| #1 48. | 30| 3] 19 = -|-|-| 8 и) 
64 —|—|-=|=| 41 84| 90| 6 м = - 1-2 | 29 | 
99 вы ар ый ВВ 2001 т м ЕВ К 5 50 ЕТ 
57 абы | В к | $ ВР 96:1 91 39 РА, ОН ЕЦ ВЕ Я 1 
4 — 1 2 1| — 1 24 —| — 3 1 | 13 1 | 
7 О О 1 3 2 1 7 | — | — 1| 4 р | 
8 | —| — 1 6 1 —| — 4 О 1 1 2 и 
2 | -- а -|-ф м о к. || 8. 9.22 
4 — — 1 1| — 2| —| — 29 —| — — 6:1 27| -6 
17 Я О 4 | 11 11 19 — | — — х 9 18 (И 1. 
4 ||| 4 |, | 8 — | — 1 1111 — | 
14 ея В РЯ ВХ ЛГ = — |= | 1% 

_ О а ПОВ О ПРЕ ПО ее ОР 
и ыы т] | 110 ры | —|-| @ а 
- И Я ре Ее В Я О | ЕН ЗРЯ В Е 5 
15 Е не Е ЕВ ЕВ ВС ЕО О АО НИ Е ВА ЗИ ПВ У 
18 НЯ С 1 ВЫ Ре КС В ЕЯ Се И ОО ПР ВЕ АСВ | ЯВ 
5 О О = — |1 в № | 41 
13 [| ---и а —ф| 292) || 49| 8 
4 р В рН ЕТ ПЕ ВВ ЕО О Г А В В Е Вей 
> ре ИИ а С ВЕР Ета Я 155 ЕТ [1828 
5 || — 4 | — 7 | - | - | 418 
7 | -—|-—|— 11| 4 —| 80 а лы: 2 | ЧЕ | 
5 а о ое В ВР ЕЯ Вы № Не РЕНИ, В 1 М 
33 5—5 = в 81981 &| = 20 к ве Г За В У И 
6 Е С ЕЯ Е ЗЕ" ие ОЕ Е о |5 | 16. | № 
жа Е НО ОИ НЕСЯ РО ОА БВЕЗИ Е-2Я 1В ео БЕН ПЕНЬ ТО 9 ВВ 9 К 
6 те ИЕН ЗЕЯ Нео И И”) ВАУ АА ВК а ЕК ВЯ ВЕ 
1 ме РО ЕЯ ВЕ О Е Е-=8 Ве ВАУ да Л 2. 152 
1 | = |= = 38 НЕ Пе О Ее Е 
5 о ЕЯ ВНЕ Е В РЫ ВЕХ т О И В 9 18 
12 ==] = 914148 в нее: 3% |= 
1 ее РО В ПЕ РЯ КЕЙ Ее Е НЯ Е ИЗО БЕ 2 РЕ 
15 —|-|-|-| 83| 10| 22| —| 15 | — || | 9] = 
14 ||| 2 7 5 — 9 — 1 — 1 5 2 
— а |=] жа | ака, || выше 58| 55 1 о => - 1 РА 
47 — | — 2 4 7| 28| 11| — 5 —| — — — 4 1 

116 —| — 2 4 | 30| 52 | 25 8 3 — | — — 11 — 2 
13 р 8 5 — 5 —| — = —- 4 1 
95 =| =|—=| | 951 46| 91| |9 ттт -| 6 
10 О О РЯ Е ВЫ О КСК т РЕ лы 1 Аб] 5 
30 = | >| 11| | 61246 И ее М И 
14 а ый 1 а в 30 ыы И 9 
46 м О Е О У с И: СЫ 4,5 < 
74 о Е НН НЙ ЕД ВЯ И и ЕЙ У ВЫ ВЕ 0 В 
56 НО В В т Е ЕЯ К. а [ее 1—1 №] 238 | 
66 (67) 1|— | —!—| 13| 86| 161 11 26 (27) —-| 13| 4| 10|] 
56 А и | ый 2998: аж" 9 24 Бе ыа В, Сб"! 1 
В =! = | | р ма. Фе | Же 6 
13 вр |= | | | вр |= 

1,457 (1459) 1 аи. 46 205 618 448 68 10018) 2] 4 10 35 28 

. 


у 


въ виду сего въ рубрикЪ «число заводовъ въ Управлешяхъ», по т$мъ Управлешямъ, въ которыхъ встрфчались | 


указанномъ числЪ заводовъ. 
трольныхъ снарядовъ. 


т 


Изъ этой таблицы видно, что въ разсматриваемый винокуренный пер1одъ, 
какъ и въ перлодъ 158%/5 гг. преобладающею системою перегонныхъ аппа- 
ратовъ была двукубовая, такъ какъ заводы, имфви!е подобные аппараты, 
составляли 68,0%/о общаго числа заводовъ; затЪмъ слЪдовала система непре- 
рывно-дфйствующихъ аппаратовъ, представлявшая 30,4% общаго числа за- 
водовъ, и, наконецъ, послфднее м$сто занимала система однокубовая, состав- 
лявшая лишь 6,6%/о общаго числа заводовъ. Принимая, на основании данныхъ, 
изложенныхъ въ доклад Непремфннаго Члена о среднихъ крфпостяхъ вы- 
куриваемаго на заводахъ спирта въ перодъ 188% г.г. '), съ одной стороны, 
за низпия крфиости спирта для заводовъ однокубовой системы 70°, для заводовъ 
двукубовой— 75° и длязаводовъ непрерывно-дЪйствующихъ— 80°, а съ другой,— 
за высшя кр$пости для тфхъ же системъ аппаратовъ — 80, 85 и 90°, най- 
демъ, что всЪхъ заводовъ безъ различия системы перегонныхъ аппаратовъ, на 
коихъ Ерфпость спирта превышала нормальную среднюю кр$пость (т. е. 8$0°— 
для однокубовыхъ, 85°—для двукубовыхъ и 90°—для непрерывно-дЪйствую- 
щихЪ) было 827 (однокубовыхъ—85, двукубовыхъ—516 и ненрерывно-дЪй- 
ствующихъ— 226), что составляетъ около 35,5%/%, общаго числа (2331) кон- 
трольныхъ снарядовъ, дЪйствовавшихъ на 2313 заводахъ. Заводовъ съ не- 
нормальными средними крЪпостями спирта, т. е. такихъ, на которыхъ кр$- 
пость спирта для однокубовыхъ аппаратовъ была ниже 70°, для двукубовыхъ— 
ниже 65° и для непрерывно-дЪйствующихъ—ниже 80°, было 105 (въ томъ 
числ однокубовыхъ — 8, двукубовыхъ — 60 и непрерывно-дЪйствующихъ— 
37) или около 4,59/5. На заводы же со среднею нормальною врЪфпостью спирта 
(т. е. для 61 однокубовыхъ заводовъ отъ 70 до 80°, для 883 двукубовыхъ— 
отъ 75 до 85° и для 455 непрерывно-дЪйствующихъ — оть 80 до 90°) 
приходилось 1,399 заводовъ или 60,0°/о указаннаго выше числа всЪхъ дЪйство- 
вавшихъ контрольныхъ снарядовъ (2381) на 2313 заводовъ. 

Такимъ образомъ оказывается, что процентъ заводовъ со средними кр*- 
постями ниже нормальныхъ весьма невеликъ. Но такъ какъ средшя кр$- 
пости спиртовъ могуть имфть значене только при сравнен!и этихъ крЪпо- 
стей за извЪстные пер1оды времени, то представляется не безъинтереснымъ 
сдБлать сравненше среднихъ крЪпостей разсматриваемаго пертода съ перло- 
домъ предъидущимъ, т. е. съ 188%/5 гг. 

Сравнивая процентъ заводовъ (64,5°/) съ ненормально низкими (4,5°/0) 
и средними (60,5%) крЪпостями съ соотвЪфтственнымъ же процентомъ (66,791) 
предъидущаго винокуреннаго пер!ода съ ненормально низкими (6,3%,0) и сред- 
ними (60,4%) крЪпостями, наблюдаемъ уменьшен!е его, тогда какъ процентъ 
заводовъ съ высокими средними крЪпостями увеличился съ 33,3%/ въ пред- 
шествовавшемъ перодЪ на 35,5%/ въ разсматриваемомъ перюд$. ДалЪе, не- 
льзя не обратить вниман1я на слЪдующую таблицу, представляющую средшя 
крЪпости спиртовъ, взятыя въ предфлахъ 10-ти градусовъ, съ обозначенемъ 
соотвфтсетвующаго кр$пости числа заводовъ и процентнаго ихъ отношен!я къ 
общему числу заводовъ. 


1) См. „Груды Техвическаго Комитета“ Томъ Г, стр. 116. 


ПЕРЮДЪ 15584 гг. _ПЕР! олъ 155% гг. Пкртодъ 1556 гг. 


Кр+фпости вы. 

курнивавшагос ых в! Г 

У СЯ | пело за- ый Число заво- | ^^ отНошен!е вЪ | Число заво- ' ^^ отиошеню къ 
на заволатъь и общему числу общему числу 


числу заво - 1 
спирта. ВОхоВЪ. ть довЪ довъЪ '). 


р 
0’ отноменте 


ЗАВОДОВ. Заводовъ. 


ть 70° и ниже. 


› 170 до 80° 347 14,9 
› 80 › 90° 1666 71,5 
> 90°’ и выше. 294 12.6 


Данныя этой таблицы указываютъ, что въ разсматриваемомъ пер1одЪ 
средшя крЪфиости выкуривавшагося спирта вообще повысились, а чис.ло заво- 
довъ, выкуривавшихъ спиртъ высшихъ крфиостей, продолжало увеличиваться. 

Относительно среднихъ кр$иостей спирта, выкуривавшагося на заво- 
дахъ въ перюдъь 188/17 гг., въ матемалахъ, собранныхъ по сему предмету 
Непремфнныхъ Членомъ, прежде всего упоминается о томъ, что означенный 
перюдъ составляетъь первый перодъ, въ которомъ закономъ 18 Мая 1885 года 
введена обязательная низшая средняя врЪиость выкуриваемому на заводах 
спирту въ 70° по разечету 14-ти-дневной выкурки 2). 

Велфдетвие постояннаго повышешя средней крЪфпости выкуриваемаго 
спирта, наблюдавшагося въ послфдн!е годы, главнымъ же образомъ велЪд- 
стые примфненя закона, ограничившаго среднюю крЪфпость и иритомъ не- 
соинфино способствовавитаго еще большему ея увеличеню, Непремфиный 
Членъ признаеть вполнЪ возможнымъ къ заводамъ съ нормальнымъ виноку- 
ренемъ отнести въ разсматриваемомъ пертод$ заводы съ высшими предфлами 
крЪфностей противъ принятыхъ въ предшествовавшихь его докладахъ о сред- 
нихЪ крЪфпостяхъ выкуриваемаго спирта, а именно—для заводовъ съ непре- 
рывно-дЪйствующими перегонными аппаратами, вмфето прежнихъ предЪль- 
ныхъ крЪфпостей оть 80 до 90°, принять за предфльныя нормальныя крф- 
пости отъ 85 до 95°, для двукубовыхъ,—вифето 75 до 85%, принять отъ 80 
до 90° и для однокубовыхъ,—вмЪфсто 70 до 80° принять отъ 75 до 555. 

Нижесл5дующая таблица (стр. 126—127) показываетъ расиредфлене 
заводовъ по системамъ перегонныхъ аппаратовъ и по среднимъ крЪфпостямъ вы- 
куривавшагося спирта въ перюодъ 1888/72 гг. 

Изъ приведенной таблицы усматривается, что въ пертодъ 1886/1 гг.,какъ и въ 
предшествовавиие, преобладающею системою перегонныхъ апиаратовъ была 
двукубовая, составлявшая 63,1°ю общаго числа заводовъ; затёмъ слфдовала 
система непрерывно-дфиствующихъ аппаратовъ, представлявшая 34,4% и, 


') Въ этой рубрикВ указаны собственно контрольные снаряды (общимъ чис- 
ломъ 2,331), стоявше на 2,313 заводахъ. 

*) Согласно ст. 128 Уст. о пит. сб., изд. 1837 г. См. „Груды Техническаго [о- 
митета“, Томъ Т, стр. 112 и 113. 


Средн1я крЪпо- 
сти спирта, выку- 
ривавшагося въ 
перодъ 18887 гг. 
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Однокувовыве 


Число заво- 


Ч Число заводовъ, выкуривавшихь спиртъ 
. исло съ средней кр8постью въ предёлахъ: 
Управлен!яхъ|заводовъ. 


ДОВЪ ВЪ 


| Назван!я Акцизныхъ Управленй. 


_ яко | 95 _— | —_ _ | "ше 
70—75° | 75—80° | 80 857 | 85 90 | ЗЫ 


1. Лифляндское ..... (... 107 (108) | — — — о 11 
2. Эстляндское. ..... (... 158 — — — — — — 
3. Курляндское (......... 63 уе 24 | — 2 18 4| — 
4. Варшавское. ........ . 104 (105 — — — — — — 
5. Калишское .......... . 116 — — — — — — 
6. Люблинское. (......... 113 — — — — — — 
7. Ломжинское. .......... 71 — — — — — — 
8. Орловское. .......... 24 (25) — — — — — — 
9. Казанское. (еее. 13 — — — — — — 
10. Новгородское .......... 12 — — — — — —_ 
11. Тверское ........ ( 17 — — — — — —_— № 
12. Курское....... и. 29 — — — — — — 
13. Пензенское ......... .. 38 — — — — — — 
14. Вологодское. (......... 12 — — — — — — 
15. С.-Петербургское ........ 14 — — — — — 
16. Олонецкое. .. ее. . 1 — — — — — 
17. Нижегородское. ......... 8 — — — — — 
18. Владимтрское .......... 8 — — — — — 
19. Московское. ....... ... 2 (3) — — — — — — 
20. Вятское. .. еее 19 — — — — — — 
21. Саратовское. -......... 25 — — — — — — 
22. Тульское... оС. . 34 — — — — — — 
23. Тамбовское... .. 36 (42)|] — — — — — — 
24. Пермское 17 — — — — — — - 
25. Калужское .......... . 16 — — — — — — 
26. Екатеринославское. ......- 10 — — — — — — 
27. Воронежское .......... 33 — — — — — — 
28. Уфимское. ........ .. 17 — — — — — — 
29. Смоленское. .......... 40 — — — — — — 
30. Рязанское. „(...е.. 21 — — — — — — 
31. Самарское ........ ... 7 — — — — 
32. Ставропольское ......... 9 (11) — — — — — — 
33. Обл. Войска Донск. ....... 2 — — — — — — 
34. Симбирское. .......... 13 — — — — — — 
35. Ярославское. .......... 11 — — — — — — 
36. Костромское. .......... 19 — — — — — — 
37. Таврическое. .......... 2 — — — — — — 
38. Западной Сибири ........ 25 — — — — — — 
39. Восточной Сибири.... ... 20 — — — — — — _ 
40. Закавказск. края. ........ 1 — — — — — — 
41. Туркестанское. ......... 1 — — — — — — 
42. Виленское. ........... 71 19| — 7 12 | — — 
43. Минское ............ 111 5 1 2 1 1| — 
44. Бессарабское .......... 15 — — — — — — 
45. Волынскоее ........... 95 — — — — — — 
46. Ковенское. ..... ое. 21 — — — — — . 
47. Могилевское. ......... 75 — — — — — — 
48. Херсонское ........... 11 — — — — — —_ 
49. Полтавское ........... 45 — — —. — — — 
50. Гродненское. .... и 64 — — — — — — 
51. Витебское. ........... 48 1 — 1| — — — 
52. Клевское .......... .. 14 (75) — — — — — — 
53. Черниговское. ..... А 60 — — — — — — 7. 
54. Подольске ........ ,.. 89 (91) — — — — — 
Всего. (....... 3,068 (2,078) 62 1 12 31 1 1 


——.—__ 


Примъчаня. 1. Нкоторые заводы имфли не по одному, 8 по два и болФе контрольныхъ снарядовъ; въ вц: 
подобные заводы, поставлены цифры въ скобкахь, означающця число контрольныхь чц 
2. Цифры числа заводовъ, поставленныя въ рубрикахъ крЪпостей спирта, соотвфтствуютъ \ 
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съ средней крфпостью въ предфлахъ: 
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виду сего въ рубрик® 


сварядовъ, стоявшигъ на указанномъ Числф заводовъ. 
числу контрольныхъ сварядовъ. 
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Число заводовъ, выкурииазвшяхь сииртъ 
съ средней крфаостью въ предЪлахъ: 


— 3 17 21 

— — — 35 53 
— — 3 2 13 
— — 6 16 

1 — 5 33 20 
— — 6 14 

— — 1 4 10 
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по тфмъ Управлемямъ, въ которыхъ встрфчались 
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наконець, послфднее м$сто занимала однокубовая система, составлявшая 
лишь 2,5/ общаго числа заводовъ. 

На основаши соображенй, приведенныхъ въ начал$ изложевя дан- 
ныхъ о среднихъ крФпостяхъ въ разсматриваемомъ перодЪф, принимая, 
съ одной стороны, за низшая кр$пости спирта для заводовъ однокубо- 
выхъ — 759, для двукубовыхъ — 80° и для непрерывно-дЪйствующихъ — 
85°, а съ другой, — за выспия кр$пости для ТФхъ же заводовъ, посл$- 
довательно съ такими же аппаратами, — 85, 90 и 959, найдемъ, что веЪхъ 
заводовъ безъ различ1я системъ перегонныхъ аппаратовъ, на коихъ крф- 
пость спирта превышала указанную норхальную среднюю крЪФпость (т. е. 
85‘—для однокубовыхъ, 90°—для двукубовыхъ и 95°9—для непрерывно-дЪй- 
сетвующихъ 1), было 350 (однокубовыхъ—8, двукубовыхъ—70 и непрерывно- 
дЪйствующихъ— 272), что составляеть около 16,9% общаго числа (2,078) 
контрольныхъ снарядовъ, дЪйствовавшихъ на 2,062 заводахъ. Заводовъ съ 
ненормальными средними крЪпостями, т. е. такими, на которыхъ крфпости 
спирта ниже 75° для однокубовыхъ, 80°—для двукубовыхъ и 85°— для не- 
прерывно-дфйствующихъ, было 291 (однокубовыхь—1, двукубовыхьъ—158 и 
непрерывно-дЪйствующихъ — 132) или 14,0%. На заводы же со среднею 
нормальною крфпостью спирта (т. е. для однокубовыхъ отъ 75 до 85°, для 
двукубовыхъ — отъ 80 до 90° и для непрерывно-дЪйствующихъ — отъ 85 
до 95° 2) приходится 1,437 заводовъ или 69,1°/о указаннаго выше числа, 
дЪйствовавшихъ контрольныхъ енарядовъ. 

ЗатЪмъ въ матералахъ, относящихся до разсматриваемаго перода, 
подобно тому, какъ и въ матералахъ предшествовавшихъ пер!одовъ, при- 
водится нижеслфдующая таблица, представляющая число заводовъ по сред- 
нимъ крфпостямъ выкуривавшагося ими спирта, взятымъ въ предфлахъ 10 
градусовъ. 


Перодъ 1883/4 г. Перюдъ 188%/5 г] Перюдъ 183°/ г. Пер!одъ 188%/з г. 


°/о | “/о °/о 
Число | отношене | Число ‚ отношене | Число | отношене | Число | отношене 
заво- |къ общему| заво- |къ общему] заво- (къ общему| заво- |къ общем 
довъ. |числу заво-| довъ. |числу заво-[довъ *). числу заво-[довъ?).|числу заво 
ДОвЪ. довЪ. ДОВЪ. ДОВЪ. 


Крфпости выкури- 


| вВашагося на заводахъ 
| 
спирта. 


Отъ 70° и ниже 95 4,2 37 1,7 >. 1,0 1 0,1 
› 70 до 80° 562 246 | 399 18,2 | 347 — 145| 192 9,2 
› 80 › 90% | 1410 62,1 | 1482 67,5 1666 71.5 | 1542 74,2 
>» 9^и выше 201 8,4 | 274 12,5 294 12.6 343 16,5 


') Въ виду отсутетвя въ приведенной таблиц рубрики съ кр$постями спирта 
отъ 95°, въ данпомъ случа, при счет заводовъ приняты рубрики съ крЁпостями отъ 
90 и выше. 

?) Въ виду отсутствйя въ приведенной таблицЪ рубрики съ крФфпостями отъ 95°, 
ВЪ данномъ случа, при счетВ заводовъ приняты рубрики съ кр$постями отъ 85 до 90°. 

*) Въ обфихъ этихъ рубрикахъ указаны контрольные снаряды (общимъ числомъ 
2,331 и 2,078), стоявшие на 2,313 и 2,062 заводахъ. 


® 
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Въ дополнене къ приведеннымь сравнительнымъ данныхъ въ разема- 
триваемыхъ матералахъ упоминаетея, что низшею среднею кр5постью вы- 
куривавшагося на заводахъ спирта была: для перюда 133% гг.—крфиость 
отъ 40 до 50°, для перюла 1533%5 гг.— таковая отъ 50 до 55° и для перюда 
154"6 гг.—оть 55 до 60°. Кромф того, процентъ заводовъ съ низшими кр\иос- 
тями (до 50°) по отношеню къ проценту заводовъ съ круЬиюстями выешими 
(т. е. отъ 80°) доходилъь для перюда 18$3%5 гг. до 92,1%/0, а для пер!одла 
155°. в гг. уменьнилея до 18,90/0; въ разематриваемомъ же перюдЪ 1358.5 гг. 
отношеше чиела заводовъ съ низшими крЁиостями къ чиелу заводовъ съ 
высшими круБиостями, выраженное въ процентахъ, понизилось до 10,20%. 
Такимь образомъ еравнене результатовъ относительно среднихъ крпостей 
вык; ривавшагося на заводахъ спирта за четыре постбдне перода указывает 
не только на то, что въ перодЪ 188°/7 гг. средшя крЪфиости вообще повы- 
сились, но и на то, что чиело заводовъ, перешедшее изъ разряда заволовь 
съ низшихи крРностями въ разрядъ съ крЬиостями выешими, продолжает, 
увеличиваться, и притомъ увеличивается довольно рЪзко. 

Изъ раземотрЬшя вышеизложенныхь данныхъ о колобашяхъ среднихь 
крЬпостей выкуривавшагоея въ перюды 1883/65 и 135°/ гг. на заволахъ 
спирта вытекаютъ селЬдуюния заключения: 

1) Наибольший процентъ заводовъ съ непормальнымъ винокурешемъ въ 
отношеши колебашй среднихъ крБпостей 1) находится въ губершяхъ сЪверо-за- 
паднаго и юго-западнаго края, затЪуъ поелТдовательно въ губершяхъ ве- 
ликорусскихъ, Прибалтиекихъ и Царства Польекаго. 

2) Неноруальное винокурене почти одинаково отражается при вефхъь 
существующихъ у насъ системахъ перегонныхъ аппаратовъ. 

3) Процентъ чиела заводовь съ колебашями въ среднихъ кр%фпостяхт,, 
превышающими 10°, уменьшается съ увеличешемъ крБноети егоняемаго на 
заводахъ снирта. 

4) Число заводовъ, имфющихъ колебаюмя выше 10 градусовь и пуе- 
дфльныя кр$фпоести, весьма незначительно, процентное же отношене такихт 
заводовъ къ чиелу заводовъ, иибющихъ предфльныя средшя крЪфиоети, пред- 
ставляетея довольно высокимъ только для губершй сЪверо-западнаго и юго- 
западнаго края. 

Кромб того, т же данныя приводятъ къ убфжденио, что если въ 
перодъ 158,7 гг. на винокуренныхъ заводахъ имфли мЪето злоупотреблешя 
и манипулящи съ контрольными снарядами, то, во всякомь случаЪ, въ не- 
сомнфино меньшехъ разр, нежели въ предшествовавшихъ перодахъ. При 
сравнеши же между собою среднихъ крЪиостей выкуривавшагося на заво- 
дахъ спирта и ихъ колебашй за четыре перюда 183°/4 по 133°/7 гг. нельзя 
не замБтить, что средшя крфности спирта съ каждымъ перюдомЪ увеличиваются, 


') По мнфню Непремфннаго Члена (См. Труды Техническаго Комитета, Т. Г. 
стр. 118), при правильномъ (нормальномъ) ведени производства и при услони опре- 
дфленя средней куиости выкуриваемаго спирта изъ 14-ти-дневныхъ сгонокъ, пре- 
дфлъ нормальныхь колебаний въ крфпоетяхъ снирта можетъ быть взятъ въ 10 гра- 
дусовъ. 

9 
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а ихъ колебан1я уменьшаются; это, съ одной стороны, можеть быть объяснено 
улучшешемъ технической стороны винокуреннаго д$ла, а съ другой — должно 
быть приписано боле нормальному веден!ю производства, при чемъ безспорно 
является меньшая возможность къ злоупотреблен1ямъ посредствомъ манипу- 
лящй съ контрольными снарядами. Посл$днему обстоятельству, т. е. боле 
нормальному веден!ю производства, по мн%зн!ю Непремфннаго Члена, способ- 
ствовалъь вышеупомянутый законъ 18 Мая 1885 года, и тфмъ содЪфйствоваль 
закрыт тфхъ заводовъ, гдъ такое воден!е дЪла оказывалось неудобнымъ. 


Число дЪй- Однокувов ы в. 
ствовавшихъ | 
заводовъ въ 
губершяхъ. || заводовъ. 10—15 [15-в® В 


Число заводовъ, выкуривавшихъ спиртъ 


Названя губерний, съ средней крфпостью въ предфлатъ: 


Число | 


Итого........ 167 а 


СЪверныя. 

' Архангельская. еее... 1 — = р — — НН 
Вологодская. (ее... .. ее 11 к сы тЫ не гы РЕ 
Новгородская. ...-... о 10 — — — — — — 

‚ Олонецкая... а о 1 — вы в — — — 

| Пековекая.. ..... и 23 — ыы — — — — 

' С.-Петербургская. .(........ 10 — ыы г ыы = = 

Итого .. Ь  ы 65 — ПВ = — — — 

Восточный. 
Вятская. ооо . о 19 ее ине Ее == ий ай 
Казанская. (еее еее 11 = ы ыы 5 —ь == 
Оренбургская... о... 8 — — — — — нее 
Пермская „еее еее. 15 — == м — ее ыы 
Самарская ооо шо 7 = == БЕЙ ыы Я =— 
Уфимская. . ® ® ® ® ® ® ® ® . ® Г ® 11 — — ее я ди ее 
Итого еее 91 => за ыы: — == ы 
Средне-промышленныя. 
Владим!рская (еее. 7 а на Е — Е = 
Калужская . ® . ъ ® . Г] ® ® ® . о 15 и — ни Ы = о 
Костромская... .. 19 — = — — — — 
Московская. „еее о 8 Ни в. в ОИ сы в 
Нижегородская. .......... 7 — ыы — — — — 
Смоленская. ® ® . о * ® . о ® 41 = — я ее ак ий 
Тверская. „еее 17 == ее = = ыы ыы 
Ярославская „еее 10 — ИЕ = — — — 
И тот о: ао 119 Ве с = а = ЗИ 
Средне-черноземныя. 
Воронежская о ооо фо обо 9 .. 38 — — — =— — 
Курская... ... Иен 26 ВРК ее = Е ыы ыы 
Орловская „о... 25 = ы а — — в: 
Пензенская. . ро са. Зи 0 : 31 ее Е а — Е 
Рязанская © ® ® ® . Г о ® ® э ® ® 21 — — — ие Е мени 
Саратовская... .. й 23 ие ы- к — — — 
Симбирская ооо фо о оо в 14 — — - = — = — 
Тамбовская. ое 87 (42) = — Е — = в 
Тульская. ео еее 84 ВЕ? РЕ а = 2 Е 
Итого коло 844 (249) — 2 = Бы Е Ве 
Малоросойския. 
Полтавская . „еее еее. 49 Е Е РЕ ыы а НА 
Харьковская. ......,.... 43 ви = те Рив РВ о 
Черниговская. ........... 65 По |- — — 
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Въ началЪ доклада Непремфннаго Члена о средвихъ крЪпостяхъ вы-  Докладъ Непре- 
куривавшагося на заводахъ спирта за перюдъ 1887/в гг. указывается на то, мфннаго Члена о 
что данныя объ этихъ крфиостяхъ сгруппированы по губершямъ и раюнамъ СРеднихъ крёпо- 

сгяхъ получавша- 
въ порядкЪ, принятомъ въ отчет Департамента Неокладныхъ (.боровъ. а Е 
ЗатфУЪ приводитея пижеелЪдующая таблица, показывающая по всфмЪ губер- дыхъ — заводахъ 
нямъ Имперти число дЪйствовавшихь винокуренныхъ заводовъ и перегон- спирта за перодъ 
ныхЪ аппаратовъ по ихъ системамъ, съ указавшемъ соотвфтствующихъ сред- 188'/в гг. 


нихъ круфпостей Вы спирта. 


НЕПРЕРЫВНО-ДЬЙСТВУЮПИЕ. 


Двукувовы в 


Чесло заводоеъ, выкуривавшихъь спиртъ съ 


№ Число заводовъ, выкуривавшлхъ спиртъ съ Чиа | Ей > 
Е средней кр®постью въ предфлахъ: 


ередиьй крфпостью въ пре143ахЪ: 


Заводовъ, [20-28 1 |2 15. > | Но - -в> | & 9% | в. а — о ты `-во| в0- и 5 | 85- м 


Число 


я на 


—и ть. ЕН. = 
и  @ 
8 р р 3 1 м Е 1 1 1 
И 2 3 о = — 2 1 — 
=> | веы С ее Зе РК коыИ РР 1 
22 | Ре 1 10 10 — — — — 1 
8 — = 3 5 — ее 1 — 1 
| 458 6 19 18 о Е 3 4 
| 
-- 181 зи р. 8 2 6 — — — 2 4 
3 = а ы бы 8| — 1 р. р. 3 
| а и а }|. 2. = 11 -|- 1 5 1 
| 8 — 1 2 — 12 — — у 4 1 
у Е и ый ев ни 2 | — 4 1 о 
| 5. — 1 2 5: == 6| — 2 2 3 ев 
| 85 1 1 8 16 8 46| — 3 16 16 11 
| | 
6 1 1 4 = ЧЕ 9| — = 5 3 1 
13 | 1 1 7 а 6| — р. 3 1 
о а В а = ше - а 8| — = ев 3 = 
О 41 21 — | — 1 1 
82 1 9 14 8| — 9| — 1 4 р р; 
2! — ы | — = 15 | — Е 3 8 4 
| 4 1 1 1 1 — 6 — — 3 2 1 
| (7 4 13 88 18 1 56 | — 8 19 83 10 
2 — — 1 1 31 ее — 8 22 1 
| Те ре 1 ыы — 24 | — 1 7 15 1 
| 14 1 3 8 2 11 | — з 5 9 
| 4’ — = 4 4 Е ы 11 | — — 2 12 3 
12 1 1 3 | 6 1 | — — 2 8 1 
| 1 ею — т =. 18 | — 1 — 5 7 
| | 11| — — 3 8| — 81 | — ИВ р 16 13 
4| — 4 ыы 80| — — 1 17 12 
| 50 8 8 19 34 3 199 | — 4 25 113 57 
| 40| — 7| 24 9э| — о жа бык - - з 
| 8 г. = 1 5 1 85 | — 1 2 15 17 
| 53 1 8 18 30 1 12 | — г 1 8 3 
101 ;: 10 43 44 -- 1 Ч 25 23 


192. — 


Число дёй- ОдхнокувБовыеЕе \" 
| у : ствовавшихъ Число заводовъ, Ева спиртъ | 
| Названа губер ний, заводовЪ въ Число въ средней икрфиостью въ предфлахъ: | 
губерняхъ. | ЗАВОДОВЪ. 70--75*| 75- 80 | 80—85° | 85—90° | с 
Прибалтйеквя. | | | 
| Курляндская . о. 65 (67) 25 | — 1 17 1 — 
| Лифляндекая . „еее ее 105 (106) 2 — — 1 1 — 

Эстляндская. „еее. 163 (164)| — — — — — 
Итого........ 338 (837) 81| — 1 18 8 — 
СЪ$веро-западныя. 
Виленская „еее 70 14 2 3 9 — — 
Витебская „еее. 31 1 1| — — — 
Гродненская. ((......... 65 — — — — — — | 
Ковенская . еее... 20 — — — ре ы 
Минская и рыла 108 1 _ 1 — = = 
Могилевская. (о... .. 19 — — — — Е = 
Итого....... ; 373 16 р. б 9| — == | 
Юго-западный. 
Волынская „еее ее. 97 (98) — — — — — 
Кевская ...., Бе др че и 17 — — — — — 8 
Подольская. еее ее 94 — — — — о. аа 
Итого ее 268 (269) — — — — = р, 
Южныя. 
Астраханская !) .......... — — — — Е еы те 
Бессарабская. о... .. 16 —= — — нЕ = ыы 
Екатеринославская ......... 10 — — — — га ый 
Области Войска Донского... ..... 1 ыы — — =: РЕ = 
Ставропол. губ. Терск. и Кубанск. обл. 11 (12) ве — — ыы Не вы 
Таврическая .. еее. 1 — — — — = = 
Херсонская. „еее. 19 — — — — = Е 
Итого........ 58 (59) — — — — — ее 
Царства Польснаго. 
Варшавская. (еее... 48 риа — — -— ыы а 
Калишская еее. 72 ее — — — ЕЕ = 
Афлецкая. „еее... 37 — — — — — — 
Ломжинская. ‚ее. 21 — — — — — — 
Люблинская. (ее... 48 — — — — — — 
Петроковская. ‚ое... 49 ме — — — — — 
Плоцкая ‘хи залы рая 18 —ь — — — — — 
Радомская........ и -е 80 ыы — —- — — — 
СЪдлецкая . (еее. 59 — — — Е — 
Сувалкская . (еее. 25 — — — — — — 
Итого........ 413 ое = Е ма га о 
Восточная Сибирь. ......... 20 С = ыы че а ы 
Западная Сибирь... ........ 20 = — — — — 
Туркестанский край. ........ 1 — РА = = Е 
Итого........ 41 = а Е = Ры ЕВ 
Закавказсвяй край !) ........ РИ — — сы = ее 


1) Винокуреше не производилось. 
Примъчаня: 1. Н®которые заводы ииЪли не по одному перегонному аппарату (и контрольному сна ‹ 
губершямъ, въ которытъ встр чались подобные заводы, поставлены цифры въ скобкахъ, озвз 1 
2. Цифры числа заводовъ, поставленныя въ рубрикахъ кр®постей, соотвфтствуютъ чисз } 


Всего...... .. | 9.133 (2.144 43 8 6 81 8| — 
| 
| 
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—= ЕСИ ити —— 


т ое НЕОРЕРЫВНО- «дъйствующие., 
Ч т заводовъ, аи соиртЪ съ | Ч | Число заводовъ,  ыкуривавтихь спиртъ съ 
нс10 средней крупостью въ ‚ пред®зать: | исло средтей крВпостью въ предфлатъ: 
1% ие Я ЕВ жы 2 ра 19 м | мо ну я 85 > | и ое и! и ы в | ? | во | ный т | > в | и ыы 
й ==. о що ——_ - с бо Вы Ее ВЫ 
| 
22 | — 7 12 3 20 2 4 14 | 
50 — 13 23 7 54 3 20 29 | 
57| — 31 | 26 107 _ 35 72 | 
129 | — 6 20| 67 38 181 5| 59| 115 
| 
49 с = 7 20 22 -- 11| — — 2 3 2 | 
к 8 14, 5| — 3 1| — — — 2 | 
62 5. 30 26 1 | — = — 2 1 
| 18.1 пои 5 | = И Ее 1 = 1 
101 — И 431 43| 4 6-1 - | - 1 5 | 
, 75 15 36 19| — 4 — | — 2 21 -— | 
3 6 471 154| 10| 5 95| 1 — 5 8| п 
| 
| 9! 2 8| 44! 24 1 9 — 1 3 5 
Ё49  — 2 7 20| - 28 1 3 9 15 
88| — 6 38 40 10| — | — 2| — 8 
| 29| 8 96 10 85 1 41 | — 1 | 19| 928 
- ал. | — к = мы —ь и. сы — о р 
| 11 | = 4 71 — 5 | — = — $3 2 
| 2| — 1 И 8| — | — 4 4 | 
| = = О и ПР А 
| 3| — зн 1 | 5 9: |= — 3 4 2 
о = ни а ре ры Ё1| — | — Е - = -— 
; 10:1 = и 4. и О 2 1 3 3 
86 | — 1| 10 15| — 383 | — ы. 6 14 11 
| 
| 33 | = = 10 22 1 15| — | -- — 9 6 
| ОЕ ОНА 13 14 3 42| — | — 6 21 15 
| 33 — 18 13 2 4 — — — — 4 
22 | к = 10 11 1 5| — = — 2 3 
| 38 — | 12 16 4 ||. 161 — | — 3 13 
. 32 | — 2 15 11 4 11| — | — 1 6 10 
| 9э| — ИЕ 2 5 2 9| — | — ыы о 7 
| 30, — 1 13 15 1 — — — — — а 
| 51. — 1 21 24 5 8| — | — 1 1 6 
| ей В 12 13| — — _ | — — = о 
397 | — | 4| 196 14’ 33 116 | — ы 8| 44 64 
| 12 | => | 9 | 8 ! 8 ыы 2 4 2 
| 7! -- -ы 5 р 13| — | — 4 8 1 
) 1: — | Е 1 — — — — 
| — 44| 61 — | — | — в| 1 3 
ти — = — Е № 25. зы — ы № 
1.311 19 115 548 555 | 14 190 3 14 107 389 337 


ряду), а по два и боле; въ виду сего въ рубрик «число дВйствовавшихь заводовъ въ губервяхъ» по тфмъ 
чаюция число перегоннытъ аппаратовъ (и контрольныхъ снарядовъ), находившихся на указанномъ числВ заводовъ. 
перегонныхъ аппаратовъ. 
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Изъ приведенной таблицы видно, что всЪхъ дЪйствовавшихъ виноку- 
ренныхъ заводовъ было 2,133, съ 2,144 перегонными аппаратами, причемъ 
преобладающею системою сихъ послфднихъ [была какъ и въ предшество- 
вавппе переводы, двукубовая, составлявшая 61,2°/о всего числа перегон- 
ныхъ аппаратовъ; зат$мъ слфдовала система непрерывно - дЗйствующая, 
представлявшая 36,8%, и, наконецъ, 2,0/о приходились на отживающую 
однокубовую систему. 

Разематривая средн1я крФпости по отношен1ю къ непрерывно-дЪйствую- 
щимъ перегоннымъ аппаратамъ, Непрем$нный Членъ приводитъ слЗдующую 
таблицу, выражающую: во-1-хъ, соотношене между средними кр$постями 
спирта въ пред$лахъ между 70—75° до 90° и выше и числомъ непрерывно- 
дЪйствующихъь перегонныхъ аппаратовъ, и во-2-хъ, процентное отношене 
посл$днихъ къ общему числу аппаратовъ этой системы. 


/о отношене числа непрерыв- 
но-дфйствующихь аппаратов 
съ данными крфпостями спирта 
къ общему числу сихъ аппара- 
товъ въ губерняхъ. 


Число непрерывно- 
дЪйствующихь пере- 
гонныхъ аппаратовъ 
во вефхъ губерняхъ. 


Средв!йя крфпости спирта. 


Отъ 70 до 75° 


| 
> 75 » 80° | 14 
» 80 › 85° ь 107 | 
› 85 › 90%. 329 
> 90’и выше . в 337 | 
| 
790 100 


Такъ какъ на основании данныхъ приведенной таблицы выкурка спирта 
со средними крЪфпостями отъ 85° и выше приходилась на 84,3°/о всего числа 
дфйствовавшихъ перегонныхъ аппаратовъ, то Непрем$нный Членъ пола- 
галъ, что для заводовъ, ииБющихъ непрерывно-дЪйствующие перегонные аппа- 
раты, за нормальныя средюя крЪфпости можно принять крЪпости отъ 85° 
и выше. 

Посредествомъ подобнаго же распред$лешя среднихъ кр$постей для 
двукубовыхъ перегонныхъ аппаратовъ выведена сл$дующая таблица: 


| ®/о отношене числа дву- 
кубовыхЪ аппаратовъ съ дан- 
выхи Крыюстяхн спирта къ 
общему чиелу сихъ апиара- 


Число двукуборыхъ 
‚ перегонныхъ аипара- 


Средня крфиости спирта. ‘товъ во вел губер- 


ме товъ въ губернятъ. 
Отъ 70 до 7°..... | 19 1.5 
> 5»... | 115 8,3 
5 М ь в в 518 41,8 
› 8 ›» 9 а 995 47.3 
‚> 90’ в выше >= | 74 5.6 
1.311 1(Ю 


Данныя этой таблицы позволяютъ, по мнфн!ю докладчика, за нормаль- 
ную среднюю крБиость для двукубовыхъ перегонныхъ аппаратовъ принять 
крЪноеть отъ 80 до 90°, такъ какъ на означенныя крЪфноети причитаетея 
54,1°/0 всего числа дЪйствовавшихъ перегонныхъ аннаратовъ указанной си- 
стемы; для крфипостей же ниже нормальной приходится 10,39/о, а для круЪпо- 
стей выше нормальной—5,6°/о. 

Если, на основан!и такого вывода, принять за нормальныя средшя 
крБиости для перегонныхъ аппаратовъ непрерывно-дфйствующей системы 
крфпоети оть 85° и выше и, сообразно сему, сдфлать распредЪлене непре- 
рывно-дфйствующихъ перегонныхъ апнаратовъ по раонамъ, то получится слЪ- 
дующая таблица: 


Число непрерывно- 
Общее число не- | дЬйствующихъ 
прерывно-д1.Йст- ‘апнаратовъ, на ко- 


| °/о отношен!е числа непре- 
рывно-дЬйствующихъ аппара- 


СУБЕР. |о РеБр  нит 
товъ въ губершяхъ. т. в и аппаратов въ губершяхъ. 
` СЪверныя п | й | 63,0 
Восточныя. ....... 46 | 27 он | 
Средыйя промышленныя. . 55 33 60,0 
Среднёя черноземныя. 199 170 85,4 
Малоросе ею . 56 48 85,7 
Прибалтйск!я 181 174 96,1 | 
СЪверо-западныя. .... 25 19 | 76,0 | 
‚ Юго-западныя т 40 | 82,1 | 
Южныя . 33 25 | 75, | 
Царства Польскаго. 116 103 | 981 
Сибирсыя ........ Пе. И Я ыы р | 
790 | 666 813 


Таблица эта показываетъ, что болЪе рацюнальное випокуреше, доходя- 
щее почти до нормальнаго состоян!я, принадлежитъ групи губершй При- 
балтийскихъ и Царства Польскаго. 

СлБдующая таблица указываеть отношенше среднихъ крфпостей для 
системы двукубовыхъ перегонныхъ аппаратовъ. 


к а. ы >=. а: : ша = ВИ и 2 

ЕН СНЫ НН | зы | СНЫ 
ыы Я дб нон во. ЕЕ бе ЕЕ 

| ев ВСЕ | 11:8 | 5.2 | 18.2 В 
у НИ. ан СВЕН | омеЕ | Зв ват ВЕС | эм8я 
ый ЗЕЕ ЕВЕ | Гб ы | ЗиЗи | ВН8Б | ЕВЕ 
87 | ЕнЯЕ | Вик низя | БРИ. | ЧиЗЕ оч 

8 ЗЕЕ СЕ | ЗЕ | ВЕНЕ ЗЕ ВЕ 
58 | ЗА | э3Е8 | АВА | е65 | 5288 | 32 
Съверныя .......| 45 7 156 | 37 | 822 1 20 
| Восточныя .... | 95 2 8,0 21 84,0 2 8,0 
` Среднёя промышлениыя. 64 17 96,5 46 71,9 1 ( 156 
‘Средня черноземныя. .| 50 4 8,0 43 86,0 3 6,0 
‚ Малороссйеня. ....| 101 12 11,9 87 | 86,1 2 | 2,0 
`Прибалтисвя ое о 6 4,7 87 67,4 36 27,9 
СВверо-западныя. . . .| 332 53 16,0 274 82,5 5 1,5 
Юго-западныя. .....| 229 ы 12,6 193 86,9 1 0,5 
Юхжныя. . . 26% | 3,8 25 | 96,2 — — 
Царства Польскаго. ,‚ | 297 14 270 | 909 | 33 77 

Сибиревя съ Туркестан- | 

скимъ краемь ....| 20 |2 90 100,0 | о ЕЕ 

— КО МОНЕТ А ЕЕ 

зи 134 з 10,2 | 102 | 108 1,103 84,2 | 74 5.6 


Приведенная таблица, по замфчан!ю докладчика, даетъ возможность за- 
ключить, что при двукубовой систем перегонныхъ аппаратовъ уклонене 
среднихъ кр$Ъпостей отъ нормальныхъ въ ту и другую сторону колеблется 
почти въ одинаковомъ процент '). 

Обративъ вниман!е на то, что средня крЪпости выкуриваемаго на ви- 
нокуренныхъ заводахъ спирта при сравнени ихъ за несколько пер1одовъ 
могутъ имть до н$которой степени значен!е контрольной м$ры, Непрем$н- 
ный Членъ находитъ не безъинтереснымъ сравнить по системамъ перегон- 
ныхъ аппаратовъ средн!я крФпости разсматриваемаго пер1ода съ перодами 
предъидущими и даетъ въ своемъ докладЪ нижесл$дующую таблицу: 


Перодъ 188*/5 гг.| Перодъ 1885/ гг.| Перюдъ 1886/т гг.| Перюдъ 1887/з ь 

Р ПЕЧИ Пр = ГОРЯ Е ИГРЫ ВР, ие. ром ыы а 

| Ея | ЕЕ аЕ | ЕН ЗЕНЕ | Я: ВЕСЕ] Н | ЗЕЯ 

Средвйя крфио-| ЗЕ | ЗЕЕ | ЗЕ, ЗЕЕ ТЕ. СЕВ ТЕ| 1. ЗЕЕЕЬ 

шем | Иизыая| ась | Манна а | вой | НаниЕа | вов | Ио м ва | 

Не но | БЕЯЕаЕ | мые | Ваша н | Яве | БЕамна | ао | бсЕМыаа 

ЕН. сВе | оэреоеЯ | 55а | оынреа | с=ч | ок | СЯ@ | оыноза 

>. . = изоеа. > , — счасона м А. вия ора 2 д © | ЕМазЗна 

ка | саме н | ЕнЕ | Замеасм | эмыЕ | Е оны | ма | <вжазы 

мия | о -бмыы | ЕЯ | 2 Пара вре | слюни | = =а | 2 аня 

В м ^^ ды =! 0 с оыя < зи НЯ % № вона | 

не |на в | ЗВ | ба аи | ав | ый! ЗА | Зла 

= = п-т й М = > бЕмиая = = -. пы -д> м 25 | а - 

м5 | ЗАЕМ Е |баз4еб м5 |558аЕб| мб | ЗАВЗБб| 

ыы. И о | | 

Отъ 65—70 | ыы о 0,3 РУ = ти == 

> 71—15. 8 | 1,2 4 0,6 4 0,5 3 0,4 | 

_80°..| 29| 4.3 31 4,3 18 2,5 14 | 

{ {< | 4 ы у | ь ы } У - ^\= | ‘ - 
> 80 50’. .| 115 16,3 120 16,3 110 15.4 107 13,5 
» 85—90. 314 46,1 335 46.6 310 43,4 322 41,6 
|= ‘ + 9 у. #)”.; | |] го о = 
› 90°и выше 215 31,6 226 31.4 212 | 38,1 337 42.1 

681 100,0 718 100,0 714 100.0 790 100.0 | 


т) Въ докладВ вовсе не приводится выводовь для одвокубовой системы пере- 
гонныхъ апгаратовъ, такъ какъ система эта встр8чалась всего лить въ 2-хъ рао- 
нахъ на 43-хъ винокуренныхъ заводахъ. 


т 


Основываясь на данныхъ этой таблицы, докладчикъ замЪфчаетъ, что для 
заводовъ съ непрерывно-дЬйетвующими перегонными аппаратами наблюдается 
постоянное уменьшение числа заводовъ со средними крЪфпостями ниже 859 и 
увеличен числа заводовъ съ крБиостями выше 55°, причемъ увеличен!е это 
для двухъ ноелЬднихъ перодовъ касается только среднихъ крЪпостей отъ 
90° и выше; для крЪиостей же отъ 85 до 90° замЪзается уменьщен!е. ДалЪе 
въ докладЪ приводитея подобная же таблица для двукубовыхъ перегонныхъ 
аппаратовъ. 


Перюдъ 183 | [ ро т 188° р ГГ. Це ИОДЪ 155' : РГ. Перодъ 188? а ГГ. 
Среднйя кр$и: ее | а ЕЕ 2 | низ КИ | пб | Чао мй| ие | ЧЕВрЫИ 


р 
+ 


ур 
двуку 
АПИарато в? 
Ст 
двук 
выхЪ випаратов? 
выкур! 
ьЬ В ДАНИТ 


аппа] 


СТИ. 


днукубовыхъ п« 
числу двуку! 


въ. 


спирт 


спиртъ иъ даиныхт 
къ кри 
у 


\Влахъ кр%№ пост 
‘ 
(№2 


оных? 
гномени1е 
оби му 


шШихт 


——рмрд)Д ппрр:ьы р$&®ь мдм Ъ д ———_———_о— дж ж———- 


|Отъ 50 до 55°. 0,1 = 
5 0 60 | (0,] ] 0,1 
60 — 65° 7 0.5 2 0,1 
‚ 65—70 12 ().9 11 (),8 | 0,1 — 
‚ 70—75 53 1.0 16 3.2 33 2,5 19 1,5 
‚ 75 30° 233 17,5 205 14,1 124 9,5 115 88 
0 й 094 +45 Е 5% +4, з 41,5 


55 9) 974 3.0) 


1334 100.0 1512 100.0 я 1311 100.0 


Данныя приведенной таблицы, по словамъ докладчика, указываютъ, что 
при двукубовой систеяЪ перегонныхъ аппаратовъ, средная кр$пости выкури- 
ваемаго спирта постепенно переходятъ съ низшихъ на высиия. Если взять 
процентное отношеше среднихъ крЪфпостей отъ 80 до 90° по перюдамъ, то 
постепенное возростане ихъ по отношеню къ общему числу перегонныхъ 
аппаратовъ двукубовой системы выразится въ слфдующихъ цифрахъ: 72,5, 
11,1, 82,6 и 84,1. 

По разсмотр$ ни данныхъ относительно среднихъ крфпостей спирта, полу- 
чаемаго на винокуренныхъ заводахъ, докладчикъ переходить къ раземотр$- 
ню данныхъ относительно колебан!й въ этихъ крЪфпостяхъ, и для сей цфли 
приводить нижесл$дующую таблицу, представляющую, по ра1онамъ, число ви- 
нокуренныхъ заводовъ, на коихъ колебан!я въ среднихъ кр$постяхъ сгоняв- 


шагося спирта выведены въ предфлахъ каждыхъ 59, начиная оть О до 30 
градусовъ. 
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о = Число дфйствовавшихъ перегонныхъ ап- 
, ей < паратовъ, на коихъ кр$фпость сгонявша- 
Назван1я губерай. за гося спирта колебалась въ предфлахъ: 
Е И тт 
я | 0—5 | 5—100 | 10—15 15-20% | 20—35 | 25—30 
СЪверныя. | 
Архангельская. — Е та ры ий 
Вологодская. ......... 11 9, 2 ы Ре НЕ = 
Новгородская... ... 10 8 2 — — ге: ты 
С.-Петербургская. ........ 10 т 2 | 1 — — 
Олонецкая... .. 1 1 — | = к 
Псковская. (еее... 23 17 6 — г ыы ее 
Итого. ...... 56 49 13 | Е 1 ша | а 
Восточный | | 
Вятская, пороки а 19 16 3 | _- = — — 
Казанская о. . 11 9 2! — — — — 
Оренбургская. (........ 8 | 7 1 = — о 
Пермская. „(ое ... 15 13 1 1 — — | 
Самарская. . ее т 1 > = о 
Уфимская. (......... : 11 9 1 1 — мы 
Нор. доза 11 61 8 р. — 1 — ыо. 
| 
Средне-промышленныя. 
Владим!рская. ........ т 6 1 ыы ть — | и 
Калужская (ес... : 15 11 3 1 ин ее ыы 
Костромская. ..... а 19 14 5 Ре ЕВ ыы 
Московская. (......... 3 ] = о = = ИЕ 
Нижегородская. ......... 7 5 2 — ыы | дар в За 
| Смоленская. (........ 41 31 6 3 1 | | ее 
| Тверская... вех д а В 17 11 4 р о р а 
| Ярославская. ..... се. с 10 9 1 ЕВ ыы = не 
Итого. . .... | 119 88 9 8 1. — РЕ 
Средне-черноземныя. | 
| Воронежская... ....... 33 30 3 р == ре = 
|" Бурана „| 26 17 9 — -— — 
' Орловская. .......... 95 16 8 1 Е = — 
Пензенская... ... 31 24 6 1 =, -— = 
‚ Рязанская. (......... з 21 18 3 щ— = 2 = 
| Саратовская. .......... 23 17 5 1 о о И 
` Симбирская. (..... те 14 11 8 == ыы 
Тамбовская (о... Ей (12)1 32 91 — | - а 
Тульская... .. р 3 31 3, —  — 
Итого. ...... вмлконо 196 | 49 4 =: Ре ыы 
Малоросс#ски. И | | 
Полтавская ее... 49 30 18 |1 ее ее 
Харьковская. ..........| 43 | 34 т 2 — | и 
Черниговская... ....... 65 45 11 | 2 1 — 
Итого. ..... 151100 91| 
| 
Прибалтйскя. | 
| Курляндекая. ......... 65 (67)! 56 10 1 — — 
Лифляндская. (еее. 105 (106) и 17 25 1 2 1 — 
| Эстляндская. (о... — о 144 ‚ 20 — — — 
| 55 28| 8 т 
| | 


Итого. ...... 333 (387) ! 211 
| 
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Е = | Число дёйствовавшихъ перегонныхъ ап- 
и | паратовъ, на коихъ крфпость сгонявша- 
$ Е „ гося спирта колебалась въ предфлахъ: 
= | 
5е | о-5 | 5-10 | 10--152 15 —20° 20 262 | 25—80 
| 
| | 
СФверо-западныя. в | | 
_ Виленская. еее й 701 98 90| 
Витебская. еее 31 | 21, №0 — — — — 
Гродненская. ее 65 | 49 | 16 — — Е ыы 
Ковенская а Со ое" 20 „1+ 9 — — = — 
Минская. ..... и... | 108 ‚ 64 ‚ 36 8 — =ы — 
Могилевская. (о... 79 27 ‹ 38 14 — — — 
Итого...... 1 $328 210 189 24 — = — 
| 
Юго-западныя. й | | 
Волынская, еее... г 97 (98) 52 | 42 3 1 — = 
Кевекая „еее. 77 55 20 2 — | =” га 
Подольская (еее а 94 73 19 2 — == — 
Итого....... | 988(269) 180 81 у 1 — — 
Южныя. 
Астраханская. . .. а $ —- -- — — — —- — 
Бессарабская ее... 16 | 14 2 вы = = — 
Екатеринославская. (...... 10 9 1 — — ыы —- 
о ть Войска Донского. .. 1 ия — — — — — 
Ставроп. губ. 'Терск. и Кубанск. Обл. | 11 (12) 10 2 — — — — 
Таврическая. рф ы 1 |1 г = рр сы ыы 
Херсонская. о 19 ‚ 13 3 1 2 —- г 
Итого. 68 (59). 48 ’ 8 1 — ее 
| | 
Царства Польскаго. | | 
Вартавская. .... р 48 38 | 9 1 — = 
Калишекая о... .. ры 72 1 52 ‚, 20 — — == — 
Кблецкая о... | 87 а. 5: 2 В ры 
Ломжинская. ...... а 27 19 8 = — ыы — 
‚ Шююлинекая. .... аа ыы 2 48 РУО © | — = = — 
Нетроковская .... С 49 42 7 — — — — 
Плоцкая ...... . ии 18 15 3 — — — 
Радомская ое. 30 29 1 — == Е — 
С$длецкая. „еее 59 | 49 , 0 — — — 
Сувалкская . ое. 25 и 18| 7 — — — = 
Итого. ...... 418 | 3381 81 1 — — — 
| | 
Восточная Сибирь. ...... : 20 | 20 — — — — — 
Западная Сибирь. ....... 20 | 17 3 — — — — 
Туркестансюй край ....... 1 и 1 рен ЕР = | а =. 
Итого... .| 41° | 818 | Ш р 
| | 
| 
‚ Закавказсй край... .. .. — = Ея в ке Пеле — 
Всего. ....| 8,189 | 1680 | 501 54 8 1 ри 
(8144) | | 


Примтчаще. Цифры, поставленныя въ рубрик ом числа заводовъ въ скобкагъ, овначаютъ 
число дфйствовавшихь на заводатъ перегонныхъь аппаратовъ. 
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Приведенная таблица, по зам$чан!ю докладчика, показываетьъ, что боль- 
шинство колебанй въ к)Фпостяхъ сгонявшагося спирта замфчается въ пре- 
дЪлахъ самыхъ незначительныхъ, а именно, отъ О до 5 град., составляя въ 
общемъ числ (2,144) перегонныхъ аппаратовъ, дфйствовавшихъ на 2,133 
винокуренныхъ заводахъ, 73,69%/0; затЪмъ 23,37% составляютъ колебаня въ 
пред$лахъ оть 5 до 10 град. и, наконецъ, 2,94%/о приходится на колебавя 
съ высшими предЪлами, а именно отъ 10 до 25 град. 

Въ заключен!и доклада указано на то, что по заявлешямъ лицъ акциз- 
наго надзора постоянныя наблюдешя за средними кр$постями сгоняемаго 
спирта и за предЪлами ихъ колебан!й нерЪдко предупреждаютъ возможность 
злоупотреблений на заводахъ и что по сообщеню Управляющаго акцизными 
сборами Курской губерюи на Петровскомъ винокуренномъ завод, им$вшемъ 
отводъ погона изъ тарелокъ, замЪчалось ненормальное понижене кр$пости 
спирта. 

Заключене Тех- По выслушани изложеннаго доклада, Техничесый Комитетъ нашель 
ническаго Коми- полезнымъ, чтобы сгруппированныя данныя о среднихъ крФпостяхъ выкури- 
г ваемаго на заводахъ спирта ежегодно, въ форм$ докладовъ, вносились на раз- 

смотр не Комитета и чтобы затЪмъ доклады эти были помЪщаемы въ Тру- 
дахъ Комитета. 


Отдзлъ П. 


Въ настоящемъ отдЪлЪЬ излагаются раземотрфнные Комитетомъ вопросы. 
предметомъ которыхъ были: опредфлеше кр$пости и количества спирта, усло- 
ня его очистки и отпускъ безакцизнаго спирта на химичееюня производства. 
Согласно сему, отдфль этотъ раздфленъ на слбдуюнйя главы: Г) опредьлене 
крьпостн спирта; П) опредьлене количества спирта; ПП) очистка спирта 
и Г\) отнускь безакцизнию спирта на химичесяя производетва. 


Глава [. 


Опредвлен1!е крпости спирта. 


По опредфлентю крБиоети синрта на обсуждеше Комитета въ отчетномъ 
году не было вносимо вопросовъ техническаго характера; разсмотрфнные же 
Кохитетомъ два вопроса, по существу своему относящеся къ настоящей 
главЪ, имфли собственно административный характеръ. Одинъ изъ нихЪ ка- 
салея снабжешя акцизныхъ контролеровъ металлическими спиртомЪрами, а 
другой заключалея въ ифкоторыхъ разъяснешяхъ порядка повЪрки акциз- 
нымъ надзорюмъ спиртомфровъ, принадлежащихъ частнымъ лицамъ. 

По первому вопросу въ одномъ изъ засфдашй Комитета въ ОктябрЪ 
Непремфнлымъ Членомъ было доложено, что мпоме Управляюще акцизными 
сборами обращаются съ требовамемъ въ Технический Комитетъ о высылкЪ 
металлическихъь спиртомбровъ для снабжешя ими контролеровъ, вмЪсто 
стеклянпыхъ, основывая свои требованя на томъ, что контролеры нер$дко 
участвуютъ наравнЪ съ помощниками надзирателя, какъ при всекрыти конт- 
рольныхъ снарядовъ, такъ и въ приняти выходовъ снирта на заводахъ. 

Въ разъяснешяхъ по сему предмету НепремЪинаго Члена указывалось, 
что при учреждении должности контролеровъ '), хотя и предполагалось снаб- 
дить ихъ металлическими спиртомфрами, но дороговизна поелЪднихъ, а глав- 


т) На основанйи Высочайше утвержденнаго, 7 Мая 1885 г., мнфв!я Государетвен- 
наго Совфта, при акцизныхъ Управленяхъ учреждены должности старшихъ и млад- 
шихъ контролеровъ, для непосредственнаго надзора за винокуренными заводами, а въ 
случаЪ надобности и для наблюдешя за питейною торговлею (ст. 81 Ует. о пит. сб., 
изд. 1587 г., циркул. № 1336 и п. 4 цирк. № 1553). 


Снабжен!е конт- 
ролеровъ звиноку- 
ренныхъ заводовъ 
металлическими 
спиртомфрами. 
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ное—неимфн!е достаточнаго времени для своевременнаго ихъ изготовленя 
и пов$рки, побудили Техничесюй Комитетъ заказать для контролеровъ стек- 
лянные спиртомЪры. 

Со стороны Председателя было сдЪфлано заявлеше въ томъ смыелЪ, что, 
виолнЪф признавая справедливость требован1я Управляющихъ акцизными с6о- 
рами, слЪдовало бы на первый разъ заказать 500 металлическихъ спиртом} - 
ровъ.и разослать ихъ по губернямъ, предоставивь Управляющимъ раздать 
ихь контролерамъ по своему усмотрфн!ю. | 

Съ таковымъ предложенемъ согласился и Комитетъ, признавъ необходи- 
мымЪъ заказать 500 металлическихъ спиртомфровъ для снабжен!я ими контро- 
леровъ, по требовамямъ Управляющихъ акцизными сборами !). 

Разъяснен!е ио- По другому вопросу въ томъ же засфдани Комитета ПредсЪдателемъ 
РНК СлИЧенЯ было сообщено, что въ одной изъ губершй, по распоряжению Управляющаго 
Е акцизными сборами, взимается плата акцизнымъ надзоромъ за сличене при- 
спиртомфровъ, при-Надлежащихь частнымъ лицамъ спиртомфровъ съ образцовымъ. 
надлежащих ча- За повфрку спиртомЗровъ въ Техническомъ КомитетЪ взимается плата, 
стнымъ лицамъ, установленная Высочайше утвержденнымъ положен!емъ объ учреждении Тех- 
съ показан!ями нцическаго Комитета; въ утвержденной же г. Министромъ Финансовъ инструк- 
р“ ПИР и для повфрки спиртомфровъ въ губерв!яхъ посредствомъ сличен1я ихъ съ 
образцовыми спиртомфрами 2) нигдЪ не упоминается о взимани денегъ за 
это сличене, каковое является неустановленнымъ закономъ налогомъ на ви- 
нопромышленниковъ, а потому и вышеприведенное распоряжен!е одного изъ 
губернскихъ акцизныхъ Управлен!й представляется, по мнзню Предс$да- 
теля, неправильнымъ. 

По обсуждении даннаго обстоятельства, Техническимъ Комитетомъ было 
признано необходимымъ, во избфжан!е повтореня неправильнаго взиман!я 
платы за сличене принадлежащих Частнымъ лицамъ спиртомфровь съ 
образцовыми, сдфлать соотвЪтственное распоряжеше по Департаменту Неок- 
ладныхъ Сборовъ. 


Глдвд 1. 


ОпредВлене количества спирта. 


Относительно опред$леня количества спирта Комитетомъ было разсмо- 
тр$но всего два вопроса, которые оба имЪли предметомъ примнен!е взв?- 
шиван!я спирта съ цфлью опредзлен!я его количества. 

Взв$ шиване Одинъ изъ сихъ вопросовъ былъ затронуть въ особомъ мнзнши члена 
сиирта на тамож- Комитета В. С. Глухова, которое было имъ представлено Комитету посл обсуж- 
няхъ, при отпуск ден]я въ ономъ доклада Непрем$ннаго Члена „объ уклонен!яхъ въ показан!яхъ 

Е контрольнаго снаряда Бр. Сименсъ и К? и мБрахъ къ ихъ устраненю“ °). 


1) Согласво распоряжен!ю Министра Финансовъ отъ 5 Декабря 1890 г. заказаны 
для указанной цфли 500 металлическихъ спиртомЪфровъ. 

3) См. «Груды Техническаго Комитета», Томъ 1, стр. 179. 

3) Докладъ Непремфннаго Члена и особое мнфв!е В. С. Глухова изложены въ 
настоящемъ томЁ «Трудовъ», на стран. 8—39. 
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Не приводя здЪеь особаго мнЪня В. С. Глухова, полностью изложеннаго 
въ [-мъ отдЬлБ настоящаго тома „Грудовъ“, елфдуетъ, однако, припомнить, 
что В. С. Глуховъ указываль въ немъ на неудобства, представляемыя произ- 
водствомъ на винокуренныхъ заводахъ повЪрки показанй контрольныхъ сна- 
рядовъ измЬрешемъ протекшаго чрезь нихъ спирта посредетвомъ мЪрни- 
ковъ, и предлагалъ, съ своей стороны, во изофжаше ‘сихъ неудобетвъ, за- 
мфнить м6рники вЪеами, а измуБрене объемное — взвфшиванемъ, но не съ 
цфЛью начиелення акциза, какъ замБчаль В. С. Глуховъ, а только для 
того, чтобы получить точное ведерное измБрене спирта. 

Въ засфдани Комитета, въ которомъ было прочитано упомянутое пред- 
ложеше В. С. Глухова, Предефдатель отклонилъ обсуждене вопроса о при- 
мТненши на винокуренныхъ заводахъ способа взвЪшиван1я спирта, взам Ънъ 
опред5леня его объема, но обратиль внимане на возможность примфненя, 
въ видЪф опыта, способовъ взвфшиван1я на таможняхъ при отпускЪ спирта 
за границу. 

При этомь ПредеФдателемъ было указано на то, что нЬоколько лЪтъ 
тому назадъ данный вопросъ былъ разсматриваемъ въ Техническомъ Коми- 
тетв ') и дальнфйшая разработка его была поручена покойному члену Ко- 
митета Е. Г. Котельникову, по указанямъ котораго и произведенъ былъ на 
нькоторыхъ таможняхъ, при отпускЪ спирта за границу, рядъ опытовъ; но 
за болфзнью и затфиъ смертью Е. Г. Котельникова собранныя имъ данныя 
по этому вопросу остались неразработанными. 

Засимъ Предефдатель полагалъ просить Непремфннаго Члена принять 
на себя трудъ раземотрЪть имуфющияся въ дфлахъ Департамента Неоклад- 
ныхъ Сборовъ и Техничеекаго Комитета данныя и составить докладъ Тех- 
ническому Комитету о томъ, на сколько собранныя данныя указывають на 
возможность примфнени способа взвЪшиван1я къ опред$лешю количества 
спирта, отпускаехаго за границу. 

Въ смыслЪ такого предложеюшя Председателя состоялось и заключение 
Техническаго Комитета по возбужденному вопросу. 

Въ ДекабрЪ Техническому Комитету предложено было обсудить заяв- 
лене завфдующаго устройствомъ въ МосквЪ казеннаго склада для спирта 
С. Е. Криштофовича „о примБнени способа взвЪшиваня для изм5рен1я 
спирта, имбющаго поступать на проектируемый Московсый казенный складъ 
спирта“ 7). 

С. Е. Криштофовичъ, въ виду значительнаго измфнен1я объемовъ мЪр- 
никовъ отъ температуры, полагалъ полезнымъ примфнить снособъ взвфшива- 
ния къ опредЪфленю количества спирта, ноступающаго въ складъ и отпускае- 
маго изъ онаго, для чего, по мнфню г. Криштофовича, необходимо бу- 
деть прюбрЪети сотенные вЪсы такихъ размЪровъ, чтобы на нихъ возможно 
было производить взвфшиване мфрника, наполненнаго спиртомъ. По сд$лан- 


`) См. «Труды Техническаго Комитета», Томъ 1, стр. 188 и 189. 
*) См. «Труды Техническаго Комитета», Томъ П, стр. 116 и въ вастоящемъ 
ТомЪ, стран. 176. 


Примфнен!е взвф- 
шиван1я спирта 
къ  опредфлевю 
количества его, 
имфющаго прохо- 
дить чрезь Мос- 
ковск1Й казенный 
складъ для спирта. 


Холодная очист- 
ка вина посред- 
ствомъ прибавле- 
шя щелочей. 
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нымь г. Криштофовичу заявлен1ямъ, изготовлен!е такихъ вфсовъ предлагается 
въ самой МосквЪ съ точностью взвЪшиван1я на нихъ до 0,1%. Вм$етЪ съ 
симъ г. Криштофовичъь просилъ Комитетъ, въ случа принятя даннаго 
предложен!я, снабдить его необходимыми указашями и таблицами, дающими 
возможность лучшаго примфнен1я способа взв$шивания. 

При обсуждени приведеннаго заявленя въ Техническомъ Комитетф, 
Комитетъ, принявъ во вниман!е, съ одной стороны, что способъ взвфшиван!я, 
въ сравнени съ измфренемъ спирта объемомъ, болфе точенъ, а съ другой/— 
что въ Московскомъ складЪ способъ этотъ станеть примфняться со всею не- 
обходимою при немъ осторожностью, находилъ весьма желательнымъ, на ряду 
съ общепринятымъ способомъ опред$лентя количества спирта посредствомъ 
измфрения его объема, допустить въ вид опыта способъ взвфшиван!я къ опре- 
дфлен!ю количества спирта, поступающаго въ складъ и отпускаемаго изъ онаго. 
Такое опытное примфнен!е способа взвфшиваня будетъ, по мнН$ню Комитета, 
имфтьеще и ту хорошую сторону, что дастъ возможность производителямъ и тор- 
говцамъ постепенно ознакомиться съ этимъ способомъ и, въ случа благопрят- 
ныхъ результатовъ, облегчитъ принят!е способа взв$ шиван!я вообще для измЪре- 
ня спирта въ торговл. ИмЪфя же въ виду, что членъ Техническаго Коми- 
тета В. С. Глуховъ неоднократно предлагалъ зам$нить на практикЪ объем- 
ный способъ измЪреня спирта способомъ взвЪшиваня, Комитетъ полагалъ 
полезнымъ просить В. С. Глухова не отказать въ своемъ участи и указа- 
шяхъ при предстоящей разработк$ преднолагаемаго прим$неня этого способа. 

На основан!и всего сказаннаго, Комитетъ призналъ полезнымъ, на ряду 
съ общепринятымъ объемнымъ способомъ опред$леня спирта, допустить при 
Московскомъ казенномъ складЪ спирта, въ вид опыта, прим$нене и вЪсо- 
ваго способа, для каковой цфли сдфлать въ складЪ всЪ необходимыя при- 
способлевя. 


Глдавлд []. 


Очистка спирта, 


Въ 1890 году, по очисткВ спирта, Комитетомъ обсуждался всего одинъ 
вопросъ, возникпий по селфдующему поводу: 

Оптовый складчикъ вина въ Астраханской губерни, Теплошиновъ, хо- 
датайствоваль о разрфшени ему примФнить при холодной очисткВ вина, 
кромЪ поименованныхъ въ ст. 390 Уст. о пит. сб., изд. 1887 г., веществъ, 
нерастворимыхъ въ спиртЪ '), щелочи по способу, предложенному г.г. Ва- 
ренцовымъ и Рихтеромъ °). 

Способъ этоть заключается въ томъ, что къ очищенному полугару на 
бочку емкостью въ 45 ведеръ прибавляють, смотря по качеству сырого ма- 


1) Въ ст. 390 Уст. о пит. сб., межлу прочимъ, сказано: «въ онтовыхъ складахъ 
могутъ быть устранваемы особые аппараты для разсыропки спирта и очистки вина 
холоднымъ способомъ иносредствомъ пропуска чрезъ песокъ, уголь, сукно ин всякаго 
рода вещества, не растворяюнцяся въ вин, но безъ перегонки». 

*) Способъ этотъ подробно онписанъ въ № 6 «В$стника Финансовъ» за 1889 г. 
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терала, оть 2 до 5 фунтовъ раствора Фдкаго кали и смЪесь оставляютъ въ 
покоф на 20—30 часовъ, послЪ чего въ бочку вливаютъ столько сЪФрной 
кислоты, сколько необходимо для полнаго усреднемя щелочи. При этомъ 
поелЪдняя выдфлнется въ вид сБрно-камевой соли, которая совершенно 
нерастворима въ спирт, избытокъ же сфрной кислоты удаляетея процфжи- 
ванемъ спирта чрезъ мЪль. Взамфниъ Фдкаго кали можно употреблять Фдый 
натруЪь, который, однако, мене удобенъ, потому что сЪфрно-кислый натръ вы- 
дъанетея изъ спирта труднЪе, чфиъ сфрно-калевая соль. Точно также и с1р- 
ная кислота можеть быть замфнена фоефорною или винно-каменною, или 
даже фосфорно-кислою известью, такъ какъ вещества эти, въ комбинащи со 
щелочами, дЬйствуютъ тоже разлагающимъ образомъ на сивушныя масла. 

При раземотрфни приведеннаго ходатайства въ КомитетЪ, членами ио- 
слЪдняго было замфчено, что по буквальному смыслу ст. 112 и 390 Уст. о 
пит. сб., изд. 1887 г., примБнеюме щелочей для холодной очистки вина не 
можеть быть дозволяемо, но, принимая во вниман!е, что въ ЦаретвВ Ноль- 
скомъ и вЪ сфверо-занадномъ краВ нерфдко для лучшей очистки вина холод- 
нымЪ способомъ прибфгаютъ къ прибавленю щелочей и другихъ растворяю- 
щихся въ спирт веществъ, болынинетво членовъ Комитета находило свое- 
временнымъ подвергнуть пересмотру вышеприведенныя статьи Устава о пи- 
теиномъ сборф. 

Со стороны ПрюедеФдателя было сдфлано заявлене въ томъ смыелЪ, что 
полезно было бы просить члена Комитета ИП. И. Тавилдарова принять на 
себя трудъ разработки вопроса по холодной очисткЪ спирта. 

Техничесый Комитетъ, основываясь на ст. 112 и 390 Уст. о пит. 66., 
полагаль ходатайство Тетюшинова отклонить, и вуЪетф съ симъ просить 
Н. И. Тавилдарова заняться разработкою вопроса о холодной очисткЪ спирта 
для внесеня онаго на обсуждене Комитета. 


Глава [\. 


Отпускъ безакцизнаго спирта на химическя производства. 


По отиуску безакцизнаго спирта на химичеемя производства Комите- 
томъ раземотрЪно было три вопроса, изъ коихъ два касались собственно 
установлешя нормъ количествамъ уже отпускаемаго безакцизно спирта для 
выдфлки тЬхъ или другихъ химичеекихъ веществъ, третий же вопроеъ ихЪлъ 
предметомъ одно новое ходатайство. 

Въ ФевралБ Непрем$ннымъ Членомъ сдфланъ быль Комитету докладъ Условя отпуска 
цо поводу предетавлешя Управляющаго акцизными сборами С.-Петербургской безакцизнагоспир- 
губерни о выработкЪ химическихъ продуктовъ на Тентелевекомъ завод и Та Тентслевскому 
о мБрахъ къ усилению надзора за заводомъ. Е 

у и воду на выдБлку 

Въ началЪ доклада ПепрехЪиный Членъ напомнить Комитету, что хлорала, эфира, 
въ одномъ изъ засфЪдашй  послбдняго въ 1887 г., обсуждалось хода- коллодия и спирто- 
тайство Тентелевекаго химическаго завода объ отпускЪ ему безакцизнаго ваго таннина. 
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спирта на техническ!я производства !), при чемъ Комитетомъ было признано 
необходимымъ, чтобы на каждый пудъ выдЪлываемаго продукта установлены 
были извЗетныя максимальныя нормы того числа градусовъ спирта, съ кото- 
раго акцизъ можеть быть слагаемъ, и чтобы расходован!е спирта, а равно и 
самое производство изъ него продуктовъ, находилось подъ личнымъ надзо- 
ромъ акцизнаго вфдомства. ВмЗстВ съ симъ Комитетомъ признавалось спра- 
ведливымъ, чтобы на покрыте расходовъ по содержаню . личнаго надзора 
на заводахъ, пользующихся безакцизнымъ спиртомъ, установлена была для 
сихъ заводовъ годовая плата, опредФляемая сообразно количеству употре- 
бляемаго спирта или разм$ру производства. 

ДалЪе Непрем$нный Членъ сообщилъ, что, на основани указанныхъ 
соображенй Комитета, Министромъ Финансовъ было предписано Управляю- 
щему акцизными сборами С.-Петербургской губерния производить Тентелев- 
скому химическому заводу *) отпускъ безакцизнаго спирта для выдфлки хло- 
рала, хлороформа, 1юдоформа, эфира, коллодя, спиртоваго и эфирнаго тан- 
нина, съ установленемъ для каждаго изъ сихъ продуктовъ нормы отпуска 
безакцизнаго спирта, который долженъ быть, передъ поступленемъ его въ 
распоряжен!е заводчика, подвергнуть денатурализащи, по роду производства, 
животнымъ масломъ или эфиромъ; на покрыте же расходовъ по личному 
надзору на завод за правильнымъ употреблен1емъ спирта должна быть взи- 
маема съ заводчика плата въ разм8рЪ 2'/› коп. на ведро взятаго для про- 
изводства безводнаго спирта. ВмЪестЪ съ симъ вмЪнялось въ обязанность 
Управляющему акцизными сборами, по ближайшемъ ознакомлен!и съ произ- 
водствомъ сказанныхъ издфл, представить свои соображен1я о порядкз от- 
пуска на означенный заводъ безакцизнаго спирта для выработки химическихъ 
продуктовъ. | 

Въ виду сего Управляющий акцизными сборами С.-Петербургской гу- 
бернти и сообщилъ Техническому Комитету упомянутое выше представленше, 
въ которомъ доносилъ, что за время съ 30 юля 1888 года по 1 Января 
1890 г. на Тентелевекй химичесый заводъ поступило спирта въ переработку 
1.241,832 градуса. ПослЪ учета спирта и выд$ланныхъ изъ него продуктовъ 
оказалось, что спирта на каждый пудъ продуктовъ употреблено менфе наз- 


наченныхъ Техническимъ Комитетомъ нормъ, а именно: 


Въ дЪйствительности 


Назначен 
ыы употреблено на 


Назван1е продуктовъ. 


1 пудъ. 1 пудъ. 
Въ градусахъ. 
Для хлорала. -..... 240 240 
ь„ Эфира. ....... 250 240,15 
ь„ коллодя. (..... 64 55,73 
ь‚ спиртоваго таннина. . 260 28,9 


Въ виду приведенныхъ данныхъ Управляющий акцизными сборами по- 
лагалъ сохранить впредь до дальнфйшихъ указай опыта прежнюю норму 


1) См. «Труды Техническаго Комитета», Томъ [, стр. 247 и 243. 
*) Заводъ этотъ находится въ самомъ С.-Петербург. 
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на хлоралтъ; для прочихъ же продуктовъ уменьшить нормы съ округлешемъ 
цифруъ, а именно: на пудъ эфира — 241 градусъ, на пудъ коллодмя — 56,7 
град. и на пудъ спиртоваго таннина—29 градусовъ спирта. 

Далфе Управляющий акцизными сборами, ихфя въ виду неодинаковыя 
качества животнаго масла, полагалъ полезнымъ, чтобы образцы такого масла, 
предназначаемаго для порчи спирта, присылались въ Технический Комитетт, 
для предварительнаго изслфдованя и только уже поселЪ заключеня Комитета 
о годности масла, послбднее употреблялось бы для денатурализащи епирта. 

Наконецъ, принимая во внимане, что годовой расходъ (600 руб.) акциз- 
паго Управления на содержане на 'Тентелевскомъ заводЪ личнаго акцизнаго 
надзора далеко не окупается взимаемою нынЪ съ завода суммою '!), Управ- 
ляюший акцизными сборами полагалъ увеличить годовую плату до 800 руб., 
что дастъ возможность содержать на заводЪ лицо благонадежное и съ тех- 
ническою подготовкою; въ такомъ случаВ заводу пришлось бы платить, вифето 
установленныхъ нынБ 21 кон. на ведро безводнаго спирта, около 8 коп. 
Противъ такого, предложеннаго Управляющимъ акцизными сборами, воз- 
вышеня платы, администращя химическаго ‘завода не представила ника- 
кихъ возражении. 

При раземотрЬн!и въ КомитетЪ приведеннаго предетавленя Управляю- 
щаго акцизными сборахи С.-Петербургской губернм, Комитетъ не входить 
въ подробное обсуждене, на сколько именно слфдуетъ уменьшить нормы 
отпуска безакцизнаго спирта на выдфлываемые заводомъ продукты и возвы- 
сить илату на содержаше личнаго надзора, а остановился только на обсуж- 
дени вопроса, представляется ли настоятельная надобность въ присылкЪ 
Техническому Комитету образцовъь животнаго масла, предназначаемаго для 
порчи спирта. 

По имнЬню нфкоторыхъ членовъ Кохитета, животное масло имфетъ до 
того характерный запахъ, что едва ли можно смфшать его съ какимъ либо 
другихъ, схожимъ по цвфту и консистенщи, продуктомъ, въ особепности, 
если надзоръ за заводомъ будетъ предоставленъ лицу, имфющему хотя нТ- 
которую техническую подготовку, а потому высылка образцовъ животнаго 
масла въ Техническй ВКомитетъ, если и можеть имЪфть мфето, то лишь въ 
сомнительныхЪ случаяхъ. 

Техничесый Комитетъ въ заключенши своемт полагалъ: 1) макеималь- 
ныя нормы спирта ва пудъ выдфлываехыхъ продуктовъ уменьшить до прс- 
дЪловъ, предлагаемыхъ Управляющимъ акцизными сборами С.-Петербургекой 
губерши; 2) плату на содержане акцизнаго надзора на заводь волвыеить 
настолько, чтобы вносимая заводоуправлешемъ сумма была достаточна для 
покрытя раеходовъ по содержанию этого надзора, и 3) матералы, употреб- 
ляемые для порчи снирта, должны быть надлежащимъ образомъ освидфтель- 
ствованы и, въ случаЪ надобности, по распоряженю Управляющаго акциз- 
ными сборами, — высылаемы въ Техническй Комитетъ для изелЪдованя. 


1) По разсчету 23 коп. на ведро безводнаго спирта сл$довало заводу внести 
324 руб. 90 коп. 


Услов!я отпуска 
безакцизнаго спи- 
рта Тентелевско- 
му заводу на вы- 
дфлку  хлоралъ- 
гидрата и спирто- 
ваго таннина. 
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Въ НоябрЪ на разсмотрзюе Комитета было внесено представление и. д. 
Управляющаго акцизными сборами С.-Петербургской губерн!и, имфвшее пред- 
метомъ также условя отпуска безакцизнаго спирта Тентелевскому хими- 
ческому заводу. 

Въ представлен!и этомъ сообщалось о томъ, что установленныя пред- 
писан!емъ Г. Министра Финансовъ отъ 12 Апрфля 1890 года, согласно за- 
ключеню Техническаго Комитета, максимальныя нормы безакцизнаго спирта, 
на пудъ хлоралъ-гидрата, спиртоваго и эфирнаго таннина оказались при 
выдЪлкВ этихъ продуктовъ на Тентелевскомъ завод не вполн% соотвЪт- 
ствующими дЪйствительно потребному количеству спирта. 

На приготовленше 1 пуда хлоралъ-гидрата, вмЪсто установленныхъ 240 
градусовъ спирта, потребно 267 градусовъ; на выдфлку 1 пуда спиртоваго 
таннина, вм$Зсто установленныхъ 29 градусовъ, достаточно 23 град., и на 
приготовлене эфирнаго таннина установленная норма въ 240 градусовъ ока- 
залась совершенно излишней, такъ какъ вовсе не употребляется спирта на 
выдфлку эфирнаго таннина. 

Въ виду сего и. д. Управляющаго акцизными сборами ходатайствоваль 
объ изм$ненши максимальныхъ нормъ спирта, потребнаго на выдлку одного 
пуда поименованныхъ продуктовъ въ разм$рЪ, опред$ленномъ опытомъ. 

ДалЪе, въ представлени сообщалось, что для денатурализащи спирта 
служать животное масло и эфиръ, смотря по тому, для какого продукта 
спиртъ предназначается; во внимане же къ тому, что животное масло, какъ 
средство порчи спирта, болфе надежно для интересовъ казны, на заводЪ 
были произведены опыты приготовлен!я спиртоваго таннина изъ спирта, съ 
примфсью животнаго масла, но опыты эти показали, что таннинъ изъ такого 
спирта получаетъ качества, не отв$чающия свойствамъ хорошаго товара. Что 
касается контроля за правильнымъ употребленемъ спирта, то таковой, неза- 
висимо его учета по количеству выд$ланныхъ продуктовъ, сообразно уста- 
новленнымъ максимальнымъ нормамъ, и приведен1я спирта прибавкою къ нему 
животнаго масла или эфира въ негодный для питья видъ, состоитъ въ не- 
посредственномъ и постоянномъ наблюденши акцизнаго контролера, при 
чемъ самый спирть хранится въ особомъ помфщен!и подъ печатью контролера 
и отпускается на выдЪлку только съ его вфдома и въ его присутствии. 

При обсужденми въ Комитет приведенныхъ указанй и. д. Управ- 
ляющаго акцизными сборами С.-Петербургской губернии, большинство чле- 
новъ Комитета находило, что личный контроль на завод за правиль- 
нымъ назначенемъ спирта долженъ бы быть сосредоточенъ въ лиц съ 
техническою подготовкою, благодаря которой наблюденя на завод получили 
бы боле или менфе осмысленный характеръ, и получались бы данныя, ко- 
торыя могли бы служить Техпическому Комитету твердымъ основашемъ при 
сужден!и о необходимомъ размЪ5рЪ нормъ; если же невозможно имЪть на за- 
водЪ контролера съ техническимъ образованемъ, то, по мнфню также боль- 
шинства членов Комитета, было бы необходимо командировать одного изъ 
техниковъ Комитета съ цфлью ближайшаго ознакомлен!я съ характеромъ про- 
изводетва продуктовъ, для приготовленмя коихъ служитъ спиртъ; при настоя- 
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щей же постановкЪ дфла Комитету ничего не остается инаго, какъ, осно- 
вываясь на представленныхъ и. д. Управляющаго акцизными сборами 
С.-Петербургской губерни соображешяхъ, признать справедливость нормъ 
въ указанныхъ имъ предфлахъ. 

На основани изложеннаго Комитетомъ и было признано необходимымъ: 
1) максимальныя нормы спирта на одинъ пудъ выдфлываемыхъ на Тентелев- 
скомъ химическомъ заводЪ продуктовъ съ примфненемъ для сего безакцизнаго 
спирта установить въ предфлахъ, предполагаемыхъ исправляющимь долж- 
ность Управляющаго акцизными сборами С.-Петербургской губернии, и 2) на- 
блюденя за производствомъ для болфе точнаго опредфлешя въ будущемъ 
максимальныхъ нормъ спирта, потребнаго для выдЪлки продуктовъ, поручить 
лицу, ииуфющему техническую подготовку, съ цфлью, чтобы на основании вы- 
веденныхъ изъ этихъ наблюденй положительныхь данныхъ возможно было 
судить о томъ, какое количество спирта въ дЪйствительности потребно для 
выдфлки извфетныхъ продуктовъ. 

Въ МаБ Комитетомъ разсматривалось прошене провизора Мендель- 
штамма объ отпускЪ безакцизнаго спирта для выдЪлки сЪрнаго и уксуснаго 
эфировъ на химическомъ заводф, который Мендельштамуъ желалъ устроить 
въ г. Ковно. 

Техничесый Комитетъ, обсуждая это ходатайство, принялъ во вниман!е, 


Ходатайство про- 
визора Мендель- 
штамма объ отпус- 
кВ безакцизнаго 
спирта для вы- 
д%лки сфрнаго и 


что г. Ковно вовсе не находится въ центр фабричной промышленности, уксуснаго эфировъ. 


могущей обусловливать значительный спросъ на эфиръ и друме химическе 
продукты, и что Ковенекая губерня принадлежитъ къ числу губершй съ 
евуейскимъ населенемъ; основываясь на этихъ обстоятельствахъ, Комитетъ 
полагаль провизору Мендельштамму въ его просьбЪ отказать. 


Установлене 
особой формы для 


Отдфлъь Ш. 


Изъ числа разсмотрфнныхъ Техническимъ Комитетомъ въ отчетномъ 
году вопросовъ нфкоторые, по существу своему, не могли быть отнесены къ 
предметамъ двухъ предшествовавшихъ отдфловъ, почему всЪ таковые вопросы 
излагаются въ особомъ, Ш отд$лЪ, въ нижесл$дующемъ порядкЪ: 1) м$ры, 
преграждающия возможность обратнаго ввоза въ Россшю сахара, вывезеннаго 
съ премею по азятской гранипЪ; 2) разсмотр$е и обсуждеше редакщй 
нфкоторыхъ статей Устава о питейномъ сборЪ, изданя 1887 года; 3) до- 
кладъ члена Комитета Л. Н. Шишкова по поводу проекта Д. С. С. Н. А. 0о- 
ковнина объ учреждени въ г. КостромЪ „практическаго учебнаго Института, 
винокурен!я и технологи крахмала“; 4) порядокъ изм5рен!я емкости фильтра- 
щюоннаго чана, установленнаго на пивоваренномъ заводЪ; 5) обложеше до- 
полнительнымъ акцизомъ „стараго вина“, выпускаемаго въ продажу изъ 
водочнаго завода; 6) устаповлен1е акциза съ уксусной эссенщи; 7) устройство 
въ МосквЪ казеннаго склада для спирта; 8) снабжене акцизныхъ Управлен!й 
питейными мзрами; 9) допущене на уксусномъ завод перегоннаго аппа- 
рата; 10) продажа вина въ жестяной посудз; 11) докладъ НепремФннаго 
Члена о примЪнеюи стекляннаго спиртом$ра Траллеса къ опредфленю 
удфльнаго вфса нефтяныхъ продуктовъ. 


1) М8ры, преграждающйя возможность обратнаго ввоза въ Росошю 
сахара, вывезеннаго съ премею по азятокой границ. 


Въ одномъ изъ засфданй Комитета, въ АпрЪл, ПредсЪдателемъ было 
сдфлано заявлене о томъ, что въ настоящее время по аз1ятекой границ 


сахарныхъ голов, вывозится изъ Гос@и сахаръ съ возвратомъ акциза и съ премею !); но 


вывозимых —иИЗЪ 
Росси по азят- 
ской ея гравиц$. 


') По нын8 дфйствующимъ Временнымъ Правиламъ объ акциз съ сахара взи- 
ман!е акциза производится съ каждаго пуда готоваго сахара, въ размфр, опред$лен- 
номъ въ законодательномъ порядк$. 

Съь 1 Августа 1889 г. разм5ръ акциза установленъ въ 1 р, съ пуда сахарнаго 
песка, подлежащаго выпуску съ завода, а Высочайше утвержденвымъ 31 Октября 
1889 г. положенемъ Комитета Министровъ, между прочимъ, постановлено, что за са- 
харъ, который будеть вывезенъ за границу посл 1 Ноября 1889 г., акцизъ возвра- 
щастся въ разм$рЪ одного рубля съ пуда. 

Высочайше утвержденными 12 Тюля и 9 Ноября 1835 г. положен!ями Комитета 
Министровъ, сверхъ возврата акциза (размфръ коего съ 1 Августа 1883 г. по 1 Ав- 
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имфется основаше предполагать, что при существующих способахъ кон- 
троля за правильностью вывоза сахара за границу на таможняхъ, располо- 
женныхъ по сухопутной азятекой границЪ, сахаръ этоть возвращается об- 
ратно въ Росею, не бывъ даже перевезеннымъ черезъ пограничную черту. 
Велфдетве сего представляется необходимыхъ изыскать ваыя-либо мЪры, 
ограждающия возможность обратнаго ввоза вывезеннаго сахара. 

ДалЪфе было указано, что Управляющий акцизными сборами Туркестан- 
секаго края, въ одномъ изъ представлен своихъ Департаменту НеокладныхЪ 
Сборовъ, имфя въ виду, что въ Азим употребляется лишь сахаръ рафинадъ 
въ формБ небольшихъ головъ, предлагаетъ запретить вывозъ сахарнаго песку 
и допустить лишь вывозъ сахара въ головахъ малаго разифра, нодвергну- 
тыхъ какой-либо окраскЪ, препятствующей обращеню такого сахара на 
внутренпихъ рынкахъ Росеи. 

Предефдатель находилъ, что требоваше окраски сахара едва-ли будетъ 
исполнимо при его приготовлении, а при продажВ окрашенный сахаръ мо- 
жеть встрЬтить затруднене въ сбытЪ на азятекихъ рынкахъ особенно въ 
виду конкурренцги съ сахаромъ другихъ странъ и сообщить, что имъ пору- 
чено Непремфнному Члену испробовать способъ клеймешя сахарныхъ голов 
раскаленнымъ металлическиуь клеймомъ; но какъ видно изъ произведеннаго 
опыта, способъ этотъ неудобопримЪнимЪъ, потому что портить внфший видъ 
сахарныхъ головъ, оставляя на нихЪъ желтыя пятна. 

При обеуждеши въ КомитетЪ поставленнаго Предефдателемъ вопроса, 
членами Комитета были высказаны по изложенному предмету различныя пред- 
положен1я, а именно предлагались: 

1) Нродфваше бичевки или проволоки съ наложенемъ на концы ихЪ иломбы 
чрезь вею длину сахарной головы, предназначаехой для вывоза за границу. 

2) Завертыван!е сахара, вывозимаго по аз1ятской границЪ, въ бумагу, 
окрашенную въ особо установленный для этого цвЪтЪъ. 

3) Обандероливаше сахара, вывозимаго за границу. 

4) Обязательное требоваше выдЪфлки, на самыхъ заводахъ, предназна- 
чаемыхъ для вывоза въ Азю головь сахара съ извфетнымъ какимъ-либо 
клеймомъ, которое имЪлось бы на самой формЪ, и 
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густа 1836 г. составлялъ 65 коп. съ пуда, а съ 1 Августа 1886 г. по 1 Августа 
1339 г. 85 к. съ пуда) была установлена выдача особой прем1и за вывезенный до 1 Мая 
1886 г. за границу сахаръ. сперва по 1 р., а потомъ но 0 к. съ нуда; а Высочайше 
утвержденнымъ 30 Марта 1836 г. положешемъ Комитета Министровъ выдача прем!и 
продолжена до 1 [юля 1836 г. для сахара, вывезеннаго на европейск!е рынки, и До 
1 Мая 1891 г.—для сахара, вывозимаго въ Персю и ва средне-аятск1е рынки, при- 
чемъ размфръ прежн для того и другого сахара назначенъ шо 80 к. съ пуда, съ пре- 
доставлентемъ сахару, вывозимому на азятск1е рынки, пользоваться означенною пре- 
мею безвозвратно. Согласно сему послЪфднему положено Комитета Министровъ, цир- 
куляромъ Министра Финансовъ, отъ 19 Марта 1886 г., объявлено было Биржевымь 
Комитетамъ: В1евскому, Харьковскому и Варшавскому о томъ, что вышеуказанный 
срокъ выдачи премш для вывоза сахара на европейске рынки виредь продолжаемъ 
не будетъ; что же касается прем1и за сахаръ, вывозимый на азятсве рынки, то вы- 
дача таковой прекращена 1 Мая 1591 года. 
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5) Запрещене обращен1я сахара въ маленькихъ головахъ на внутрен- 
нихЪ рынкахъ, расположенныхъ близь русско-аз1ятской границы. 

При обсуждении въ КомитетЪ приведенныхъ предложений, вс$ они най- 
дены были недостигающими цфли, такъ какъ указанные въ этихъ пред- 
ложешяхъ отличительные признаки легко могутъ быть уничтожены срЪзы- 
ванемъ пломбъ и зам$ною цвфтной бумаги—бумагой обыкновенною (предлож. 
1 и 2), или раскалыванемъ сахара на куски. Кром того, требоване клейма 
на сахарныхъ формахъ едва-ли тоже выполнимо на практикЪ, такъ какъ 
требоване это, затрудняя пробфлку сахара, могло бы препятствовать выни- 
ман!ю сахарной головы изъ формы. 

Болфе цЪлесообразнымъ, по мн$фию членовъ Комитета, сл$дуетъ счи- 
тать изготовлене сахарныхъ головъ съ рифами по всей ихъ длинф, но при 
этомъ же было обращено вниман!е на то, что подобное требоваше вызываетъь 
передЪлку самыхъ формъ, а формы слишкомъ дороги и врядъ-ли заводчики 
согласятся на изготовлене такихъ формъ. Членомъ же Комитета А. И. Ба- 
зильскимъ было высказано соображене въ томъ смысл, что полезно было 
бы предварительно обратиться къ н$которымъ заводчикамъ, приготовляю- 
щимъ сахарныя головы для азятскихъ рынковъ, съ занросомъ о томъ, на- 
сколько возможно считать на практикф примфнимымъ изготовлеше рифле- 
ныхь головъ сахара или нельзя-ли придумать как1я-либо друг1я мЪры, мо- 
гущ1я служить прегражденемъ къ обращеню на русскихъ рынкахъ сахара, 
вывезеннаго съ премею по азятекой границ$. 

Не входя въ подробное раземотр$ не поставленнаго ПредсЁдателемъ 
вопроса, Техничесый Комитеть въ своемъ заключени предложилъ поручить 
члену Комитета А. И. Базильскому войти по настоящему вопросу въ сно- 
шен!е съ н$зкоторыми заводчиками, изготовляющими сахаръ для вывоза въ 
Аз и по собравши по сему предмету надлежащихъ свЪдфнйЙ, о результатЪ 
доложить Техническому Комитету. 


2) Разсмотр8 не и обсуждене редакц!й н%которыхъ статей Устава о 
питейномъ сбор, издан1я 1887 года, 


Въ Маф два засфданя Техническаго Комитета были посвящены раз- 
смотрЪн1ю и обсужденю нфФкоторыхъ статей Уст. о пит. сборЪ, изд. 1887 г., 
по сл$дующему поводу. 

Въ одномъ изъ этихъ засфданй Предс$дателемь было сообщено, что 
Высочайше утвержденная 2 Шюня 1889 года при Министерств Финансовъ 
Коммися для объединения и согласовамя акцизныхъ Уставовъ '), при раз- 


1) Личный составъ Комми@и: Предсбдатель—Директоръ Департамента Неоклад- 
ныхъ Сборовъ, Тайн. Сов. А. С. Ермоловъ, Члены: отъ Государствепной Канцеляр!и: 
Помощникъ Статсъ-Секретаря, С. С. Н. 9. Шмеманъ; отъ Кодификацоннаго Отдфла 
при Государственномъ Совфтф: Помощникъ Старшаго Чивовника, С. С. С. Ф. Рассели; 
оть Министерства Юстицш: Товарищи Оберъ-Прокурора Уголовнаго Кассащоннаго 
Департамента Правительствующаго Сената, Д. С. С. А. Д. Шевичъ и Д. С. С. Н. Б. 
Якоби; отъ Государственнаго Контроля: Управляющий С.-Петербургскою Контрольною 
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емотрЬши нфкоторыхъ статей техническаго характера, находила полезнымъ 
по симъ статьямъ имхфть отзывь Техническаго Комитета. 

ЗатЬуъ Предефдатель присовокупилъ, что въ настоящее время постанов- 
лешя, ихЪюшия техничееый характерзъ, проведены частью законодательнымъ 
путемъ и включены въ Уставъ о пит. сборЪ, а частью —инструкцюннымъь 
порядкомъ, утвержденныхъ Г. Министромъ Финансовъ. Между тфмъ инструк- 
цюнный характеръ въ вопросахъ законодательнаго свойства представляется 
весьха неудобнымъ, а потому, по инфию Предефдателя, было бы желательно 
точно опредфлить, каке вопросы слфдуетъ внести въ просктируемый Уставъ 
и каке слфдуеть изъ него исключить. 

Въ виду сего на обсуждене Комитета предложены были вопросы: о 
разечетахъ съ заводчиками во время порчи и неправильнаго дЪиствя конт- 
рольнаго снаряда и о мБрахъ, кая должны быть приняты въ случаЪ порчи 
перегоннаго аппарата, а Также въ случаф невозможности своевременно имЪть 
на заводЪ контрольный снарядъ. 

При обсуждеши этихъ вопросовъ, НепремБннымъ Членомъ было, между 
нрочимъ, высказано то соображене, что слфдовало бы въ Уставъ о пит. 
сборВ внести только двЪ основныя статьи, касающияся въ общихъ чер- 
тахъ: а) учета контрольными снарядами спирта, выкуреннаго на заводахъ, 
и 0) разечетовъ съ заводчиками въ случа неправильнаго показаня снаряда; 


Порядокъ раз- 
счетовъ съ завод- 
чиками во время 
порчи или непра- 
вильнаго дйствя 
контрольнаго сна- 
ряда и мЁры, ка- 
я должны быть 
принимаемы — въ 
случаяхъ порчи 
перегоннаго аппа- 
рата или невоз- 


тогда какъ все остальное должно имфть инструкцюнный характеръ. Боль- можности своевре- 


шинетво же членовъ Комитета полагало необходимымъ, кромЪф двухъ при- 
веденныхъ статей, внести въ Уставъ о пит. сб. постановлене о томъ, что 
ноказаня контрольнаго енаряда, превышающая извфетный процентъ погрфш- 
ности, считаются неправильныхи; установлене же предЪфла погрфипости 
предоставить Министру Финансовъ. 

Затфуъ но поводу вопроса о производств на заводахъ разечетовь вы- 
куренному спирту при неправильномъ показани контрольнаго снаряда было 
выражено, что необходимо установить въ закоподательномъ порядкЪ раз- 
лич1е между разечетомъ съ заводчиками, курящими по нормЪ, и разечетомъ 
съ заводчиками, производящими винокурене безъ нормъ. 

Въ первомъ случаЪ основанемъ разечета, взамфнъ показашй контроль- 
наго снаряда, должна быть принимаема запись заводчика; во второмъ же 


Палатою, Д. С. С. Н. Г. Тычино и Старий Ревизоръ Департамента Гражданской 
Отчетности, Н. С. Г. Е. Смирновъ; отъ Министерства Фивансовъ: Членъ Совфта Ми- 
нистра Финансовъ, Тайн. Сов. А. Д. Дмитыевъ, Вице-Директоры Департамента Не- 
окладныхъ Сборовъ, Д. С. С. М. А. Иленъ и Д. С. С. А. И. Гращанеюй, Непремфн- 
вый Членъ Техническаго Комитета Д. С. С. И. А. Недошивинъ, Управляющий акциз- 
ными сборами С.-Петербургской и части Псковской губернш, Д. С. С. Д. А. Маро- 
польск, чивовники особыхъ поручешй Министерства Фивансовъ: Д. С. С. И. И. Ви- 
тази и Д. С. С. В. Н. Андреевъ, Начальникъ Г Отд®леня Департамента Неоклад- 
ныхЪ Сборовъ, Н. С. В. Г. Котельниковъ, Ревизоры Департамента Неокладныхъ Сбо- 
ровъ: К. А. Н. С. Тереюмй и Н. С. И. А. Сниридоновъ, чиновникъ по судебной части 
прь ДенартаментВ Неокладныхь Сборовъ, С. С. П. Е. Харламовь и Секретарь при 
Директор Департамента Неокладныхъ Сборовъ, Н. С. баронъ Ц. 1. Корфъ. ДЪлоиро- 
изводитель: Н. С. баронъ Н. Т. Корфъ. 


менно имЪфть на 
завод контроль- 
ный снарялъ. 


Проекть редак- 
ци статей Уст. о 
пит. сб. объ исчи- 
сленй! акциза со 
спирга. 
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случа разечеть елЗдуеть производить по среднимъ выводамъ изъ предъ- 
идущихъ или послфдующихъ показан! контрольнаго снаряда. 

По вопросу о мфрахъ, каюя слфдуеть принимать въ случа порчи пере- 
гоннаго аппарата, когда является доступъ къ выкуриваемому спирту, и объ 
учет винокуренныхъ заводовъ при невозможности своевременной установки 
контрольнаго снаряда, большинство членовъ Комитета пришло къ заклю- 
чен!ю, что порча контрольнаго снаряда не должна имЪть своимъ посл$д- 
ствемъ остановку винокуреня на заводз; при порчВ же перегоннаго аппа- 
рата остановка должна быть обязательна для заводчика. 

Оба постановлен1я, находяшяея нынЪ въ инструкщи по установкВ 
контрольныхъ снарядовъ, слфдуеть внести въ Уставъ о пит. сбор$. 

Вышеизложенныя соображен1я Техничесый Комитетъ предложилъ сооб- 
щить Высочайше утвержденной Коммиси для объединеня и согласованя 
акцизныхъ уставовъ. 

Въ другомъ засФдани Комитета на обсуждене его были внесены 
проектированныя вышеупомянутою Высочайше утвержденною Коммисею 
редакши пфкоторыхъ статей объ исчислении акциза со енирта, долженство- 
вавшя войти въ Уставъ о пит. сб., при чемъ при редакщшяхъ каждой статьи 
приводились объясненя, на основан какихъ статей нынз дЪйствующаго 
Устава о пит. сб. или другихъ узаконенй составлены предлагаемыя Ком- 
мичею редакщи. | 

Текстъь таковыхъ редакщй, а равно и упомянутыхъ поленен!й къ нимъ 
заключались въ слЪдующемъ: 

1) Единицею обложеная спирта акцизомь принимается зрадусь (сотая 
часть ведра) алкоюля (т. е. безводнаю спирта). 

Соотвфтствуетъ п. 1 ст. 4 Ует. о пит. еб. и послфдней части прим. 1 
къ ст. 212 Уст. пит. 

2) Содержинёе въ спирт алкоюля, т. в. опредфълене крюпости спирта, 
производится по системь Траалеса. 

СоотвЪтствуеть ст. 212 Уст. пит., съ изм5ненемъ редакщши и указа- 
н1емъ на то, что содержан!е алкоголя въ спирт$ производится по систем 
Траллеса, каковое опредлен1е можетъ быть производимо различными при- 
борами, о которыхъ будетъ сказано въ послфдующихъ статьяхъ. 

3) Выборь приборовь (спиртомтровь), служащиль дая измпреня крипости 
спирта, т. е. для опредълентя, сколько въ измьряемой жидкости заключается 
процентовь алкооля, предоставляется Министру Финансовь по заключеню 
Техническаю при Департаменть Пеокладныхь Сборовь Комитета. 

ПРИМ ВЧАНТЕ. Дая опредъьленся кръпости спирта должностными 
зицами акцизнаю надзора во всьль случаялъ, кода такое испытаве произ- 
водится въ видахь учета акциза чли общало количества зрадусовь заключаю- 
цалося въ изсльдуемой жидкости алкоюля, нынь служить металличесяй съ 
девятью зирьками спиртомьрь; дая опредълемя же крипости спиртныхь на- 
питковь частными лицами, а равно должностными аццами, кода таковое 
опредьлене производится не съ вышеуказанными цпаями, допускается упо- 
треблене стекляннаю спиртомьра Траллеса. 
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Статья новая, предоставляющая Министру Финансовъ избране прибора 
для опредфленя крЪности спирта и указывающая ворядокъ такого избрания. 

Примфчане, соотвфтетвующее примЪч. 2-му къ ст. 212, заключаетъь 
въ себЪ указаюше приборовъ, нынф уцотребляемыхъ для сказанной цфли, и 
опредЪфлен!е случаевъ употребленя того или другаго прибора (металличе- 
скаго или стекляннаго спиртохЪра). 

4) Биъь употребляемые какь должностными, тик и частными лицами 
спиртомьры (ни термометры къ нимь) должны быть провърены въ Тегническомь 
при Дпартаменть Неокладныхь Сборовь Комштеть и заклеймены казеннымь 
“опемпелемь м снабжены свидьтельствомь сео Комитета. 

ПримъчАаАНТЕ. Условя и порядокь предьявленя спиртомтьрювь и термо- 
метровь дая повърки вь Гедническомь Комитоть, а равно и самый порядокъ 
повьрки и проценть цопускаемой портиности означенныхь приборовь усапа- 
наванваютнся Министромь Финансовь. 

Статья новая, составленная на основании п. 12 приложешя къ ет. 443 
(по прод. 1557 г.) Св. Зак. Т. 1, ч. Н, Учр. Министеретвъ и п. 1 утверж- 
денныхъ Министромъ Финанеовъ 23 Января и 1 Мая 1856 г. „Правиль 
длл повфрки спиртомЪрювъ и термометровъ“ и „Правилъ для повЪрки спирто- 
мрровъ и термометровъ лицами акцизнаго надзора“. Основныя положешя 
означенныхъ правнлъ казалось бы необходимымъ ввести въ законъ. 

)) За повърку каждаю металлическою спирппомьра взимается 3 рубля; 
за повърку спиртомьри стекаявнаю, если онь соединснь съ термометромь, 
взимается 45 коп., если же спиртомьрь и термометрь составляють два от- 
ьальныгь прибора, то за повърку спиртомпьра взимиется 30 коп., а за по- 
втрку термометра 15 коп. Представленные дая повърки приборы и свиъ- 
тельства къ нимь выдаются только по предъявлении квитанши казначейства 
объ уплать саъдуемыхь за повпрку денеь. Гели приборы окажутся невьрными, 
внесенных за повьрку деныв не возвращаются. 

ПримзчлитеЕ. За новьрку спиртомьровь и термометровь дая влъдом- 
ства Министерства Финансовь платы не взимается. 

Статья вновь введенная, заиуствованная изъ прилож. къ ст. 443 Св. 
Зак. Г. Ь ч. И. Учр. Мин., прилож. къ ст. 443 по продолж. 1887 г. Учреж- 
дешя Техническаго Комитета, состоящаго при Департамент Неокладныхъ 
Сборовъ, п. 13 и 14, и изъ ни. 9Э—10 (еъ прих.), 13 и 18 утвержденныхъ 
Мипистромъ Финанеовъ 1 Мая 1886 г. правилъ. 

6) Ааждый приборь, признанный върнымь, иппемпелюстся казеннымь 
касИМОмМь ч снабжается свийьтельствомь Техническаю Комитета, за подписью 
Иепремпинаю Члена в лица, производивисио повърку, съ приложенемь печати 
Аомитета. 

Прим вчланЕев. Бь случаь утраты свидъьтельства, новое можеть быть 
выдано только посль вновь произведенной повърки прибора. 

СоотвЪтетвуетъ и. 8 тЬхъ же правиль и вышеприведенному п. 12 при- 
ложеня къ ст. 443 Св. Зак. Т. Ь ч. ИП. Учр. Мин. 

$) Снпиртомьры 4 термометры, находящесся у лиць акцизнао надзора, 
должны быть перойически провприемы не менъе одною раза в. 00, а нало- 
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дяийеся въ мьстахь производства спирта и издъмй изь нею, а равно вь 

моьстахь торювли—не менъье одною раза вь три 1ода. Даля таковой провърки 

Акцизныя Управленя снабжаются образцовыми металлическими спиртомтрами. 
Соотвфтствуеть пи. 8 и 3 Правилъ 23 Января 1886 года. 


8) Повърка спиртомъьровь и термометровь, находящихся у лиць акциз- 
нию надзора, производится посредствомь сличенй показаний сихь спиртомь- 
ровь съ показангями образиовыль. Спиртомъры же и термометры, принадле- 
жание винопромышленникамь, моцуть быть повъряемы, какь въ Акцизныль 
Управлевяхь, посредствомь сличеня ихъь показами съ показавями образицо- 
выть спиртомюровь и термометровь, такь и на мюстп, посредствомь сличешя 
съ металлическими спиртомьрами и термометрами, находящимися у лиць 
акцизнало надзора. О результатахь каждой повърки повпряющимь должност- 
нымь лицомь акцизного надзора дълается подпись на оборотть свидуъьтельства, 
находящазося при каждомь спиртомьръ и термометръ. 

Соотвфтствуетъ п. 4 и первой части п. 5 тфхъ же правиль. 


9) Вь случаь возникновенгя какихь либо недоразумьнй, при повьъркь на 
мость, спиртомьровь и термометровь, принадлежащихль винопромышленни- 
камь, означенные приборы представляются винопромышленниками въ Акцизныя 
Управаеная, для сличеня съ показащями приборовъь обризцовыль, или вь Тех- 
ническй при Департамент Неокладныхь Сборовь Комитет. 

Соотв$тетвуеть средней части п. 5 тёхъ же правилъ. 


10) Со спиртомьрами и термометрами, оказавшимися невърными (т. е. 
портпииность коихь превышаеть установленный, соласно прим. кь ст 4, про- 
центъ), поступается на общемь основами Торловаю Устава (раздъль ТТ, 
авы ТП, ТУ, Ги ТГ). 


Соотвфтетвуеть послфдней части п. 5 тЗхъ же правилъ. 


11) При всъьхь акцизныхь дъйствять, требующиль опредъленя крьпости 
спирта, для перечисленя показаний спиртомъра должны быть употребляемы 
издаваемыя Министерствомь Финансовь наставлевя и таблицы къ металли- 
ческому ч стеклянному спиртомьрамь. 

Статья новая. Необходимость ея обусловливается появлен1емъ большаго 
числа частныхъ издан! таблицъ и наставлен1й къ употреблен1ю спиртомф- 
ровъ, изъ коихъ мног1я оказываются нев$рными и потому не должны быть 
допущены въ акцизной практиЕЗ. 

По разсмотрёни приведеннаго проекта статей, Технический Комитетъ 
полагалъ, что статьи эти могли бы быть приблизительно редактировапы въ 
слЪдующемъ видз: 

1) Елиницею обложеня спирта акцизомъ служить 'Лоо часть ведра 
алкоголя (т. е. безводнаго спирта), называемая градусомъ (ведернымъ). 

2) Процентное содержане алкоголя въ спиртныхъ жидкостяхъ (крТ- 
ость ихъ) опред$ляется приборами, въ основаве которыхъ положены дан- 
ныя Траллеса—Брикеа. ОпредЪлене же количества спиртныхъ жидкостей, 
т. е. измЁрене ихъ объема, производится ведромъ. 

3) Выборъ приборовъ, служащихъ для опредфлевшя какъ кр$®пости, такъ 
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и количества спиртныхъ жидкостей, а равно и указаше способа употребленя 
сихЪ приборовъ предоставляются Министру Финанеовъ. 

4) ВеЪ, употребляемые какъ должностными лицами, такъ и въ м5стахъ 
производетва и торговли спиртными жидкостями, спиртомф$ры и термометры 
къ нимъ должны быть провБрены и заклеймены казеннымъ штемпелемъ. 

Иримъьчане. Усломя и порядокъ предъявлешя спиртомЪровъ и термо- 
метровъ для повфрки и самый порядокъ повфрки, предфль допускаехой по- 
грЬшности означенныхЪъ приборовъ, а равно и правила о перюдической по- 
врркЪ сихъ приборовъ устанавливаютея Министромъ Финансовъ. 

5) За повбрку каждаго металлическаго спиртомЪра взимается 3 рубля; 
за повфрку сииртомЪра стекляннаго, если онъ соединенъ съ термометромъ, 
взимается 45 кои. Еели же сниртомфръ и термометръ составляють два от- 
дфльныхъ прибора, то за повфрку спиртомфра взимается 30 коп., а за по- 
вфрку термометра 15 конЪекъ. 

Представленные для повЪрки приборы выдаются только по предъявле- 
ни квитанщи Казначейства объ уплатЪ слЪдуемыхъ за повфрку денегъ. 
Кели приборы окажутся невфрныхи, внесенныя за повЪрку деньги не воз- 
вращаются. 

Ирчмьчане. За повфрку спиртомфровъ и термометровъ для вЪдомства 
Министерства Финанеовъ плата не взимается. 

6, 7, 8 и 9) Исключить изъ Устава. 

10) Со спиртомбБрами и термометрахи, оказавиимиея невЪрными, если 
таковые не могутъ быть исправлены, поступается на основаши Торговаго 
Устава. 

11) При опредЪлеми крЪфиости спиртной жидкости, а равно и числа 
градусовъ въ данномъ количеств ея надлежитъ руководетвоваться издан- 
ныхи Министерствомъ Финанеовъ наставлешями и таблицами. 

Засимъ Техническимъь Комитетомъ было предложено все вышеизло- 
женное сообщить Высочайше утвержденной ЦВомуиси для объединешя и 
согласовашя акцизныхъ уставовъ. 


3) Докладъ члена Комитета Л. Н. Шишкова по поводу проекта Д. С, С. 
Н. А. Соковнина объ учреждени въ г, Костром# ‹практическаго учеб- 
наго Института винокурен!я и технолог!и крахмала». 


Въ АпрЪлЪ 1890 года бывний Директоръ Красноуфимекаго Реальнаго 
Училища Д. С. С. ИН. А. Соковнинъ представилъ на благоусмотрёше Мини- 
стра Финансовъ составленный ихъ, Соковнинымъ, „проектъ Устава Костром- 
скаго Практическаго Учебнаго Института винокурешя и технологи крах- 
мала“, съ пояснительною къ нему запискою. 

Цо поступлеюши сего проекта въ Департаменть Неокладныхъ Сборовъ, 
онъ, по распоряженю Директора Департамента, былъ препровожденъ на про- 
емотрь Управляющаго акцизными сборами Костромской и Ярославской гу- 
бершй, который въ АпрЪлЪВ того же года сообщилъ Директору Департамента 
свои соображешя и заключешя по означенному проекту. 
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Въ АпрфлВ же на разсмотрёше Департамента, по предмету упомяну- 
таго проекта Н. А. Соковнина, поступили отзывъ Губернатора Костромской 
губерни Тайн. Сов. В. В. Калачова и заявлен!е Костромскаго 1-й гильди купца 
И. П. Третьякова, поданное имъ въ Министерство Финансовъ. 

Упомянутые матералы, а равно и самый проектъь Н. А. Соковнина 
были разсмотр$ны членомъ Комитета Л. Н. Шишковымъ, которымъ по пред- 
мету сказаннаго проекта составленъ быль докладъ, подвергнутый обсужденю 
Техническаго Комитета въ Маф 1890 г. 

Въ докладЪ Л. Н. Шишкова весьма подробно приводятся всЪ главнЪй- 
ш1я соображешя и положен!я упомянутаго проекта Н. А. Соковнина, велд- 
стве чего представляется излишнимъ приводить текстъ проекта и поясни- 
тельной къ нему записки, такъ какъ для уяснешя сущности д$ла и ознакомле- 
ня съ возбужденнымъ Н. А. Соковнинымъ вопросомъ вполнЪ достаточно по- 
знакомиться съ докладомъ Л, Н. Шишкова, который и излагается ниже пол- 
ностью, велЪдъ же за нимъ приводятся соображешя Управляющаго акцизными 
сборами Костромской и Ярославской губернй Б. К. Кукеля по проекту 
Н. А. Соковнина и отзывъ о томъ же проект Губернатора Костромской 
губерн!и Тайн. Сов. В. В. Калачова. 

Докладъ Члена „Согласно проекту Н. А. Соковнина имфется въ виду устроить въ г. 
Техническаго №0 Костромф учебный Институть винокуреня и технологи крахмала, а равно 
и Я продуктовъ, изъ него получаемыхъ. Первоначально предполагается дать 
касательно пред- ЭТому устройству временный характеръ—на пять лфтъ. ЦФль такого заведе- 
ставленнаго г. Со- Н1Я состоитъ въ образованши техниковъ, которыми могли бы пользоваться 
ковнинымт проек- сельсме хозяева, при веден!и означенныхъ производствъ; особымъ побуди- 
ие тельнымъ поводомъ къ этому устройству служитъ предполагаемое развит! 
тута вивоктреня сельскохозяйственнаго винокуреня. Институтъ долженъ находиться въ пол- 
и технолог врах- НОмМЪ вдЪн!и Министерства Финансовъ по Департаменту Неокладныхъ (60- 
мала. ровъ, оть коего и будутъ получаться средства къ существованию Института. 

Основашемъ для практическаго обучеюмя будущихъ техниковъ должны слу- 
жить винокуренный и водочный заводы г. Третьякова въ г. КостромЪ, со- 
гласно сд$ланному имъ заявлению '); затБмъ преднолагается устроить особый 


1) Въ залвлеши, представлениомъ въ Министерство Фианансовъ, г. Третьяковъ 
сообщаетъ о томт, что, находя крайне полезнымъ для винокуренныхъ заводчиковъ 
выйдти изъ тъхъ затруднен! которыя опи слишкомъ часто испытываютъ велЪдстве 
постояннаго недостатка у насъ хорошо обучейныхъ техниковъ винокурешя, г. Третья- 
ковъ встрЪчаетъ съ особымъ сотувствемъ мысль объ устройств$ практическаго учеб- 
наго заведена для спещальнаго приготовлев1я такихъ техниковъ, а потому и изъяв- 
ляетъ готовность придти такому заведению съ посильною помощью. Бром того, г. 
Третьяковъ изъявляетъ желане, на все врема существоваютя его Жостромекаго вино- 
куреннаго завода, допускать безпрецятственно къ работамъ ва немъ воспитанниковъ 
практическаго Института винокуреня въ количествЪ одновременно до 50 человЪкъ, 
дозволяя замфщать ими его наемныхЪъ мастеровъ и рабочихъ, по усмотр$в!ю началь- 
ства Института, въ течен!е всей кампан!и винокурен1я, но съ условемъ, чтобы на- 
ряжаемые на работы воспитанники дфйствительно работали и выполняли все то, что 
требуется отъ мастеровъ и рабочихъ, сообразно съ услов1ями нормальчаго хода завода, 
дабы онъ, Третьяковтъ, ни въ какомъ случа не могъ нести убытковъ отъ такой 
замЪфны. 
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учебный дрожжевой заводъ при Институт, а для изучения технологи крах- 
мала могутьъ, какъ полагаетъь г. Соковнинъ, служить техничесые учебные 
заводы, нын$ устраиваемые при Кострохскомъ химико-техническомъ училищЪ 
имени 0. В. Чижова, подъ ближайшимъ руководетвомъ автора разематри- 
васмаго проекта. КромЪ того, для той же цбли могуть служить и друге 
ближаниие коммерчесые заводы этого рода. 


„Продолжительность всего курса обучешя предполагается въ 81/2 года, 
или пять полугод1Я; чиело воспитанниковъ не должно превышать на каж- 
домъ курс$ 50 человЪкъ, а слБдовательно всего будетъ до 100 человЁкъ, 
не считая 5-го полугод. 


„Для поступленя въ Институтъ постаповлены слФлуюния условя: 

а) возрасть не моложе 19 лЁть; 

6) окончане курса 6 классовъ реальнаго училища или другаго соот- 
вЪтственнаго средняго учебнаго заведен1я; 

в) представлеше медицинскаго свидЪтельства о здоровомъ тфлосложеши 
и отсутстви тфлесныхъ недостатковъ, препятствующихъ производетву прак- 
тическихъ работь; 

г) къ обученню въ Институт допускаются лица всфхъ состоявший и вЪ- 
роисповфданй, за исключенемъ Тудейскаго. 

„кели окажутся изъ желающихъ поступить въ Институтъ-молодые люди, 
кончивше веЪ 7 классовъ реальнаго училища, то имъ отдается преимущество 
предъ прочими, а также предпочитаютея, при прочихъ равныхъ условяхъ, 
просители старшаго возраста, а при одинаковомъ возрасть—пользующееся по 
семейному положеню льготою 1-го разряда, по воинской повинности. Лица, 
не удовлетворяюцщия этимъ условямъ, подвергаются испытаню въ СовЪть и 
донускаются только въ томъ случаЪ, если будутъ свободныя ваканси, за 
окончанемъ ирема. 


„ Георетическое преподаване заключается въ чтеши курса технологи, 
нреимущественно касающагося винокурешя и крахмальнаго производствъ, и 
въ преподаваши хим!и общей и органической, также въ примБневши къ озна- 
ченнымъ двумъ производствамъ, и, сверхъ того, воспитанниковъ Института 
знакомять съ веденемъ казенной отчетности и бухгалтери, для чего они 
должны заниматься въ заводской контор$ и въ канцеляр!и акцизнаго Управ- 
лешя. КромЪ того, воспитанники должны заниматься въ химической лабора- 
тори, которую предполагается устроить при ИнститутЪ, производствомъ въ 
ней разныхъ пробъ и техническихъ анализовъ. Уроки теоретичесве предпо- 
лагаются Часовые, даваемые въ промежутки времени, свободнаго отъ прак- 
тическихъ занятй на заводЪ. Послфднихъ полагается не менЪфе 6 часовъ 
ежедневно. 


„Премъ воспитанниковъ предполагается дЪлать 15-го юля и тотчасъ 
же затБмъ имъ должна читаться технолог!я винокурен!я по 1-е Октября, 
т. е. до начала винокуреня, по 12 уроковъ въ недЪлю, а затЪмъ въ осталь- 
ное время по 2 урока въ недфлю, на обоихъ курсахъ (когда таковые будутъ). 

„Аля хими, преподаване которой начинается съ Августа, назначается 
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4 урока въ недзлю — для неорганической на первомъ курс и для органи- 
ческой — по 2 урока въ недЁ$лю на второмъ курс$. 

„Правктичееня занятя продолжаются непрерывно весь годъ, за исклю- 
чешемъ экзаменовъ; каникулъ не полагается, а въ лтнее время воспитан- 
ники обучаются на водочномъ завод очистк$ спирта и приготовленю 
водокъ. Въ случа устройства Института г. Третьяковъ предполагаеть по- 
ставить аппарать Савалля и друге необходимые приборы '). 

„Институть открывается въ наемномъ пом$щени; при этомъ предпола- 
гается истратить единовременно 1,000 рублей на устройство химической ла- 
боратори и 500 рублей на обзаведеше классной мебели. Къ числу едино- 
временныхъ расходовъ г. Соковнинъ относить еще 1,000 рублей для найма 
на первый годъ дрожжеваго мастера, одного изъ учениковъ профессора Ган- 
сена, который могъ бы научить способу культивирован!я чистыхъ дрожжей 
и показалъ бы, какъ устроить учебный дрожжевой заводъ. Въ будущемъ, 
какъ полагаеть г. Соковнинъ, этого расхода боле не потребуется, ибо дЪло 
пойдеть потомъ само собою, передаваемое преемственно отъ однихъ воспи- 
танниковъ въ другимъ, подъ руководствомъ преподавателя технологи, кото- 
рый успфетъ этому научиться отъ нанятаго мастера. Итого единовременныхъ 
расходовъ 2,500 рублей. 


„Ежегодный расходъ предполагается въ 5,000 рублей, по сел$дующему 
разечету: 


На жалованье зав$фдующему учебною частью. ..... 2,000 р. 
На оплату 6 уроковъ химии, особому преподавателю по найму. 600 „ 

На расходъ по объЁздамъ въ 5-мъ полугоди съ воспитан- 
никами винокуренныхъ заводовъ, находящихся вн Костромы. . 1,000 „ 
На библ!отеку и учебныя пособйя „Г... .. 500 „ 
На наемъ квартиры подъ Институть .......... 500 „ 

На отоплене, наемъ „сторожа и проче хозяйственные рас- 
ХОДЫ кН ла ооо 400 „ 
Итого. ......... 0,000 р. 


„На устройство учебнаго дрожжеваго завода никакой суммы не назна- 
чено, между тБмъ предполагается даже продавать дрожжи. 

„Преподавателю технологи, который вмЪстЪ съ тфмъ есть руководи- 
тель практическихъ работъ, особаго содержашя изъ суммъ Института также 
не полагается, вфроятно, въ предположенши, что эти обязанности будутъ по- 
ручены технику, состоящему при губернскомъ акцизномъ Управлении. Управ- 
лен!е всею хозяйственною частью предполагается возложить на Управляю- 


') Въ вышеупомянутомъ заявлен!и г. Третьяковъ д$лаетъ указав1е на то, что 
для практическихъ занят воспитанниковъ Института винокуреш!л, онъ, Третьяковъ, 
предоставляетъ въ полное распоряжен1е свой собственный водочвый заводъ въ г. Ко- 
стромф, причемъ предлагаетъ, съ своей стороны, дать весь нужный для водочнаго про- 
изводетва матералъ, съ условемтъ, однако, чтобы ему, Третьякову, было предоставлено 
право продавать выд%лываемыя воспитанниками водки, подъ фирмою производства 
Учебнаго Института винокурения. 
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щаго акцизными сборами Костромской и Ярославской губерний. Оть завф- 
дующаго учебною частью требуется, чтобы онъ окончилъ курсъ въ одномъ 
изъ высшихъ учебныхъ заведенй и быль извфетенъ по своей дЪятельности 
на пользу техническаго образованя. Преподаватель технологи долженъ 
имфть также высшее техническое образоване и назначается Директоромъ 
Департамента Неокладныхъ Сборовъ по представлению завфдующаго учебною 
частью. Вефми дфлами Института, какъ учебными, такъ и хозяйственными, 
завфдуеть особый Совфтъ, состояний изъ всЪхъ упомянутыхъ лиць, за исклю- 
ченемъ временно-приглашеннаго дрожжеваго мастера. ПредсЪдательство въ 
СовфтЪ перемЪнное; по учебной части предсЪфдательствуетъ завфдующий этою 
частью, а по хозяйственной — Управляющий акцизными сборами. 

„завфдующий учебною частью есть, по проекту г. Соковнина, уполномо- 
ченный Министерствомъ Финансовъ для направленя всего обучешя въ Ин- 
ститут$; на его обязанности лежить выборъ преподавателей и руководителей 
практическихъ занят, кои подчиняются ему какъ начальнику. Онъ атте- 
стуеть и представляеть къ наградамъ передъ Директоромъ Департамента 
Неокладныхъ Сборовъ; представляетъ учителей къ увольнен1ю отъ должности 
и увольняеть ихъ въ отиускъ не свыше 28 дней; сносится съ правитель- 
ственными учрежденями; составляеть и представляеть на утверждеше Со- 
вЪта подробное росписане уроковъ и практическихъ работь воспитанниковъ; 
наблюдаетъ за исправнымъ посфщенемъ воспитанниками классовъ и практи- 
ческихъ работъ, а также за дфлаемыми ими успЪхами и прилежашемъ, и, 
наконецъ, представляеть Департаменту Неокладныхъ Сборовъ годичные от- 
четы о состояни и ходЪ учебной части Института. 

„На обязанности Управляющаго акцизными сборами лежитъ заботиться 
о внБшнемъ благоустройствВ Института, присутствовать на экзаменахъ по 
теоретическимъ предметамъ, а равно и практическимъ и, по окончании курса 
воспитанниками, — заботиться 0 прискани имъ мфетъ службы на заводахъ, 
какъ въ раонЪ своего Управлешя, такъ и въ другихъ губершяхъ. 

„за обучен1е свое воспитанники вносятъ ежегодно по 20 рублей, про- 
изводя уплату за каждое полугоде впередъ по 10 рублей. Деньги эти идуть 
въ казну для погашеня ея расходовъ па содержане Института; съ тою-же 
цфлью предполагается употреблять деньги, кои будуть выручаться совреме- 
немъ отъ продажи издфл!Й собственныхъ учебныхъ заводовъ. 

„Въ проект не выяснено, гдВ будутъ воспитанники жить и получать 
нищу, ибо на квартирЪ, стоющей по найму 500 рублей, невозможно ном\- 
стить такое количество людей, въ особенности при устройствЪ лаборатори, 
библ!юотеки и классной комнаты. 

„Воспитанники должны имЪть особую форменную одежду, рисунокъ 
которой при проект приложенъ. 

„Практическ!я занят!я на заводЪ въ течеше двухъ лфть производятся 
такъ, чтобы воспитанники дйствительно замЪняли собою рабочихъ, начиная 
съ простЬйшихъ работъ и кончая замЪною мастеровъ и самого отвЪтетвен- 
наго винокура, или руководителя завода. 

„Гакимъ образомъ г. Соковнинъ полагаетъ достигнуть того, что хозяс- 
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вамъ, которые будутъ пользоваться техниками, обучавшимися въ Институт$, 
не будеть надобности ‘держать у себя на заводахъ, сверхъ винокура, еще 
мастеровъ для приготовленя солода, дрожжей, для очистки вина, и кон- 
торщиковъ. у 

„Предполагается также обучать воспитанниковъ обращен1ю съ паровою 
машиною, начиная съ должности кочегара, и мельничному ДЪлу, веЕЛЮЧИ- 
тельно съ наковкою жернововъ. Подобныя-же требован1я должны быть предъ 
являемы и при другихъ техническихъ переработкахъ крахмала, введенныхь 
въ спещальный курсъ Института. 

„Цо окончан!и двухлфтняго курса предполагается воспитанниковъ по- 
сылать на практику на друге винокуренные заводы, устроенные по дру- 
гому типу, чВмъ заводъ г. Третьякова, чтобъ они могли ознакомиться съ 
пр!емами, употребляемыми на менфе усовершенствованныхъ заводахъ, и при 
томъ средняго и малаго разм$ровъ. На этихъ заводахъ также предпола- 
гается занимать воспитанниковъ практическими работами (едва-ли заводчики 
дадутъ на это согласе). 

„Экзамены въ теоретическихъ курсахъ, какъ переводные, такъ и вы- 
пускные, производятся ежегодно въ Ма м$ЪсяцЪ, въ присутстви веЪхъ чле- 
новъ Совфта и тЪхъ изъ заводовладЪльцевъ, которые пожелали-бы ознако- 
миться съ подготовкою выпускаемыхъ Институтомъ техниковъ винокуреня и 
крахмальнаго дЪла. Испытан!е по практическимъ работамъ состойть въ томъ, 
что оть каждаго воспитанника требуется, чтобы онъ вполнЪ% замфнялъ собою 
винокура или главнаго руководителя завода въ теченме недфльной работы и 
лавалъ-бы при этомъ выходы товара не ниже нормальныхъ, какъ по коли- 
честву, такъ и по качеству. Тавя-же испытаня производятся и на другихъ 
винокуренныхъ заводахъ воспитанниками дополнительнаго курса (5-го иолу- 
год1я). Результаты такихъ недЪфльныхъ испытан!й заносятея въ особые иро- 
токолы, за подписью членовъ Совфта Института, винокура, хозяина завода 
и акцизнаго чиновника, наблюдающаго за заводомъ. Извлеченя изъ этихъ 
протоколовъ вносятся въ дипломы, выдаваемые воспитанникамъ, съ успфхомъ 
кончившимъ курсъ обучен!1я; такой дипломъ даетъ право на зван1е ученаго 
техника винокуреня и технологи крахмала. 

„Г. Соковнинъ въ своемъ проект и въ мотивахъ къ нему особенно 
настазиваеть на двухъ соображен1яхъ: 

1) Чтобы ни въ какомъ случаЪ уровень образованмя при поступления 
воспитанниковъ не былъ ниже того, какъ предположено въ проект$. 

2) Чтобы выходящие техники были на столько ознакомлены съ прави- 
лами надзора за винокурешемъ и записями въ акцизныхъ книгахъ, чтобы 
всякаго рода отвЪтственность за неправильное ведене этихъ записей и не- 
исполнене другихъ требованй, всецфло падала на винокура и чтобы завод- 
чикъ былъ освобожденъ отъ всякихъ штрафовъ и отвЪтственности. 

„Обращаясь къ обсужден!ю проекта г. Соковнина, продолжаетъ Л. Н. 
Шишковъ, пельзя не обратить вниман1я на мног!я, не вполиЪ согласованныя 
въ немъ между собою, части, а также на встр$чаюпйяся неясности и не- 
полноты. Но кромф этого едва-ли можно ожидать, чтобы проектируемый 


— 164 — 


Инетитутъ, въ такомъ вид, могь оказать дЪйствительную пользу и служить 
къ образованию того класеа винокуровъ, въ которомъ особенно нуждаются 
сельске хозяева въ Росси, желающе устроить въ своихъ имфшяхъ не- 
больше сельско-хозяйственные заводы. 

„Винокуренное дЪфло, ио существу своему, есть производство довольно 
простое, которому даже безграмотные простолюдины чрезвычайно легко на- 
учаются и ведутъ дфло съ усифхомъ, чему доказательствомъ могутъ служить 
множество изъ дЪйетвующихъь нынЪ заводовъ въ различныхъ частяхъ Роса. 
По большей части таке винокуры образуютея изъ бывшихъ подкурщиковт, 
т. е. похощниковъ винокуровъ, а эти послфдше выходнть изъ простыхъ 
рабочихъ, наиболфе одареаныхъ смышленностью и распорядительностью, а 
также трудолюбивыхъ и отличающихея трезвымъ поведенемъ. Въ особен- 
ности несложныхъ является винокуренное дЪло на заводахъ, не иуфющихъ 
паровыхъ двигателей и не употребляющихъ пара высокаго давлемя. Тане 
заводы преимущественно работаютъ изъ хлЁЬбной муки, ибо переработывать 
картофель, безъ пара высокаго давленл, весьма затруднительно. Впрочемъ 
нужда и этому научаетъ: въ сфверо-западныхъ губершяхъ можно ветрфгить 
много заводовъ, на которыхъ все производится ручною работою; даже мялка 
для картофеля состоитъ изъ дубовыхъ вальковъ, обитыхъ желфзомъ и при- 
водимыхъ въ движен1е руками и, несмотря на это, выходы спирта полу- 
чаются очень удовлетворительные. Пе столько требуется отъ винокура искус- 
ства или какихъ нибудь теоретическихъ познанй, сколько вниман1я и добро- 
совфетнаго трудолюбиваго отношешя къ дфлу. А главное —онъ не долженъ 
быть бфлоручкою. Маленьюе заводы положительно не могутъ оплачивать вино- 
куга дороже 300—500 рублей, смотря по величинБ производства. Для боле 
крупныхъ заводчиковъ почти не представляется затруднешя имфть хорошаго 
винокура, ибо они могутъ платить отъ 1,000 до 5,000 рублей. Такъ, на- 
примБръ, при выкуркЪ въ 500 тысячъ ведеръ, жаловане въ 5,000 рублей 
винокуру — составить только 1 коиЪйку на ведро выкурки, тогда какъ, при 
10,000 ведеръ выкурки — 500 рублей уже составить 5 коифекъ. Такимъ 
образомъ, вся забота должна быть объ образовани винокуровъ для мелкаго 
винокурешя. 

„Согласно проекту г. Соковнина наименьшимъ предЪломъ возраста для 
поступленя въ Институть назпаченъ 19-ти-лфтшй и даетея отерочка отъ 
воинской новинности до окончания курса. Молодому человЪфку, едва встунпив- 
шему въ совершениолЬге, едва-ли кто рЪфшится повфрить заводъ и управ- 
лене рабочими и, кромЪ того, это предетавляетъь то неудобство, что очень 
мног!е изъ окончившихъ куреъ, поступивъ на военную службу, забудутъ все, 
чему учились, и изберутъ себ другое поприще. По болЪфе всего повредить 
ДЪлу то, что по проекту г. Соковнина за учене вносится воспитанпиками 
плата въ 20 рублей ежегодно и затЪмъ еще воспитанники Должны на свой 
счеть одфваться, кормиться и нанимать помфщене. Если принимать еще въ 
соображеше требоваше отъ нихъ окончаня курса въ реальномъ училищф, 
то получится въ результать, что таке полу-учепые техники, затративше на 
свое обучен много денегъ, не захотять довольствоваться ничтожнымъ со- 
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держанемъ, а будутъ прискивать себЪ болфе выгодную карьеру, на что имъ 
даетъ нЪфкоторое право пройденный курсъ въ реальномъ училищф. Съ вос- 
питанниками высшихъ техническихъ заведенй по своему развитю они ни 
въ какомъ случаЪ равняться не могутъ; что-же касается до среднихь по 
величин винокуренныхъ заводовъ, то едва-ли также они понадобятся для 
этихъ заводовъ, ибо въ настоящее время имЪется въ виду образовать особыя 
техничесмя училища для разныхъ серй производствъ оть Министерства 
Народнаго Просвфщения. | 

„Такимъ образомъ, проектируемый Институтъ, не достигая ни той, ни 
другой цЪли, мало принесетъь пользы и едва-ли даже возможенъ при такомъ 
большомъ числ учениковъ. . 

„Изъ этого, однакоже, не сл$дуеть заключать, что, вообще, забота 
Правительства объ образованми свфдущихъ недорогихъ винокуровъ была-бы 
излишнею. Напротивъ того, однимъ изъ главныхъ затрудневй для сельскихъ 
хозяевъ, при устройств винокуреннаго завода, есть пр1искаюе для себя 
подходящаго недорогаго винокура, на котораго можно было бы положиться 
и не рисковать огромными потерями. Поэтому главная мысль, положенвая 
въ основаше проекта г. Соковнина, заслуживаеть полнаго сочувствя и все 
дфло будетъ заключаться въ томъ, какъ ее лучше реализировать. Прежде 
всего слфдовало-бы отказаться отъ громкаго названя Института и замВнить 
его боле скромнымъ назваемъ школы или училища для винокуровъ. Сов- 
мЪетное изучене технолог!и крахмала и продуктовъ, изъ него получаемыхъ, 
также совершенно излишне и только усложнить дЪло. Число воспитанниковъ 
должно быть также уменьшено на половину и даже болфе, а время обучешя 
нЪсколько увеличено, вм$ето 22 лЪтъ—до 3-хъ. 

„Главнфйшая суть заключается не столько въ обучен!и винокуренному 
ДЪлу, которое, какъ выше сказано, весьма просто, сколько удачное комплек- 
товане школы людьми, способными къ труду и дЁйствительно нуждающи- 
мися по положению своему въ насущномъ хлЪбЪ. Особаго учетя отъ нихъ, 
для поступленя въ школу, положительно не требуется; совершенно доста- 
точно, если они будуть умфть читать, писать и знать первыя четыре пра- 
вила ариометики, но это должны быть люди взрослые, не моложе 25 лБть, 
свободные отъ воинской повинности, за исключенемъ службы по запасу, и 
доказавиие на дЪлВ свою способность къ усп$шному труду и извЪетность въ 
мЪетв своего пребываня, по отличному поведеню. На такихъ людей не 
жалко будетъ казнЪ сдЪлать н$фкоторую затрату и будетъ надежда, что та- 
ковая затрата не пропадетъ даромъ. 

„Конечно, можно оспаривать самое положене, на сколько является въ 
настоящее время необходимымъ Министерству Финансовъ брать на себя та- 
кую заботу и сопряженные съ нею расходы. 

„Впрочемъ, разъ Правительство выступило на путь поддержания мелкаго 
сельско-хозяйственнаго винокуреня, то нельзя не согласиться съ тфмъ, что 
образоваше доступныхъ для сельскихъ хозяевъь винокуровъ будетъ служить 
весьма важнымъ дополненшемъ къ тфмъ м$фрамъ, которыя въ послЁднее время 
удостоились утверждетя Государственнымь СовЪтомъ. КромЪ косвенной 
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пользы для казны отъ оказываемой пользы сельскимъ хозяевамт, находить 
себф винокуровъ, акцизное вфдомство извлечеть себЪ прямую выгоду изъ 
этого дфла, ибо многе изъ учениковь школы могутъ занять съ уси хомъ 
должности акцизныхъ надемотрщиковъ. Въ настоящее время, въ особенности 
въ средней Росеи, цфны на випокуровъ еще стоятъ очень высомя; самых 
дешевых отъ 1,000 до 2,000 рублей. Противъ прежняго цфны эти уже зна- 
чительно понизились, ибо самое дЬло для заводчиковъ стало мало выгодно. 
Больше всего дорогая цфна на винокуровъ зависить отъ рбдкости встрчаю- 
щагося соединешя знашя винокуреннаго дфла съ прочими нравственными 
качествами, необходимыми для исправленя этой должноети. Всего болЪе, 
конечно, боятея заводчики отвфтственности предъ казною за недокуръ и за 
веякаго рода нарушения устава. Это тоже одна изъ причинъ, почему Прави- 
тельство могло-бы рфшиться па производство нЪкоторыхъ затратъ на это 
дЪло, тёмъ болфе, что он} не очень значительны. 

„Пикакихъ особыхъ теоретическихъ курсовъ для обучешя винокуровъ 
не требуется; все можеть ограничиться ирактическимъ изученемъ дЪла на 
заводф, сопрювождаемымъ объяенешями, почему надобно поступать такъ, а 
не иначе, и каюя въ томъ или другомъ случаЪ могутъ быть поелфдетня. 
Въ устройствЪ учебнаго дрожжеваго завода, а равно въ приглашеши уче- 
ника профессора Гансеена—н\тъ никакой надобности, ибо подобное культи- 
вироване чистыхъ дрожжей имфетъ значене только при пивовареши. 

„Значительная трудность представляется въ томъ, что ученики должны 
будуть исполнять обязанности сначала рабочихъ, а затфиъ подмастерьевъ и, 
наконецъ, самого винокура. При этомъ могутъ происходить весьма неприят- 
ныя столкновеня съ интересами заводчика и съ самимъ винокуромъ, въ 
особенности при большомъ числБ учениковъ. Г. Третьяковъ въ своемъ заяв- 
лени особенно обращаетъь вниман1е на то, что онъ согласенъ допустить 
практикантовъ только при условии, чтобы отъ ихъ работъ ни въ какомъ 
случаЪ не потерифли его интересы. Повидимому онъ, внрочемъ, не сомнф- 
вается въ усиЪхЪ, ибо предполагаеть испросить разуфшене продавать водки, 
изготовляемыя воспитанниками Института, подъ фирмою производства учеб- 
наго Института винокуреня. Еели-же ограничиваться только однимъ при- 
сутствемъ при работахъ, то это не принесеть ученикамъ почти никакой 
нользы, безъ дфятельнаго, а главное отвфтетвеннаго участя въ самихъ рабо- 
тахъ. Пособить этому можно только заинтересовавъ нЪфкоторою суммою вино- 
кура въ успБшномъ обучен!и воспитанниковъ, конечно съ разрЬшеня самого 
заводчика. Но главнымъ условемъ успЪха школы вннокуровъ будетъ все-таки 
выборъ практикантовъ, коими будетъ комплектоваться заведене, и вЪ этомъ 
несомнфнно заключается вся трудность. Такъ какъ акцизное вЪдомство бу- 
деть прямо заинтересовано въ томъ, чтобы употребляемыя казною суммы не 
шли даромъ, безь пользы, то на него и слфдовало-бы возложить заботу 
составлять контингентъ учениковъ, распространяя чрезъ акцизныя Управле- 
ния свфдЪня объ усломяхъ поступленя въ школу и все прочее, касающееся 
этого заведеня. Ибть сомиБюя, что такое небольшое количество кандида- 
товъ, какъ наприхфръ 25 человфкъ въ годъ, всегда легко найдется въ ра10- 
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нахъ нфеколькихъ губернй наибол$е близкихъ къ Костромской. Изъ н%- 
сколькихъ желающихъ, выборь долженъ останавливаться на тзхъ лично- 
стяхъ, которыя будуть имЪть особо достов$рныя рекомендащи отъ м%етныхт, 
жителей. По предварительному сношеню съ Управляющимъ Костромскою 
и ЙЯрославекою губернями о числ имфющихся вакансй, желающимъ под- 
вергнуться испытан можеть быть предложено отправиться въ Кострому 
на свой счетъ, но съ тфмъ, что принятымъ въ заведеше казна возвращаетъь 
расходы по ихъ путешествю, въ разм5рЪ, не превышающемъ 25 рублей, 
смотря по разетояню. По прибытии въ Кострому, къ назначенному времени, 
желающие поступить въ школу должны быть подвергнуты испытаню въ при- 
сутсти Управляющаго акцизными сборами или лица, коему онъ это пору- 
чить. Главное завфдыван1е всею школою должно быть поручено Управляю- 
щему акцизными сборами Костромской и Ярославской губерний, а для бди- 
жайшаго руководства учениковъ и наблюденшя за ихъ занлтями сл$дуеть 
назначить лицо, обладающее техническими свЪдЪфн!ями, въ особенности по 
части винокуреня и, по возможности, окончившее курсъ въ одномъ изт, 
высшихъЪ техпическихъ заведенй. Лицо это должно пользоваться правами 
Государственной службы съ окладомъ отъ 2-хъ до 3-хъ тысячъ рублей, и 
быть подчиненнымъ Управляющему акцизными сборами. Въ помощь къ нему 
можетъ быть данъ одинъ изъ контролеровь съ подходящимь образованемъ. 
Въ особомъ лиц, завёдующемъ учебною частью заведеншя, сверхъ означен- 
наго техника— нЪтъ никакой надобности, ибо это только послужить къ двой- 
ственности управлен1я и приведеть къ пререканямъ и недоразум н1ямъ. 
„Въ одномъ изъ помВщевшй завода можетъ быть устроена классная ком- 
ната, для помъщевшя книгъ, нфкоторыхъ приборовъ и для сбора учениковъ 
на тотъ случай, когда понадобится имъ дЪлать общля объясненя. 
„Воспитанники сами озабочиваются 0 своемъ помфщенши, пищф и 
одеждЪ, но въ пособе они получаютъ отъ казны ежемфсячно по 20 рублей 
на человЪка. Форма одежды не облзательна, за исключен1емъ какого-нибудь 
значка на фуражкЪ. Экзаменовъ переводныхъ изъ курса въ курсъ и выпуск- 
наго — иътъ надобности дЪлать, но слЪдовало бы ежемесячно въ особомъ 
журнал дЪлать аттестащи занятямъ воспитанниковъ и ихъ поведеню, и 
въ случа плохихъ результатовъ въ продолжеши 8-хъ м$сяцевъ, оказанныхъ 
ученикомъ, онъ долженъ немедленно быть исключенъ изъ заведешя. При 
выпускВ должно быть выдаваемо свид$Зтельство съ соотв5тетвующею отм$ткою 
успЪховъ, при чемъ принимается въ соображене большая или меньшая усп$ш- 
ность занятй въ продолжени всего курса. Наибольшимъ срокомъ пребы- 
вашя въ школ можно бы было назначить три годовыхъ перюда винокуре- 
ня, но для особенно способныхъ, которые успфли рапфе ознакомиться со 
вефиъ дфломъ, срокъ можеть быть сокращенъ на одинъ годъ. На свидф- 
тельствЪ должна быть подпись Управляющаго акцизными сборами, техника, 
винокура и владЪфльца завода или его довЗреннаго. Въ л$тнее время 
ученики изучаютъ ректификацио спирта на водочномъ заводЪ и, вообще, 
очистку спирта, а также учатся слесарному и мфдному дЪфлу, а отчасти куз- 
нечному и бондарному. Въ послфднемъ году учешмя могуть быть дфлаемы 
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экекуреи на пфеколько заводовъ; въ особенности слфдовало бы избирать для 
этого небольпие сельеко-хозяйственные заводы. Работать на такихъ заводахъ 
самимъ ученикамъ нть надобпости, а достаточно подъ руководствомъ 
техника хорошо ихъ осмотрфть и вникнуть въ разницу. На заводф долженъ 
вестись журналь производства поочередно всЪми учениками. КромЪ того» 
ученики должны собствениоручно вести замф$тки 060 всЪхъ произведенныхъ 
ими работахъ, пополняя ихъ замфчашями и объяснешяуми, которыя будуть 
иуъ дфлаемы техникомъ и винокуромъ. Веденше такихъ замфтокъ во все 
время заставить учениковъ быть внимательными къ дзлу и въ будущемъ 
будеть имъ служить нБкоторыхъ руководствомъ при самостоятельномъ ве- 
деи дЪла. Время отъ времени замЪтки эти должны быть просматриваемы 
техникомъ, и при вынускВ — предъявляемы для суждешя о способностяхъ 
ни усибхахъ учениковъ. КрохВ того, ученики должны быть ознакомлены съ 
дЬйстнемъ контрольнаго снаряда, съ пруемкою и отпускомъ спирта и съ 
ведешемъ акцизныхъ заводскихЪ книгъ. 

„Если въ первомъ куреЪ полный комнлектъ будетъ состоять изъ 25 
учениковъ, то весь расходъ на школу выразится слфдующими числами: 


Содержане 75 человЪкъ по 20 рублей въ ифсяцъ. ...... 18,000 р. 
Технику жаловане .. еее несе. . 9500 „ 


ВоНтрОЛеру оо а ое 100 
Винокуру наградныя. еее еее еее 500 „ 
Книги, аппараты, учебныя пособя. еее 500 „ 
Нутевые расходы и экскурои. еее еее 750 „ 


Итого. ......... 283,350 р. 


„Можно на первое время ограничиться и меньшихъ числомъ учениковъ, 
а именно 10 на курсъ, при чемъ для 30 это составить сумму въ 12,450 руб- 
лей. Такъ какъ не всф будутъ доходить до послфдняго срока, то сумма эта 
будеть въ дЪйетвительности нфсколько менфе. 

„СлЁдовало бы избЪжать всякаго титула ученаго винокура, а тфмъ 
болфе ученаго те’.ника, какъ предполагаетъ въ своемъ проектф г. Соковнинъ, 
а также выдачи знака для ношеня, но можно было бы со временемъ хода- 
тайствовать объ освобождеши отъ службы по запасу тфхъ винокуровъ, кои 
будуть при м$етахъ. 

„Ограничиваюсь здЪсь,—заключаетъь Л. Н. Шишковъ, — краткимъ 0630- 
ромъ главнёйшихъ оснований устройства подобнаго заведения, пока не выяс- 
нитея вопросъ, насколько реализащяэтого дЪфла можеть быть въ дЪйстви- 
тельности исполнима“. 

Представленныя Директору Департамента Неокладныхъ Сборовъ Управ- 
ляющимъ акцизными сборами Костромской и Ярославской губерний сообра- 
жешя на проекть Н. А. Соковнина, заключались въ слфдующемъ: 


„Для охраненя значительныхъ государственныхь интересовъ, сосредо- Соображешя Ун- 
точенныхъ на винокуренныхъ заводахъ, какъ во время производства, такъ и Разляющяго 


при хранен!и въ заводскихъ подвалахъ спирта, необезпеченнаго залогами 


цивными сборами 
> Костромской 


необходимо, чтобы при завод было отвфтетвенное лицо, которое бы обере- Ярославской 


бернй Б. К. Ву- 
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гало государственные интересы. Въ этихъ видахъ, при введен!и акцизной 


келя по проекту реформы установлены закономъ „отвЪтственные винокуры“, оть которыхъ и 


составленнаго Н. 
А. Соковнивымъ 
Устава Практиче- 
скаго  Учебнаго 
Института вино- 
куревшя и техно- 
логи крахмала. 


ожидалось законодателемъ попечене о поддержании требуемаго закономъ по- 
рядка при винокуренномъ производств. 

„Постепенное возвышене налога на спирть дфлало утайку его боле 
соблазнительною, такъ какъ прем!я за злоупотреблен1я возрастала, соразмфрно 
увеличеню акциза и, наконецъ, достигла до такихъ размфровъ, что всякое 
корчемство на завод могло приносить громадныя выгоды какъ заводчику, 
такъ и пособникамъ этого дфла. ГлавнЪйшимъ же и необходимЪйшимъ по- 
собпикомъ злоупотребления на завод долженъ былъ явиться винокуръ. Итакъ, 
интересы казны оказались вполнЪ въ рукахъ винокура и оть его порядоч- 
ности зависЪфло законное или незаконное ведеше д$ла. 

„Между т$мъ мы видимъ, что контингентъ винокуровъ состоитъ пре- 
имущественно изъ евреевъ и самоучекъ безграмотныхъ простолюдиновъ, на, 
которыхъ слишкомъ рискованно возлагать отвфтетвенное ведеше дфла. Въ 
весьма р$дкихъ случаяхъ встрфчаются винокуры, съ научною подготовкою и 
то лишь на крупныхъ коммерческихъ заводахъ. Одно это обстоятельство за- 
ставляеть отнестись съ особеннымъ сочуветнемъ къ проекту г. Соковнина, 
выполненемъ котораго будетъ оказана существенная помощь не только сель- 
ско-хозяйственнымъ заводчикамъ, въ смыселЪ снабжен!я ихъ знающими тех- 
никами, но и казнЪ, которая въ лиц винокуровъ, прошедшихъ правитель- 
ственную школу, получить боле надежныхъ дфятелей, честнфе относящихся 
къ казенному интересу. 

„Проектируемый Институтъ ставится въ зависимость отъь Департамента 
Неокладныхъь Сборовъ и въ тБеную связь съ акцизнымъ Управленемъ. 
Иначе и быть не можеть; только при этомъ услои и можно ожидать для 
интересовь фиска желаемой пользы. Пр!урочене подобнаго Института къ 
губернскому акцизному Управленю не составить особенныхъ затруднен! 
для Управляющаго акцизными сборами и вполнВ совмЪстимо съ его обязан- 
ноетями. Кром того, близкостоя къ Институту, Управляющий будетъ имЪть 
возможность вполнВ ознакомиться съ будущими дфятелями на заводахъ въ 
должности винокура; велфдетые чего можеть открывать имъ доступъ въ ак- 
цизную службу и т$мъ увеличить число акцизныхъ чиновниковъ, практи- 
чески и научно подготовленныхъ для отправленшя служебныхъ обязанностей 
по акцизному надзору. Непосредственное участе техника акцизнаго Управ- 
лен!я въ качеств$ учителя и руководителя занятями воспитанниковъь необ- 
ходимо и полезно, какъ болЪе связывающее Институть съ акцизнымъ Управ- 
ленемъ и Техническимъь Комитетомъ при Департамент Неокладныхъ (бо- 
ровъ и ставящее Институть подъ контроль и руководство главнаго началь- 
ника этого учрежден1я, Директора Департамента Неокладныхъ Сборовъ. 

Высказавъ полное сочувстве и одобрене иде проектируемаго Инсти- 
тута, Управляющий акцизными сборами замфчаетъ, что онъ не можеть умол- 
чать о томъ, что ему, какъ Управляющему, „приходилось и приходится вы- 
слушивать постоянныя сфтован1я заводчиковъ на то, что Министерство Фи- 
нансовъ, возложивъ на нихъ серьезныя обязанности сборщиковъ и охрани- 
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телей Государственнаго дохода, требуеть отъь заводчика знашя вефхъ распо- 
ряжен!й Министерскихъ но акцизному дфлу, и за каждое упущене, недо- 
семотръ, ошибочное веденте отчетности, песвоевременное представлешя ея и 
несоблюдене другихъ формальностей по заводу, караетъ заводчика разными 
штрафами, не принимая во внимане, что заводчику неоткуда прюбрЪети 
нужнаго для дфла техника и притомъ человфка, изучившаго сложные ак- 
цизные Уставы и веЪ служебныя требовашя акцизнаго надзора. Заводчики 
настолько удручены отеутствемъ нужныхъ имъ дЪятелей, что вынуждены 
переманивать другъ отъ друга полезныхъ знающихъ людей, оплачивать ихъ 
непохрно дорого и для каждаго занятя на заводЪф нанимать особаго сие- 
цалиста. Такимъ образомъ, въ сложноети, винокуренное производство обхо- 
дитея очень дорого и весьма рискованно для владЪльца, съ одплой стороны, 
оть услошй сбыта продукта, а съ другой—оть хищенй со стороны своихъ 
же служащихь и тяготфющей на заводчикЪ постоянной отвЪтственности 
предъ казною. Все это вмЪетЪ взятое отдалило отъ заводскаго дЪла помЪ- 
щиковъ—сельскихъ хозяевъ и приблизило къ заводу кулаковъ— торговцевъ 
виномъ и евреевъ аферистовъ со всеми ихъ илутнями въ видахъ наживы на 
чужой счетъ, тяжко отзывающейся на интересахъ государетвенныхъ и вла- 
дфльца завода“. 

Поэтому Управляюний акцизными сборами особенно сочувствуетъ од- 
ному предложеню г. Соковнина, а именно — „освобожденю заводчика отъ 
отвЪтетвениости предъ закономъ, за ненсполнеше требовашй акцизнаго над- 
зора и везхъ формальностей, относящихся до завода, и вполнЪ соглашается 
съ авторомъ проекта въ томъ, что все это можеть и должно быть возложено 
на полную отвфтетвенность ученаго винокура. Въ случаЪ злоупотреблений на 
заводб, влекущихъ за собою имущественную отвЬтетвенность владЪльца, ви- 
нокура слфдуетъь предавать суду, какъ-бы лицо, связанпое съ правителуствен- 
ною службою“. 

Не полагаясь на свои личныя воззрфшя, Управляюний акцизными ©бо- 
рами при обсуждени приеланнаго ему на заключене проекта г. Соковнина 
воспользовалея мнЬшями н5сколькихъ заводчиковъ, которые выражали „пол- 
пое сочувств!е къ этому проекту и даже заявляли готовность принять денеж- 
ное участе въ дЪлЬ подготовки Правительствомъ нужныхъ имъ ипрактиче- 
скихъ дфятелей съ научною подготовкою. ВладЗлець Костромскаго завода 
г. Третьяковъ, предоставляя Институту обучать воспитанниковъ на его за- 
водахъ винокуренномъ и водочномъ, вмфств съ тБуъ заявилъ, что коль 
скоро Министерство разр шитъ открыте Института, онъ, Третьяковъь, не- 
медленно поставить на своемъ заводЪ дистилляцюнный аппарать Савалля и 
друге усовершенствованные аппараты. Костромской Губернаторъ В. В. Кала- 
човъ, какъ представитель сельско-хозяйственнаго завода, простаго кубоваго 
устройства, близко знакомый со вс$ми бЪдетиями и затруднен1ями заводчи- 
ковъ, виолнВ сочувствуетъ идеф организащи практическаго Института по 
проекту г. Соковнина и, съ своей стороны, предлагаеть къ услугамъ Инсти- 
Тута для экзаменовъь свой заводь“. 

Слдфлавъ эти указаня, Управляюний акцизными сборами приводитъ, съ 


Отзывъ г. Губер- 
натора Костром- 
ской  губернш 
'Гайн. Сов. В. В. 
Калазчова но про- 
екту Н. А. Соков- 
Нина. 
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своей стороны, нёкоторыя замфчамя по поводу отдфльныхъ параграфовъ 
проекта г. Соковнина, а именно: 

„!) Разъ Правительство признаеть существован!е практическаго Ин- 
ститута пеобходимымъ въ видахъ пользы какъ отдфльныхЪъ лицъ, такъ и 
общегосударственной, то нЪтъ никакихъ основан! устраивать его временно 
въ вид опыта на 5 лфтъ, а ел$дуетъ поставить его сразу на прочныхъ 
основашлхъ и дать ему твердую организацию, что, конечно, внушить къ нему 
больше довфрая какъ со стороны учащихся, такъ и со стороны заводчиковъ. 
ВЪроятно, авторь проекта имфлъ въ виду лишь временный характеръ смЪть, 
программы и другихъ деталей организащи, которыя, вЪроятно и, будуть под- 
лежать изм нен!1ю при развити дЪла“. 

„2) По смт расходовъ ассигновано на наемъ помфщен!я только 500 
рублей; цифра эта представляется слишкомъ рискованной, такъ какъ ио- 
рядочное помфщен!е, которое бы удовлетворяло усломямъ, изложеннымъ въ 
въ проектф, обойдется дороже— рублей въ 700. Увеличивая, такимъ обра- 
зомъ, сумму штатнаго содержан1я лишь на 200 рублей, УправляющИй акциз- 
ными сборами находить, что черезь это Институтъ значительно выиграетъ 
въ удобств помщешя, чему нельзя не придавать особаго значення“. 

„3) Проектомъ устанавливается, что кромЪ воскресныхъ и празднич- 
ныхъ дней, никакихъ каникулярныхъ отдыховъ не полагается; слЪдовало 
бы точнфе выразить, въ каые именно праздники освобождаются воспитан- 
ники отъ занят, входятъ-ли сюда, напримфръ, 2 недфли рождественскихъ 
каникулъ и 10 дней пасхальныхъ? Да и кромЁ этихъ праздниковъ ел$до- 
вало бы установить хотя и кратковременный л$тыЙ отдыхъ, причемъ въ 
первый годъ ученья каникулы должны быть продолжительнфе, чфмъ во 
второй; это вызывается тфмъ, что поступающие въ Институть ученики отнюдь 
не подготовлены къ тому тяжелому физическому труду, который ихъ ожи- 
даетъ, и пручать ихъ къ нему слфдуетъ исподволь, не переутомляя ихъ’, и 

„4) По проекту не предусмотрЪно поступлене въ число воспитанни- 
ковъ Института людей женатыхъ. Между т$мъ проектъ рекомендуетъь от- 
давать предпочтене взрослымъ людямъ передъ мальчиками“. Поэтому 
УправляюцИй акцизными сборами полагаеть, что „слфдовало-бы включить 
правило, что и женатые принимаются“. 

Въ заключене Управляюш!й акцизными сборами замфчаетъ, что въ 
„открытми подобныхъ Институтовъ представляется настоятельная необходи- 
мость въ интересахъ какъ сельскихъ хозяевъ, такь и государства“. 

Что касается упомянутаго выше отзыва Губернатора Костромской 
губерн!и по тому же проекту Н. А. Соковнина, то отзывъь этоть изложенъ 
въ нижесл$дующемъ видЪ: 

„Проекть Н. А. Соковнина составленъ такъ цЪлесообразно и такъ 
удачно мотивировант, что при наличномь составф тЪхъ лицъ, которыя въ 
настоящее время будуть во главЪ дЪла, успфхъ несомнфненъ. 

„Найдутся-ли въ будущемъ таке же руководители, которые, какъ 
Н. А. Соковнинъ и Б. №. Кукель, съ любовью и безкорыстно будуть за- 
ниматься дЪломъ и какъ оно ода пойдетъ—это другой и больмюй вопросъ. 
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„Могу замЪтить только одно, что цифра лиць, которыя теперь же ио- 
желаютъ вступить въ Институтъ, предетавляетсея мнЪ преувеличенной. Такъ 
какъ хозяйетвенныхъ винокуренныхъь заводовъ почти не существуетъ, то 
спроеъ на такихъ винокуровъ, какихъ будеть давать Инетитутъ, не великъ, 
а потому, не видя спроса, мало найдется охотниковъ заняться и потратить 
время на такое спещальное изучен!е; но если въ будущемъ Нравительетво 
ветанеть на правильный путь, отдавъ предпочтене сельеко-хозяйственному 
винокуреню, то Институть наполнится учениками. 

Ве приведенные матермалы вмБетЬ съ подлиннымъ проектомъ Н. А. 
Соковнина и приложенною къ сему проекту объяеснительною занпискою были 
внесены на разсмотрфне и обсуждеше Техническаго Комитета. Передъ 
выслушанемъ въ засфданши Комитета изложеннаго выше доклада Л. Н. 
Пишкова ПредеЪдателемъь было, между прочимъ, сообщено о сочуветыи 
г. Министра Финансовъ къ предложеню г. Соковнина учредить школу для 
подготовки опытныхъ винокуровъ и упомянуто о томъ, что владфльцы мел- 
кихъ заводовъ дфйствительно поставлены нынф въ затруднительное поло- 
жене, по ирисканю знающихъ дфло винокуровъь за умЪфренное вознаграж- 
деше. Таке заводчики не въ состоянши удовлетворять высокимъ требова- 
ннмъ винокуровъ съ научной подготовкой, потому и Должны довольетво- 
ваться мфетными самоучками-винокурами, недостаточно знакомыми съ произ- 
водетвохъ. Изъ статистическихь данныхъ Департамента Пеокладныхъ С6о- 
ровъ видно, что образовательный цензь винокуровъ въ Росси елВдующий: 
5'/:9% составляютъ винокуры съ спешальною подготовкою, 15°/о винокуровъ, 
хотя и обучавшихея въ общеобразовательныхь заведеняхъ, но безъ спе- 
цальной подготовки и, наконецъ, 791/20/о винокуровъ, неполучившихъ ни- 
какого образованя \'). 

При подобномъ положении нельзя, по словамъ ПредсЪдателя, пе от- 
неетнеь сочувственно къ идеф учрежденя въ Росфи школы винокуровъ для 
удовлетворешя такой насущной надобности. 

Ознакомивъ засимъ Комитетъь въ общихъ чертахъ съ сущностью про- 
екта Н. А. Соковнина, ПредеЪдатель заявилъ` членамъ Комитета, что пока 
онъ полагалъ бы ограничиться лишь общими заключенями по данному во- 
нросу, а для боле подробнаго ознакомлешя съ деталями обширнаго 
проекта отлитографировать его и разослать членамъ Комитета. 

Затфмъ, по прочтени соображенй Управляющаго акцизными сборами 
Костромской и Ярославекой губернй, отзыва Губернатора Костромекой 
губерни и заявленя г. Третьякова, Л. Н. Шишковымъ сообщенъ былъ 
Комитету нриведенный выше докладъ его по проекту Н. А. Соковнина. 

Изъ заявлений и соображешй, ед$ланныхъ членами Комитета по пред- 
мету доклада Л. Н. Шишкова, выяснилось, что винокуры съ столь высокимъ 
образовательнымь цензомъ, который требуется проектомъ г. Соковнина, 


') Вь пертодВ 188'/ г.г. винокуровъ съ практическою подготовкою было 93,2/о, 
а съ теорстическою 6,1°/о. 
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едва-ли будуть удовлетворять настоящему положен!ю винокуреннаго произ- 
водства въ Росси. 

По мн%ншю большинства членовъ Комитета подготовка винокуровъ- 
практиковъ согласно докладу Л. Н. Шишкова представлялась боле ц$ле- 
сообразною. 

Н$которые члены Комитета находили, что врядъ-ли возможна подго- 
товка винокуровъ съ исключительно лишь практическими знан1ями, годныхъ 
для всЪхъ губернй Импери. Друге члены Комитета полагали боле цЪле- 
сообразнымъ, чтобы при вновь учреждаемыхъ професеюональныхъ школахъ 
открыты были классы по винокурен!ю. 

ВеЪ же члены Комитета, присутствовавшие въ засфдани !), единогласно 
находили, что нежелательно участе Департамента Неокладныхъ Сборовъ 
какъ въ устройств школы для винокуровъ и въ наблюдени за учащимися 
въ ней, такъ и въ заботахъь о будущей дЗятельности кончившихъ въ этой 
школф свое образоване лицъ, но вм$ет$ съ тзмьъ признавалось возможнымъ, 
чтобы Департаментъь содфйствовалъ матер1ально устройству школъ, отв$чаю- 
щихъ видамъ Министерства Финансовъ. 

Со стороны ПредеЗдателя предложено было, въ виду сложности раз- 
сматриваемаго вопроса, передать детальную его разработку въ Коммиею, 
назначивъь въ члены ея: Л. Н. Шишкова, Н. И. Тавилдарова, Н. С. Тер- 
скаго и В. Г. Котельникова, подъ предеВдательствомъ А. Д. Дмитраева, съ 
тфмъ, чтобы Коммися эта, по окончании своихъ работъ, внесла свое заклю- 
чене на разсмотрфе Техническаго Комитета, въ засЪдане коего необходимо 
было бы пригласить и постороннихъ, компетентныхъ въ этомъ дЪлЪ, лицъ. 


Заключеше Тех- На основан!и всего вышеизложеннаго, Техническимъ Комитетомъ было 
ническаго Коми- положено — поручить разработку вопроса о подготовкВ требуемыхъ вино- 


тета по докладу Л. 
Н. Шишкова. 


куровъ особой Коммиси, состоящей, подъ преде$дательствомъ А. Д. Дми- 
трева, изъ членовъ Комитета: Л. Н. Шишкова и Н. И. Тавилдарова, На- 
чальника [-го отдфленя Департамента Неокладныхъ Сборовъ В. Г. Во- 
тельникова и Ревизора сего Департамента Н. С. Терскаго. При этомъ Коми- 
тетомъ было еще указано, что названная Коммийя, при раземотр$ни по- 
мянутаго вопроса, должна имфть въ виду: 

во 1-хъ, что признается несовм$стимымъ съ характеромъ дфятель- 
ности Департамента Неокладныхъ Сборовъ принять въ свое вфдЪше школы 
винокуровъ, руководство учащимися въ нейи рекомендацию окончившихъ въ 
ней обучене лицъ, и 

во 2-хъ, что если проектъ организащи школы г. Соковнина будеть 
признанъ примфнимымъ, то участе Департамента можетъ ограничиться лишь 
допущенемъ своего представителя въ члены СовЪфта школы и выдачею 
денежныхъ пособй на тамя школы, организашя коихъ признана будетъ 
цълесообразною Министерствомъ Финансовъ. 


1) Въ засфдав!и участвовало, кром$ Предс$дателя и Непремфиваго Члена, 
7 членовъ Комитета и 7 приглашенныхь въ засЪдане Предейлдателемъ лицъ, со. 
стоящихъ па службВ въ ДепартаментЪ Неокладпыхъ Сборовъ и Техническомъ Ко- 
митет$. 
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4) Порядокъ изм рен1я емкости фильтрац1оннаго чана, установленнаго 
на пивоваренномъ заводз. 


Рижеюй пивоваренный заводчикъ Пульсъ въ прошеши своемъ, пред- 
етавленномъ имъ въ Департаментъ Неокладныхъ Сборовъ, изъясняя, что на вновь 
устроенномъ имъ пивоваренномъ заводЬ желзный фильтрацюнный чанъ раз- 
ечитанъ такъ, чтобы вуБетимость его при двойномъ рфшетчатомъ днищф превы- 
нала заторный чанъ на 10°’0, ходатайствовалъь о томъ, чтобы измЪрене этого 
(фильтращюннаго) чана производилось безъ удалешя изъ него рф шетчатаго 
днища. 

Въ объяснешяхъ ио сему предмету, предетавленныхъь Управляющимъ 
акцизными сборами Лифляндской губерни, указывалось, что акцизный над- 
зорЪ, руководствуясь п, а ст. 24 правилъ объ измБреши посуды на 
пивоваренныхъ заводахъ 1), изифрялъ фильтрацюнный чанъ безъ рЪфшет- 
чатаго днища, отего емкость фильтрацюннаго чана превысила на н?- 
сколько ведеръ установленное закономъ отношене между емкостями затор- 
наго и фильтрацюннаго чаповьъ 2). ВелЪдетве сказаннаго, акцизный надзоръ 
нотребовалъ отъ заводчика приведения фильтрацюннаго чана къ установлен- 
ной емкости. 

При раземотрни настоящаго вопроса въ Техническомть Комитеть 
было высказано, между прочимъ, такое соображене: при существующихъ 
правилахъ о пивовареши увеличене емкости фильтращюннаго чана равно- 
сильно увеличешю емкости заторнаго чана, а потому было бы вполнЪ спра- 
ведливо предоставить усмотрфню заводчика—или привести фильтрацонный 
чанъ въ требуемое закономъ отношене, или же уплатить дополнительный 
налогь на емкость заторнаго чана въ пропорцюнальпомъ къ установленному 
закономъ разуЪрБ. Такъ, предполагая емкость заторнаго чана равною 100 
ведрамъ, а фильтрацюннаго—120 ведрамъ, при оставлеши этого послбдняго 
въ 120 ведеръ, слфдуеть уплатить установленный налогъ не со 100 ведеръ 
заторнаго чана, а со 109 ведеръ, по пропорщи: 


110: 100 = 120 : х, откуда х = 109. 


Техничесюй Комитетъ въ своемъ заключени по разематриваемому во- 
просу полагаль справедливымъ, въ случаБ желаня заводчика сохранить 


5—5 


') Въ ст. 24 правилъ для описав1я пиво-медоваренныхъ заводовъ и изм рен!я 
посуды, утвержденныхъ Мин. Тин. 7 Мая 1362 г., между прочимъ, сказано: „при 
изм фреши посуды соблюдаются въ частности сл$дующя правила: 

а) „чанъ или котелъ долженъ быть совершенно порожнй и двойное дно чана 
(если таковое есть) должно быть вынуто... .“. 

*) Согласно примфчаню 2 къ ст. 197 Уст. о пит. сб. изд. 1887 г......„при каж- 
домъ заторномъ чан па пивоваренномъ завод допускается одинъ лишь вспомога- 
тельный (фильтрацюнный) чанъ, предназначенный для процфживан!я заторной массы, 
и одинъ перепускной чанокъ, для передачи затора или сусла изъ одной посуды въ 
другую. Емкость фильтращюннаго чана вифстф съ перепускнымъ Чанкомъ не должна 
превышать емкости заторнаго чана болфе, чфуъ на 107’/, а емкость перепускнаго 
чанпка ни въ какомъ случа не должна быть боле 10 ведеръ“. 
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разм$ръ фильтрацюннаго чана въ большемъ противъ установленнаго зако- 
номъ отношен!я къ заторному чану, считать емкость посл дняго для оплаты 


налогомъ въ разм$рВ, увеличенномъ пропорщонально увеличеню фильтра- 
ц1оннаго чана. 


6) Обложене дополнительнымъ акцизомъ ‹стараго вина», выпускаемаго 
въ продажу изъ водочнаго завода. 


Водочный заводчикъ въ г. Риг$ Вольфшмидтъь вошелъ съ прошешемъ 
въ Департаментъ Неокладныхъ Сборовъ объ отм нЪ распоряженя Управляю- 
щаго акцизными сборами Лифляндской губернии относительно обандеролива- 
н!я приготовляемаго на его завод напитка подъ названемъ „старое вино“. 

Изъ приведеннаго прошеюмя Вольфшмидта и доставленныхъ по сему 
предмету свздфнй Управляющимъ акцизными сборами Лифляндской губер- 
ни, усматривалось: во 1-хЪъ, что „старое вино“ па завод Вольфшмидта при- 
готовляется розливомъ очищеннаго вина въ бочки изъ подъ коньяка, хереса 
и другихъ винъ, и во 2-хъ, что проба этого вина, присланная въ Техниче- 
сый Комитеть изъ склада въ г. Вильно, оказалась содержащею въ себЪ 
жженый сахаръ. На основан!и послфдняго, Управляющий акцизными сборами 
Виленской губернш, признавая „старое вино“ завода Вольфшмидта водоч- 
нымъ издфлемъ, препроводилъ на зависящее распоряжене Управляющаго 
акцизными сборами Лифляндской губернии отзывъ Техническаго Комитета. 

Управляющий акцизными сборами Лифляндской губернии, основываясь 
на заключен!и Техническаго Комитета и на характерЪ способа приготовле- 
н!я упомянутаго напитка подъ названемъ „старое вино“, „старая водка“, 
съ своей стороны, распорядился, чтобы напитокъ этотъ не только съ завода, 
Вольфшмидта, но и съ другихъ водочныхъ заводовъ былъ выпускаемъ въ 
продажу не иначе, какъ съ оплатою дополнительнымъ акцизомъ и съ соблю- 
денемъ правилъ о водочномъ производств$. 

Техничесюй Комитетъ, по обсужден поставленнаго вопроса, пришелъ 
къ заключеню, что напитокъ подъ назваемъ „старое вино“, содержапиай 
въ себЪ сахаръ и приготовляемый на заводф Вольфшмидта способомъ, опи- 
саннымъ въ прошени заводчика, долженъ быть отнесенъ къ разряду напит- 
ковъ, приготовляемыхъ изъ вина и спирта и признаваемъ водочнымъ издфлемъ. 

Въ силу сего и на основан ст. 314 Уст. о пит. ©б., изд. 1887 г. 1), 
Техничесюй Комитеть призналъ сдЪланное Управляющимъ акцизными сбо- 
рами Лифляндской губерни распоряжене правильнымъ, а прошеше Вольф- 
шмидта полагаль оставить безъ послЗдетвй. 


6) Установлене акциза съ уксусной эссенции. 


Въ одномъ изъ засфданй Техническаго Комитета (въ ОктябрЪ,) Непре- 
мЬннымъ Членомъ была доложена Комитету докладная записка химическихъ 


') Ст. 314 гласитъ: «Водочными издфл1ями признаются приготовляемые изъ вана 
и спирта особые напитки (водки, настойки, наливки и Т. п.)» ит. д. 
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заводчиковъ Афанасьева, Коншина и Шинова объ установлеши акциза съ 
уксусной эссенщи. 

По словамъ Чепремфннаго Члена означенные заводчики, въ прошени 
своехъ на имя Г. Министра Финансовъ указываютъ на невозможность кон- 
курренщи для русскихъ заводчиковъ, производящихъ чистую укеуеную кислоту 
при сухой перегонкЪ дерева, съ Франкфуртекимъ обществомъ, имЬющимъ 
заводъ близъ Сосновицъ и получающимь изъ-за границы укеуспую кис- 
лоту въ кристаллахъ почти безпонлинно. Нолагая, однако, что и возвыше- 
н!е таможенной пошлины на укеусную кислоту и уксусный порошокъ не до- 
стигнетъ цфли, такъ какъ означенный Сосновицый заводъ и евреи, преиху- 
щественно занимающиеся торговлею уксусной эссешией, найдутъ возможнымъ 
получать кислоту въ кристаллахъ безпошлинно и переработывать ее въ уксус- 
ную эссенщю, названные выше заводчики ходатайствовали объ обложени 
акцизомъ уксусной эссенщи, съ правомъ вырабатывать таковую единственно 
на заводахъ для сухой перегонки дерева въ Росе!и; размЪръ же акциза могъ 
бы быть, по ихъ мнфшю, установленъ въ 4 рубля съ пуда уксусной кислоты. 

Далфе Непремфнный Членъ сообщилъ, что Управляюний акцизными 
сборами Московской губернии, коему приведенное ходатайство заводчиковъ 
было посылаемо на заключен1е, въ представлеши своемъ по сему предмету, 
поддерживаеть ходатайство заводчиковъ, находя, что установлешемъ акциза, 
въ видЪ бандерольнаго сбора, па уксусную кислоту возможно, съ одной сто- 
роны, поднять выработку въ Росфи химически чистой уксусной кислоты, а 
съ другой— улучшить качество уксусной кислоты и уничтожить фальсифика- 
цию сея и другя злоупотреблешя, допускаемыя мелкими промышленниками, 
выработывающими уксуеную эссенц!ю. 

Съ своей стороны Непремфнный Членъ заявилъ, что вопросъ о поощре- 
ни выдфлки уксуса и уксусной кислоты въ Росси разематривалея года два 
тому назадъ въ особой Коммиаи при Департамент Торговли и Мануфак- 
туръ, гдЪ имфютея ве необходимыя данныя для вессторонияго обсуждения 
этого вонроса, а потому, по его мнЪн!ю, пастоящее ходатайство слфдовало 
бы также передать сказанному Департаменту; относительно же обложеня 
уксусной кислоты акцизомъ НепремЪнный Члень полагалъ, что вопросъ объ 
установлении акциза на какой либо продуктъ потребления не относится до 
предметовъ вТлдЪфния Техническаго Комитета и едва ли можетъ подлежать 
его разсмотрфню. 

Въ заключении своемъ по данному ходатайству Техничесый Комитетъ, 
основываясь на заявлении помянутыхъ химическихъ заводчиковъ, указываю- 
щихЪ на недостаточное ограждене таможенною пошлиною и на безпошлин- 
ный ввозъ уксусной кислоты въ кристаллахъ, и потому ходатайствующихъ 
о поддержаши отечественной промышленности (сухой перегонки дерева съ 
цфлью выработки уксусной кислоты), что составляетъ предметь вфдЪюя Де- 
партамента Торговли и Мануфактуръ, полагаль препроводить упомянутое 
ходатайство по принадлежности '). 


`) Согласно Высочайше утвержденному 11 Тюния 1391 года 'Таможенному тарифу 
уксусный порошокъ (древесно-уксуснс-кислая известь неочищенная) обложевъ пошли- 
ною съ пуда 75 коп., а уксусная кислота—съ пуда 4 рубля золотомъ. 


Постройка дере- 
вяннаго здания для 
квартиры зав$ду- 
ющаго казеннымъ 
складомъ спирта. 
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7) Устройство въ МосквВ казеннаго склада для спирта. 


Основныя положеня по устройству въ МосквЪ казеннаго склада для 
спирта были разсмотр$ны Комитетомъ первоначально еще въ 1889 г., когда 
Комитеть и высказалъ свои соображен!я по поводу проектированныхъ здавй 
склада и разнообразныхъ приспособленй, предназначаемыхъ‘ для приемки, 
храненя и отпуска спирта '). Въ отчетномъ же году, по предмету устройства, 


того же склада, на обсуждене Комитета два раза были вносимы вопросы уже 
детальнаго свойства. 


Такъ, въ одномъ изъ засЪданй Техническаго Комитета въ ОктябрЪ 
Председатель сообщилъ, что разсмотр$нный первоначально Комитетомъ планъ 
постройки склада пришлось нЪеколько измнить, главнымъ образомъ, вел$д- 
стве того, что складъ строится въ другой части города, причемъ подъ 
складъ отведена значительно большая площадь земли (около 9 десятинъ) ?). 
Для наблюденя за постройкою склада на м$стВ учреждена, подъ предсЪда- 
тельствомъ Управляющаго акцизными сборами Московской губерыи, особая 
Коммиця изъ завфдующаго складомъ, архитектора и представителя Государ- 
ственнаго Контроля. Дал$е Председатель заявилъ, что, въ виду отсутствя 
въ лётнее время года въ Петербург многихъ членовъ Комитета, онъ быль 
вынужденъ лично разсмотрФть, & затЁмъ одобрить тв измфнешя противъ 
первоначальнаго плана постройки, которыя вызывались топографлею вновь 
отведенной подъ складъ мЪетности и удалешемъ ея отъ заселенныхъ частей 
города; отдаленность м$стности, предназначенной подъ складъ, и неудобные 


1) См. «Труды Техническаго Комитета», Томъ Ц, стр. 116. 

Высочайше утвержденнымъ, 4 Гюня 1890 г. мн$н!емъ Государственнаго Сов$та, 
постановлено: 

1) Предоставить Министру Финансовъ: а) принять мфры къ устройству въ г. 
Москв$, ва средства казвы, склада для спирта; 6) постройку склада произвести по 
ближайшему его, Министра, усмотрфв1ю, хозяйственнымъ способомъ или съ торговъ, 
подъ фактическимъ наблюден1емъ чивовъ Государственнаго Контроля; в) временно 
опред®лить составъ управлен1я складомъ, порядокъ зав дыван1я онымъ, услов1я према 
спирта отъ владфльцеаъ винокуренныхъ и спиртоочистительныхъ заводовъ, перевозки 
его въ складъ, хранешя и выпуска, а также нормальный процентъ потери спирта при 
хранен1и, съ освобожденемъ утраченнаго спирта отъ оплаты акцизомъ, и г) состав- 
ленныя по указан!ямъ опыта подробныя предположен1я по предметамъ, означеннымъ 
въ предъидущемъ пунктф, внести, не позднфе осени 1892 г. на утверждене установ- 
леннымъ порядкомъ. 

2) Предоставить Министру Финансовъ, по соглашеню съ Государственнымъ 
Контролеромъ, установить порядокъ отчетности склада, према платежей за хранен!е 
спирта и сдачи ихъ въ казву, & равно ревиз1и наличности спирта въ складф. 

3) Потребныя въ нывфшнемъ году на устройство склада средства обратить на 
кредить, внесенный для сего въ 5 11 дёйствующей см$ты Департамента Неокладныхъ 
Сборовъ, а издержки на управлен!е складомъ и на операщонвые по овому расходыы— 
на $ 2 ст. 10 той же см$ты. Съ будущаго же года необходимые по складу расходы и 
ожидаемые по оному доходу вносить въ подлежация подраздВлен!я той-же смфты. 

*) Площадь м%$ста, предназначавшаяся первоначально подъ складъ, составляла 
около одной десятины казенной м$ры. 


способы сообщентя съ центромъ города вызывали необходимость, кромЪ перво- 
начально предположенныхъ похфщенй для конторы, биржи и сторожей, устро- 
ить Также квартиры для завфдующаго складомъ и служащихъ. 

Съ этою цфлью, по выработанному строительною Воммисею плану, пред- 
положено выстроить: 

1) Трехъ-этажное каменное здаше для конторы, биржи, квартиръ тех- 
никовЪъ, помощниковъ надзирателей и другого служеблаго персонала, и 

2) ОтдЪльное каменное же здаше въ нЪкоторомъ разстояни отъ глав- 
наго зданшя для квартиры зав\дующаго складомъ. 

Въ виду поздняго времени года, по словамъ Предефдателя, постройка 
отложена до весны, такъ что только осенью будущаго года (1891 г.) складъ 
можеть начать функцюнировать. Предположенныя же здангя для елужащихъ 
не могутъ быть готовы къ тому времени, такъ какъ, безъь выдержки въ те- 
чени зимы каменныхъ жилыхъ здаюй вчернЪ, архитекторь не беретъ на 
себя отвфтетвенности за прочность зданй и безвредность ихъ для здоровья; 
построика же зданй на цементЬ обошлась бы значительно дороже смЪтнаго 
исчисления. 

Въ виду изложеннаго Унравляюний акцизными сборами Московской 
губернии вошелъ съ ходатайствомъ въ Денартаменть Неокладныхъ Сборовь 
о разрфнеши постройки деревяннаго здашя для квартиры завЪдующаго скла- 
домъ, мотивируя свое предетавлеше тфмъ, что при открытии дЪйстший склада, 
постоянное наблюдене за нихъ со сторопы завфдующаго крайне необходимо; 
между тфуъ деревянное зданю, будучи въ разстояши 40 сажентъ оть дру- 
гихъ построекъ склада, представляется безопаснымъ въ ножарномъ отноше- 
ни. Постройка же деревяннаго здашя обойдется, по разечету архитектора, 
въ одинаковую сумму съ каменнымъ. 

Нри обсуждени поставленнаго вопроса, нЪкоторыми тленами Комитета 
хотя и выражено было мнфне о несомнфнной польз поетояннаго паблюде- 
ния за складомъ со стороны завфдующаго онымъ, но они же высказались 
противъ постройки деревяннаго здашя для квартиры завЁдукицаго, въ виду 
недолговЪчности деревянныхъ построекъ вообще и необходимости частаго 
ихъ ремонта; для предоставленя же возможности завЪдующему наблюдать 
за дБиетыями склада можно было бы, по мнфню ТЬхъ же членовъ, увели- 
чить ему на первый годъ размфръ разъфздныхъ денегъ. 

Со стороны Техническаго Комитета было признано боле удобнымъ, 
чтобы веЪ постройки при складЪ были каменныя. 

Въ одномъ изъ послфдующихъ засфдашй Комитета, вт» ДокабрЪ }), 
Предсфдатель сообщилъ, что казенный складъ для спирта будетъь строиться 
на зеуЛЪ, принадлежащей Департаменту Таможенныхъ Сборовъ, близь, такъ 
называемыхъ, сФверныхъ складовъ. 

Положене этого мЪета далеко не такъ центрально, а слЪдовательно не 


') Вь засфдани Комитета, по приглашеню Предс$дателя, между прочими лицами 
принимали участ: Управляющий акцизвыми сборами Московской губерши Д. С. С. 
А. Д. Назыровъ, архитекторы: Д. С. С. Г. Б. Прангъ и Н. Г. Фалфевъ и техникъ 
Московскаго акцизпаго Управлешя Г. С. С. Е. Криштофовичъ. 
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такъ удобно, какъ первоначальное, имфвшееся въ виду въ 1889 г. !), но за 
то оно отводится безвозмездно и въ количеств даже большемъ (около 9 де- 
сятинЪ), чЪмъ того требуетъ устройство склада. 

Затфмъ Председатель предложилъ на разсмотрзн!е и заключеше Ко- 
митета нфеколько плановъ и проектовъ, относившихся къ устройству склада. 
Раземотрф не коихъ происходило въ нижесл$дующемъ порлдк$. 


а) Ситуашонный планъ построекъ, одобренный строительною Коммисею, состоя- 
щею при Московскомъ акцизномъ Управленм. 


При разсмотрЪн!и этого плана зав\дующй постройкою казеннаго склада 
С. Е. Криштофовичъ обратилъ внимане Комитета на то, что вс жилыя 
постройки отнесены болфе, ч$мъ на 30 сажень отъ цистернъ и подваловъ, 
какъ того требуетъ безопасность въ пожарномъ отношен!и. 

По мн$ён!ю архитектора г. Фал$ева отнесене жилаго дома и конторы 
на 100 слишкомъ саженъ оть входа въ складъ составляеть существенное 
неудобство, а потому г. Фалфевъь предложилъ перенести этотъ домъ въ ту 
часть мЪета, которая выходитъ улицу. 

Н$которые изъ членонъ Комитета высказались противъ этого послЪд- 
няго предложеня, находя его по многимъ причинамъ неудобнымъ. При этомъ, 
между прочимъ, указывалось, что съ перенесешемъ дома на предлагаемое 
мЪето явятся два входа во дворъ склада: одинъ черезь ворота, а другой 
черезъь домъ, а потому потребуется усилеше надзора за лицами, входящими 
и выходящими изъ склада; кром того было замЪчено, что домъ длиною въ 
1812 саженъ нельзя будетъ помЪстить на указанномъ архитекторомъ мфетф, 
выходящемъ на улипу лишь восемнадцатью саженями; во избфжане же не- 
удобства указаннаго архитекторомъ г. ФалЪевымъ, высказано было предло- 
жен!е, при оставлени дома на мЪетЪ, опред$ленномъ ситуашоннымь пла- 
номъ, провести къ нему улицу, ограниченную съ обфихъ сторонъ заборомъ. 
Большинство же членовь Комитета нашло рискованнымъ дЪфлать при на- 
стоящемъ разсмотрЪн1и кавя-либо существенныя изм$нен1я въ ситуацюн- 
номъ планф, имЪя въ виду, что Московская строительная Коммис!я, знако- 
мая въ деталяхъ со всфми м$етными условями, одобрила планъ расположе- 
н1я построекъ. 

Въ силу сихъ соображешй, Технический Комитетъ, съ своей стороны, 
призналъ возможнымъ утвердить расположен!е построекъ казеннаго склада 
спирта въ Москв$ по плану, одобренному строительною при Московскомъ 
акцизномъ Управлен!и Коммисею. 


6) Планы дома для конторы, биржи, жилья служащихъ и рабочихъ при складЪ 
и дома для квартиры зав$5 дующаго складомъ. 

При разсмотрЪн1и плановъ трехъ-этажнаго дома для конторы, биржи, жилья 

слукащихъ и рабочихъ и дома для завфдующаго складомъ, Предс$дателемъ 


') МЪ$стомъ этимъ, принадлежащимъ Николаевской желфзной дорогф, не приш- 
лось воспользоваться велЪдетв!е несоглафя Главнаго Общества Росайскихь желЪзныхъ 
дпрогь на безвозмездную уступку его. 


Гы 


было упомянуто о томъ, что первоначальные планы, составленные по его 
одобреню архитекторомъ г. Фалфевыхъ, въ настоящее время, велЪдетве за- 
м чан!я С. К. Криштофовича, нфеколько видоизмфнены, & именно тфмъ, что 
трехъ-этажное здане при увеличении его длины до 18/2 саженъ, проектиро- 
вано шириною, вместо 8 саженъ, лишь въ 6 саж.; планъ же дома для завфдую- 
щаго складомъ нфеколько раеширенъ. ВелЪдетве такихъ измЪнен!й, расходъ на 
ностройку этихъ здан!й сокращенъ на сумму около 4,000 руб. и въ главномъ 
здании получилоеь большее число комнатъ при уменьшен ихъ размЪра. 

Въ представленномъ план дома для конторы, Комитетъ усмотр$лъ 
два существенныхъ неудобства: во 1-хъ, здаше выходитъ очень узкимъ, & 
велфдетне этого и комнаты оказываютея елишкомъ малыми, и во Э-хъ, от- 
сутетне въ домЪф корридора влечетъ за собою устройство многихъ проход- 
ныхъЪ комнатъ и замкнутыхъ темныхъ помфщений. 

Означенныя неудобства, по мнфию Комитета, настолько существенны, 
что далеко не искупаютъ приведенной экономи противъ первоначально 
одобреннаго Предсфдателемъ плана, гдЪ ихБетея довольно широюй кор- 
ридорь и комнаты удобнаго для жилья размЪра, почему многе члены Ко- 
митета, находя, что казенное вновь строющееся здане должно быть капитально 
и отвЪчать всфиъ потребностямъ, высказались, съ своей стороны, за то, чтобы 
при длинЪ въ 182 саженъ, ширина проектируемаго дома была оставлена 
такою, какою указана на первоначальномъ планЪ, т. е. 8 саженъ и чтобы въ 
дом былъ корридоръ, освфщенный съ двухъ противоположныхъ сторонъ. 

Въ дальнфишихъ прешяхъ со стороны одного изъ членовъ Комитета 
были высказаны соображешя, между прочимъ, о томъ, что, въ видахъ экономии, 
возможно, не нарушая удобетвъ постройки, достигнуть значительныхъ сбере- 
жешй устройствомъ въ томъ же (главномъ) дом, а не въ отдфльномъ зда- 
ни, квартиры завф$дующаго складомъ, чрезъ что, вифето двухъ строений, по- 
лучится одно. ЗатЪиъ Управляющимъ акцизными сборами Московской губер- 
ни указывалось, что существенными частями склада должны считаться 
подвалы, цистерны, машинное и паровое отдЪлене и что до опредФленя 
точной цифры расходовъ на эти части склада было бы преждевременно обсуж- 
дать смфту на жилые дома, какъ на несущественныя части склада. 

Предефдатель, обративь внихаше Комитета на то, что согласно одоб- 
реннымь еще въ 1859 г. Комитетомъ смфтамъ, максимальный расходъ на 
существенныя части склада не долженъ превысить 200,000 рублей, полагалъ, 
что на первое время было бы умфестно построить одинъ только жилой домъ въ 
3 этажа съ подвальнымъ этажемъ, гдЪ бы помфщались: контора и биржа 
со всфми необходимыми комнатами, жилье рабочихъ, квартира завфдующаго 
складомъ и 4 или 5 квартиръ для высшихъ служащихъ склада, а ТЬМЪ изъ 
низшихЪ служащихъ, которымъ не достанеть квартиръ въ этомъ дом%, 
можно было бы нанять таковыя гдЪ-либо въ окрестностяхъ. 

далЪе, по обсужденш, согласно предложеню ПредеЪдателя, вопросовъ 
о высот этажей въ предполагаехомъ домЪ и объ опредфленши максимальной 
стоимости какъ жилаго дома, такъ и отдфльнаго здания для службъ при 


немъ (какъ-то: ледниковъ, конюшенъ, сарая, бани и прачешной), въ видахъ, 
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по замфчаню Председателя, необходимости дать строительной Коммийи 
точныя указания для руководства при составлен!и см$ты жилыхъ построекъ, 
Техническимъ Комитетомъ было высказано, чтобы подвальный этажъ быль 
высотою въ 41/2 аршина отъ пола до шалыги свода, 1-й этажъ— въ 51/2 аршинъ, 
а 2-й и 3-й — по 5 аршинъ высоты. Стоимость же упомянутыхъ двухъ зда- 
нй, по мнЪню Комитета, не должна превышать 85,000—95,000 руб., прини- 
мая въ данномъ случаЪ въ разечеть наивысшя цзны построекъ по 85 руб. 
за кубическую сажень. 

На основани вышеизложеннаго, Комитетъ въ своемъ заключени пола- 
галъ: разрЪшить постройку 3-этажнаго съ подвальнымъ этажемъ каменнаго 
здания, при строющемся Московскомъ казенномъ склад спирта, для конторы, 
биржи, жилья рабочихъ, квартиры завфдующаго складомъ и квартиръ нзко- 
торыхъ изъ служащихъ и отдфльнаго каменнаго здан!я для службъ при ска- 
занномъ домЪ, съ тфиъ условемъ, чтобы стоимость обоихъ зданй не превы- 
шала суммы 85 — 90 тысячъ рублей, а размЪры главнаго дома были бы: 
8 саж. ширины и оть 18'/2 до 20 саж. длины, причемъ высота отдльныхъ 
этажей должна быть сл$дующая: подвальный этажъ 41/2 арш. оть пола до 
шалыги свода, первый этажъ — 51/2 арш., второй и третй — по 5 арш. Со- 
гласно приведеннымъ размфрамъ должны быть составлены новый планъ и смфта, 
и засимъ своевременно представлены на разсмотрзн!е Техническаго Комитета. 


в) Проектъ крыши надъ зданемъ цистернъ, составленный С. Е. Криштофовичемъ. 


По сему предмету г. Криштофовичемъ было высказано соображенге, что 
возможно было бы значительно удешевить стоимость зданя цистернъ (на 
8,000 руб.), примнивъ къ этому зданю крышу, часть которой составляли 
бы покрышки самыхъ цистернъ. Для сего, не дфлая общей желЁзной крыши 
надъ зданемъ цистернъ, слЁдовало бы воспользоваться площадью ихъ нокры- 
шекъ и, выводя послёдн!я наружу, ввести ихъ въ общий составъ крыши зданйя. 

Въ премяхъ по приведенному предложеню Управляющимъ акцизными 
сборами Московской губерни было выражено зам$чане, что подобное устрой- 
ство крыши, хотя и будетъ дешевле обыкновенной, но зато дастъ возмож- 
ность легкаго доступа черезь крышу къ спирту, а сл$довательно, и къ по- 
хищен!ю послЪдняго. | 

На это было сдБлано возражене, что попытка къ краж спирта легко 
можеть быть замфчена сторожами и служащими склада, такъ какъ здан!е 
для цистернъ будетъ имЪть почти 4 сажени высоты. 

Со стороны Техническаго Комитета по предложеню г. Криштофовича 
не было сдфлано окончательнаго постановлен1я, до представлевня г. Криш- 
тофовичемъ смфты по детальнымъ чертежамъ крыши, но въ принципВ Ко- 
митетомъ было признано возможнымъ устройство крыши, часть которой со- 
ставляли бы покрышки самыхъ цистернъ. 


8) Снабжене акцизныхь Управлен!й питейными мфрами. 


По данному предмету, Непрем$нный Членъ представилъ Комитету, въ 
ОктябрЪ, докладъ, въ которомъ указывалъ, что при существующемъ высокомъ 
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разу рЪ акциза со епирта представляется существенно необходиуымъ снаб- 
дить акцизныя Управлешя приборами, дающими возможность къ точной и 
правильной повфркЪ учета спирта, выкуривасмаго на заводахъ. Къ такимъ 
приборамъ, по инЪфн!ю докладчика, слТдуетъ отнести, между прочимъ, вЪр- 
ныя питейныя мЪры и спиртохфры. На необходимость имЪть въ акцизныхъ 
Управлешяхъ вфрныя питейныя ифры неоднократно уже указывалось Управ- 
ляющими акцизными сборами и командируемыми Департаментомъ Неоклад- 
ныхъ Сборовъ лицами Техническаго Комитета. 

До настоящаго времени Техничесый Комитетъ, по словамъ докладчика, 
снабжалъ точными питейными мфрами Таможни, а Также и нфкоторыя 
акцизныя Унправлешя. МЪры эти, изготовленныя въ Берлинф Бр. Си- 
менеь и И°, по своей точности и прочности, не оставляютъ желать ничего 
лучшаго; онЪф литыя, луженыя, а цфна ихъ по настоящему курсу (Октябрь, 
1890 г.) около 39 руб. за комилектъ !); прибавляя же сюда таможенную пош- 
лину около 9 ру>. и нровозъ около 5 руб. выйдетъ, что полный комплектъ 
мфръ Бр. Сименеъ и К? обходится около 53 рублей. 

Далфе докладчикъ сообщалъ, что въ видахъ необходимости иуфть 
вЬрныя питейныя мфры и желаня приготовлять эти мфры въ Росаи, онъ 
обращалея къ лучшнуъ нашимъ фабрикантамъ съ просьбою объ изготовлени 
и высылкЪ въ Техническй Комитетъ образцовъ питейныхъ мфръ. 

На это нредложене фабрика Вигантъ, въ РевелВ, выслала пробный эк- 
земиляръ сказанныхъ мфръ, которыя оказались, однако, довольно плохаго 
качества, стоимостью въ 45 руб. за экземпляръ. Механикъ Горячевъ, въ С.-Пе- 
тербургЬ, заявилъ цфну комнлекта мЪръ въ 59 рублей. 

Принлвъ послфднюю цфну и имфя въ виду снабдить полнымъ комплек- 
тохъ м\ръ Окружныя акцизныя Управлен1я, по словамъ докладчика, потре- 
буется 300 экзехпляровъ комилектовъ этихъ мЪфръ на сумму круглымъ 
чиеломъ до 18,000 руб., прибавляя же къ этой суммЪ 2,400 руб. за дере- 
вянные ящики (по 8 руб. за каждый), окажется, что для сего должна быть 
произведена затрата до 20,500 рублей. 

Изъ представленнаго НепрехЪннымъ Членомъ доклада, по заявленю 
Председателя, вытекало два вопроса: 1) настала ли существенная потреб- 
ность въ томъ, чтобы акцизныя Управлен1я были снабжены вфрными пи- 
тейными мЪрами и, при утвердительномъ отвфтф, 2) какимъ путемъ должна 
быть удовлетворена эта потребность. По первому вопросу, Предефдатель съ 
евоей стороны, высказалъ, что едва-ли можеть быть какое-либо сомнфне въ 
необходимости имфть въ акцизныхъ Управленяхъ вфрныя питейныя мЪры. 
Акцизныя Управления поставлены въ необходимость удостовфряться въ пра- 
вильномъ или неправильномъ дЪфйстви контрольнаго снаряда и производить 
сличен1я его показанй съ показашями непосредственнаго учета, каковое не- 
льзя произвести точно и правильно безъ в$рныхъ питейныхъ мфръ, и очень 
можеть быть, что въ настоящее время нерфдко являются жалобы заводчи- 


') Каждый комилектъ состоитъ изъ 8 отдфльныхъ м%8ръ сл$дующихъ ем- 
костей: въ 1 ведро, въ '1[з, '/4, \/ло, 1/зо, 1/0, 1/100 И 1/з0о ведра. 
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ковъ на неправильное дЪйстве контрольныхъ снарядовъ только вел дстве 
отсутетя вЪрныхъ и точныхъ питейныхъ м$ръ. 

Первоначально имфлось въ виду, по словамъ Предс$дателя, обязать 
заводчиковъ пробрфети за свой счетъ вфрныя питейныя м$фры, но такое тре- 
бован!е представляется трудно осуществимымъ, между прочимъ, потому, что 
дфйствительно точныхъ мЪръ въ продажЪ почти не имЪется, или он$ стоютъ 
чрезвычайно дорого; въ виду этого представляется на первое время жела- 
тельнымъ снабдить вфрными питейными мфрами, хотя бы одни лишь Окруж- 
ныя акцизныя Управлешя. За необходимость снабжен1я вфрными питейными 
м$фрами акцизныя Управлен1я единогласно высказались и члены Комитета. 

Въ отношении втораго вопроса ПредсЁдателемъь было замЪчено, что, 
песмотря на большую стоимость мЪфръ, изготовляемыхъ въ Росеи, всетаки 
слЪдовало бы отдать преимущество заказу оныхъ русскимъ фабрикантамъ, 
тБмъ болЪе, что г. Министрь Финансовъ неоднократно выражаль желане, 
чтобы всЪ потребные для акцизнаго вЪфдомства предметы изготовлялись въ 
Импери. На заявлеше ПредсЪдателя, что въ видахъ дешевизны заказа самая 
выгодная форма таковаго представляеть заказъ съ торговъ, н$фкоторыми 
членами Комитета было замфчено, что въ настоящемъ случа едва ли можетъ 
быть примЪнена такая форма, ибо въ данномъ случаВ требуется не столько 
дешевизна, сколько извЪстныя качества заказываемыхъ вещей, что въ со- 
стоями выполнить лишь немногя солидныя фирмы, почему тБ же члены 
Комитета полагали небезполезнымъ выработать требован1я, коимъ Должны 
удовлетворять питейныя мФфры, и войти предварительно въ сношене съ 
извзстными фирмами о томъ, не примутъ-ли он% на себя изготовлене питей- 
ныхЪ мЪръ и на какихъ условяхъ. Для ускорен1я же дфла предложено было 
предварительную разработку требованйй возложить на Непрем$ннаго Члена 
по соглашеню съ членомъ Комитета В. С. Глуховымъ !). 

Въ заключени своемъ по докладу НепремЪннаго Членна, Комитетъ 
указалъ на необходимость снабдить Окружныя акцизныя Управлен1я пол- 
ными комплектами питейныхъ м$ръ и поручиль НепремЪ$нному Члену, по 
разработкЪ$ требованй, коимъ должны отвфчать питейныя мЪры, обратиться 
съ запросомъ къ извфетнымъ фирмамъ о томъ, на какихъ усломяхъ фирмы 
эти могли бы изготовить сказанныя мЪры. 

Во исполнен!е указаннаго порученя, въ Декабрз, Непрем$ннымъ Чле- 
номъ былъ представленъ докладъ, въ которомъ сообщалось, что вырабо- 
танныя имъ, совмБстно съ В. С. Глуховымъ, условя заказа питейныхъ м8ръ 
были разосланы при посредств$ акцизныхъ Управлешй разнымъ русскимъ 
литейнымъ и механическимъ заводчикамъ и что въ настоящее время полу- 
чены заявлен!я оть 19 заводовъ о желами принять на себя изготовлеше 
300 комплектовъ литыхъ питейныхъ мЪръ, а отчасти таковыхъ же мВръ 
кованныхъ и паянныхЪ. Заявленныя этими заводами цЪны на литыя мфры 
колеблются отъ 40 до 130 руб. за комплектъ; наименьшая пЪна, т. е. 40 руб. 
заявлена Московскимъ Техническимъ Училищемъ, а наивысшая, т. е. 130 


1) В. С. Глуховъ состоитъ ученымъ хранителемъ Депо образцовыхъ м$ръ и вЪсовъ. 
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руб.—казеннымъ НПермекимъ заводомъ. По мнЪшю докладчика, какъ слиш- 
комъ высомя цфны, такъ и елишкомъ низыя— нельзя считать нормальными; 
ихЪ елфдуеть приписать скорфе недоетаточноху знакометву заводчиковъ съ 
подобнаго рода работами. Болынинетво же остальныхь заводчиковъ заявили 
цЪны отъ 60 до 85 руб. за комплектъ. 

азница въ цфнахъ, но словамь доклазлчика, объясняется большею 
или меньшею отдфлкою, съ какою должны быть выпущены изготовленных 
мРры. Такъ, заводъ Санъ-Галли, вЪ С.-Петербург, приготовилъ 3 образца 
мЬръ 1): одинъ изъ нихъ представляеть собою сырое литье безъ обточки, 
стоимость его 60 руб. за кохплекть; мфры втораго образца обточены только 
внутри и цбна такого комплекта 70 руб.; наконецъ, мЪры третьяго образца, 
стоимостью въ 80 руб., обточены внутри и снаружи. МЪфры вефхъ трехъ 
образцовъ были отлиты изъ одного и того же сплава. 

ДалЪе докладчикъ обратился съ просьбою къ Председателю поставить 
на обсуждеше Техническаго Комитета слфдующе вопросы, ииБюще суще- 
ственно важное значеше для производства заказа мЪръ: 1 )слЪдуетъ-ли опред лить 
составъ сплава для отливки мфруъ въ качественномъ и количественномъ от- 
ношешяхъ; 2) сдЪфлать-ли заказъ мЪуъ одному лицу или нБеколькимъ, и кому 
именно; 3) какой проценть погрфиности возможно допустить при иуемЪ 
изготовленныхъ мЬръ; 4) какой способъ нриема слЪдуеть примфнить къ из- 
готовленныхъ мбрахъ: способъ-ли взвфшиваня, или способъ сравнешя съ 
нормальными мТрахи; 5) гдЪ производить н]емъ изготовленныхъ мЪръ: на 
метф-ли заказа, или въ Петербург — при Техническомъ КомитетЪ, или въ 
Дено образцовыхъ мЪръ и вЪфеовъ; 6) въ случаЪ шруехки мфръ на ифетахъ 
заказа необходимо выработать инструкщю, могущую служить руководствомъ 
для повфрки и пруемки мфръ, и 7) въ какой цифрЪ опредфлить разм ръ 
суммы, потребной какъ для исполненя заказа, такъ и на расходы по премк% 
и повфркЪ м5]. 

Давая заключене по всфуъ этимъ вопросамъ, Непремфиный Членъ 
высказался въ пользу изготовления мЪфръ изъ силава м$ди, цинка и олова, такъ 
какъ подобный сплавъ, будучи весьма удобенъ въ литьВ, отличается выЪфстЪ 
съ тфмъ значительнымъ сопротивленехъ къ вдавливаню посуды при ударз 
о твердые предметы. Изъ такого сплава отлиты м5ры Бр. Сименсъ и Ки 
долголфтняя практика установила безупречную репутацю за этими м$рами. 

ДалЪе докладчикъ обращалъ внимане на то, что въ Росои до настоя- 
щаго времени не выдЪлывалось точныхъ питейныхъ мфръ, а велВдстве 
этого ни винокуренные заводчики, ни торговцы виномъ, несмотря на ихъ 
полное желане имфть удовлетворительныя мфры, не могли прюобрЪсти тако- 
выхъ. Съ осуществленемъ же предполагаемаго заказа на счетъ казны, можно 
надфятьея, что въ Росаи возможно будетъ изготовлене точныхъ питейныхъ 
мЪръ и удовлетвореше ими по доступной цЪнЪ требованй заводчиковъ и 
торговцевъ питями. Въ этихъ видахъ и во внимане къ тому, что въ та- 


') Эти образцы были представлены на обозрён1е членовъ Комитета во время 
засФдан1я Комитета. 
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комъ случа подобныхъ м$ръ можетъ потребоваться не одна тысяча ком- 
плектовъ, изготовить каковое количество одному фабриканту будетъ затруд- 
нительно, докладчикъ полагалъ, что заказъ сказанныхъ м$ръ слфдовало бы 
сдфлать въ трехъ или четырехъ пунктахъ, избравъ для сего об столицы, 
Варшаву и Орелъ, или иной какой либо центральный пучктъ. Хотя при та- 
комъ распред$лен!и заказа 300 комплектовъ м$ръ, стоимость ихъ увели- 
чится (примЪрно рублей на 10 на комплектъ), но этоть излишеий расходъ 
предетавляется производительнымъ, потому, что винокуренные заводчики бу- 
дуть въ состояни прюбрфтать таковыя мФры въ пунктахъ, расположенныхъ 
вблизи ихъ заводовъ. 

Отъ опредЗленя размЪфра погрЪнгности, какой можно допустить при 
пр!ем мЪфръ, докладчикъ, съ своей стороны, уклонился, сославшись на спе- 
щалиста по сему вопросу В. С. Глухова, но при этомъ указалъ, между про- 
чимъ, на то, что существующий законъ и правила не только не дають от- 
вЪта на поставленный вопросъ, но столь разнорЪчивы между собою, что не 
могутъ быть приняты даже во вниман!е при опредфлени размЪра погрфш- 
ности. Такъ, въ Депо образцовыхъ мЪръ и вфсовь по правиламъ пов$рки 
образцовыхъ мЪръ, установлены четыре разряда таковыхъ м$ръ, при чемъ 
для мЪръ перваго разряда, употребляемыхъ для точныхъ научныхъ работъ. 
допускаемый процентъ погр$шности не долженъ превышать 0,066°/5; для мБръ 
втораго разряда процентъ погр$шности можетъ равняться 0,138°/о, для мфръ 
третьяго разряда—- 0,26% /%, и, наконецъ, для м$ръ четвертаго разряда— 0,399%/0; 
послфдн!е три разряда мЪръ назначены для повЪрки и сличеня съ ними 
торговыхъ мЪръ въ Думахъ и Ратушахъ. 

По ст. 707 Торговаго Устава !) подвергаются судебному преслЪдованю вс 
лица, имЪющя у себя м$фры съ погр$шностью, превышающею 0,125°/о (1/86/о). 

Переходя затЪмъ къ вопросамъ 4, 5 и 6-му, Непрем$нный Членъ по- 
лагалъ, что разр$шене ихъ было бы всего цЪлесообразнфе въ особой Ком- 
миси при участи В. С. Глухова; что же касается расхода, потребнаго для 
заготовленая 300 комплектовь мфръ и ихъ повЪфрки, то, по заявленю Не- 
прем$ннаго Члена, тАковой расходъ можетъ быть пока опредФленъ лишь 
примфрно въ 30,000 руб., что и должно составлять максимальную цифру. 

При обсуждени поставленныхъ вопросовъ, членами Комитета было 
высказано соглас1е съ мнЪнемъ Непрем$ннаго Члена относительно состава 
сплава, необходимаго для литья м5ръ и назначеня суммы въ 30,000 руб., 
какъ максимальнаго расхода по заказу питейныхъ м3Зръ. 

На предложене же произвести заказъ этихъ м$ръ н$еколькимъ ли- 
цамъ, было едЪлано возражен!е въ томъ смыслЪ, что заказъ въ такомъ слу- 
чаф придется произвести по разнымъ цфнамъ, что можетъ вызвать начетъ 
и пререкашя съ Государственнымъ Контролемъ, а потому высказано было 


1) Въ стать 707 Торговаго Устава (Томъ ХТ, часть 2), изд. 1887 г., между 
прочимъ, сказано: «нев рность, за которую подлежатъ суду т, у коихъ вайдутся 
нев рные аршины, мёры емкости и гири, ве относится къ малымъ разностямъ, со- 
ставляющимъ въ аршинахъ '/з вершка, въ м$рахъ '/з процента и въ гиряхъ пудовыхъ 
и фунтовыхъ менфе !/в золотника на фунтъ..........» 
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пожелане заказъ мфръ предоставить одному лицу, и именно Московекому 
Техничеекому Училищу, какь предложившеху наименьшую цфну и предета- 
вляющему наибольшую гарангю въ томъ отношеши, что фабричная повЪр- 
ка этихъ мфръ будетъ произведена подъ руководетвомъ профеесоровъ Училища. 

Предефдатель, съ своей стороны, предложиль для разрЬшеня указан- 
ныхъ Непремфннымь Члеломъ вопросовъ 3, 4, 5и6, велЁдетне спещальнаго 
ихъ характера, избрать особую Коммиею; приэгомъ Предефдатель выразилъ, 
что было бы желательно не только привлечь къ учаетю въ трудахъ этой Ком- 
мисти члена Комитета ВБ. С. Глухова, но просить его принять на себя какъ 
предеТдательетво въ ней. такъ и вообще быть руководителемь работъ по 
иремкЪ, и повфркЪ мфуъ, для шиемки коихъ было бы возможно воспользоватьея 
Дено образцовыхъ мЪръ и вЪеовъ, гдЪ уже имфются веЪ необходимыя при- 
епособленя для новЪрки мЬръ. Принимая же во внимане ограниченное чиело 
техниковъ Децо образцовыхъ мфръ и вфеовъ Председатель паходилъ возмож- 
ныхЪъ командировать съ этою цфлью въ распоряжене В. С. Глухова на время 
иремки необходимое число техниковъ. Засимъ получивЪ согласюе, присутство- 
вавшаго въ засфдани, В. С. Глухова принять на себя руководство по повЪрк$ 
мфръ, ПредеБдатель нредложилъ избрать Комуисю, подъ предефдательствомъ 
В. С. Глухова, изъ Непремфннаго Члена И. А. Недошивина, Членовъ Помн- 
тета: В. Н. Андреева Н.И. Тавилдарова и Р. Г. Траутфеттера, и помощника 
ученаго хранителя Дено образцовыхъ мЪфръ и вБеовъ, (©). ИН. Завадекаго. 

На основан всего вышеизложениаго Техничееюй Комитетъь полагал: 
1) заказать Моековекому Техническому Училищу 300 комплектовь интейныхъ 
м|]ь, войдя, для вынолнентя сего заказа, а равно и на покрыте расходовъ 
но премкЪ и повфркБ сихъ мЁръ, съ представленемъ къ г. Министру Фи- 
нансовъ объ ассигновани изъ смЪфты текущаго года (1390 г.) суммы въ раз- 
УЬрБ 30,000 руб., и 2) возложить разуЬшене представленныхъ Непрем$н- 
нымъ Членомъ вопросовъ, изложенныхь въ 3, 4, 5 и б пунктахъ, на Ком- 
мис1ю, подъ предефдательствомъ В. С. Глухова, вь состав: НеиремЪфннаго 
Члена И. А. Недошивина, членовъ Комитета: В. Н. Андреева, Н. И. Тавил- 
дарова и Р. Г. Траутфеттера и помощника ученаго хранителя Депо образцо- 
выхъЪ мЬръ и вфеовъ, 9. П. Завадекаго \). 


9) Допущен!е на уксусномъ заводф перегоннаго аппарата, 

Медицинеюмй Департаментъь, препроводивъ на заключене Департамента 
Неокладныхъ Сборовъ ходатайство мЪщанина Левицкаго о разр шени имЪть на 
устроенномъ ихъ, „ЮвицкимЪ, въ г. Кременчуг уксусномъ заводЪ перегонный 
аппарать для изготовленя фруктоваго уксуса, сообщалъ, что, согласно журналу 
Медицинскаго СовЪта, отъ 27 Октября 1890 года, Левицкому было выдано 
удостовфрене Медицинскаго Департамента въ томъ, что для приготовлешя 
уксуса, по способу пресителя, необходимо имЪть перегонный аппаратъ, но 
что акцизное Управлене потребовало удален!я сказаннаго аппарата. 


—- д ——- 


') Ифкоторыя огстоятельства по вопросу о заказ питейныхъ мВръ были вно- 
сихы на разсмотрфне Комитета въ 1891 г., и потому заключен по нимъ Комитета 
будуть изложены въ ГУ томЪ „Грудовъ“. 
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Изъ представлення Управляющаго акцизными сборами Полтавской гу- 
бернш, по предмету ходатайства Левицкаго, усматривалось, что акцизное 
Управлене, не встр$чая въ УставЪ о пит. сб. указан! на разрфшене имЪть 
на уксусныхъ заводахъ перегонные аппараты, распорядилось опечатать та- 
ковой аппаратъ на уксуеномъ заводЪ Левицкаго. 

Докладывая о семъ Техническому Комитету, Непрфменный Членъ обра- 
тилъ внимане Комитета на то, что подобное же ходатайство уже раз- 
сматривалось въ Комитет, а именно ио возбужденному Управляющимъ 
акцизными сборами Люблинской губ. вопросу о дозволени одному уксусному 
заводчику въ г. Люблин имЪть на его заводЪ перегонный кубъ 1!) и что 
Комитетъ, въ виду возможности получения на такомъ куб спирта, считалъ 
болЪе осторожнымъ отказать въ сказанномъ ходатайствЪ впредь до общаго 
пересмотра вопроса объ установлен контрольныхъ правилъ за производ- 
ствомъ и продажею жидкостей, содержащихъ незначительное количество спирта. 

При обсужден поставленнаго вопроса въ Комитет, со стороны чле- 
новъ его было зам$чено, между прочимъ, о томъ, что въ настоящее время 
получаютъ развите нЪеколько такихъ производствъ, при коихъ перегонный 
аппаратъ составляеть существенную необходимость, и было бы нежела- 
тельно, съ одной стороны, безусловно отказывать такимъ производствамъ въ 
разрЪшен1и имть перегонные аппараты, а съ другой — предоставлене не- 
ограниченнаго права располагать перегонными аппаратами каждому нро- 
мышленному заведению могло-бы способствовать тайной выдЪлкЪ спирта. 

Въ виду этого нфкоторыми членами Комитета признавалось вполнЪ 
своевременнымъ и необходимымъ подвергнуть всестороннему обсужденю 
вонросъ объ условяхъ, на коихъ разрЪшается имЪть перегонные аппараты 
на заводахъ, выдЪлывающихъ продукты, не подлежащие акцизному обложен!ю. 
Цо поставленному же на разршене Комитета вопросу большинство членовъ 
онаго полагало, что для правильнаго разрфшеня ходатайства Левицкаго 
необходимо ближайшее выяснеме самаго способа выдЪлки уксуса, между 
тЪмъ ни изь отзыва Управляющаго акцизными сборами Полтавской губерши, 
ни изъ прошен1я Левицкаго не видно, въ чемъ этоть способъ заключается; 
въ виду сего, на основан изложенныхъ соображешй, Техническимъ Комите- 
томъ признано необходимымъ затребовать отъ Управляющаго акцизными 
сборами Полтавской губерни представлешя подробнаго описаня производетва 
уксуса по способу Левицкаго. 


10) Продажа вина въ жестяной посудф$. 


Въ одномъ изъ засфданй Комитета (въ ДекабрЪ), ПредсВдателемъ вне- 
сено было на заключене Комитета ходатайство Черниговекаго винокурен- 
наго заводчика г. ЦвЪта о разрЪшени производить продажу вина въ жестя- 
ной посуд$. 

Техничесый Комитетъ, основываясь на ст. 478 Уст. о пит. сб., изл. 
1887 г. =), полагалъ возможнымъ таковое ходатайство удовлетворить. 


1) См. «Труды 'Техническаго Комитета», Томъ Ц, стр. 107--108. 
З) Означенная статья гласитъ: «Ведернымъ лавкамъ предоставляется ровливъ 
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11) Докладъ Непрем8ннаго Члена о примнен!и стекляннаго спиртом ра 
Траллеса къ опредвленю удфльнаго вфса нефтяныхъ продуктовт. 


Въ доклад по сему предмету, предетавленномъ Комнтету въ ФевралЪ, 
Непремфнный Членъ, упомянувъ о существующемь законБ взимашя акциза 
съ нефтяныхь маель по вфеу (съ пуда) ихь, указалъ на то, что при гро- 
мадномъ количествЬ сихъ маслъ, вывозимыхь изъ Закавказекаго Края, ке 
предетавляетея фактической возможности опредфлять количество пудовъ вы- 
вознмыхЪ маелъ помощью взвБшиваня, почему въ Зикавказекомъ Управлении 
акцизныхи еборами примфняетея епоеобъ опредфленя чиела пудовъ выво- 
зимаго масла посредетвомъ измфреня его объема и опредЪлешя удфльнаго 
вЪеа; ио этимъ двумъь даннымъ нечиеляетея затЬуъ вЪфеъ маслъь въ пудахъ. 
Но такъ какъ для указанной цфли опредфлене удЪфльнаго вфеа нефтяныхъ 
маель при поередетвЪ вЪеовъ Вестфаля оказывается весьма неудобныхъ, то 
завфдукищи акцизными сборами Закавказскаго Края неоднократно обращался 
въ Технически Комитетъь съ просьбами о снабжеши ввфренннаго ему Уп- 
равленя портативныхи ареометрами для опредфленя удЪльнаго вфеа вы- 
возимыхъ нефтяныхъ маелъ. 

Такъ какъ. по еловамъ докладчика, Техническй ЦКомитетъь не имфетъ 
нормъ для керосиновыхъ ареометровъ, то иоелЪ прелварительныхъ опытовъ 
вь Техничеекомъ Комитет и личныхъ его, докладчика, переговоровъ съ 
завфдующимъ акцизными еборами Закавказекаго Края, предполагалось 
акцизное Управлеше сего Края снабдить малыми портативными стеклянными 
епиртомфраяи, состоящими изъ двухъ волчковъ каждый, на подобюе тфхЪъ, 
которые введены для корчемной стражи, изуЪиивъ, однако, предфлы шкаль 
сихъ волчковъ табъ, чтобы одному волчку придать шкалу отъ 65 до 85%, 
а другому — отъ 855 до 100% по Траллесу. 

Такой спиртомЪръ, будучи, по заявлению докладчика, снабженъ 0с0бою 
табличкою для перевода дфленй спиртомЪра 'Траллеса на удфльные вфса 
жидкостей при температурЪ 12° Р. (1:9 Ц.), отнесенные къ плотности воды 
при этой же температурЪ, оказалея бы, вБроятно, вполиЪ пригоднымъ для 
намфченной цфли. Этимъ спиртомфромъ можно опредфлить удфльные вфеа 
отъ 0,9020 до 0,7945, т. е. въ предЪлахъ измфнешя удБльнаго вЪеа на 
1075 единицъ четвертаго десятичнаго знака. 

Нри раздЪлени шкалъ упомянутыхъ волчковъ на полуградусы, каждому 
нолуградусу соотвЪфтствовали бы отъ 12 до 24 единицъ въ четвертомъ знакЪ, 
велфдетне чего погр$шиость въ одно полуградусное дфлене повлечеть за 
собою погр5шность оть 0,13 до 0,30 процента въ опредфленномъ вычисле- 
немъ вЪеЪ даннаго объема нефтянаго масла. 

Принимая во вниман!е, что высокоградуенымъ показанямъ спиртомЪра 
соотвфтетвуютъ крупныя дфленя шкалы, то, въ случаЪ надобности полу- 
градуеныя дфлевшя могутъ быть удобно раздфлены на глазъ еще и на 1/4 


оплачениыхъ акцизомъ вина, спирта, пива, портера, меда и русскихъ виноградныхъ 
винъ (ст. 447) въ посуду стеклянную, глинаную, деревянную и другую......›. 
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градуса; поэтому докладчикъ полагалъ, что точность опредфленя удЗльнаго 
вфса, достигаемая предлагаемыми волчками, представляется вполнЪ удовле- 
творительною. 

ДалЪе докладчикъ ссылался на то, что при отсутствии нормъ для керо- 
синовыхъ ареометровъ, послЪдн!е весьма трудно приготовить. Прим$ненге 
же спиртовыхъ нормъ для изготовлешя керосиновыхъ ареометровъ встрф- 
чаеть главнымъ образомъ затруднене въ томъ, что дБленая спиртомЗра 
Траллеса не совпадаютъ съ дфлешями ареометра, показывающаго непо- 
средственно удЪльные вфса. Кром того, спиртъ и нефтяныя масла различно 
смачиваютъ стекло, велЪдетые чего показан1я ареометра въ спирт и въ 
нефтяныхъ маслахъ не вполнф тождественны; хотя происходящая при этомъ 
разность и не велика, но она все-таки, при изготовлени спещальныхъ 
ареометровъ для опред$леня вЪса нефтяныхъ маслъ, не можеть быть пре- 
небрегаема, такь какъ оть приборовъ, предназначенныхъ для спещальныхъ 
цфлей, вполнф правильно требуется большая точность, нежели отъ прибо- 
ровъ, примЁняемыхъ не для прямыхъ цфлей, для которыхъ они изготовлены. 

Въ преняхъ, происходившихъ при обсуждени приведеннаго доклада. 
НепремЪннаго Члена, н®которыми членами указывалось, между прочимъ, на 
то, что едва ли представляется удобнымъ Техническому Комитету вводить 
для опредЗленя уд$льнаго в$са нефтяныхъ маслъ спиртомфръ потому только, 
что въ КомитетЪ не имфетея соотвфтетвенныхъ нормальныхъ ареометровъ, 
между тфмъ извфетно, что заграницею и въ Росси практика уже пользуется 
спешальными волчками для указанной ц®ли. Въ сихъ видахъ признавалось 
цфлесообразнымъ, чтобы Техничесый Комитетъь ознакомился съ приборами, 
употребляемыми какъ заграницею, такъ и въ Росаи для опред$лен!я удЪль- 
наго в$са нефтяныхъ маслъ и занялся изученемъ свойствъ сихъ послЁЪднихъ. 

Дал$е большинство членовъ Комитета находило желательнымъ удовле- 
творить требоване Завфдующаго акцизными сборами Закавказскаго Края 
относительно предоставлен1я ему возможности пользоваться существующими 
приборами для опредлешя удфльнаго вЪфса нефтяныхъ маслъ и полагало 
самымъ удобнымъ въ настоящее время предоставить ему сдЪлать опытъ 
примфнен1я, сообразно м$стнымъ условямъ, инструментовъ и премовъ опре- 
дфленя упомянутыхъ удФфльныхъ вЪсовъ. 

Техничесый Комитетъ, съ своей стороны, высказалея въ томъ смыелЪ, 
что окончательное рфшен!е настоящаго вопроса сл довало бы отложить до 
детальной разработки его въ КомитетЪ, а Зав$дующему акцизными сборами 
Закавказскаго Края предоставить право испытать для опредЪлентя удфль- 
наго веса нефтяныхъ маслъ, съ цблью учета ихъ количества, различные 
приборы и иремы, как!е окажутел боле соотвфтствующими м$етнымъ усло- 
ыямъ, и о результатахъ испыташя донести Техническому Комитету. 

Бъ виду указаннаго соображен1я Комитета о предоставлени ЗавЪду- 
ющему акцизными сборами Закавказскаго Края права испытать различные 
приборы и премы для опредЪфленя удфльнаго вЪ$са нефтяныхъ маслъ, Не- 
премБиный Членъ просилъ члена Комитета Р. Г. Траутфеттера составить 
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„теблицы для опредьлен4я вьса нефтяных продуктовз по 
ихз объему и удзьльному въсу, выведенному изь показаний стек- 
ляннаго спиртомтра“; во исполнене чего г. Траутфеттеромъ и были 
составлены приводимыя ниже двЪ таблицы. 


Таблица А. 

о а р ы И ии я ы ТТ - < — 
У АИ И о А 
аа р | ти | Момьры | р р | ти. омары | овы т Р | ств. | 
55 0.9241 0] 70 0.8899 05 85 0.8495 30 
66 9220 0] 91 8874 о 86 8465 80 
67 9199 92 38 8849 5 87 8435 31 
68 9177 02 73 8824 об 88 8404 33 
59 9155 ро 14 8798 96 89 8372 $34 

| . р 

60 9133 99 15 8772 96 90 8338 38 
61 9111 92 36 8746 97 91 8305 34 

| 
63 9089 03 Ки 8719 07 93 8271 35 | 
63 9066 03 18 8692 07 93 8236 36 
64 9043 03 79 8665 27 94 8200 $7 
66 8996 1 д 81 8610 р 96 8124 41 | 
67 8972 4 83 8582 08 97 8083 43 | 
68 8948 ру 83 8554 09 98 8040 46 
60 5924 95 84 8525 30 99 7994 49 

100 1945 


Таблица разностей. 
(Разности выражены въ единицахъ четвертаго десятичнаго знака). 


Рално- 
сти. у 


с 91 р 4 6 8 10 13 15 17 19 
28 9 4 7 9 11 13 15 18 20 
| %8 р 5 7 9 11 14 16 18 21 
24 р. 5 7 10 12 14 17 19 29 
' 25 р 5 7 10 12 15 17 20 29 
96 3 5 8 10 13 16 18 21 23 
1 27 $ 5 8 11 13 16 19 92 24 
28 3 6 8 11 14 17 20 22 95 
29 8 6 9 12 14 17 20 23 26 
30 $ 6 9 12 15 18 21 24 27 
‚ 31 3 6 9 12 15 19 20 25 28 
'’ 82 3 6 10 13 16 19 22 26 29 
| 33 3 7 10 13 16 20 28 26 30 
34 $ 7 10 14 17 20 24 27 31 
' 36 3 7 10 14 17 21 24 28 31 
| 36 4 1 11 14 18 23 25 29 33 
' 87 4 1 11 16 18 22 26 30 88 | 
' 89 4 8 12 16 19 23 27 31 $5 
41 4 8 12 16 20 25 29 33 37 | 
43 4 9 13 17 21 26 30 34 89 | 
46 5 9 14 18 23 28 32 37 41 
49 5 10 15 20 24 29 34 39 44 
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Таблица Б. 


В$съ одною кубическаго фута нефтяныхъ продуктовъ. 


—==—=мМ—Ш—м—ы=ы=——ыы=ы = —ы—ы. 


| 
В$съ въ |Удфльный| ВЪеЪ въ Удфльный. ВъЪеъ въ 
пудахъ. въсъ. пудахъ. вЪъсъ. пудахъ. 


ВЗеъ въ 
пудахъ. 


Удвльный 
вЪсъ. 


ВЪесъ въ |Удфльный 
пудахъ. вЪсъ. 


0.820 | 1.4162 | 0.850 | 1.4680 | 0.880 | 1.5198 | 0.910 | 1.5717 
0.821 1.4179 | 0.851 | 1.4698 | 0.881 | 1.5216 | 0.911 | 1.5734 
0.822 | 1.4197 | 0.852 | 1.4715 | 0.882 | 1.5233 | 0.912 | 1.5751 
0.828 | 1.4214 | 0.853 | 1.4732 | 0.883 | 1.5250 | 0.913 | 1.5768 
0.794 | 1.3718 | 0.824 | 1.4231 | 0.854 | 1.4749 | 0.884 | 1.5268 | 0.914 | 1.5786 
0.795 | 1.3730 | 0.825 | 1.4249 | 0.855 | 1.4767 | 0.885 | 1.5285 | 0.915 | 1.5803 
0.796 | 1.3748 | 0.826 | 1.4266 | 0.856 | 1.4784 | 0.886 | 1.5302 | 0.916 | 1.5820 
0.797 | 1.3765 | 0.827 | 1.4283 | 0.857 | 1.4801 0.887 | 1.5319 | 0.917 | 1.5838 
0.798 | 1.3782 | 0.828 | 1.4300 | 0.858 | 1.4819 | 0.88 | 1.5337 | 0.918 | 1.5855 
0.799 | 1.3800 | 0.529 | 1.4318 | 0.859 | 1.4836 | 0.889 | 1.5354 | 0.919 | 1.5872 


0.800 | 1.3817 | 0.830 | 1.4335 | 0.860 
0.801 1.3334 | 0.831 1.4352 | 0.861 
| 


АССА О АТВ ОЕ ОЖД ЕЯЕЕ одрпжииии иокижить _пиииинизи_пиииииииинися_ 2 ооиииитачо АО ЕЕ жим кжжнить ити 


| 
1.4853 | 0.890 | 1.5871 - 1.5889 


1.4870 | 0.891 | 1.5388 | 0.921 | 1.5907 
0.802 | 1.3851 | 0.832 | 1.4369 | 0.862 | 1.4888 | 0.892 | 1.5406 | 0.929 | 1.5924 
0.803 | 1.3869 | 0.833 | 1.4387 | 0.863 | 1.4905 | 0.893 | 1.5423 | 0.923 | 1.5941 
0.804 | 1.3886 | 0.834 | 1.4404 | 0.864 | 1.4922 | 0.894 | 1.5440 | 0.924 | 1.5958 
0.805 | 1.3903 | 0.835 | 1.4421 | 0.865 | 1.4939 | 0.895 | 1.5458 | 0.925 | 1.5976 
0.806 | 1.3920 | 0.836 | 1.4439 | 0.866 | 1.4957 | 0.896 | 1.5475 
0.807 | 1.3988 | 0.837 | 1.4456 | 0.867 | 1.4974 | 0.897 | 1.5492 
0.808 | 1.3955 | 0.838 | 1.4473 | 0.863 | 1.4991 | 0.898 | 1.5509 
0.809 | 1.3972 | 0.839 | 1.4490 | 0.869 | 1.5008 | 0.899 | 1.5527 
0.810 | 1.37990 | 0.840 | 1.4508 | 0.870 | 1.5026 | 0.900 | 1.5544 
0.811 1.4007 | 0.841 1.4525 | 0.871 | 1.5043 | 0.901 | 1.5561 
0.812 | 1.402& | 0.842 | 1.:542 | 0.872 | 1.5060 | 0.902 | 1.5578 
0.813 | 1.4041 | 0.843 | 1.4559 | 0.873 | 1.5078 | 0.903 | 1.5596 
0.814 | 1.4059 | 0.844 | 1.4577 | 0.874 | 1.5095 | 0.904 | 1.5613 
0.815 | 1.4076 | 0.815 | 1.4594 | 0.875 | 1.5112 | 0.905 | 1.5630 
0.816 | 1.4093 | 0.846 | 1.4611 | 0.876 | 1.5129 | 0.906 | 1.5648 
0.817 | 1.4110 | 0.847 | 1.4629 | 0.877 | 1.5147 | 0.907 | 1.5665 
0.818 | 1.4128 | 0.818 | 1.4646 | 0.878 | 1.5164 | 0.908 | 1.5682 
0.819 | 1.4145 | 0.849 | 1.4663 | 0.879 | 1.5181 | 0.909 | 1.5699 


Таблица разностей. 


(Разности выражены въ единицахъ четвертаго десятичнаго знака), 


ТР 


14 15 


14 16 


Объяснене къ употребленю таблиць. ВЪеъ даннаго, выраженнаго въ 
русскихъ кубическихъ футахъ, объема керосина или другаго нефтянаго 
продукта можетъ быть удобно опредфленъ посредствомъ обыкновеннаго 
стекляннаго спиртом$ра и вышеприведенныхъ таблицъ А и Б. Для сего 
слФдуеть сперва найти точку погружевшя стекляннаго спиртомфра въ дан- 
номъ нефтяномъ продукт при той же температур, при которой былъ 


== 


опредТленъ объемъ, т. е. при услови, чтобы температура нефтянаго продукта 
въ цистернЪ и въ пробномъ стаканЪ была одна и та же. Для соблюден!я 
сего услошя слфдуетъ употреблять пробный стаканъ по возможности боль- 
шихъ разуЪровъ и опредфлять точку погруженя спиртомЪра непосредственно 
поелф наполнения стакана нефтянымъ продуктомъ, взятымъ прямо изъ ци- 
стерны. По опредфленной такиуъ образомъ точкЪ погруженя стекляннаго 
спиртомфра находятъ затфуъ, по таблицЪ А, удфльный вфеъ нефтянаго про- 
дукта. Найденный удфльный вЪфеъ соотвЪтствуетъь, при соблюдении выше- 
упомянутаго условя, удфльному вфеу нефтянаго продукта при той темпера- 
турЪ, которую онъ ихфлъ въ циетерн\№. Засихъ, въ таблицф Б, но найден- 
ному удбльному вфеу отъискиваютъ вфеъ одного кубическаго фута данннаго 
нефтянаго продукта, выраженный въ пудахъ. Умножая этоть вЪфеъ на дан- 
ное число кубическихъ футовъ, получается искомый вЪеъ всего количества 
нефтянаго продукта. 

Примнрь 1. Изъ цистерны отнущено для продажи 1000 кубическихъ 
футовъ керосина. Стеклянный спиртомфръ погрузилея въ пробномъ стаканЪ, 
наполненномъ керосиномъ непосредственно изъ цистерны, до 94 дБлен. 
Требуетея опредЪфлить вЪфеь въ пудахъ отнущеннаго количества керосина. 

Но таблиц А находимъ, что дБленю 94 соотвЪфтетвуеть удЪфльный 
вЪеъ 0,3200, а по таблиц Б, что одинъ кубичееюй футь нефтянаго п]рю- 
дукта, удфльный вЪеъ котораго 0,3200, вЪеитъ 1,4162 пуда; слБдовательно, 
1000 кубическихъ футовъ даннаго керосина вЪеятъ: 1000 Х 1,4162 = 
1416,2 пуда. 

Иримпръ 2. Изъ цистерны выпущено 2000 кубическихъ футовъ керо- 
сина. Стеклянный спиртохфрь погрузилея въ пробномъ стакан до 92,4 дЪ- 
лешя. Спрашивается, сколько вфентъ выпущенное количество керосипа? 

_ По таблиц А находимъ, что дЪленю 92 соотвфтетвуеть удЪльный 
вфеъ 0,5241 и что разность удфльныхъ вЪеовъ, соотвфтствующихъ дЪлешямЪъ 
93 и 93, равняется 35 единицамъ четвертаго десятичнаго знака. По таблиц\Ъ 
разностей къ таблиц А, находимъ засимъ, что 0,4 дЪъленя, для разности 
3, соотвЪфтетвуютъ 14 единицамь четвертаго десятичнаго знака, и такъ 
какъ большему погруженйо спиртомЪра соотвфтствуеть меньший удЪльный 
вЪеъ, то эти 14 единицъ слфдуеть вычесть изъ найденнаго выше числа 
0,5271. Поэтому, удфльный вЪеъ керосина будеть: 


0,8271 
— 14 


0.8257. 


ДалЪе, по таблиц Б находимъ, что при удЪфльномъ вЪсЪ 0,895 одинъ 
кубичесый футъ нефтянаго продукта вфеитъ 1,4249 пуда, а при удЪльномт, 
вЪеЪ 0,526 —1,4266 пуда; слБдовательно, съ увеличенемъ удЪфльнаго вфеа 
на 0,001, вЪеъ одного кубическаго фута увеличивается на 0,0017 пуда. 
Но таблицв разностей къ таблицф Б находимъ, что измфненю удфльнаго 
вфса на 7 единиць четвертаго десятичнаго знака (т. е. на 0,0007) соот- 
вфтетвуеть, при разности вЪса 17 (т. е. 0,0017), измфнене вЪса одного 
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кубическаго фута на 12 единицъ четвертаго десятичнаго знака (т. е. на 
0,0012 пуда). Посему, вЪеъ одного кубическаго фута выпущеннаго керосина 
ВЪСитЬ: 


1,4249 
— 12 
1,4261 пуда, 


а 2000 кубическихъ футовъ того же керосина вЪсять 2000 Х 1,4261 —-= 
2852,2 пуда. 

Эти таблицы, были препровождены Непрем$ннымъ Членомъ къ Зав дую- 
щему акцизными сборами Закавказскаго Края съ просьбою сдЪлать надлежащее 
съ его стороны распоряжене объ испытан!и способа опредфленя в%са неф- 
тяныхъ продуктовъ посредствомъ стекляннаго спиртомфра и упомянутыхъ 
таблицъ, на ряду съ тфми способами опредЪфлен1я удфльныхъ вфсовъ нефтя- 
ныхъ продуктовъ, которые, съ цфлью учета ихъ количествъ, будуть вообще 
примфняться и испытываться во вв8ренномъ ему Управлеши. 


ПРИЛОЖЕН!Я. 


Т. Обзоръ техническаго состояюя винокуренныхъ заводовъ 
въ Росши по сталистическимьъ даннымъ за перодъ 18. гг. 


Настояний обзоръ представляеть выводъ изъ прилагаемой велЪдъ за 
симъ статистической вфдомости о техническомъ состоянии винокуренныхъ 
заводовъ въ перюдъ 18890 гг., которая, въ свою очередь, предбтавляетъь 
обший сводъ данныхъ изъ подобныхъ же вЪфдомостей, представленныхъ 
Управляющими акцизными сборами по фору, преподанной въ руководство 
циркуляромъ Департамента Неокладныхъ Сборовъ отъ 11-го Августа 1838 г. 
за № 2117. 

Въ означенной вЪфдомости, какъ и въ вфломости за предшествовавиий 
пе}лодъ, напечатанной во П том „Трудовь Техническаго Комитета“ за 
1889 г.. помбщены данныя объ устройств парниковъ, о заторныхъ ча- 
нахъ, о род двигателей для затираня припасовъ, о конструкщи заторныхъ 
холодильниковъ и перегонныхъ аппаратовъ, о родЪ употребляемаго топлива, 
о нацюнальности и образовательномъ цензЬ винокуровъ и о числЪ рабо- 
чихъ на заводахъ. Губерви сгруппированы въ т же раюны, каке приняты 
въ отчетахъ Департамента Неокладныхъ Сборовъ. 


Въ отчетномъ перюдЪ въ Росойекой Имперм дЪйствовало 9,035 соб- 
ственно винокуренныхъ (на 65 заводовъ менфе противъ предшествовавшаго 
перюда) и 47 дрожжево-винокуренныхъ заводовъ !) (на 2 завода болфе), а всего 
2,052 завода (менфе предъидущаго перюда на 63 завода). Заводы эти пере- 
куривали слфдуюшие матемалы: 1) хлфбные принасы и картофель (1,502 зав.); 
2) одни хлфбные припасы (525 зав., въ томъ числ 47 дрожжево-виноку- 
ренныхъ); 3) хлЬбные припасы и патоку (38 зав.); 4) хлЪбные припасы, 
картофель и патоку (18 зав.), и 5) одну патоку (4 зав.). Означенные 2,082 за- 
вода распредфляются по раонамъ елБдующимъ образомъ (роны размфщены 
въ убывающемъ порядкЪ числа заводовъ): 


1) Дрожжево-винокуренные заводы находились въ слбдующихъ губерн1яхъ: Ви- 
ленской —10 заводовъ; Лифляндской и Кевской—по 4 зав.; Минской—3 зав.; Казан- 
ской, Пермской, Самарской, Московской, Курской, Гродненекой, Варшавской и Пе- 
троковской —по 2 завода и по одному заводу въ губершяхъ —С.- Петербургской, Вят- 
ской, Костромской, Воронежской, Саратовской, Тамбовской, Курляндской, Витебской, 
Волынской и Могилевской. 
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Общее число дЪй- 
ствовавшихъ 8а- 
подовъ и распре- 
дфлеше ихъ по ра- 
10Намъ. 


Число заводовт, 


съ парниками 
безь овыхъ. 


Ц 


о а 
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Число за- 

Гувернтги. ВОДОВЪ ВЪ 

ра1ов$. 
СЪверо-западныя .......... 394 
Царства Польскаго. ...... 384 
' Прибалтйевя „еее... о. 325 
Юго-западная „о. 264 
Средне-черноземныя......... 232 
Малороссйсвя....... 149 
Средне-промышленныя.. ...... 109 
Восточных . еее еее. 64 
Южныя.......... нь 59 

Сибирсыя съ Туркестанскимъ краемъ 

и Амурск. обл. „о. 46 
С$верныя „еее еее 44 
Столичныя .. еее 12 


Всего .... .| 2,082 


| 


°/о отношене числа заво- 
довъ даннаго района къ 
общему числу заводовъ во 
всей Империи. 


Въ 18°/ло гг. Въ 188%/э гг. 


18,9 17,9 
18,4 18,7 
15,7 15,3 
12,7 - 12,7 
11,2 11.3 
7,1 7,4 
5,3 5,6 
3,1 3,2 
2,8 | 3,0 
2 | 2,3 
2,1 2,2 
0,5 | 0,5 
10 | 100 


Изъ этихъ данныхъ видно, что въ отчетномъ пер!одЪ, какъ и въ пред- 
шествовавшемъ, наибольшее число заводовъ дЪфйствовало также въ западной 
части государства, а именно, въ губерн1яхъ ра1оновъ с$веро-западнаго, Цар- 
ства Польскаго, прибалтйскаго и юго-западнаго, въ коихъ дЪйствовало 1,367 
заводовъ, т. е. 65,6%/о общаго числа вефхъ дЪйствовавшихъ заводовъ въ 
Империи. 
По сравненю съ 188%/э гг., въ отчетномъ перодЪ число дЪйствовав- 
шихъ заводовъ увеличилось только въ двухъ ра1онахъ — сфверо-западномъ 
(на 9 зав.) и столичномъ (на 1 зав.), въ остальныхъ же ра1онахъ, напротивъ, 
уменьшилось, болфе всего въ раюнф Царства Польскаго (на 16 зав.) и 
менфе—въ прибалтйскомъ и сЪфверномъ (на 3 завода въ каждомъ). 
По раонамъ число заводовъ, дЪйствовавшихъ съ парниками и безъ 
оныхъ, распредЪляется въ отчетномъ пер1одЪ слБдующимъ образомъ: 


Безъ па . 
о > [прост и | ва с | Уж 
виБоВЪ. | ПРОНИН | высокаго парниками. | — т: т 
р давленя. р , Въ 1889 со гг.!Въ 1888/09 гг. 
Царства Польскаго. . 6 199 | 179 | 378 98,4 98,8 
Прибалтйсюя . 7 62 256 . 318 97.8 98,1 
Средне-черноземныя 11 10 211 221 95,3 92,9 
СЗверо-западныя. . 52 265 77 342 86,8 84.9 
Столичныя...... $ | 2 | 7 9 15,0 72,1 
Средне-промышленныя 40 4 | 65 69 63,3 60,8 
СЗверныя .. } 21 9. 14 23 52.3 51,0 
Малороссйсвя 712 20. д 57 17 51,7 47,4 
Южных . 31 = 28 23 471,5 43,8 
Восточныя. а 38 — 26 26 40,6 33,3 
Юго-западныя ..... 167 | 55 | 42 | 97 36,7 37,7 
Сибирскмя съ Турк. краемъ | 
и Амурск. обл. . 45 | 1 | 2,1 | 2,0 


Число заводовъ. 
Съ наринкаии: 


=—> 33——— 


ками къ общему чи- 


°/ю отношеве число | 
заводовъ съ парни- | 


== 199. == 


Тавимь образомъ оказывается, что въ общемъ чиело заводовъ безъ 
парниковъ составляетъь только 23,19/%, а число заводовъ съ парниками— 
+6,3° о общаго числа вефхъ дЪйствовавшихъ заводовъ. По раюнамъ въ отдфль- 
ности наибольпия относительныя чиела заводовъ съ парниками приходятся, 
накъ и въ предшествовавшемъ перюдф, на губерни раюновЪъ Царетва Поль- 
скаго (95,490) и придагийскаго (97,59/0), а наихеньния—на губерши си- 
бирекгя съ Турк. краемъ и Амуре. обл. (2,19%), юго-занадныя (36,79/0) и 
воеточныя (40,69/о). Характеръ наиболфе хлЬбородныхъ раюновъ въ отношеши 
чиела заводовъ съ парниками весьма различен; такъ, въ губершяхъ южнаго 
аюна таковыхъ заводовъ 47,5°/о, а въ губершяхъ малоросейскаго—51,79/о, 
тогда какъ въ губершяхъ средне-черноземнаго раюна эти заводы состав- 
ляють 95,3°/0 общаго чиела заводовъ сего рана. 

При раземотрЬми данныхъ, касающихея исключительно заводовъ съ 
парниками, видно, что въ общемъ ихъ чиелЪ (1,259 заводовъ) заводы съ ме- 
талличеекихи парниками составляютъ 60,65°/о, а остальные 39,49/о приходятся 
на долю заводовъ съ простыми деревянными парниками. 

5ь этохъ же отношени между отдфльными раюнпами замфчаетъ сл$- 
дующее различ: заводовъ съ простыми деревянными парниками вовсе не 
было въ губершяхъ южнаго и восточнаго раюновъ, а равно и въ сибирскихъ 
губершяхъ, причемъ, однако, и чиело заводовъ съ металлическими парниками 
весьма незначительно; тахъ, въ южномъ раюнЪ, изъ веБхъ 09 заводовъ, съ 
парниками было 2$, въ восточномъ, изъ 64 заводовъ,— только 26, а въ си- 
бирекихъ губершяхъ— веего одинъ заводъ. Преобладаше заводовъ съ метал- 
лическими парниками надъ заводами съ парниками деревянными замфчается 
въ трхъ же 6-ти раюпахъ, какъ и предъидущемь перюдЪ и въ тьхъ же 
почти процентныхъ отношешяхъ, & именно, заводовъ перваго рода: 


Въ 15° оо гг. Въ 183%/ гг. 


въ средне-черноземныхъ губершяхъ. . . . 95,49% 96,4%/о 
‚ средне-промышленныхь. .... . . 942, 95,9 „ 
ь„ прибалтиекихь. . . . г м в, 909 80,1 п 
„ столичныхь еее 17 62,5 „ 
„ малороссйекихь и. о 7401 14,6 „ 
`. сфверныхъ ® Ро Г] ® ® о Г] ® ® о ® 60,9 7 62,5 ь,] 


Въ трехъ же оста.ьныхъ раюнахъ, наоборотъ, зам чается преобладане 
числа заводовъ съ деревялиными парниками надъ заводами съ парниками ме- 
талличеекими; такъ, заводовъ съ металлическими парниками: 


Въ 18°. о, гг. Въ 1$33%/о гг. 


въ губершяхъ Царства Польскаго . . . . 473% 44,8°/о 
ь 

$ г юго-западных. . . . . . 433, 41,7} 

ы . сЪверо-западныхь . . . . . 2251 22,0 „ 


По устройству заторныхъ чановъ заводы раздЪлены на двЪ группы: Распредфленеза- 
въ одну— отнесены заводы, иуфющЕе заторные чаны самаго простфйшаго устрой- водовъ по устрой- 
ства, безъ мЬшалокъ; въ другой же групиЪ находятся заводы съ заторными СТВ7  ЗаТорНыхЪ 


чановъЪъ. 
* 
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чанами болфе или менфе усовершенствованнаго устройства, причисляя въ 
данномъ случа къ таковымъ—чаны, имфюще или обыкновенныя м$шалки, 
или м$шательные приборы болфе сложныхъ конструкщй, и чаны, которые, 
кромф м$шалокъ, снабжены еще особыми приспособленями для охлажден!я 
затора въ самомъ чанЪ (напр. для пропуска воды въ промежутокъ между 
двойными ст$иками чана, или чрезь находящиеся внутри чана особые кар- 
маны, трубы или кавя либо другя подобныя приспособления). 

Въ нижеприводимой таблиц, согласно двумъь упомянутымъ группамъ, 
распредзлены заводы по раюнамъ, причемъ указано также и процентное, 
въ возрастающемъ порядЕВ, отношене числа заводовъ съ заторными чанами 
безъ мБшалокъ къ общему числу заводовъ въ каждомъ ра!он%. 


Число заводовъ съ затор- | с/о отношев!е числа заводовъ 
ВЫМИ Чанами: съ заторвыми чивами безъ | 
ифшалокъ къ общему числу | 


> | 
|Усоморшенство- | одовЪ БЪ КаЖДОМЪ ра1он$. 


бе › |ванвыми разных 


3. 
ифшалокъ. НЫ Въ 1889/оо гг. | Въ 1888/о гг. 


ГУВЕРНГИ. 


| 
Столичныя „о. 0,0 0,0 


Сибирсвя съ Туркестанск. краемъ и 


Амурск. обл... ...... 0,0 0,0 
Средне-черноземныя..... 0,9 0,8 
Царства Польскаго. ... 2,9 3,0 
Южныя......... 3,4 9,4 
Прибалийсня .......... 5,5 4.9 
Восточныя. ....... .... 6,3 2,9 
Средне-промышленныя........ 7,3 7,5 


Юго-вападныя........ а 
| Малороссйевя............ 
| СЗверныя`............. 
| 

СЗверо-западныя.......... 
| 
| 


Данныя приведенной таблицы указываютъ, что въ отчетномъ перюд%, 
также какъ и въ предъидущемъ, заводовъ съ заторными чанами безъ мВшалокъ, 
т. е. заводовъ низко стоящихъ въ техническомъ отношени, по крайней мЁрЪ 
по затираню припасовъ, дЪйствовало сравнительно не много, а именно 284 
завода, что составляеть 13,6%/о общаго числа всЗхъ дЪфйствовавшихъ заво- 
довъ въ Импери; въ предъидущемъ же перюд3 таковыхъ заводовъ было 297, 
что соотвЗтствовало 13,8%/. При сопоставлен отдфльныхъ районовъ вт от- 
ношении числа дЁйствовавшихъ въ каждомъ изъ нихъ заводовъ съ заторными 
чанами безь мЪшалокъ, весьма р$зко выд$ляются губераи сЪФверно-западнаго 
ралона, въ коихъ подобные заводы составляютъ 40,6°/о общаго числа заво- 
довъ сего района. Изъ всЗхъ губерый прочихъ раюоновъ наибольшее про- 
центное число (22,7%/о) упомянутыхъ заводовъ приходится на губернии с$- 
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вернаго ра!она, а наименьшее (0,9°/о) относится къ губершямъ средне-чер- 
ноземнаго раона; въ раюнахъ столичныхъ и сибирскихъ губерн1й заводовъ 
съ заторными чанами безъ м5шалокъ вовсе не было; въ остальныхъ же 
раонахъ таковые заводы составляютъ оть 0,9 до 20,1%/о общаго числа за- 
водовъ въ кажломъ раон$. 

Распред$леше заводовъ по родамъ двигателей, примф$няемыхъ при за- 
тиран! заторныхъ припасовъ, т. е. т%хъ двигателей (конныхъ, водяныхъ и 
паровыхъ), при посредств$ которыхъ вращаются мЁшательные приборы или 
обыкновенныя мЁшалки заторныхъ чановъ, показано въ слфдующей таблиц, 
въ первую рубрику которой отнесены заводы, въ коихъ заторы размВши- 
ваются рабочими при посредствВ простыхъ веселъ. 


Число заводовъ, затирающихъ при-| °/о отношен!е числа заводовъ, 

пасы при двигател$: производящихъ затиран!е при 

- - паровомъ двигателВ, къ 06- 

| щему числу заводовъ въ каж- 
домъ ралон$. 


Въ 1889/о гг. | Въ 188%/» гг. 


ГуУВЕРНТИ. Ручномъ 


(простыми | 
веслами). | 


Столичныя...... | | 100.0 100,0 
Прибалт семя . ..... 89,5 89,3 
Средне-черноземныя .... 85,3 81,2 
Царства Польскаго..... 54,4 51,5 
Восточный ее... 53,1 55,1 
Средне-промышленных.. .. 62,3 52,5 
Южныя . 50,8 46,9 
Малоросс ска. ...... 41,6 38,6 
Сфверныя ......... 40,9 44,7 
СЪверо-западных . . . съ 1 25,4 23,3 


Сибирския съ Туркест. краемъ 
и Амурск. обл...... 21,7 20,4 


Юго-западный. ...... 18,6 16,8 


| 25 1.070 51 49,6 


Изъ приведенныхъ данныхъ усматривается, что разм$шиване заторовъ 
посредствомъ пароваго двигателя въ отчетномъ перод$ производилось на 
1,070 заводахъ, каковые составляютъ 51,4°/о общаго числа всЪхъ заводовъ 
въ Импери (болфе предъидущаго перюода на 1,8°/0); на заводы, прим$- 
нявше для разиуфшиван!я заторовъ конный двигатель, приходится 33,6%/о 
(на 1,40/о менфе предшествовавшаго перода), а въ коихъ затиран!е произ- 
водилось руками рабочихъ (посредствомъ простыхъ веселъ)—13,8%/о (мензе 
на 0,4°/о); заводы же съ водянымъ двигателемъ, какъ и въ прошломъ пе- 
род, составляютъ только 1,2°/о общаго числа заводовъ. 

Въ отношен!и самаго несовершеннаго способа размЗшиван!я затора, 
а именно — посредствомъ простыхъ веселъ, — въ отчетномъ перодз, также 
какъ и въ предшествовавшемъ, особенно выд$ляются губерни сЪверо-запад- 


Двигатели, пря- 
мфняемые при за- 


тиран!и припасовъ. 


Охлаждеше за- 
торовъ и употреб- 
лнемые для сего 
аппараты. 
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наго ра!она, въ коихъ способъ этотъь примфнялся на 162 заводахъ, что со- 
ставляетъ 56,4%/о всЪхъ подобныхъ же заводовъ (287), дЪйствовавшихъ въ 
Империи, и 41,1°/о общаго числа заводовъ сего ра1она; въ остальныхъ же 
губерняхъ относительное число сказанныхъ заводовъ таково: въ губерняхъ 
сЪвернаго ра1она — 25,0°/0, малоросайскаго — 20,1%/о, юго-западнаго —14,7%/о, 
средне-промышленнаго — 7,39/о, восточнаго — 6,2°/0, прибалт!йскаго — 5,5%/о, 
южнаго — 3,4°/о, Царства Польскаго — 2,9%/о и средне-черноземнаго — 0,9%/ 
общаго числа заводовъ каждаго ралона; въ губерн1яхъ сибирскихъ и столич- 
ныхъ вовсе не было заводовъ, въ коихъ заторные припасы размЗшивались бы 
руками рабочихъ. 

Расхолаживан!е сваренныхъ заторовъ производилось или въ заторныхъ 
чанахъ—водою, пропускаемою для сего чрезъ особыя приспособления, сдф- 
ланныя въ самыхъ чанахъ, а при неим$ ши таковыхъ приспособлений— просто 
льдомъ, или на обыкновенныхъ холодильныхъ тарелкамъ (кильштокахъ), 
или въ простыхъ деревянныхъ чанахъ, поставленныхъ внЪ завода, или, на- 
конецъ, въ особыхъ, спещально для сего устроенныхъ, холодильникахъ (боль- 
шею частью трубчатыхъ). 

Въ отношен!и только что перечисленныхъ аппаратовъ, заводы распре- 
дЪлились въ отчетномъ пер!одВ сл$дующимъ образомъ: 


Число заводовъ, охлаждавшихъь 
заторы: 


°/о отношен!е числа заводовъ 
со спешальными холодильни- 
ками. къ общему числу заво- 


На холодильной | Въ спец1- Дов Въ Каждомь раон®. 


тарелк$ или въ| альномъ 
проетомъ дере-|холодиль- 


ГУВЕРНГИ. аи 


| ВЫХ ЧА- РЕ ЕЕ 
Въ 188/90 гг. | Въ 1888,9 гг. 


| НХ | вянн. чан 1). | никф. 
ле г але Иа 5 48 6 10,3 14,0 
| Малороссйсяя. ... 19 119 11 1,4 7,0 
| Восточныя...... 42 19 3 4,7 4,3 
` Царства Польскаго .. 75 293 16 4,2 3,5 
| Прибалтйсевя..,... 239 73 13 4,0 5,5 
| Средне-черноземныя . 51 173. 8 3,4 | 3,3 
| Юго-западныя 24 233 7 2,7 2.5 
| СФверныя.. ....... 21 22 1 2,3 2,1 
| Сибирсвя съ Туркест. крае 
и Амурск. обл... ... 42 3 1 2,2 2,0 
Средне-промышленныя . . 23 85 1 0,9 | 2,5 
СЪверо-западныя...... 56 335 3 0,8 0,7 
Столичныя . .. й 8 4 — 0,0 | Оо 
Всего.....| 605 1407 | 170 33 | 3:6 


Отсюда видно, что на большинствЪ заводовъ расхолаживан!е заторовъ 
производилось, также какъ и въ предъидущемъ перод$, на тарелкахъ (кильш- 
токахъ) или въ простыхъ деревянныхъ чанахъ, замфнявшихъь въ данныхъ 
случаяхъ тарелки; такъ, въ отчетномъ перюдЪ на подобные заводы прихо- 
дится 67,6%/, общаго числа дЪйствовавшихъ заводовъ; въ предшествовав- 
шемъ перюдЪ заводы эти составляли 70,3%. Процентное отношене (29,1%/о) 


1) Въ цифровыя данныя этой рубрики вошли и т заводы, на которыхъ, выЁ сто 
холодильной тарелки (кильштока) для охлажден1я затора, имБются простые деревянные 
чаны, поставленные вн} завода. 
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чиела заводовъ, расхолаживавшихЪъ заторы въ заторныхъ чанахъ (пропуекомь 
воды или льдомъ), къ общему чиелу заводовъ въ отчетномъ перюдЪ увеличи- 
лось, противъ предъидущаго на 3"/о, а таковое же отношеню для заводовъ со 
спьщальныхи холодильниками (3,3°`‘0) уменьшилось, но всего только на 0.39/%. 

При раземотрьни р:глоновъ въ отдфльноети замфчаетея значительное 
преобладание заводовъ съ холодильными тарелками или деревянными чанами 
въ отношеши заводовъ съ другими аппаратами, служащими для охлажденя 
затора, въ губершяхъ: южнаго, малоросайскаго, Царетва Польскаго, средне- 
черноземнаго, юго-и сфверо-западнаго и средне-промышленнаго раоновъ; въ 
гуоернхъ же остальныхЪ раюновЪъ преобладали заводы, охлаждавиие за- 
торы въ заторныхъ чанахъ, за исключешемъ, внрочехъ, сфверныхъ губерищ, 
гдв было ночти одинаковое чиело заводовъ, охлаждавшихъ заторы въ за- 
торныхъ чанахъ (21) и на холодильной тарелкЪ (22). 

О распредфлеши въ отчетномт перюдЪ числа заводовъ по раюнамтъ въ от- 
ношени системъ перегонныхъ анпиаратовъ даетъ понят слЬдующая таблица: 


Число заводовъ съ пере- 
гонныхи аппаратами: 


{ 


ГуБЕрнги. ‚ Непрерывно- 


ани АфЙствую- 
щими. 


“/0 отношеше числа заводовь 

съ непрерывно - дЕйствую- 

-] щими аппаратами, къ общему 

числу заводовъ въ каждом 
раюн%. 


Въ 15" в0 гг. | Въ 155%/э гг. 


Средне-черноземныя. 


Воеточныя еее 14 50 
Прибалинеюмя ое. 1325 190 5.4 | 56,4 
’Южныя . .. о, ос о а 25 | 3+ 51,5 56,2 
Сибирекя сь 'Туркесганек. краемь и 
о 23 23. 50,0 21.0 
‚ Средне-промышленныя ое. 53 51 46,7 И 
Столичный ее... ие 7 5 41,7 36.3 
Малоросейеня. .. о ара 2 57 62 41,6 | 37,9 


Царства Польскаго . 
(СЬверныя 
Юо-западныя 
СЪверо-запалныя 


Все... .. ‚| 1,225 | 52% | 9 | 35,5 


Изь приведенных данныхъ видно, что среди заводовъ, дЪйствовав- 
шихъ въ отчетномъ пемодЪ, преобладали Заводы еъ кубовыми перегонными 
анпаратами, составляя 60,:3°/о общаго числа заводовъ (менфе противъ предъ- 
идущаго перюда на 1,29/5); на заводы же съ непрерывно-дфйствующими аппа- 
ратами приходитея только 39,79/о. 

Если обратится къ даннымъ по раюнамъ въ отдфльности, то оказывается, 
что заводы съ кубовыми апнаратами преобладаютъ въ тъхъ же семи раюнахъ, 
какъ и въ предшествовавшемъ перюдЪ (средне-промынгленномъ, столичномъ, 
малоросайекомъ, Царетва Польекаго, ефверномъ и сфверо-и юго-западномъ), 
въ коихъ, на общее чиело заводовъ каждаго ратона, заводовъ съ непрерывно- 
дЪйствующими перегонными апиаратахи приходится отъ 9,19/о (губерни сЪ- 
веро-западнаго ра1она) до 46,790 (губерши средне-промы шленныя); въ губер- 
шяхъ сибирекихъ (еъ Туркеетанскимъ краемъ и Амурскою обл.) дЪйствовало 
одинаковое число заводовъ какъ СЪ непрерывно-дЬйствующими, такъ и съ 


Системы пере- 
гонныхъ аппара- 
товь. 
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кубовыми аппаратами; въ остальныхъ же четырехъ районахъ заводы съ аппа- 
ратами непрерывно-дфйствующими преобладали надъ заводами съ аппаратами 
кубовой системы; такъ, наприм$ръ, въ губерняхъ южныхъ число заводовъ 
перваго рода составляеть 57,6%/,, а въ губерюяхъ средне-черноземныхъ— 
84 0°/о общаго числа заводовъ рана. При разсмотр$н!и данныхъ, приве- 
денныхъ въ общей статистической вЪдомости въ рубрик „съ перегонными 
аппаратами“, видно, что въ отчетномъ перюдЪ всЪхъ заводовъ съ непре- 
рывно-дфйствующими аппаратами было 827; изъ нихъ на 678— дфйствовали 
одноколонные аппараты, что составляетъь 82,1°/о указаннаго выше общаго 
числа (827) заводовъ (менфе предъидущаго пер!ода на 2,4°/о), а на 102 за- 
водахъ (т. е. 12,3%/о) — двуколонные (сравнительно съ предшествовавшимъ 
пер!одомъ на 2,4%/о болфе); на 45 заводахъ (т. е. 5,4°/0) имфлись аппараты 
системы Ильгеса !) (въ перюдЪ 1888/э гг. съ таковыми же аппаратами дЪй- 
ствовало 44 завода, что составляло тъ же 5,45/0); аппараты системы Коффея *) 
дЪйствовали, также какъ и въ прошедшемъ перюд$, только на 2-хъ заво- 
дахъ (т. е. 0,29/о). 

Съ кубовыми аппаратами въ отчетномъ перодЪ дЪйетвовало 1,255 за- 
водовъ, въ числЪ коихъ 1,167 заводовъ располагали двукубовыми аппаратами 
системы Пистор1уса, составляя, такимъ образомъ, почти 93,0%/о вефхъ заво- 
довъ съ кубовыми аппаратами (въ предъидущемъ перюдф—92,6°/о), причемъ 
часть ихъ, а именно 909 заводовъ (77,9°/о, въ предшествовавшемъ же перюд— 
18,1°/0) имЪли таковые аппараты съ дефлегмацюнными тарелками, но рек- 
тификацюнной колонки при нихъ не было; на остальныхъ же 258 заводахъ 
(22 ,1°/о, въ прошедшемъ же перюд5—21,9°/о) аппараты Пистор1уса, кромЗ деф- 
легмацюнныхЪ тарелокъ, были снабжены еще и ректификацонными колонками. 

Что касается остальныхъ (88) заводовъ изъ общаго чиела (1,255) за- 
водовъ, дфйствовавшихъ съ кубовыми аппаратами, то на 41 завод сгонка 
спирта производилась на аппаратахъ системы Галля, а на 47—на простыхъ 
однокубовыхъ аппаратахъ, что, въ общемъ числ (1,255) заводовъ съ кубо- 
выми аппаратами, составляетъь для первыхъ—3,3°/о, а для вторыхъ—3,79/о. 
Въ предшествовавшемъ же перод3В съ аппаратомъ Галля дЪйствовало 60 за- 
водовъ, составляя 4,5°/о, а съ однокубовыми аппаратами—38 заводовъ, т. е. 
2,9%/о общаго числа (1,318) дЪйствовавшихъ тогда кубовыхъ заводовъ. 

По отд$льнымъ раюнамъ заводы, имфвше аппараты системы Писто- 
р1уса съ ректификацонною колонкою и дефлегмацонными тарелками, преоб- 
ладали надъ заводами съ аппаратами той же системы безъ ректификацон- 
ной колонки въ тБхъ же трехъ ра1онахъ, въ какихъ это наблюдалось и въ 
предъидущемъ перюдЪ, а именно: въ губершяхъ средне-черноземныхъ, изъ 
30 заводовъ, дЪйствовавшихъ въ отчетномь перюдВ съ аппаратами Писто- 


1) Въ губершяхъ: восточныхъ—на 7 заводахъ, средне-черноземныхъ (Орловской 
п Саратовской)—на 2-хъ, Харьковской--на 1-мъ, прибалтйскихъ—на 19-ти, с№веро- 


западныхъ—на 8-ми, Волынской—на 1-мъ, Царства-Польскаго (Люблинской и Петро-_ 


ковской)—на 4-хъ и Западной Сибири—на 3 заводахъ. 


*) Одинъ аицаратъ ва заводБ Восточной Сибири и одинъ — на заводё Туль- 
ской губерви. 


НЫ ыы = Рори Санин: озрак ый драка бани бои в 
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р1уса, при аппаратахъ 21 завода имфлись ректификацюнныя колонки; въ 
прибалтиекихъ, изъ 113 заводовъ—аппараты съ означенными колонками 
были на 74 заводахъ, и въ сибирскихъ губершяхъ (съ Туркестанекихъь 
краемъ и Амурскою обл.) ректификацюнными колонками были снабжены аппа- 
раты 14 заводовъ, изъ 22 заводовъ, дфйствовавшихЪъ съ аппаратами Писторуса. 

Въ губернияхъ остальныхъ раюновъ распредЪлене заводовъ съ апиа- 
ратами Пистомуса было слБдующее: 


Заводовъ съ аппаратами Пис- 
торуса, снабженными: 

иены, 

дефлегиащон. тарел- 


А 

Вь губерний яхъ: 183°9, о гг. 133% гг. 15*/ло гг. 188% гг. 
Столичныхь ..... . о. 4 4 3 3 
СЪфвернаго раюна ...... 380 32 2 2 
Восточнаго го м д 4 6 12 5 2 
Средне-прохышлепнаго раюна . . 53 56 5 6 
Малороссискаго г. 3х де. Жо 19 84 9 10 
СЪверо-западнаго ое з.ы 2 295 28 24 
Юго-западнаго с х © 493 191 14 17 
Южнаго > м д. м 9 19 3 >. 


Царства Польскаго . ... . . 186 194 80 85 


Такимъ образомъ во всефхъ этихъ раюнахъ аппараты съ дефлегмацюн- 
ныхи Тарелкахи преобладали надъ аппаратами, ихЁбвшимии помимо указан- 
ныхЪ тарелокъ еще и ректификацюнныя колонки. 

На анпаратахъ системы Галля сгонка снирта производилась въ губершяхъ: 


Вь 18° гг, Вь 153*/» гг. 
Юго-западнаго раюна. . . на 12 заводахъ, на 16 заводахъ. 
СТЪверо-западпаго „ . . . я 11 5 ь„ 15 > 
Средне-чернозехнаго раюна. 1 ь ь„ 9 ь 
Южнаго вх, 6: 4 „ и. ь 
Восточнаго г 3 и „ 9 а 
Малоросайскаго 25 3 х „ 4 ь 
СЪвернаго ео м ы ь„ 3 ь 
Восточной Сибири. . . . я 1 ` | ы 
Итого . . . . На 41 заводЪ. на 60 заводахъ. 
Простые однокубовые аппараты имфлись въ губершяхъ: 
Въ 18*/ю гг. Въ 1858 гг. 
Курляндекой. . на 21 заводЪ. на 20 заводахъ. 
Виленской. . . ›„ 12 заводахъ. „ 12 ь 
Ковенской. . . } о „ 6 ь 
Вологодской . . п > ь„ — : 
Лифляндской. . я 1 заводЪ. ь„ — я 
Кевекой ... я 1, Е в 


Итого . . на 47 заводахъ. на 38 заводахъ. 


Употребляемое 
на винокуренныхь 
заводахъ топливо. 
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Въ отчетномъ перодЪ винокуренные заводы по родамъ употребляемаго 
ими топлива распред$лились сл$дующимъ образомъ: 


Число заводовъ, употреблявшихъ на 
топливо: 


бо отношенто числа заво- 
довъ, употреблявшихъ на | 
отоплеше исключительно 


| ГУВЕРНГИ. Камен- Нефтя-| Сы\- | З2ова, къ общему числу 
Дрова. | ный | Торфъ. Солому. | ИЫ@ | Шаиное рыть 
ИЕ уголь. Ки, во г) Въ 18/0 гг. Въ 1883/ю гг. 
С$верныя. ....... 44 — — | — | — — 100,0 100,0 
' Сибирсвя съ Туркестан. 

краемъ и Амурск. обл. | 46 — — | — — — 100,0 100,0 
С3веро-западныя. .. . .| 389 — 1 — — 4 98,7 99,5 
Средне-промышленныя . .| 107 — — — — 2 98,1 99,1 
Восточныя. . в 61 — — 3 — 95,3 95,6 
Прибалтйск!я. .....| 256 1! р — 66 78,7 83,8 
Юго-западныя. ..... 207 1 14 — 42 78,4 78,7 
Столичныя ....... 9 1 ие 2 — 75,0 12,1 
в Польскаго .. .| 233 28 г — 93 60,7 | 62,2 
‚ Средне-черноземныя ...| 139 7 1 10 61 599 ‹ 66,3 
| Малороссйсвя .... .| 80 12 20 — 35 53,7 51,9 
| Озона. Е В 7 _ 13 37,3 | 32,8 
Всего. .. [1,593 | 67 | 49 | 42 | 15 |816 | 76,5 | 18» 


Приведенныя данныя указываютъ, что заводы, отапливавиеся исклю- 


‚ чительно дровами, составляютъ 76,50/о общаго числа (2,082) дЪйствовавшихъ 


заводовъ (менЪфе предъидущаго пер1ода на 1,550); далЪе слЪдують заводы, 
употреблявиие на отоплене: смфшанное топливо—15,2%/, (боле на 1,5°/о); 
каменный уголь—3,20/о (болЪе на 0,1°/о); торфъ-—2,4%/о (одинаково съ пред- 
шествовавшимъ перодомъ); солому—2,0%/о (менфе на 0,2°/0) и нефтяные ос- 
татки — всего 0,7/о, на 0,1°/о болЪе, чЪмъ въ прошедшемъ перюд$. 
Преобладан1е заводовъ, употреблявшихъ на отоплен1е одни дрова, зам$- 
чаетъ и но всЪмъ ралонамъ, взятымъ въ отдфльности, за исключешемъ, впрочемъ, 
одного южнаго ралона, гдЪф изъ 59 дЪйствовавшихъ заводовъ, одними дровами 
отапливалось только 22 завода, что составляетъ 37,3%/о всЪхъ заводовъ ралона. 
Каменный уголь, какъ самостоятельное топливо, употреблялся на 67 за- 
водахъ въ слфдующихъ губерняхъ: Варшавской (11 заводовъ), Харьковской 
(11), Екатеринославекой (7), Петроковской (7), Тульской (5), Херсонской (5), 
К»Ълецкой (5), Ставропольской (3), Калишской (3), Воронежской (2), С.-Пе- 
тербургской (1), Полтавской (1), Эстляндской (1), Подольской (1), Области 
Войска Донского (1), Таврической (1), Плоцкой (1) и Сувалкской (1). 
Однимъ торфомъ отапливалось всего 49 заводовъ въ губерн1яхъ: Ка- 


1) Въ этой рубрик показапы заводы, употреблявиие не исключительно какой- 
нибудь одинъ изь озпаченныхъ въ приведенныхъ рубрикахъ родовъ топлива, а на- 
примБръ: дрова вмфстф съ каменнымъ углемъ, каменный уголь и торфъ, дрова и 
солому и т. и. 
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лишской— 17 заводовъ; Курской, Тамбовской и Петроковской —по 5 зав.; Су- 
валкской 3 зав.; Орловской, Черниговекой и Люблинсекой—по 2 завода и по 
одному заводу въ губершяхъ— Воронежской, Тульской, Лифляндской, дет- 
ляндской, Виленской, Варшавской, Ломжинской и Радомской. 

На 42 заводахъ самостоятельнымъ топливомъ служила солома, а именно: 
на 15$ заводахъ Полтавекой губерни, на 8— Мевекой губ., на 6 — Подоль- 
ской губ., на 5— Херсонской губ., на 2— Черниговской губ., на 3З— Области 
Войска Донского и въ губерняхъ: Воронежекой и Ставропольской — на одномъ 
заводЬ въ каждой. Одними же нефтяными остатками отапливалось только 
15 заводовъ, а именно, 10 заводовъ въ средне-черноземныхъ губершяхъ 3— 
въ восточныхъ губ. и 2 дрожжево-винокуренныхъ завода въ Московской 
губернии. 

Приведенныя въ общей статистической вфдомости данныя въ отношен!и 
образовательнаго ценза винокуровъ, служившихъ въ отчетномъ перодф на 
2,053 винокуренныхъ заводахъ, указываютъ, что на 2,027 заводахъ (т.е. 97,3° о 
общаго числа заводовъ) служили винокуры, обладавше лишь практическою 
подготовкою; винокуры же остальныхъ 55 заводовъ (т. е. 2,790) получили 
высшее техническое образоване въ Импери, или въ одной изъ иностран- 
ныхъ политехническихъ или винокуренныхъ школъ и, слфдовательно, имЪфли 
и теоретическую подготовку. Этими послВдними, т. е. винокурами съ тех- 
ническимъ образоваехъ и теоретическою подготовкою, винокуреше велось 
въ слёдующихъ губершяхъ:;: Царства Шольскаго—на 20 заводахъ, сфверо- 
западныхъ— на 9 зав., средне-черноземныхъ (6) и юго-западныхъ — на 12 зав., 
малороссйскихъ (5) и прибахийскихъ— на 10 зав., южныхъ— на 3 зав. и на 
одномъ заводЪ въ Казанской губернии; на заводахъ же губервй: столичныхъ, 
сЪверныхъ, средне-промышленныхъ и сибирскихъ—винокуровъ съ теорети- 
ческою нодготовкою вовсе не было. 

Распредфлене винокуровъ по ихъ нащовальности и по раюнамъ гу- 
бершй видно изъ слЬдующей таблицы: 


Число заводовъ, иуфвшихъЪ вино. 
курлии: 


’,0 отношене числа ви- 
нокуровъ русскихъ, къ 
общему числу винокуровъ | 
ВСЪХЪ ЗАВОЛОВЪ ВЪ Каж- | 


— — 


| 
Рус- Н$и- | Подя- 


ГуУвБЕРНТЫ. 


. ‚ Другихъ 
Евре домъ раовф. 


<КИХЪ. | Цевъ. 
Вл 18=° о гг.| Нъ 188% гг] 
| 


Ты 
| 
| 
Средне-промышленныя .... | 60 „21 | — 28 — 55,0 55,8 
| Восточныя о... | 34 5 2 23 — 53,1 52,2 | 
| Средне-чернозеуныя . .... пу 67 8 40 — 50,4 52,5 . 
Сибирскя съ 'Туркест. краемъ и 
Амурск. обл... ....| 12 2 4 |058’ - 261 | 20,4 
| Сфверныя (ее. 9 22, а 10 1 204 33,4 
Столичный и... 2 10 — а 167 | 181 
| Свверо-западныя. (о 56 24 120 |194 | — 14,3 | 10,9 
| Малоросетекм И 9 18 | 10 98 2 141 ' 152 
оЮжныя о... .| 8 6 | 43 | -— 13,5 = 156 
| Юго-заиадныя. (| 22 | 16 46 |180 | — 8,3 7,4 
| Прибалииеня о 8 | 315 — и = 2,4 21 | 
| Царства Польскаго ...... 4 40 | 329 11 г — 1,0 | 0,5 | 
Всего. .. -| 353 |546 |523 |657 3 165 | 166 | 


Образовательный 
цензъ винокуровъ. 


Нащюональность 
винокуровъ. 
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Такимъ образомъ оказывается, что въ отчетномъ перюдВ, также какъ 
и въ предшествовавшемъ, большинство винокуровъ были евреи, такъ какъ на 
долю ихъ приходится 31,6°/о общаго числа винокуровъ всфхъ (2,082) заво- 
довъ (менфе предшествовавшаго перюда почти на 1,0°/); руссве же состав- 
ляли—16,9°/о (болЪе на 0,3%/о), нёмцы—26,2°/о (на 0,8%/о боле), поляки— 
25,2%/о (на 0,2°/о менфе) и винокуровъ другихъ нацональностей—0,1%/о (на, 
0,05°/, боле прошедшаго перода). 

Данныя отд$льныхъ ра1оновъ показываютъ, что винокуры—руссв!е пре- 
обладаютъь надъ винокурами другихъ нацональностей въ тфхъ же трехъ 
ра1онахъ, въ какихъ это наблюдалось и въ предшествовавшемъ пер!одф; 
такъ, въ губерняхъ: средне-промышленныхъ руссве составляютъ 55,0°/о 
(въ прош. перюдЪ ихъ было 55,8%/о), восточныхъ— 53,1°/о (въ прош. пер.— 
52,2%/0) и средне-черноземныхьъ—50,4%/о (въ прош. пер.—52,5%/). Во вс хъ 
остальныхъ девяти ра1онахъ замфчается сравнительно весьма незначительное 
число винокуровъ—русскихъ; такъ, процентное отношен!е ихъ колеблется отъ 
1,0°/о (губерн1и Царства Польскаго) до 26,1°/о (губерн!и сибирсюмя съ Тур- 
кестанскимъ краемъ и Амурскою обл.). 

Разсматривая по каждому рану въ отдфльности число винокуровъ— 
нЪмцевъ, увидимъ, что посл$дн!е преобладаютъ только въ ТЗхъ же самыхъ 
трехъ ра1онахъ, въ какихъпреобладали и въ предъидущемъ перюдф$, а именно: 
въ губерняхъ прибалтйскихъ, гдЪф они составляютъ въ отчетномъ перюдЪ 
96,9°/о, столичныхь—83,3%/о и сЪ$верныхъ — только 50%/о общаго числа ви- 
нокуровъ взятаго ра1она; во веЗхъ же остальныхъ раонахъ, среди винокуровъ, 
нЪзмцы имфють своихъ представителей въ весьма незначительномъ числ. 

Поляки— первенствующее м5ето занимаютъ только среди винокуровъ 
Царства Польскаго, составляя въ общемъ числ (384) винокуровъ сего 
ра1она 85,79/%; вовсе же ихъ не было на заводахъ губернй: столичнаго, 
средне-промышленнаго и прибалт!скаго районовъ. Винокуровъ — евреевъ 
только нфтъ на заводахъ столичнаго ра1она; во всхъ же остальныхъ ра1о- 
нахъ среди винокуровъ другихъ нацональностей евреи занимаютъ далеко 
не послБднее м$ето за исключенемъ, впрочемъ, ра1оновъ: прибалтйскаго, 
гдЪ ихъ всего 0,6°/о и Царства Польскаго—2,89/0; въ другихъ же раюнахъ, 
напримЗръ, губерий: южныхъ— евреи составляютъ 72,9%/0, юго-западныхъ— 
68,15, малоросайскихъ — 65,7°/о, сибирскихъ (съ Туркестанскимъ краемъ 
и Амурскою обл.)—60,9% и сФверо-западныхь—49,20/о. 

Изъ указанныхъ въ статистической вЪдомости трехъ винокуровъ дру- 
гихъ нацюнальностей, одинъ былъ англичанинъ—на завод Пековской губер- 
ни, а два друпе—армянинъ и турецый подданный—на заводахъ Харьков- 
ской губерши. 

Число рабочихъ Число рабочихъ на винокуренныхъ заводахъ распредЗляется въ отчет- 


КУ РеННЫХЪ номь перодЪ по раюнамъ слфдующимъ образомъ: 
заводахъ. 
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На указаиныхь заволагь было ра- | Средвее число рабо- | 
бочихъ: чихъ на одину заводъ 
| 0% въ каждонъ раюн® 1) | 


ГуУБЕРНТИ. 


Мужчинъ. ВСЕГО. 


Въ 18% ю гг.| Въ 188%/® гг. 


| 
Сибирская съ Туркестанск. 
краемъ и Амур. 004. 
Средне-черноземныя . . 
Восточныя ....... 
Южныя. ........ 
| Малороссйемя ..... 
Средне-промышленных .. 
’ Столичный ....... 
‚ Юго-западныя. .. 
С$верныя . 
Сверо-западныхл. .... 
Прибалтйскя. ..... 


Царства Польскаго. ... 


| 
| 
Всего . .|2.082 | 31868 |251 378 | 32492 16 16 


Изъ общаго числа 32,492 рабочихъ, мужчины составляютъ 98,1%/о (60- 
лЪе предшествовавшаго перюда на 0,9%/о), полурабоче (несовершеннол$т- 
не)—1,1°/о (менфе на 1,0°/), а на долю женщинъ приходится всего только 
0,8/о, на 0,1°/о болЪфе, ч$мъ въ прошедшемъ перюдф. 

Такимъ образомъ эти данныя показываютъ, что женсвй трудъ и трудъ 
малолфтнихъ рабочихъ находить весьма малое примЗнене на винокурен- 
ныхъ заводахъ; работницъ совсфмъ нЪтъ на заводахъ губерн!й столичныхъ 
и сЪверныхъ, а малолфтнихъ—на заводахъ прибалтйскаго и столичнаго 
ра1оновъ. 

Среднее число рабочихъ, приходящееся на одинъ заводъ, въ отчетномъ 
перюодВ какъ въ общемъ, такъ и въ отдВльности по раюнамъ почти одина- 
ково съ таковыми же данными за перюдъ 188*%/° гг. и колеблется въ тзхъ 
же предфлахъ, а именно—оть 6 рабочихъ для заводовъ губерай Царства 
Польскаго и прибалтйскихъ и до 4+3—для заводовъ губернйй сибирскихъ. 

Въ заключеше нельзя не обратить внимане на то, что цифровыя дан- 
ныя, указанныя въ приведенной выше таблицф, не представляютъ собою 
число рабочихъ, постоянно находившееся на винокуренныхъ заводахъ въ 
продолжении всего отчетнаго перода, & лишь выражаютъ приблизительно 
среднее число рабочихъ, такъ какъ на весьма значительномъ большинствЪ 
заводовъ въ продолжен!и перюда число рабочихъ не остается постоянно одно 
и то же, а колеблется въ небольшихъ предлахъ въ зависимости отъ числа 
заторовъ въ сутки, а равно количества и рода затираемыхъ припасовъ, ка- 
ковые не по всфмъ свидфтельствамъ на винокурене бываютъ одни и ТВ же. 


‘) При вычислеви среднихъ цифръ этой рубрики дроби менЪфе половины отбро- 
шены, а половина и бол$е—привяты за единицу. 
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Статистическая вздомость о техническомъ состоянши винокуренныхъ заводовъ въ Росси въ 
требляемаго топлива, образовательному цензу и нацю 


В ъ фл -0 м Вас СТИХ и. 
. т инеини ” Ырмж— _—— 
= съ парни- Е При охлаждения у 
| я мах Съ заторными чанами: ен Съ перегонными 
< Не ЕЕ т ие = = ния 
р = 1 и ири двигатель ‚ | 6в [ ь 
| 5 ГА -1 Я = для затиран!я. к На =. 5 К у бовым и: 4 
2 _—- 5 = о ет очи кжето в | ще .| 9 АЗ 
|= |= [48 |5 25. а | <Я из | ь Пистор! 
И ОБЛАСТЕЙ. Я“ Е |< [54 |= ЕЯ ве Де ПО око азы 
|= = = [Я -- В о- = - м | = Яя Е я - ы 
а =— . - = | -] 5 — — иыо амя 5 е- О - . 
= |. = >= .48- = = Еве = Е я = > хи мы = -. - - & 
х = |8 55а лв 82-м В | яя 28&| «| м |5 аа| „к. 
5 |= = 55 | = г © С & — ня ®. 2 ним 
ня| а = =мч ЗЕ ВЕЯ| = | “| = ыы на®| оо а =. И -е: — 
а] | ыы 35| Ра |353 „| > |.® |2 = 2 | иЯ ая] 5 ыи| &е&| © 
арм === Я ьрь| 9 || 79| = > | шем дня] ое | Ш |5 48| = 
о 


Столичный. 
| С.-Петербургская . т -4 7 10| —|—|—| 1018 2 || — | 4 3 7 
Московская. ... 74 —| 2| — |—|— 2 | — о | 
Итого. . 1213 АЯ 12 —|—| 1821 8 4 —|-|— 4 3 7 
СЪверныя. | | 
Архангельская у 1 СО ее а зд: МИС 9 д а: 1—1 —| —| — | 
Вологодская. . . 11121 с 9136 — 2 | 10 1 —1 $3 -—| 6 — 9 
Олонецкая . у: 1 ры 1] — | —|— 1} — мы | 2 
| Псковская. Е 24 | 8 9 | 161861 918] 16] — 1—1 —| 9 
| Новгородская . т 4 11 —| 41—]| 85| 3 4—3 2 5 
Итого.. .| 44121 | 14 3411114 1 181211 24 11 31| --130 2| 35| 
Восточныя. 
| Вятская... 18 | 12 6 и | Фе 4 9:1 8 | 20 
| Казанская . 813 5 1113—| 4] 6 2, |1 1 | 
| Оренбургская. ВИ | —= о 6] —13| 1 2 5 1 ——|—|—| — —\ 
Пермская. . 141 9 |= 5 131 1|-—|-| 13| 7 6 11—1——| —| —_№ 
Самарская... 91 3|— 6 811-11 Г 5 $1 ——|— Ш 1 1 
ана 917 — о 9—171— 26 о а В Е 2 || 
| Итото. . 64 | 38| — 26 60| 4 242 341421 19] 3—3 51 
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Калужская. | = |4 | -111 #1 11 10] — == 8 = З 
| Костромская . ‹ | 16110 8 18| —| 82 8161 121 — 1—8 4| 19 
Нижегородская... . #1. — р) 4 6 | 3 | — З 4 2 ЕН ЦВ 4 
Смоленская. 41.1 94: | — | 39 33 8 23 10 и— 41 ео: 33 
Тверская. . 1611] —| 14 И бк ОСТ В 81 —1—-|—| — | — 
Ярославская . 11 5 1 Б | 11 | — |3 8 1 0—1 = =| $8 3 | 
Итого 109 1404 6 101 8 40 4 57123 $85 11—|—1| 53 5 58 
| Средня черноземныя. | | | 
| Воронежская . м А 32 = |} 90] 29| ЗО, ры 4 = 1 
| ВУИ: ‘оса 241 3—1 91 а | =: [6] —1 901 #1 16 ИИ 2й 
Орловская. 24 1 | — | 93 24 | — |—|—| 24 6 18 || — = 
Рязанская . 24 | —|11| 93 24 | —| 8 —| 2119] 29| —1-ыЫ В р. 5 
| Саратовская . 191-31 -= | 944 И. = ЗА | 0 1-14 — 4 8 
Тамбовская, с Е 0:2 © 834 | 14 -—| 8301 51| 801] —|-|- 3 6 9 
Тульская + =) 84] —| 11| 88 34 |—|18—| 31| 12| 20 #1-—|—| 21 — 2 
Сихбирская., .... т Я Е Е 18 |—| 42 719 4| —|—|—|— 1 1 
Цензенская . 29]11| 4| 94 29 | —| 612 211 6| 1 —1—| 8 — 8 | 11 
Итого, . .| 232 | 11 10 |211 230 | 2 28] 41 198151 | 113| 8—7 9 21 37 
Малороссйсния. 
Полтавская. . 48 [41| |7 32 | 16 |24 81—| 48| == 27| 8| 37 
Харьковская . . 40|] 7|—| 33 40| —| 71| | 83| 14| 17 9—1 11: 372— 4 
Черниговская . 61 |2: | 20 | 17 47 | 14 бы —| 911 5| 54 511—145 1 46 
Итого. ..| 149 | 72 | 20 | 57 119 | 30 57 = 62 | 19 | 119] 11| 375 9| 81 
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пер!одъ 18°? 9 гг. съ подраздвлен1емъ ихгъ по родамъ винокуренныхъ аппаратовъ и упо- 
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Е ВЕ | еомее Гар |& |  Кубовыив 

НАЗВАНИЯ ГУБЕРНИЙ |2 | д |& [25 ВЕ В Го 
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| — И ОБЛАСТЕЙ. [ЕЯ В: НЕ > ЕЕ ТАРЫ Ака 
я = и |--| о м . . 1 ы 3 я НН я 5 а ыы 

ааа Е Ев аа 
9-Я ЕЕ ЕЕ ОЕВЕВ -- ВЕ |= [24 НЕЕ 
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Прибалтйски. | 
Курляндекая..... 57 3| 29| 25 8| 49 8 8 —| 41| 20| 85 2 21| —| 3 13 
Лифландская. .... 103 4| 21| 781 10 93| 10 32| 881 68| 27 811—127 31 
Эетляндская..... 165 | — | 121153 | — 165 | — р 3| 162 |151| 11 $|—1—| 9 30 
Итого 325 7 62 256 | 18 307 | 18111 5 2911239 73 13122 — 39 74 
СЪверо-Западныя. 
Виленская...... 714 | 11| 46|] 17| 42| 32| 44| 11 -| 19] 15 59| —112|—| 48 2 
Витебская..... 36 | 19 10 71 26| 10126 4— 6 2! 33 11—|—1| 27 7 
Гродненская... ..| 71 3| 54| 14 9| 62 9| 35 1 26| 16| 54 1|1—|—| 61 6 
Ковенская...... 18 911-11: 3 9 9 91 4 — 5 $| 15, — 19 -—| 1 6 
МАНСЯ. оды 117 3| 93| 211 40| 77| 40| 51 —| 26|] 12] 104 11—1|11| 92 6 
Могилевская ..... 78 8| 55|] 15| 34| 44| 34|] 26 —| 18 8 70 — | — 69 1 
Итого 394 | 52 265 77 | 160 234 162131 11| 1001 56 335 3 121 11 298 28 
Юго-Западныя 
| Волынская... ... 89 | 311 89 19 | 21| 68 | 21| 46 1| 21| 9 19° 1—1 4 
| КМевская....... 81, 61| 14| 6| 10 71| 10| 54—' 171 9 66 6] 1 65 43 2 
Подольская... ... 94| 75|] 2| 17| 8| 86| 81| 74 11 11| 6| 88| —|- т 70] 8 
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Херсонская. ..... 19| 18| — 1 2| 17 2| 15 — Я | — 19 —— т 9 — 
Итою...| 69| 31| — | 28 ы 57| 22943 30| Б 48 6—4 18 3 
Царства Польскаго. | 

Варшавская ..... 46 2| 20| 24 1 45 114821 7| 34 51—|—| 23 8 
| Калишская. .... 65 19| 46 1| 64 11 14 —| 50 4 58 8 |—|— 15 8 
ЕКфлецкая...... 32 | —| 29] 3|— | 32| —| 28 — 4 3| 29| — 1—1 24 5 
Лоижинская... о. 08 1117 — | 28| | 9—| 20| 5 21| 3|-|-| @ 15 
Люблинская .....| 45| — | 16 30|]— | 45| — 16— 29 23 22 | —|——119 8 
Петроковская. ... .| 46 2| 21 23 1| 45| 1| 18] 2| 25| 16] 21| 81 —|— 18 п 
| ЛИ, уе 16 | — 3| 13| — | 16 4 —| 12 6 8 2 1— |= : 6 
Радомская...... 28 + | 36] 11—28] — |268] —| 3] 2] 26] = 3 
| ОБдлецкая......| 55 1| 361 18| 4 51 4! 21 == 30 5| 50, —|—|—| 36|] 13 
Сузалкюская...... 28| — | 191 41| 4 19| 41 14—| 5] &] 19| —|—- _ 3 
Итого. . .| 384 6 1991 179 | 11 373 11161 "| 209 | 75 293 16|— — 186 80 
| Западная Сибирь. 22 | 21 1|1—| 22| — | 16 3 71 221 —| — 1—7 2 
Восточная к 20 | 20 — 20 | — | 18 — р: 39 = 11—11 —| 11 
Туркестанск1й рай . ) $ — | — | — 31—11 2— 1 1 2 — |= И 
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| Закавказскй Край ?). — | — ай ай РЕЙ а га Бе ВЫ В Ас И < | — | —| — 
| Итог. ..| 46| 45 — 1|—| 46 — 36 < 10 | 42 3 1—2 3 14 

Всего. . .[2,088 | 493 | 626 963 284 1, 198. 287 700 25 1, 0701605 1,407 | 70 47 41 909) 258 1 
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Чиело заводовъ 
и усовершенство- 
ван1Я на нихъ. 
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П. Извлеченя изъ отчетовь техниковь при губернскихь 
акцизныхъ управлетяхъ о состояни винокуреннаго произ- 
водства въ губершяхъ, 


Извлечения эти составлены изъ отчетовьъ 24 техниковъ, состоявшихъ 
въ перюдъ винокуреня 1883/90 гг. при акцизныхъ Управленяхъ слфдующихъ 
губерний: 1) Вологодской, Костромской и Ярославской; 2) Тверской и Новго- 
родской; 3) Смоленской, Витебской и части Псковской; 4) Пензенской и Сим- 
бирской; 5) Тульской и Калужской; 6) Тамбовской и Саратовской; 7) Уфим- 
ской и Оренбургской; 8) Полтавской; 9) Харьковской и Екатеринославской; 
10) Курляндской и Ковенской; 11) Лифляндской; 12) Эстляндской; 13) Грод- 
ненской; 14) Могилевской; 15) Минской; 16) Юевской; 17) Подольской; 
18) Волынской; 19) Херсонской; 20) Ставропольской губернш, Терской и 
Кубанской областей; 21) Варшавской и СФдлецкой; 22) Калишской и Пе- 
троковской; 23) Люблинской, Радомской и КЪ$лецкой и 24) Восточной Сибири '). 


1) Губерыш Вологодская, Костромская и Ярославская *). 


Въ течене перюда 1883/эо гг. находилось въ дЪйствыи заводовъ: въ 
Вологодской губерни — 11 винокуренныхъ (на 1 менфе противъ перлода 
1888/° гг.), въ Костромской—17 винокуренныхъ (на 2 менфе противъ того же 
перюда) и 1 дрожжево-винокуренный и въ Ярославской, какъ и въ пред- 
шествовавшемъ пер1одз,—11 винокуренныхъ. 

Въ отчетномъ перюдф на заводахъ вс$хъ трехъ губерний никакихъ су- 
щественныхъ улучшенй въ способахъ производства винокуреня введено не 
было; въ отношенши же отд$льныхъ винокуренныхъ аппаратовь на двухъ 
заводахъ Костромской губерыи сдфланы сл$дуюная усовершенствованйя: 
на одномъ заводВ поставленъ заторный чанъ системы Элленберга, но, вслд- 
стве неумЪн1я обращаться съ нимъ, винокурен!е въ отчетномъ перодф шло 
плохо, съ недокуромъ до нормы; на другомъ завод дефлегмацонныя та- 
релки въ перегонномъ аппаратВ системы Пистор!уса зам$нены м$днымъ 
дефлегматоромъ цилиндрической формы съ 36 отд$лен1ями, устроенными та- 
кимъ образомъ, что погонъ стекаеть обратно въ кубъ поперемФнно: то въ 


1) Отчеты ве были доставлены по сл$дующимъ еще губерн1ямт, при ак- 
цизныхь Управлен1яхъ коихъ состояло 4 особыхъ техника: 1) С.-Петербургской и 
части Псковской губ. — вслЪдств!е откомандирован1я техника для занятй въ Техни- 
ческ1й Комитетъ; 2) Московской и Рязанской губ. — по случаю занят! техника по- 
стройкою казепнаго склада спирта въ Мосвв$; 3) Воронежской губ.—за увольнешемъ 
по бол$зни техника, и 4) Орловской и Курской губ. — по случаю перевода техника 
въ другое акцизное Управлене. Въ Закавказскомъ же кра не дВйствовало ни одного 
винокуреннаго завода, почему, состоящимъ при акцизномъ Управлев!и сего края, 
техникомъ отчетъ также не былъ представленъ. 

1) Изъ отчета Младшаго Техника г. Шанецкаго. 


ео 


ссерединЪ отдфлешя, то около наружныхъ стЬнокъб—на встрфчу спиртовому 
пару, поднимающемуся изъ кубовъ аппарата. Весь цилиндръ заключенъ въ 
желфзный кожухъ, наполненный водой. Результатемъ введешя этого дефлег- 
матора было получене болфе крфикаго спирта въ 90 и даже въ 9390. 

Матералами для винокуреня на заводахъ всфхъ трехъ губершй слу- 
жили, главныхъ образомъ, хлроные припасы— преимущественно рожь, въ видЪ 
муки, съ незначительной, еравнительно, прибавкой на нфкоторыхъ заводахъ 
овелной и ячменной муки. КромБ того, на заводахъ Костромской, а въ осо- 
бенности— Лрославекой губерний перекуривалея Также картофель, количество 
котораго въ сей поелЬдней губернии составляло около 49%/о веБхъ переку- 
ренныхъ припасовь: въ Костромской же губерши картофель составлялъ 
только 25,4°/о общаго количества ирзинаеовъ. Солодъ употреблялея преиму- 
цеетвенно ржаной и притомъ сухой, въ количеств около 10% на заторъ. 

Родъ топлива и расходъ его въ отчетпомъ перюдф были ТБ же, какъ 
и вь предшествовавшемъ перюдВ 1). 

Новыхъ перегонныхъ апиаратовъ, а равно какихъ либо усовершенство- 
ван1й въ существующихъ (за исключенемъ упомянутаго выше мЪднаго дефлег- 
матора на аппарат Писторууса) на заводахъ вебхъ трехъ губершй въ отчетномъ 
пер1одЪ введено не было. 

Обязательнаго техничеекаго контроля за производетвомъ винокуреня 
на заводахъ Вологодской, Костромской и Ярославской губерний не сутще- 
ствуетъ, а только предетавляютъ свфдЪшя о крЪиоетяхъ спирта за каждые 
14 дней по заводамъ двухъ послфднихъ губерний. 

Контрольные снаряды и принадлежности къ нимъ на заводахъ всЪхЪ 
трехъ губершй маходилиеь въ удовлетворительномъ состояни, причемъ ни 
повреждешй, ни какихъ либо случайностей съ ними не было. Бывали слу- 
чаи уклонешя въ учеть, нфеколько превышавние 19,0, но они немедленно 
устранялиеь очисткой снаряда и тарировкой его при соотьфтствующей 
температурТ. 

Въ отношени сличеня показанй контрольныхъ снарядовъ съ дЪйетви- 
тельныхи выходами спирта, п]уема сливовъ сего послфднаяго, хранешя коп- 
трольныхъ снарядовъ во время бездЪиетыя заводовъ, а Танже осмотра и 
обезпечешя перегонныхъ аппаратовъ,—на винокуренныхъ заводахъ назван- 
ныхъ губернй въ отчетномъ перюдЪ примфнялиеь ть же енособы и премы, 
каше указаны въ отчетф техника за предшествовавший неродъ ?). 

Въ перегонныхъ апнаратахъ никакихъ опасныхъ мфетъ, не поддающихся 
обезнеченю, въ отчетномъ перюдЪ не замЪчено. 


2) Губерн!и Тверская и Новгородская ®), 


Въ перюдъ 188°/о гг. дЪйствовало въ Тверской губернии 15, а въ Нов- 
городской губ. 7 винокуренныхъ заводовъ; всф они, за исключенемъ двухт, 
') См. «Труды Техническаго Комитета», Томъ ИП, стр. 142. 


*) Тамъ же, стр. 144 и 145. 
*) Изь отчета Старшаго Техника г. Гусевскаго. 
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имфли характеръ сельскохозяйственный. Уменьшене числа дЪйствовавшихъ 
заводовъ сравнительно съ предшествовавшимъ перюдомъ (на 5 въ Тверской 
губ. и на 3 завода въ Новгородской губ.), по мнфи!ю техника, можетъ быть 
объяснено неблагопрлятными усломями м$стнаго неурожая и затруднитель- 
ностью пробрфтен!я винокуренныхъ матераловъ изъ другихъ, болфе хлЪбо- 
родныхъ губервий, вслЁдетв1е неожиданно ранняго прекращения водянаго пути. 

Сравнительно съ предшествовавшимъ перюдомъ ни въ устройствЪ за- 
водовъ, ни въ способахъ обработки винокуренныхъ припасовъ и приготовле- 
ня дрожжей никакихъ усовершенствовавй въ отчетномъ пер1од произведено 
не было. 

Матер!алами для винокурен!я на заводахъ Тверской губерюши преиму- 
щественно служилъ картофель, который въ количествЪ всЪхъ перекуренныхъ 
припасовъ составляль 74,6%/0; на заводахъ же Новгородской губернши, какъ 
главные матералы, были ржаная мука, составлявшая 40,79/0, и картофель— 
только 34,6°/о всБхъ переработанныхъ припасовъ; затфмъ въ обфихъ губер- 
шяхъ употреблялись: зеленый и сухой солодъ, овсяная и ячменная мука, а 
въ Новгородской губерыи еще и пшеница. Солодъ какъ въ Новгородской, 
такь и въ Тверской губернмяхъ преимущественно употреблялся въ зеле- 
НОМЪ ВИДФ. 

Премы отваривамя главныхъ и дрожжевыхъ заторовъ на заводахъ 
обЪфихъ губерний были, какъ и въ предшествовавшемъ перюдЪ, чрезвычайно 
разнообразны; точно также не на всЗхъ заводахъ одинаково производилось 
см. шен!е дрожжей съ заторомъ: на однихъ, заводахъ, напримВръ, дрожжи 
см$шивались съ охлажденнымьъ заторомъ въ холодильномъь ящикЪ, а при 
заторныхъ чанахъ системы Паукша или Эккерта—въ самомъ чанЪ, а на дру- 
гихъ,—дрожжи вливались въ квасильный чанъ или вмЪетЪ съ заторомъ, или, 
преимущественно при хлбныхъ припасахъ, посл спуска затора; въ семъ по- 
слфднемъ случа дрожжи спускались постепенно на поверхность затора и 
перем шивались съ нимъ по слоямъ. 

Брожен!е на всЪхъ заводахъ обфихъ губеры!Й было трехсуточное при 6-ти 
ведерной емкости для хлЪбныхъ припасовъ, 4-хъ ведерной— для зеленаго со- 
лода и 12/4 ведерной — для картофеля. На большинствЪ заводовъ бражка 
разбавлялась водою послЗ вторыхъ или въ началВ 3 сутокъ брожен!я, при- 
чемъ во всЪхъ такихъ случаяхъ вода доливалась до краевъ квасильнаго чана. 

Топливомъ на заводахъ обфихъ губершй въ отчетномъ пер1од$ исклю- 
чительно служили дрова. 

На веЗхъь заводахъ Тверской губерши находились непрерывно-дЪй- 
ствующе перегонные аппараты Белычйской одноколонной системы; изъ дЪй- 
ствовавшихъ заводовъ въ Новгородской губерн!и таковыми же аппаратами 
располагали только два завода, на остальныхъ же (5) заводахъ имЗлись 
двукубовые аппараты Пистор!уса, изъ коихъ два были снабжены ректифи- 
кащонными колонками, установленными надъ дефлегмацонными тарелками. 

Постоянный техническай контроль за производетвомъ винокурен1я произ- 
водится контролерами; помощники ‘надзирателей также сл$дять за всЗми 
фазисами производства во время своихъ частыхъ поефщен!й заводовъ. Всё 
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‚должностныя лица надзора получаемыя ими при наблюдешяхъ, свфдЬн!я 
записывали въ особыя, заведенныя для сего, тетради, которыя поступали 
затфмъ на раземотрфие техника. 

Сахарометричесыя наблюденя въ отчетномъ перюдф ни въ Новгород- 
ской, ни въ Тверской губершяхъ не производились, главнымъ образомъ, по- 
тому, что опыты, произведенные техникомъ въ предшествовавшихъ перо- 
дахъ, достаточно выяснили, что таковыя наблюден!я не могутъ давать иоло- 
жительныхъ результатовъ. 

Пробная же перегонка бражки производилась, причемъ получались 
весьма удовлетворительные результаты. 

Контрольные снаряды, а равно и принадлежности ихъ на заводахъ  Состояше кон- 
обЪихъ губершй были въ удовлетворительномъ состояши и содержались въ ТРОЛЬНЫХхЪ снаря- 
надлежащей чистот®. о Ирада 

востей къ нимъ. 

Въ тфхъ случаяхъ, когда заводы пользовались болотною водою изъ пру- 
довъ, внутрения части снарядонъ подвергались загрязнению отъ органическихъ 
осадковъ; загрязнен1я въ иныхЪъ случаяхъ бывали на столько значительными, 
что части снарядовъ, особенно понлавокъ, покрывались темнобурымъ осадкомъ, 
который не отчищался и образовывалъ на поверхности поплавка шероховатости 
и изъЬдины. Изъ характерныхъ поврежденй замБчались: порча нарЪзки уста- 
вочныхъ винтовъ пружины, потертость или притупленность коническихъ 
концовъ осей указательной стрЪлки и потертость оси ролика. 

Случайности съ контрольными снарядами въ отчетномъ перюдЪ огра- Случайности съ 
ничилиеь всего однимхъ случаехъ, а именно, проникновенемъ, по недосмотру контрольными 
аппаратчика, въ снарядъ пара, велЪдств!е чего изиЪнилаеь форма поплавка. снарядами. 

Сличения показан! контрольныхъ снарядовъ съ дфйствительныхи вы-  Сличеня пока- 
ходахи снирта на заводах» обфихъ губершй производились точно также, занй — коптроль- 
какъ и въ предшествовавшемъ перодЪ. Равнымъ образомъ, не произошло ВЫХЪ  снарядовъ 
изуБненй и въ пуемЪ сливовъ спирта !). и 

. | ми выходами спир- 

По окончаши винокурешя контрольные снаряды ва заводахъ обЪихЪ та и премъ сли- 
губерн! немедленно разъединялись съ перегопнымъ аппаратомъ, очищались вовъ. 

и оставлялись на своихъ постаментахъ, причемъ выходное и входное отвер- Храпеве кон- 
ся закрывались металлическими пластинками, обезпечиваемыми пломбами. ТРОЛЬВЫХЪ снаря- 
Поплавки укладываются въ премный цплиндръ, а тарировочныя о 
обвернутыя въ бумагу и уложенныя въ особомъ ящикЪ, оставляются на цо- 

кольной рахЪ. КромБ желфзныхъ ширмъ и цинковаго футляра, снаряды по- 

крывались деревяннымъ ящикомъ, который также обезпечивалея. Фильтръ 

со веБми своими трубами упаковывалея въ особый ящикъ, съ наложешемъ 

на него обезпечешй. 


3) Губерни Смоленская, Витебская и часть Пековской °), 


Въ отчетномъ пер!одЪ дфйствовало заводовъ: въ Смоленской губер- Число заводовъ 


нни—41 винокуренный (на 1 заводъ менфе противъ предшествовавшаго пе- и усовершенство- 
ван1Я На НИХЪ. 


') См. «Труды Техничесваго Комитета», Томъ П, стр. 147. 
3) Изъ отчета Младшаго Техника г. Гундырева. 
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рюда), а въ Витебской и части Псковской губерни !)—52 винокуренныхъ 
и 1 дрожжево-винокуренный. Никакихъ нововведен1й въ устройств заво- 
довъ, ни усовершенствован въ винокуренныхъ аппаратахъ сравнительно съ 
предшествовавшихъ перюодомъ сдЪлано не было; что же касается способовъ 
производства работъ, то только на одномъ заводЪ Смоленской губ., въ концЪ 
винокурен1я, въ вид опыта, при затирани припасовъ употреблялась фто- 
ристо водородная кислота (о чемъ будеть сказано ниже). 

Матералами для винокурен1я какъ на заводахъ Смоленской, такъ равно 
и на заводахъ Витебской и части Псковской губерый — служила, главнымъ 
образомъ, рожь преимущественно въ видЪ муки, а отчасти въ видЪ немо- 
лотаго зерна; но кромБ того употреблялся и картофель, частью отдФльно, 
частью вмБет$ съ хлббными припасами. Немолотая рожь съ предваритель- 
ной распаркой въ аппаратахъ Генце употреблялась на 3 заводахъ Смолен- 
ской и на столькихъ же заводахъ Витебской губернии. 

Солодъ на заводахъ всЪхъ трехъ губерюый употреблялся двухъ сор- 
товъ: лчменпый и ржаной, частью зеленый, преимущественно же сухой. 
Исключительно зеленый солодъ примфнялся на 5 заводахъ Смоленской и 
на 7 заводахъ Витебской и части Пековской губернй; зеленымъ и сухимъ 
солодомъ пользовалось 3 завода въ Смоленской и 4 завода въ Витебской 
губерняхъ; вс$ же остальные заводы употребляли исключительно сухой со- 
лодъ, притомъ по преимуществу ржаной, велфдетые дешевизны его сравни- 
тельно съ ячменнымъ, хотя послфдн!й и предпочитается ржаному. 

При затиран!и хлфбныхъ припасовъ на заводахъ Смоленской, а равно 
Витебской и части Пековской губернй, въ заторный чанъ съ теплой водой 
(въ 35—40 Р.) веыпаются одновременно мука и солодъ и пускается въ 
ходъ заторная машина, а гдз таковой нфтъ—разм$шиване производится 
веслами и продолжается въ обоихъ случаяхъ около получаса, послЪ чего 
пускается паръ, и заторъ отваривается до 50—54° Р. Степень готовности 
его опред$ляется обыкновенно по густотЪ и цвЪту свареннаго сусла, на н$- 
которыхъ же заводахъ таковая опредфлялась сахарометрами Баллинга. См$- 
шанные заторы, изъ хлЪбныхъ припасовъ и картофеля, затираются двоя- 
кимъ способомъ: на однихъ заводахъ сначала приготовляется въ заторномъ 
чанф хлЪбный заторъ и по проваркВ его до 45° Р. изъ аппарата Генце 
спускается кадтофельная масса, которая своимъ тепломъ доводить заторную 
массу до надлежащей температуры; на другихъ же заводахъ въ заторный 
чанъ съ холодной водой веыпается часть зеленаго дробленаго солода, по- 
томъ спускается изъ парника картофельная масса, посл чего всыпаются 
хлфбные припасы и остальной солодъ, и заторъ доваривается до надлежа- 
щей температуры. Употребляемый для винокуреня картофель испытывался 
только на немногихъ заводахъ Смоленской и Витебской губ., частью по 
способу Крокера, частью же посредствомъь приборовъ Реймана и Блинова. 
Отпускъ картофеля въ заторы на всфхъ перекуривавшихъь оный заводахт 


1) Другая часть Псковской губерни присоединена къ акцизному Управлен!ю 
С.-Петербургской губернии. 
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какъ Смоленской, такъ и Витебской съ частью Псковской губерн!й произво- 
дитея по вфгу наполненнаго до верху запаривательнаго чана; пробное же 
взвЪшиване картофеля производитея обыкновенно только передъ началомъ 
винокуреня, а на нЪкоторыхъ заводахъ Витебекой губернии, кромБ того, и 
во время самаго винокуреня. Для варки картофеля въ Смоленской губерши 
на вефхъ 17 заводахъ, иифвшихъ парники, установлены металлическе пар- 
ники Генпе; изъ числа же заводовъ Витебской и части Псковской губерний, 
перекуривавшихъ картофель, на большинствЪ примфняются простые деревян- 
ные запаривательные чаны. 

Разработка заторовъ, ва большинствВ заводовъ какъ Смоленской, такъ 
и Витебской съ частью Псковской губернй, производилась въ круглыхъ де- 
ревянныхъ чанахъ; желзные же заторные чаны имфлись только на одном 
заводБ Смоленской и на трехъ заводахъ Витебской губершй. Въ первой изъ 
сихъ губернЙ заторные чаны на большей части заводовъ (23) снабжены кон- 
ными приводами, въ Витебской же губ., съ частью Цсковекой, затираше на 
большинств$ заводовъ прюизводилоеь ручнымъ способомъ (въ Витебской губ. 
на 26 зав.), а чаны съ конными приводами имфлись на меньшинств заво- 
довъ. Наровые приводы при заторныхъ чанахъ имфлись только на 10 заво- 
дахъ Смоленской и на столькихъ же заводахъ Витебской съ частью ЦШеков- 
ской губершй. Заторными холодильниками на большей части заводовъ на- 
званныхъ губерний служили круглыя или четырехъугольныя тарелки (киль- 
штоки), а самое расхолаживан!е заторовъ производилось по преимуществу руч- 
нымъ способомъ (съ помощью гребковъ), а отчасти машиною. Трубчатый холо- 
дильникъ примфнялся только на одномъ заводЪ Витебской губерши. 

Въ Смоленекой губерни дрожжи приготовлялись на 20 заводахъ отъе- 
момЪъ тфета отъ главнаго затора, а на остальныхъ 21 заводЪ — отдЪльно для 
каждаго затора; при этомъ особые дрожжевые заторные чаны имфлиеь только 
на 7 заводахъ (съ емкостью отъ 2,4 до 4,50/о совокуиной емкости квасиль- 
чановъ), на остальныхъ же—затиране дрожжей производилось въ бродиль- 
ныхъ чанахъ, емкость коихъ колебалась отъ 6,35 до 12,59/о совокупной 
емкости квасильныхъ чановъ. Въ Витебской губерн!и (съ частью Пековекой) 
первый сиособъ приготовлен1я дрожжей примфнялся только на 13 заводахъ, 
на всфхъ же остальныхъ 39 заводахъ дрожжи приготовлялись отдЪльно для 
каждаго затора; особые заторные дрожжевые чаны (съ емкостью оть 2,14 до 
4,16°/о совокупной емкости квасильныхъ чановъ) имЪфлись всего лишь на 4 заво- 
дахъ, а на прочихъ— затнран!е дрожжей производилось въ бродильныхъ чанахт, 
емкость коихъ колебалась отъ 5,35 до 12,5%/о совокупной емкости квасиль- 
ныхъ чановъ. Для охлажден1я дрожжеваго сусла на нфкоторыхъ заводахть 
названныхъ губершй имфютея холодильники въ видЪ плоскаго деревяннаго 
ящика. Процентное отношене дрожжей къ заторной массЪ волебалось въ 
Смоленской губерни отъ 8 до 149/, а въ Витебской съ частью Псковской 
губерняхъ—оть 10 до 12%. 

На большей части заволдовъ какъ Смоленской, такъ и Витебекой съ 
частью Пековской губернй, дрожжи спускаются на поверхность затора въ ква- 
сильномъ чану, даже при винокурен!и изъ картофеля; только на нфкоторыхъ 


Приготовлене 
дрожжей и бро- 
жене. 


Передаточные 
резервуары. 


Прихфнен!е при 
затирани приНа- 
совъ фторието-во- 
дородной кислоты. 
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заводахъ дрожжи задавались на холодильникВ и спускались въ квасильный 
чанъ вифетВ съ сусломъ, съ которымъ и перем$шивались. До поступлен1я 
на перегонный аппарать бражка на большинствЪ заводовъ разбавлялась 
водою въ квасильномъ чану, причемъ въ Смоленской губернии наибольшее 
количество воды добавлялось на заводахъ съ непрерывно-дЪйствующими ап- 
паратами и колебалось отъ 9 до 18%/о емкости квасильнаго чана, на заво- 
дахъ же съ кубовыми аппаратами это количество составляло 2,5 до 159%/о 
емкости сказаннаго чана; въ Витебской и части Шековекой губ. количество 
добавлявшейся воды колебалось оть 5,7 до 18/0. Самое разбавлене бражки 
водою въ квасильномъ чанЪ производилось, на однихъ заводахъ, два раза 
(а именно: первый разъ за 26 часовъ, а второй разъ—за 2—3 часа до на- 
чала сгонки), на другихъ же заводахъ бражка разбавляетея водою только 
одинъ разъ—за 9 или 8 часа до начала сгонки. На заводахъ перваго рода 
вода для перваго разбавлен1я пускается той температуры, какую имЪетъ и самая 
бражка, во второй же разъ приливается обыкновенно только холодная вода. 
Брожене на веБхъ заводахъ 3-хъ суточное при 6-ти ведерной емкости 
для хлЪба, 4-хъ ведерной—для зеленаго солода и 13/4 ведерной—для кар- 
тофеля. 

Передаточные резервуары имфлись: въ Смоленской губерюши на 14, въ 
Витебской и части Псковской губ.— на 20 заводахъ и помфщались большею 
частью ниже перегоннаго аппарата, а размфръ ихъ не превышалъ И части 
емкости наибольшаго квасильнаго чана; на одномъ же заводЪ Витебской губ. 
имфлось два передаточныхъ резервуара. Что касается подъема бражки на 
иерегонный аппаратъ, то таковой на большинств$ заводовъ Витебской губ. 
производилея ручными, а частью паровыми насосами; въ Смоленской губ. для 
той же цфли на 2 заводахъ имфлись монтжю, но на большинствВ заводовъ 
какъ этой, такъ и Витебской съ частью Псковской губернй бражка посту- 
пала въ перегонный аппаратъ самотекомъ. 

На одномъ изъ заводовъ Смоленской губерни въ конц винокуреншя 
введено было, въ видЪ опыта и съ разр5шен1я акцизнаго надзора, употреб- 
лене въ заторы фтористо-водородной кислоты, каковая была выписана изъ 
Москвы въ количеств 1214 фунтовъ. Винокурене па сказанномъ заводЪ 
производилось въ это время изъ ржаной муки и ячменнаго солода, при 
трехсуточномъ брожени. Припасовъ употреблялось въ сутки 202 пуда, & 
дрожжи варились отдЪльно за 36 часовъ до затора. Такъ вакъ Ер$пость до- 
ставленной фтористо-водородной кислоты была неизвфстна, то заводоуправ- 
лен!е употребляло таковую въ различныхъ количествахъ. Кислота вливалась 
велЪдь за всыпкою зеленаго солода; въ первый разъ было влито въ заторъ 
88 золотниковъ, что составляло 0,43 золотника на пудъ сухихъ припасовъ. 
Прибавлеше кислоты къ затору дЪлалось, однако, не каждый день, а съ нз- 
которыми перерывами, чтобы удобифе было сл$дить за ея дЪйств!емъ. Съ 
каждыхмъ разомъ количество кислоты увеличивалось и въ послБдюай разъ ея 
влито было въ заторъ 3 ф. 924 зол., или 1,54 зол. на пудъ припасовъ. Всфхъ 
заторовъ съ фтористо-водородной кислотой было сд$лано шесть. 


м Г 


Зачфченныя акцизнымъ надзоромъ '!) при этихъ опытахъ явлешя за- 
ключалиеь въ слЬдующемт: 1) бражки, въ которыхъ находилась кислота, 
всекорВ послЪ см$шеня съ дрожжахи, имфли болфе значительный подъемъ; 
2) онф были значительно прфенБе; 3) самый спиртъ, выкуренный изъ за- 
торовъ съ фтористо-водородной кислотой, по запаху былъ гораздо лучше 
спирта, выкуреннаго безъ кислоты, и 4) выходъ спирта изъ заторовъ съ 
фтористо-водородной кислотою превысилъ соотвфтственный выходъ изъ за- 
торовъ безъ кислоты на (,94° изь пуда, или на 2,14°/о, а именно: изъ 6 
перекуренныхЪъ заторовъ съ фтористо-водородной кислотой получено спирта 
54,2339, а изъ 6 заторовъ, перекуренныхъ въ то же время, безъ кислоты— 
только 53,102“, т. е. на 1,131° менфе; слфдовательно, выходъ его изъ пуда 
припасовъ составлялъ въ первомъ случа —44,15°, а во второмъ—43,81°. 

Причины, по которымъ результаты винокурешя съ фтористо-водородной 
кислотой выразились, въ отношени увеличеня выходовъ спирта, въ такой 
слабой степени, заключались, по мнфшю техника, во 1-хъ вЪ томъ, что 
фтористо-водородная кислота вливалась въ заторный чанъ велфдъ за всыпкою 
припасовъ, тогда какъ, согласно указашямъ Старшаго Техника при Варшавско- 
СЪдлецкомъ акцизномъ Управлени г. Мвановекаго 2), кислоту слфдовало 
вливать въ заторный чанъ передъ обсахариванемъ затора, и во 2-хъ въ 
педостаточномъ количествЬ употребленной кислоты, каковой на заторъ изъ 
202 пудовъ припасовъ употреблялось всего отъ 88 золотн. до 3 ф. 24 зод., 
ел довало же для такого затора употреблять по крайней мЪрЪ 3 ф. 67 зол. 

Средне выходы снирта изъ пуда нрипасовъ въ отчетномъ перюд$ ко- 
лебались въ слдующихъ предБлахъ: 


на заводахъ 


Витебской и части 
Псковской губ. 


изъ однихъ хлфоныхъ ирипаесовъ. отъ 40,30 до 43,81°/о отъ 39,70 до 44,7790 
ь„ одного картофеля. .... — ь„ 14,00 „ 15,72, 
‚„ Зеленаго солода... .... — „2955 „ 33,19, 
при винокуреши изъ хлЬбныхъ 

принасовъ пополамъ съ карто- 


Смоленской губ. 


фелемъ: 
изъ хлЬбныхъ припасовъ. . . . отъ 40,08 до 46,50%/0 отъ 39,60 до 48,39% 
„ картофеля о... 1211, 1468, „ 12,50 „ 15,28, 
при винокуреши изъ немолотой 

роки. ооо я 490,174 „ 42,88, — 


Топливомъ на всфхъ винокуренныхъ заводахъ служили дрова, расходъ 
на каковыя, по разечету на ведро полученнаго спирта (въ 40°), колебался 
въ Смоленской губ. отъ 4,5 до 12,6 коп., а въ Витебской и части Псков- 
ской губ.—отъ 1,9 до 5,75 кои. 


`) При ошцытахъ винокуреня съ фтористо-волородвой кислотой техникъ не при- 
сутствовалъ, будучи занятъ въ то время осмотромъ заводовъ 4-го округа. 

3) Л. Ивановск!Й: «Усовершенствован!е въ винокуренвомъ производств». В$ет- 
никъ Фивансовъ, 1890 г., № 14, стр. 51. 
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Изъ числа дЪйствовавшихъ въ Смоленской губерни 41 завода, а въ 
Витебской и части Цсковской губ. 53 заводовъ, колонными непрерывно-дЪй- 
ствующими перегонными аппаратами различныхь системъ были снабжены 
лишь 8 заводовь въ Смоленской и 3 завода въ Витебской и части Псков- 
ской губ.; вс же остальные заводы названныхъ губерн!й производили выкурку 
спирта на кубовыхъ аппаратахъ, состоявшихъ, большею частью, изъдвухъ браж- 
ныхь кубовъ, стоящихъ на различныхъ уровняхъ, ректификатора (съ пред- 
варительнымъ нагрфвателемъ или безъ онаго), двухъ или трехъ дефлегма- 
цюнныхъ тарелокъ и холодильника; на семи же на заводахъ Витебской губ. 
при кубовыхъ перегонныхъ аппаратахъ имфлись еще и ректификащон- 
НЫЯ БОЛОНЕИ. 

Въ Январ 1890 года на одномъ изъ заводовъ Смоленской губернии, 
въ особомъ помфщевши отдЪленномъ отъ винокуреннаго завода капитальными 
стфнами и не имфющемъ съ нимъ никакого внутренняго сообщеня, установ- 
ленъ мфдный ректификац!онный аппаратъ системы Савалля. Аппаратъ этоть 
состоитъ изъ куба, раздЪленнаго среднимъ дномъ на два отдЪленйя: верхнее 
и нижнее, и колоннъ: ректификацонной, дефлегмацюнной и холодильной. 
Спиртовая труба отъ холодильной колонны къ фонарю имЪфеть на своемъ 
протяжен1!и три флянца и кранъ, служаций для прохода спирта въ фонарь, 
для спуска отбросовъ въ чанокъ и для выпуска воды при промывк$ аппарата, 
по окончании ректификащи. Спускъ отбросовъ и выпускъ воды производится 
посредствомъ особой трубы, выходящей изъ крана сбоку и имфющей на своемъ 
протяжени также кранъ, черезъ который отбросы поступаютъ въ м$фдный 
чанокъ; при проход же по этой трубЪ промывной воды кранъ у чанка съ 
отбросами запирается и протекающая вода поступаетъь въ особый металли- 
ческ!й ящикъ. Фонарь, для наблюденя за теченемъ спирта изъ холодильника, 
мфдный, съ стекляннымъ колпакомъ и съ двумя кранами, впаянными въ его 
чашку. Къ этимъ кранамъ посредствомъ навинченныхъ гаекъ, прикр$пляются 
двЪ трубки, соединяюпияся зат$мъ, посредствомъ флянца, въ одную общую впуск- 
ную трубу, идущую въ контрольный снарядъ. Трубка для ректификацон- 
ныхъ отбросовъ входить въ чанокъ сбоку около крышки; въ чанк$ же имЗются 
еще два отверст!я: внизу—для крана стеклянной трубки съ деревянной шказ- 
лой, указывающей уровень отбросовъ въ чанкЪф, и вверху—для трубки вы- 
водящей воздухъ изъ стеклянной трубки подъ крышку чанка; въ центрЪ 
нижняго дна чанка впаянъ изнутри кранъ для спуска отбросовъ. 

Въ отчетномъ перюдф на ректификащю было взято 338,387 /4 градуса 
сырого спирта, который разбавлялся водою до кр$пости 45—50. При рек- 
тификащи учтено контрольнымъ снарядомъ 329,570 градусовъ, въ ДЪй- 
ствительности же получено: 1-го сорта 260,2913/4°, или 76,98%, и 2-го 
сорта 69.2423/4°, или 20%/о. Этотъ послф ды сортъ дальнфйшей ректификащи 
не подвергался. Общая потеря при ректификащи составляла 8,7671, 
или 2,597/о на взятый сырой спиртъ, изъ коихъ на долю отбросовъ приходилось 
4,3023/49, или 1,27%/о. Крфпость спирта 1-го сорта колебалась оть 94 до 989/0. 
Весь ректификованный спирть какъ 1-го, такъ и 2-го сорта заводчикъ бралъ 
въ очистную для приготовлен1я вина, а излишекъ продавался въ Москву, 
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глф цфна 1-му сорту была 85 до 95 к. за ведро въ 40%; сырой же спиртъ 
продавалея по 60—66 к. за ведро. Стоимость перегонки енпирта при рек- 
тнфикацщи обходнлаеь въ 9—111/2 коп. на ведро, а съ потерею и другими 
расходами — отъ 16 до 29 кои. 

Средняя скорость сгонки спирта на кубовыхъ аппаратахъ колебалась Средняя ско- 
на заводахъ Смоленской губ., какъ и въ предшествовавшемъ перодЪ, отъ 4 Рость сгонки и 
до 10 ведеръ, а на заводахъ Ритебекой и части Псковской губерши, боль- Те\Пература сго- 
шею частью отъ 4 до 6 ведеръ въ часъ; па пфкоторыхъ же заводахъ Ви- о 
тебекой губ., она составляла всего 8—3 ведра, а на другихъ—доходила до 
‚т —10 ведеръ въ часъ. На непрерывно-дЪйствующихъ аппаратахъ въ Смо- 
ленекой губершыи средняя скорость сгонки колебалась отъ 7 до 14 ведеръ 
въ часъ. Что касается температуры сгонявшагося синрта въ п]мехномъ ци- 
линдрЬ контрольнаго снаряда, то таковая на большинствЪ заводовъ назван- 
ныхЪ губернй колебалась въ зимнее время отъ -- 3 до -!- 6° Г. 

Средняя круБиость спирта но вефмъ заводамъ Смоленской губерши была 

за вось перодъь 83,9%%/о (болфе средней крЪфпости за перюдъ 188%/ гг. на 
(1.09.0), по отдфльнымъ же заводамъ она колебалась въ предфлахъ оть 
50,1 до 91,4°/›— по 33 заводамъ, и оть 74,11 ло 7Т9,06%/0—10 8 заводамт. 
Въ Витебской и части Нековской губ. колебания средней крЪпости спирта 
за весь перюдъ были по отдфльнымъ заводамъ слфдуюцщия: на 3 заводахъ— 
отЪ 9(),52 до 94,35%, о, на 21 заводЪ—отъ 85,23 до 89,02%/о, на 19 завод.— 
отъ 50,54 до 84,22°/о, на 8 завод.— отъ 75,48. до 79,71%/о и на 2 заводахъ— 
отъ 11.44 до 13,419/о. Что касается крфиности спирта въ фильтрЪ, на кото- 
рой останавливалась сгонка, то таковая на заводахъ Смоленской губ. коле- 
балась: на кубовыхъ аппаратахъ—оть 10 до 89%, а на непрерывно-дфи- 
ствующихъ—отъ 25 до 807,0; на заводахъ же Витебской и части Исковской 
губ. колебаня простирались отъ 35 до 80/0. 

Техничесюй Контроль за производствомъ работъ, принятый на заво- Ковтроль за про- 
дахъ какъ Смоленской, такъ равно Витебской и части Псковской губ., зак- Изводетвомъ и са- 
лючался, въ сущности, въ тБхъ же дфйстыяхь, кая указаны въ отчеть ХАРометрическя 
техника за перюдъ 155%/о гг., по губершямъ Смоленской и Калужекой 1); р 
кромЪ того, въ Витебской и части Псковской губ., на каждомъ заводЁ въ 
начал его дфиствя, въ присутетни участковаго помощника надзирателя, 
дфлается пробный заторъ, по отваркЪ котораго опредфляетея высота сусла 
въ заторпомъ чан и на холодильникЪ, затфуъ въ квасильномъ чанЪ опре- 
дфляетсея высота только что спущеннаго затора безъ дрожжей и сь дрож- 
жами и вычисляется количество ведеръ этой бражки, приходящееся на вер- 
шокъ сусла въ заторномъ чанЪ. Такимъ же образомъ производится и проб- 
ная сгонка, для чего предварительно опредЪфляется количество ведеръ пере- 
бродившей бражки въ квасильномъ чанЪ, затЪмъ, по спускЪ ел, опредЪляется 
ч‘резь замБрочное отверет!е количество ведеръ бражки въ бражныхъ кубахъ 
и въ предварительномъ нагрфвателЪ, до сгонки и иослф сгонки, а также 
опредфляется количество получаемой отъ затора барды. О пробномъ заторЪ 


') См. «Груды 'Техническаго Комитета», Томъ П, стр. 151. 
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и пробной сгонкЪ составляютъ особые акты въ двухъ экземплярахъ, изъ 
коихъ одинъ оставляется при ДЪлЛЪ завода, для сличемя на случай повфрки 
дЪйеств1я завода ревизующими лицами, а другой—препровождается въ акциз- 
пое Управленге. 

Сахарометрическ1я наблюден1я и пробныя сгонки бражекъ производи- 
лись техникомъ на ниЪсколькихъ заводахъ Смоленской, а Также Витебской 
и части Псковской губернй тЪми же премами и на тЪхъ же основан1яхъ, 
каке указаны въ вышеупомянутомъ отчет его за перодъ 188%/э гг. по 
губерюямъ Смоленской и Калужской !). Данныя полученныя техникомъ 
въ отчетномъ перюд$ указываютъ, что сахарометръ Баллинга показывалъ 
въ свЪжихъ бражкахъ: отъ 17,8°/о до 20,63%/, а въ зрфлыхъ (перебродив- 
шихъ)—отъ 1,8 до 2,45%/, согласно чему количество выбродившаго сахара 
опред$лялось въ 14.4 до 16,6°/о Баллинга; что касается до теоретическихъ 
(вычисленныхъ по таблиц. времен. Инструкщи) выходовъ спирта сравнительно 
со средними за три поелЪдн1е дня передъ наблюденемъ, то разница между 
первыми и вторыми выражалась отъ минусъ 3,7 до -- 1,819/0; выходы же, опре- 
дЪленные по пробнымъ сгонкамъ бражекъ, уклонялись отъ среднихъ выходовъ 
за послфдше три дня на—2,85 до — 2,069/о. 

Состоян!е контрольныхъ снарядовъ на винокуренныхъ заводахъ какъ 
Смоленской, такъ и Витебской съ частью Псковской губернй, было, въ об- 
щемъ, удовлетворительно. Обнаруженныя же въ н%которыхъ снарядахъ не- 
исправности и поврежден1я, не имфвиия, впрочемъ, особеннаго вмяня на 
правильность учета спирта, заключались, главнымъ образомъ: въ образовани 
болфе или менЪе глубокихъ раковинъ въ заднемъ конус$ оси указательной 
стр$Злки и ложныхъ гнфздъ въ подшипникахъ послЪдней, въ помятости, при- 
тупленности, а иногда и поломкЪ концевъ конуса оси той же стр$лки, въ 
углублен1яхъ, бороздахъ и продольныхъ полосахъ на обод ведущаго колеса— 
оть схода полуды, въ истертости оси сего колеса, въ углубленяхъ въ каме- 
рахъ храповаго механизма, въ размягчени (эластичности), &а иногда нЪкото- 
рой помятости и вдавленности поплавка, въ образован!и на поверхности по- 
плавка, прлемнаго цилиндра и барабана чернаго налета—вел$дстве плохого 
качества употребляемой воды, а также пятенъ—оть схода полуды. Что ка- 
сается собственно поплавковъ, То при испыташи ихъ на спирту и при сли- 
чен!и показашй ихъ съ показанмями металлическаго спиртомфра, н$которые 
поплавки давали уклонешя въ крЪпости спирта на 0,16 до 0,72°/о менфе 
противъ показаня спиртомфра. На ифкоторыхъ заводахъ Витебской и части 
Псковской губ. было обнаружено слабое дЪйстве, въ иныхъ же случаяхъ 
даже совершенное бездфйстве, сифонной,. а иногда сифонной и отводной 
трубокъ вмфет$; неисправность эта устранялась, большею частью, уже одною 
прочисткою трубокъ, а иногда, кромф того, — замфною картонныхъ прокла- 
докъ резиновыми. Желфзныя ширмы на контрольныхъ снарядахъ оказались 
въ исправности, равнымъ образомъ и цинковые футляры найдены въ удов- 
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летворительномъ состоян1и, только верхшя донья ихъ были на нфкоторыхъ 
заводахъ несколько помяты. 


Случайности съ контрольными снарядами имЪфли мфето въ отчетном 


Случайности сь 


пемодь на 6 заводахъ Смоленской и на столькихъ же заводахъ Витебской и КоНТрольнымиеня- 


части Нековекой губершй и заключались, главныхЪ образомъ, вь повышены 
техпературы въ щнемномъ цилиндрЪ, велбБдетне прохода черезь снарядъ 
горячаго спирта, на 4 заводахъ Смоленской и 5 заводахъ Витебекой губернши, 
частью отъ недосмотра затрубщиковъ, частью же отъ засореня труоъ и кра- 
новь, проводящихъ холодную воду въ холодильникъ. КромЪ того, на 2-хъ 
заводахъ прюизошло спадене пружиннаго тормаза, а на одномъ заводь отъ 
неправильной сборки снаряда послБ тарнровки шкала снаряда не ветрЪча- 
лась съ указательной стрблкой, что имЪло послЪдетнехъ начеть на 6619. На 
веБхъЪ заводахъ Витебекой и части Пековекой губ. на случай прохода черезъ 
снарядъ горячаго спирта, кром$ макеимальныхъ термометровъ, установлен- 
НЫхЪ въ премномъ цилиндрЪ и у счетчиковъ, принято подвфшивать къ воз- 
дуиной трубочЕ$ фильтра, подъ стекляннымь колнакомъ, стеклянную про- 
бирку, обмазанную внутри смфеью топленаго свинаго сала и стеарина, пла- 
вящеюся при темиературЪ 32° Р. Раенлавлеше этой смТеи въ фильтр ве- 
деть за собою обязательное векрыте снаряда, хотя бы температура макеи- 
мальнаго термометра у счетчиковъ и не достигала предфльной величины. Въ 
виду сего, установку такого термометра у счетчиковъ техникъ паходилъ со- 
вершенно излишнею, туъ болЪе, что термометры эти, при закрыт снаряда 
ширхою, нерфдко ломаются, несмотря па вею осторожность со стороны лицъ 
акцизнаго надзора; для опредфлешя же техупературы спирта, проходящаго 
черезъ снарядъ, представляетея, по мнБшю техника, всего цфлесообразиЪе 
устанавливать термометръь подъ стекляннымъ колнакомъ фильтра, прикрЪиляя 
его къ воздушной трубочкЪ такимъ образомъ, чтобы нижнШ конецъ со ртутью 
находилея въ спиртЪ. Такая установка термометра позволитъ акцизному над- 
зору видфть, не подвергаетея ли проходяний спиртъ слишкомъ сильному 
охлаждению, съ цфлью вмять на показаня снаряда, а вуфетЪ съ тфмъ дается 
возожноеть винокуру или затруощику принять должныя мБры въ случаБ по- 
вышешя темнературы спирта. 

Повфрка правильности дфйствя контрольныхъ снарядовъ и премъ сли- 
вовъ спирта на заводахъ Смоленской, а равно Витебской и части Пековской 
губериШ производились въ отчетный перюдъ тЬмъ же порядкомъ и тьми же 
способами, каюе указаны въ отчет техника за перюдъь 188% гг. но Смолен- 
ской и Цалужекой губершямъ Г), съ тою лишь разницей, что на заводахъ 
Витебской и части Цсковской губ., при премф сливовъ спирта, выходъ по- 
елфдняго въ градусахъ для запиеи въ винокуренную книгу опредЪляется исклю- 
чительно по объему спирта въ спиртонремнохъ чанЪ или бочкЪ (по намЪткЪ), 
причемъ дфиетвительная крЪпосль спирта переводится по П-й таблиц 'Трал- 
леса, согласно температуры спирта въ пробномъ стакан. 

На веЪхъ заводахъ названныхъ губерюий контрольные снаряды въ от- 
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рядами. 


Сличене поБд- 
зашй — контроль- 
пыхъ снарядовъ 
съ  ДЫйствитель- 
пыми выходами 
спирта и премъ 
СлИивОВЪ. 


Хранеше конт- 
рольныхъ сваря- 
довт во время без- 
дЪйств1я заводовъ. 
Осмотръь и обез- 
печев1е перегон- 
ныхъ аппаратовъ. 
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четномъ пер1одЪф дЪйствовали и учитывали проходивпий черезъ нихъ спиртъ 
довольно удовлетворительно, и разница въ показашяхъ ихъ противъ количе- 
ства спирта, получавшагося въ дЪйствительности, колебалась въ отдфльныхъ 
случаяхъ въ предфлахъ отъ -Р 0,7 до — 0,8%/%; только на одномъ заводь 
Смоленской губ. снарядъ показывалъ около 1°/о менфе, вел дствье неисправ- 
ности поплавка. 

Въ отношени хранен!я контрольныхъ снарядовъ и фильтровъ во время 
перерывовъ производства въ лфтнее время, на заводахъ Витебской и части 
Пековской губ. примфняются ть же способы, какъ и въ Смоленской губ. 1). 

Равнымъ образомъ, не представляется существенной разницы и относи- 
тельно осмотра и обезпеченя перегонныхъ аппаратовъ на заводахъ назван- 
ныхъ губерний. Н$которое различе оказывается, между прочимъ, въ томъ, 
что на заводахъ Витебской и части Псковской губ. стяжные флянцы на спирто- 
выхъ трубахъ, въ виду особенности ихъ устройства (одинъ изъ флянцевъ 
имфеть отв$сный бортъ, закрывающий собою какъ прокладку, такъ и входяшай 
въ него другой флянецъ), не закрываются чехлами; погонныя же, а равно 
перепускныя бражныя трубы на всемъ своемъ протяжении закрываются дере- 
вянными чехлами, стягиваемыми съ двухъ сторонъ желфзными обручами, 
концы коихъ скрфиляются опломбированными винтами. Въ дефлегмацонныхъ 
тарелкахъ на заводахъ Витебской и части Псковской губ. края нижняго и 
верхняго доньевъ загнуты вверхъ, пригнаны плотно край къ краю и спаяны 
оловомъ, а спай этотъ (именно верхй бортъ каждой тарелки) покрывается 
мЪфдною лентою, которая въ нЪеколькихъ мЪстахъ обезпечивается пунсономъ. 
Въ аппаратахъ Реймана стяжные флянцы крышки и дна ректификацюнной 
и дефлегхащонной колоннъ обезпечиваются сквозвыми опломбированными 
болтами; регарды же въ этихъ колоннахъ обезпечиваются посредетвомъ же- 
лЪзнаго болта, который однимъ концомъ входитъ въ отверсте крышки ре- 
гарды, а другимъ надЪфвастси подъ гайку на одинъ изъ болтовъ, стягиваю- 
щихъ стяжный флянецъ колонны. На заводахъ съ аппаратами, снабжен- 
ными предварительными нагрЪвателями, для задержки бражки въ послЪд- 
нихъ принято укр$фплять въ деревянной посудЪ щитки (высотою въ 3—4 
вершка), а въ металлической —придфлывать къ спускному отверстию стаканъ, 
тоже въ 3—4 вершка высоты; между тфмъ, по мнфню техника, приспособ- 
лен1я эти представляются не только излишними, но даже неудобными, такъ 
какъ ими уменьшается величина накладки, велЪдетве чего квасильный чанъ 
приходится дфлить на большее число накладокъ и увеличивать время для 
перегонки бражки. Нерацональнымъ считастъь техникъ также прим$нене на 
заводахъ Витебской и части Пековекой губ., для обезпечемя перегонныхъ 
аппаратовъ, проволоки вмЪсто бичевы, на томъ основаши, что проволоку легко 
спаять помощью паяльной трубки, чего нельзя сдЪлать съ бичевкою; къ тому 
же, согласно Журналу Техническаго Комитета 2—22 Тюня 1884 г., прово- 
лока представляетъь менфе серьезное обезпечене. 

СпиртопрИемниками на заводахъ Витебской и части Псковской губ. слу- 
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жать большею частью бочки, въ которыхъ ихфютея два отверстия: одно для 
отводной трубы изъ снаряда, а другое—для замбрки и выкачки спирта. От- 
водная труба изъ снаряда имфетъ отрогъ съ обезпеченнымь краномъ, слу- 
жай для принпятя чаети выхода, на случай провфрки контрольпаго сна- 
ряда; труба эта, ветавляемая въ спиртоирехникъ до половины его глубины, 
укрЬиляетея посредствомъ флянца сквозными опломбированными винтами; въ 
отверсте же для заяЁБрки и выкачки спирта вставляется мЪфдный рукавъ, 
также укрбиляемый опломбированными винтами. 

Установленный на одномъ изъ заводовъ Смоленской губ. ректификацюн- 
ный аппарать Савалля обезнеченъ совершенно такъ, какъ обезпечены на 
винокуренныхъ заводахъ колонные непрерывно-дфиствующе перегонные ап- 
нараты; самое же обезпечене начинается оть флянцеваго соединешя куба 
съ ректирикацюнною колонною. Стяжной флянець стекляниаго колпака въ 
РонарЪ, ве стяжные флянцы спиртовыхъ трубъ и трубы для отбросовъ, а 
также флянцы крановъ опломбированы; м$фдный же чанокъ для собирашя 
отбросовъ закрытъ цинковою крышкою, которая ирипломбирована къ нему въ 
четырехъ мЪЬстахъ. 


4) Губерни Пензенская и Симбирокая '). 


Въ пермодъ винокурешя 18/90 гг. дфйствовало въ Пензенской губер- 
ши 29, а въ Сиубирекой — 13 винокуренныхъ заводовъ (по одному заводу 
въ каждой губерни менфе противъ предшествовавшаго пер1ода), на коихъ, 
сравнительно съ перюдомъь 18889 гг., не введено никакихъ усовершенетво- 
вашй въ винокуренныхь аипаратахъ и не примБнялось новыхъ способовъ 
въ производствь работъ. Изь числа заводовъ, дфиетвовавшихъь въ Симоир- 
ской губерши, 123- принадлежали уже къ существовавшимъ прежде, а 1 былъ 
выстроенъ вновь. 

Матералами для винокурешя на заводахъ обфихъ губерши служили: 
ржаная мука, рожь и овесъ въ зернЪ, солодъ сухой и зеленый, овеслная 
мука и картофель. Количество поелфдняго, по отношеню къ остальнымъ 
нерекуренныхъ принасамъ (съ перечислешемъ ихъ на сухе, т. е. принимая 
3''в пуда евфжаго картофеля=1 пуду сухого=11/2 пуда зеленаго солода) 
составляло: на заводахъ Цензенекой губернии 45,79/0, а на заводахъ Симбир- 
ской губерши— даже 67,089/о. По качеству своему картофель быль, въ общемъ, 
не только не хуже, нежели въ ирошедшемъ перюдЪ, но даже неколько 
лучше, такъ какъ процентное содержане въ немъ крахмала оказывалось не 
ниже 18,5%/ и доходило до 26%!0, а въ среднемъ составляло около 23% 
(въ перюдъ 188%/5 гг. колебашя были отъ 18 до 259%). 

Солодъ на всБхъ заводахъ приготовлялея изъ ржи, на одномъ же завод\Ъ 
Нензенской губ. приготовлялея также овеяный солодъ, шедший (вмЪетЪ съ дру- 
гими припасами) на приготовлене дрожжей, которыя отличались въ такомъ 
случаЪ большою дфятельностью, быстрымъ размножешемъ клЪточекъ и хо- 
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Число заводовъ. 


Матералы. 


Затирае при- 
пасовъ, охлажде- 
не затора и при- 
готовлен1е дрож- 
жей. 
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рошимъ нагрвомъ бражки въ квасильныхъ чанахъ. ‚Значительное предпоч- 
тен!е зеленому солоду передъ сухимъ отдавалось на заводахъ ; Пензенской 
губерни, на коихъ количество перекуреннаго зеленаго солода превышало ко- 
личество сухого почти въ 11/4 раза, а по отношеню къ сухимъ припасамъ 
и картофеля на долю зеленаго солода приходилось 6,6°/о, тогда какъ на 
заводахъ въ Симбирской губ. на долю этого солода приходилось всего 0,49%/о 
и общее, поступавшее въ перекурку, количество его составляло только 5,5/ 
количества сухого солода. Овсяная мука, а равно овесъ и рожь въ зернЪ, 
при употреблени ихъ въ заторы съ большимъ количествомъ картофеля, ока- 
зывались весьма полезными, какъ средство для лучшаго сбраживаня; во 
веЪхъ случаяхъ, гдВ примфнялись означенные матералы, брожен1е улучша- 
лось, сбраживан!е было полнфе и получались лучше выходы спирта. 

Разварка и затираше припасовъ на заводахъ Пензенской и Симбир- 
ской губ. производились въ отчетномъ перюдВ тБми же способами, какъ и 
въ предшествовавшемъ пер!одЪ '). Что касается заторныхъ чановъ, то на 
большей части заводовъь обфихъ губерний чаны эти деревянные, р$дко ме- 
таллическе, съ мЬшалками, приводимыми въ движене обыкновенно паро- 
вымъ двигателемъь и лишь въ рфдкихъ случаяхъ-—водою и лошадьми. Затор- 
ныхъ чановъ съ двойными стфнками сравнительно весьма, . немного. 

Охлажден!е сусла главнаго затора на холодильныхъ тарелкахъ (киль- 
штокахъ) производится на 23 заводахъ Пензенской губернии и 4 — Симбир- 
ской губ.; на остальныхъ же заводахъ обфихь губерый заторъ охлаж- 
дается въ самомъ заторномъ чан льдомъ, рфдко водою, пропускаемою между 
двойными стфнками заторнаго чана, а на одномъ изъ заводовъ въ самомъ 
заторномъ чан, для расхолаживан1я сусла, устроены м$дныя трубы, въ ко- 
торыхъ пропускается холодная вода. 

Въ способахъ и премахъ приготовлен1я дрожжевыхъ заторовъ, а равно 
задачи ихъ къ главному затору и см5шен!я съ онымъ, также не посл$довало 
никакихъ измфненй сравнительно съ предшествовавшимъ перодомъ. Что 
касается количества дрожжей относительно припасовъ на главный заторъ, 
то таковое весьма различно и выражается въ процентахъ слфдующими циф- 
рами: на заводахъ Пензенской губ. отъ 8,7 до 16,6°/о, а на заводахъ Сим- 
бирской губ.—оть 6 до 20/0. По поводу допускаемыхъ циркулярами Мини- 
стерства Финансовъ отъ 14 Января 1866 г., за № 735 и отъь 23 Тюля 
1877 г., за № 1438 разм$ровъь емкости дрожжевыхъ маточныхъ кадей и 
дрожжевыхъ чановъ при 3-хъ суточномъ брожени: первыхъ— не бол$е 4,5% 
емкости одного квасильнаго чана, а вторыхъ—въ 12,5%/о совокупной емкости 
квасильныхъ чановъ, техникъ, ссылаясь на заявлешя нфкоторыхъ винокуровъ 
о недостаточности означенной емкости маточныхъ кадей при трехъ, & ТЬМЪ 
боле при четырехъ порядкахъ квасильныхъ чановъ и объ излишкЪ, наобо- 
ротъ, емкости для дрожжевыхъ чановъ, указывается на необходимость при- 
бЪгать, на н$фкоторыхъ заводахъ, къ обходу помянутыхъ постановлений 
тЪмъ, что, въ виду излишка емкости 12,5%/о, допущенной для дрожжевыхъ 


*) См. «Труды Техническаго Комитета», Томъ Ц, стр. 157 и 153. 


чановЪ, въ туже емкость включается емкосль легко передвижныхъ малыхЪ 
дрожжевыхъ чанковъ, предназначенныхъ для маточныхъь дрожжей, —елф- 
довательно чанки эти заполняются при работахъ на заводахъ не соглаено 
своему назначен. Это обстоятельство, а равно разематривавшееся въ Тех- 
ническомъ КомитетЪ вь 1357 г. и признанное подлежащим удовлетворению !') 
ходатайство Управляющаго акцизными сбораяи Минской губ. о разрушении 
одному заводчику имфть ехкость маточныхъ кадей, при 3З-хъ суточномъ бро- 
жении, въ 20 совокупной емкости квасильныхъ чановъ. вуЪфсто требуемой 
емкости въ 41/29/о одного квасильнаго чапа, но съ условемъ уменьшеня 
емкости дрожжевыхъ чановъ до 10% на общую емкость всфхъ дЬйствую- 
щихъЪ квасильныхъ чановъ—указываютъ, по инфнию техника, на необходи- 
мость соотвфтственнаго дополненя и разъясненя къ вышеупомянутому цир- 
куляру за № 735. 

Винокуреше на заводахъ Пензенской и Симбирской губерний произво- 
дилось по высшей нормф за весьма незначительными исключешями, когда 
таковое производилось по низшей норм или по учету контрольнаго сна- 
ряда, но и то только въ началЪ и концЪ винокуреня. Выходы спирта изъ 
матераловъ, перекуренныхъ въ отчетномъ перюдЪ на заводахъ Нензенской 
губ., выразились слфдующими цифрахи изъ пуда: а) при винокурени ис- 
ключительно изъ сухихъ припасовъ: низшй—37,4069/о *), высший —43,829/; 
6) при винокурени изъ сухихъ прицасовъ съ картофелемъ: низши—39,15%/о, 
высшй—50,710/0; в) при винокурени изъ картофеля съ приуЪфеью сухихъ 
припасовъ: низний—12,27°/о, высший — 15,72°/0. Общий средый выходъ по 
Пензенской губернии, при винокурени по высшей нормЪ, по разечету на 
сух1е припасы (не считая перекурки на одномъ заводВ 19 заторовъ по низ- 
шей нормВ), составлялъ 43,819/0 изъ пуда; средний же выходъ изъ картофеля 
выразилея 13,83°/о изъ нуда. По заводамъ Симбирской губерши средшй вы- 
ходъ изъ пуда, въ перевод на сухе припасы, при винокурени по высшей 
норм, опредфлилея въ 44,46%/о, а изъ картофеля—14,04°/о (при этомъ не 
принято въ разсчеть винокуреше, производившееся на одномъ заводБ исклю- 
чительно по ноказаню контрольнаго снаряда). 

Отоплеше заводовъ въ Пензенской и Симбирской губернййЙ производи- 
лось, какъ и въ предшествовавшемъ перюдЪ, главнымъ образомъ, дровами; 
на двухъ заводахъ Пензенской губ. употреблялся торфъ съ небольшимъ ко- 
личествомъ дровъ, & па одномъ заводь — солома, хворостъ и кизякъ. Въ Сим- 
бирской губ. на двухъ заводахъ примфнялось отоплене нефтяными остатками. 
На одно ведро 80°/9-го спирта отоплене торфомъ въ смЪеи съ дровами 0б- 
ходилось отъ 5 до 5,8 коп., отоплен1е см$еью соломы, хвороста и кизяка— 
8 коп., нефтяными остатками— отъ 9 до 11 к. и дровами, въ Пензенской губ.— 
отъ 5 до 14 кои., а въ Симбирекой—отъ 6 до 15 коп. 

Изъ числа 42 дЪиствовавшихъ въ обфихъ губершяхь заводовъ ненре- 
рывно-дфйствующе перегонные аппараты примЪнялись въ отчетномъ перюдЪ 


') См. «Труды Техническаго Комитета», Томъ Г, стр. 63. } 
*) Винокуреше производилось по послфднему въ перодЪ свид$тельству, по низ- 
шей норм. 
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на 18 заводахъ Пензенской и на 12 заводахъ Симбирской губ. Изъ нихъ 
одноколонныхъ обыкновенныхъ, безъ отдЪльнаго дефлегматора, было въ Пен- 
зенской губ.— 9, авъ Симбирской—2; одноколонныхъ съ отдфльнымъ дефлег- 
маторомъ: въ Пензенской губ.—9, а въ Сихбирской— 10. На остальныхъ 11 заво- 
дахъ Пензенской и 1 завод Симбирской губернйи перегонные аппараты были ку- 
бовой системы, изъ коихъ: 3 аппарата системы Галля и 9Э— системы Писторуса, 
въ томъ числЪ два аппарата (одинъ въ Пензенской и одинъ въ Симбирской 
губ.) представляли комбинащи съ аппаратами Шварца, им$вие ректифика- 
цюнную колонну съ отд$ленями, а надъ нею—еще три тарелки Пистор!уса. 
Въ числБ одноколонныхъ непрерывно-дфйствующихъ аппаратовъ съ отдфль- 
нымъ дефлегматоромъ на одномъ изъ заводовъ Симбирской губ. имЪется 
аппарать, изготовленный въ Казани фирмою Мемпель. Горячая колонна и 
холодильникъ въ этомъ аппаратЪ такого же устройства, какъ и въ аппара- 
тахъ Вельке, а видоизм$неше заключается въ дефлегматорЪ. Посл5дюий 
состоить изъ четырехъ концентрическихъ цилиндровъ, установленныхъ вер- 
тикально; между первымъ наружны и вторымъ, а также между третьимъ и 
четвертымъ цилиндрами циркулируетъ вода, а между вторымъ и третьимъ 
и во внутреннемь цилиндрЪ циркулируютъ спиртовые пары; во внутреннемъ 
же цилиндрЪ имЪется 36 вертикальныхъ м%$дныхъ трубочекъ, каждая д1амет- 
ромъ 1'/4 дюйма, по коимъ движется бражка, поступающая снизу. На пути 
но этимъ трубочкамъ бражка встр$чаетъ спиртовые пары, идуще сверху 
внизъ, и, нагрфваясь, выходить сверху по трубЪ, направляющейся въ браж- 
ную колонну, а спиртовые пары по горизонтальнымъ трубамъ, сообщающимъ 
внутренний цилиндръ съ промежуткомъ второго и третьяго цилиндровъ, на- 
правляются въ этотъ промежутокъ и уходятъ вверхъ дефлегматора, а от- 
туда—по трубЪф въ холодильникъ. Накопивпийся въ нижнихъ частяхъ де- 
{флегматора погонъ стекаетъ въ верхнюю часть ректификацонной колонны 
но трубЪ, имБющейся въ нижней части дефлегматора. При обыкновенныхъ 
услов1яхъ сгонки спиртъ получается крфпостью около 80 —89%/о при темпера- 
тур -- 8° Р. Неудобство описаннаго аппарата заключается въ маломъ даметрЪ 
трубочекъ, по которымъ движется бражка, вслЪдетве чего можеть происходить 
частое засорене ихъ въ томъ случаЪ, если бражка, поступающая въ аппа- 
ратъ, не будеть тщательно освобождена отъ твердыхъ частицъ, а также отъ 
попадающей въ нее иногда пакли, бичевокъ, соломы ит. п., въ особенности при 
картофельномъ винокурени, каковое, поэтому, на означенномъ завод$ и не 
производится. На трехъ заводахъ Симбирской губ. при перегонныхъ аппа- 
ратахъ имЪются угольныя фильтры-очистители, парализующие правильное 
дЪйстве контрольнаго снаряда, такъ какъ при отгонкахъ спирта, поглощен- 
наго углемъ, сгонка производится почти до О по шкал контрольнаго снаряда 
и акцизному надзору приходится вскрывать снаряды для снятя подставки 
изъ подъ указательной стр$лки, устанавливаемой обыкновенно въ такомъ по- 
ложенши, что ниже 35-го дЪлен1я шкалы снаряда она опускаться не можетъ. 
Въ Симбирской же губерн!и на одномъ завод$ съ 4-мя порядками квасиль- 
ныхъ чановъь имфются два перегонныхъ аппарата, изъ коихъ одинъ дЪй- 
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ствуеть не всегда, такъ какъ изъ означенныхъ четырехъ порядковъ ква- 
сильныхъ чановъ употребляются большею частью только два порядка. 

На большинств$ заводовъ Пензенской губернии скорость сгонки спирта 
составляла около 15 ведеръ въ Часъ; на нБкоторыхъ же заводахъ она до- 
ходила до 25 и даже 38 ведеръ, а на другихъ—не превышала всего 3— 
5 ведеръ въ часъ; въ Симбирской губ. средняя скорость для большинства 
заводовь выражалась 8— 14 ведрами въ часъ, краиниии же предфлами ко- 
лебанй были 4 и 17 ведеръ въ часъ. Что касается температуры сгоняе- 
маго спирта, то таковая на заводахъ обЪфихъ губершй бываеть обыкновенно 
не ниже {Зи не выше 10° Р. по термометру, установленному въ фильтрЪ; 
только въ исключительных  случаяхъ, напр., когда, велфдетые недо- 
статка паровъ на время разварки картофеля или зерна въ парникахъ, 
сгонку останавливаютъ часа на 2—3, температура ифеколько повышается. 
На одномъ же изъ заводовъ Симбирской губ. температура сгонлемаго спирта 
понизилась зимою до -- 2% Р. Для охлаждешя спирта, какъ и въ предше- 
ствовавшемъ перодЪ, на заводахъ не примфиялось никакихъ другихъ при- 
способленй, кромБ прибавлешя въ теплое время льда къ водЪ, поступавшей 
ВЪ ХОЛОДИЛЬНИКЪ. 

Контроль за производствомъ винокуреня на заводахъ Пензенской и 
Симбирской губерний велся въ отчетномъ пер1одЪ томъ же порядкомъ, какъ и въ 
предшествовавшемъ !), причежъ техникомъ производились на иЪфкоторыхъ 
заводахъ сахарометричееюя наблюдешя и пробныя отгонки бражекъ, пока- 
завиия, что разница между дЬиствительными выходами спирта и вычиелен- 
ными на основаши сахарометрическихъ испытанй составляла оть —2,3 до 
-+4,5°’0; по пробнымъ же сгонкамъ разница была оть —2,0 до --9,59/. 

Веф контрольные снаряды находились въ исправности и никакихъ по- 
врежден!й въ нихъ въ перюдъ 1883/эо гг. не было, за исключешемъ покрытия 
ржавыми пятнами поплавковъ и другихъ частей снаряда; на желфзныхъ 
ширхахъ нфкоторыхъ снарядовъ замЪчалиеь пузыри краски, которые иногда 
отваливались, а внутренняя окраска ширмъ оказывалась потемнфвшею. 

Никакихъ случайностей, вызывающихъ ненравильныя дфйстня контроль- 
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ныхъ снарядовъ (какъ то: перегрфва поплавковъ, спадешя пружинныхъ тор- КоНТрольными сна- 


мазовъ, течи барабановъ и пр.) въ отчетномъ пер1одЪ не было. 

На нЪкоторыхъ заводахъ замфчалось уклонеше въ показашяхъ снарядовъ, 
доказывавшее, что существоване пониженнаго уровня верхней и малаго дламетра 
нижней дополнительныхъ трубочекъ, въ систем Ъ распредфлительныхъ трубъ, под- 
водящихъ спиртъ къ пруемному цилиндру, вредно отзываются на ноказашяхъ 
крфиоести спирта по снаряду въ сравнеши съ дЪйствительной кр$постью спирта, 
прошедшаго черезъ снарядъ. На одномъ изъ заводовъ Пензенской губ., гдЪ 
скорость сгонки не превышаеть 3—5 ведеръ въ часъ, установленъ контрольный 
снарядъ съ увеличенныхъ до 12/2 миллим. даметромъ нижней дополнитель- 
ной трубочки и поднятемъ уровня верхней дополнительной трубочки выше 
ординара урювия спирта, наполняющаго во время сгонки пруемный цилиндръ. 


') См. «Труды Техвическаго Комитета», Томъ ПЦ, стр. 159. 
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Снарядъ этотъ дфйствовалъ вполн правильно и большихъ уклонен!й въ пока- 
заняхъ крфпостей спирта не давалъ. Указанное изм$нен!е дополнительныхъ 
трубочекъ, въ особенности возвышенге уровня верхней трубочки, имфетъ, по за- 
мфчан!ю техника, существенное значене какъ для большихъ, такъ и для ма- 
лыхъ заводахъ, регулируя дЪйствые снаряда боле правильнымъ показанемъ 
кр$пости проходящаго черезъь оный спирта. 

Уклонен!я въ показаняхъ контрольныхъ снарядахъ противъ дЪйстви- 
тельныхъ выходовъ выражались въ отчетномъ пер!одЪ сл$дующими средними 
цифрами (въ процентахъ) въ пользу заводчиковъ: на заводахъ Пензенской 
губ.— 0,53%/о, & на заводахъ Симбирской губ.—0,36‘/о. ОтдЗльно по заводамъ 
Пензенской губ. дЪйствительные выходы спирта превышали показан!я кон- 
трольныхъ снарядовъ оть 0,26 до 1,06%/о, а на заводахъ Симбирской губ.— 
отъ 0,13 до 0,66°%/о. 

Сличен!е показаний контрольныхъ снарядовъ съ дЪйствительными вы- 
ходами спирта и премъ сливовъ послфдняго производились въ отчетномъ 
пер!од$ т$ми же способами и порядкомъ, каке примфнялись для сей цфли 
въ предшествовавшемъ пер!одЪ. Равнымъ образомъ, не произошло изм$невй 
и въ отношени хранешя контрольныхъ снарядовъ во время бездЪйствя 
заводовъ '). 

Обезпечен1я контрольныхъ снарядовъ и фильтровъ, а равно и перегон- 
ныхъ аппаратовъ (въ особенности въ Симбирской губ.) въ общемъ удовлетвори- 
тельны, несмотря на то, что многя изъ сихъ обезпеченй, за неимфнемъ 
на заводахъ хорошихъ мастеровъ, сд$ланы на нзкоторыхъ заводахъ не вполнВ 
чисто. Чаны для отводныхъ трубъ изъ снаряда и фильтра металлические, 
установлены на весьма немногихъ заводахъ подъ общимъ чехломъ фильтра, 
а большею частью’ вн его, хотя цфлесообразнфе заключать таковые чанки 
подъ общимъ чехломъ. Въ отчетномъ перюдЪ на всЗхъ заводахъ Симбир- 
ской губ. и на нфкоторыхъ заводахъ Пензенской губ. былъ произведенъ по- 
дробный осмотръ холодильниковъ, причемъ вынимались внутренн!я ихъ части 
для осмотра; никакихъ приспособлен! для злонамЗренныхъ отводовъ спирта, 
въ холодильникахъ не оказалось, но обнаружено, что нзкоторыя спиртовыя 
трубы не входятъ одна въ другую по теченю пара или жидкости, какъ тре- 
буется инструкщей. При перегонкахъ спирта на непрерывно-дфйствующихъ 
аппаратахъ, производя усиленное охлаждеше въ холодильникВ и дефлегма- 
торз, по мнЪн!ю техника, есть возможность изъ бражнаго отд$леня горячей 
колонны, которое не обезпечивается, получать довольно крзпюй погонъ, хотя 
и въ смБси съ брагою; въ устранен!е чего техникъ считаетъ весьма полез- 
нымъ обезпечивать не только регарду 1-го бражнаго отдЗлен1я, но и всЪ 
остальныя. Препятствемъ къ этому служить, однако, возможность засорешй 
бражнаго отдЪлен1я колонны и неизбЪжныя съ ними, при отсутстви на за- 
водахъ постояннаго надзора, бол$е или менфе значительныя стфсненя для 
заводчиковъ. 


1) См. «Труды Техническаго Комитета», Томъ П, стр. 160. 
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5) Губерюии Тульская и Калужская '). 


Въ перодъ 158/00 гг. винокурене производилось въ Тульской губерши 
на 34, а въ Калужской губ.— на 11 винокуренныхъ заводахъ; вуБсто двухъ 
уничтоженныхЪ заводовъ въ одномъ изъ округовъ Тульской губерши, въ 
другихъ округахъ этой же губернии двумя владЪльцами имфнй, для пере- 
работки свонхъ сельско-хозяйственныхъ продуктовъ, главнымъ образомъ кар- 
тореля, были выстроены два новыхъ завода. Въ способахъ винокурен!я какъ 
въ Тульской, такъи въ Калужской губерюяхъ никакихъ измфненй, сравни- 
тельно съ предшествовавшихъ перюдомъ, произведено не было. 

Въ обфихъ губершяхъ главнымъ матераломъ для винокуреня слу- 
жиль картофель, количество котораго по отношеню къ общему количеству 
перекуренныхъ припасовъ составляло: въ Тульской губерни— 82,5, а въ 
Калужской —78,3'/о. КромЪ того, перекуривались также: рожь, ячменная И 
овсяная мука, зеленый и сухой солодъ (преимущественно первый). Въ Туль- 
ской же губерн!и еще перерабатывались: патока, составлявшая 1,029/0, и крах- 
малъ—0,557/о вефхъ перекуренныхъ матераловъ. Винокурене изъ послЪдняго, 
на ряду съ картофельнымъ винокуренемъ, замфтно увеличивается; такъ, въ 
отчетномъ перодЪ крахмала было перекурено въ 3,6 раза боле, нежели 
въ предъидущемъ перюдЪ (0,259/0). При винокурени съ примфсью крахмала, 
послфднй прибавлялея въ заторъ, въ вид крахмальной гущи (преимуще- 
ственно) или сухой крахмальной муки 2-го сорта, въ количеств отъ 4 до 
25°/% общаго вЪса затиравшихся припасовъ. По анализамъ акцизнаго над- 
зора крахмальная гуща, въ среднемъ, содержала 25,60, а сухая крахмаль- 
ная мука 2-го сорта—64,15°/о крахмала. 

Стоимость крахмальной гущи колебалась оть 25 до 35 коп., &а сухой 
крахмальной муки 2-го сорта—отъ 45 до 60 коп. за пудъ. 

Прибавка указанныхъ крахмалистыхъ матераловъ къ хлЬбнымъ зато- 
рамъ обыкновенно повышала выходъ спирта и, наоборотъ, выходы посл$д- 
няго понижались съ прибавлешемъ крахмальной гущи къ картофельнымъ 
заторамъ. 

Общий средшй выходъ спирта по заводамъ Тульской губери состав- 
ляль 49,38°, а по заводамъ Калужской губерши — 46,93° на 6 ведеръ бро- 
дильнаго пространства. Процентное отношен!е перекура къ норм выража- 
лось при винокурени изъ картофеля отъ 24,7 до 26,6/о (смотря по систем 
брожен!я) по заводамъ Тульской губерни и 18,3%/ — Калужской губ.; при 
винокурен!и же изъ патоки — 38,3%/о (Тульск. губ.), а изъ хлЪбныхъ припа- 
совъ—7,79/о (Тульск. губ.) и 6,0°/о (Калужск. губ.); вообще же, въ среднемъ, 
составляло по заводамъ Тульской губерши—24,1/о, а по заводамъ Калуж- 
ской губ.—18,3%/0. 

На заводахъ Калужской губорюи топливомъ исключительно служили 
дрова, расходъ на которыя, въ зависимости отъ цфнь на нихъ и употреб- 


') Изъ отчета Старшаго Техника г. Пелепелкина, который до 1юля 1899 г. со- 
стоялъ техникомъ пра акцизномъ У правлении Минской губернии. 
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лявшихся винокуренныхъ припасовъ, составлялъ отъ 2 до 6 коп. на ведро 
спирта въ 40%/ крЪФиости. Въ Тульской же губернши на ряду съ дровами 
употреблялись: м$стный каменный уголь, торфъ, солома и нефтяные остатки, 
причемъ расходъ на одно ведро спирта въ 40%/ кр$пости колебался: отъ 7 
до 10 коп. при отоплен!и дровами и углемъ, около 6 коп.— соломой и около 
4,8 коп.—торфомъ. Отоплене же нефтяными остатками обходилось дешевле 
дровяного и угольнаго, но дороже торфяного. 

Изъ 45 заводовъ, дЪйствовавшихъ въ обфихъ губершяхъ, непрерывно- 
дъйствующ!е перегонные аппараты имфлись на 40 заводахъ (въ Тульской 
губерн!и на 32 и въ Калужской губ. на 8), на остальныхъ же заводахъ 
примфнялись кубовые аппараты системы Писторуса съ дефлегмацюнными 
тарелками. 

Особенность одного изъ непрерывно-дфйствующихъ аппаратовъ (системы 
Виганда), поставленнаго на вновь выстроенномъ завод въ Тульской губер- 
ни, какъ сообщалось техникомъ, заключается въ подогрфванши бражки въ 
бражной же колонн, внутри которой по особой труб бражка поднимается 
до верхняго бражнаго отдЪленйя, оттуда уже перепускается на встрЪчу па- 
рамъ, какъ вообще во всЪхъ непрерывно-дфйствующихъ аппаратахъ. 

Почти на всфхъ заводахъ обфихъ губерний винокурен!е производилось 
подъ постояннымъ наблюденемъ контролеровъ и надсмотрщиковъ, которые, 
ежедневно, заносили въ особые журналы данныя о родЪ и качеств упо- 
требляемыхъ припасовъ, состоянии бражекъ, объ отступленяхъ въ росписа- 
ни хода заводскихъ работъ и пр., а равно и объ уклонешяхъ въ показа- 
няхъ контрольныхъ снарядовъ, указывая при этомъ причины, вызывави!я 
колебан1я въ крфпостяхъ и выходахъ спирта. Кром того, примЪнялея еще 
и способъ „центральнаго контроля“, состоявший въ томъ, что участковые 
помощники надзирателей посл каждаго посфщеня винокуреннаго завода 
доставляли въ губернское акцизное Управленйе составленныя ими, по особой 
формЪ, свфдЪв!я о результатахъ вннокурен1я; таковыя св$дфюя просматри- 
ваются самимъ Управляющимъ акцизными сборами, а послЪ него техникомъ. 
Способъ „центральнаго контроля“ признается техникомъ весьма полезнымъ 
и въ доказательство сего сообщается имъ, между прочимъ, слЪдуюцщий случай: 
при разсмотр$ и упомянутыхъ свЪдфюй по одному винокуренному заводу 
было замЗчено, что количество градусовъ спирта по учету контрольнаго 
снаряда согласовалось съ количествомъ градусовъ по дЪйствительному сливу, 
между тЪмъ, число ведеръ спирта по показан1ямъ снаряда было больше 
числа ведеръ, опредфленныхъ въ спиртопр1емномъ чанЪ; по имфвшимея въ 
свъдфшяхъ даннымъ, подобное обстоятельство не могло быть объяснено раз- 
ностью температуръ спирта при сгонкахъ и сливЪ. Велфдстве сего по пред- 
писаню Управляющаго акцизными сборами, было произведено, на мВст$, 
изелЪдоваше причинъ такового явленя, коимъ обнаружено было повреждене 
въ трубЪ, отводядящей спиртъ изъ снаряда въ спиртопремникъ, чрезъ ка- 
ковое и похищалось у заводчика недопоказываемое снарядомъ количества спирта. 

Въ отчетномъ перюодЪ должностными лицами надзора сахарометриче- 
сыя наблюдешя на заводахъ производились значительно рфже, главнфйшимъ 
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образомъ, потому, что со стороны нфкоторыхъ заводовладЬльцевъ было выра- 
жено неудовольсте по поводу производства лицами акцизнаго надзора у НИХЪ 
на заводахъ сахарометрическихъ наблюденй, такъ какъ они признавали по- 
добныя наблюдения обиднымъ для себя контролемъ. 

Въ обЬихъ губершяхъ контрольные снаряды находились въ исправ- СосбтоящШе кон- 
ности и дриствовали удовлетворительно; въ общемъ, за перюдъ, снаряды 1. —_ 
недоноказали, противъ учета спирта по мЪрнику: на 0,4°/о по заводамъ Туль- „аллед:постей _. 
ской губ. и на 0,34°/о— Валужекой губ. Уклоненя же въ показашяхъ отдЪль- намъ. 
выхъ снарядовъ колебались отъ 0,22 до 0,78%/, и только въ иБеколькихЪ 
отдфльныхъ случаяхъ были въ Ги боле процента. 

Неисправностей въ контрольныхъ снарядахъ, стоявшихъ на заводахт, 

Калужской губерши, вовсе не было; на 5 же заводахъ 'Тульской губ. въ сна- 
рядахъ оказались изношенными нфкоторыя отдфльныя ихъ части, какъ-то: 
ось ролика, конецъ стрфлки, храповой механизиъ, ободъ ведущаго колеса и 
поплавокъ; велфдетые указанныхъ поврежденй снаряды были отправлены 
въ отдЬлъ Техническаго Комитета для ремонта. 

Въ отчетномъ перюдВ случайностей съ контрольными снарядами какъ Случайности съ 
въ Тульской, такъ и въ Цалужекой губ. не было, за исключешемъ одного КоНТРрольными сва- 
случая спадешя тормаза. ВА 

Въ обфихъ губершяхъ помощниками надзирателя при каждомтъ, по  Сличене пока- 
возможности, посфщенм завода опредфляетея крфиость спирта въ спирто- 38ШЙ — коитроль- 
пруемномъ чанф по Г таблиц6 и сличаетея съ крфиостью, выведенною изъ о 

| дфиствительными 
показашй счетчиковъ снаряда, причемъ сравниваются показаня указатель- выходами ниремъ 
ной стрфлки снаряда съ показанмями волчка въ фильтр и повфряетея крЪ- сливовъ. 
пость остатка снирта на мфрникЪ но [ таблицЪ. ЗатБуъ, помощники же над- 
знрателя, ежемфеячно, принимаютъ не менфе какъ два цолныхъ слива спирта, 
съ опечатанемъ осмотрфиныхъ сливныхъ отдфленй; нослЪ кажлаго векрытя 
снаряда, первый сливъ спирта принимаетея лицомъ, векрывавшимъ снарядъ, 
или помощникомъ надзирателя; послЬдый (въ рЁфдкихъ случаяхъ контролеръ 
или надемотрщикъ) нринимаетъ и первые два слива при начал винокуреня. 

При премЪ слива опредфляются: куфиость снирта, объемъ его по мЁр- 
нику, предварительно вывЪренному, и температура спирта для перевода дЪй- 
ствительной крфиости на Ц таблицу. 

Во время перерывовъ производства снаряды, надлежащимъ образомъ Хранене кон- 
упакованные и покрытые деревянными ящиками, остаются обыкновенно на трольныхъ снаря- 
своихъ постаментахъ и вмфетВ съ фильтрами, уложенными въ ящики и опе- ^ВЪ во время без- 
чатанными, сдаются на хранене заводской администращи подъ особую А Ь 
росниску. 

Въ отчетномъ перюдЪ на заводахъ Калужекой губерни были сдфланы — Обезиечеше пе- 
елЬдующия  обезпеченя: 1) на флянцовыхъ  соединемяхъ  спиртовыхъ регониыхъ аппа- 
и пароспиртовыхъ трубахь устроены глухе чехлы; 2) на промывныхъ РаАТОВЪ. 
трубахъ непрерывно-дфйствующихъ перегонныхъ апиаратовъ установлены са- 
модЬйствующие клапаны, приспособленные къ обезиеченю; 3) вс фильтры 
снабжены воздушниками Истратова, и 4) на фильтры двухъ заводовъ постав- 
лены новые м6дные чехлы по образцу, утвержденному Управляющимъ акциз- 
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ными сборами; эти чехлы, по словамъ техника, совершенно заграждая до- 
ступь къ фильтру, отличаются прочностью, простотой сборки и сравнительною 
дешевизною. 

Въ Тульской же губерни продолжалась зам$на пришедшихъ въ негод- 
ность чехловъ фильтра—чехлами новаго образца; въ тзхъ случаяхъ, когда 
фильтръ снабжался воздушниками Истратова, чехлы съ металлическаго отвод- 
наго чанка большею частью снимались, такъ какъ при громоздкости этихъ 
чехловъ было невозможно производить своевременное и постоянное освидф- 
тельствован1е упомянутыхъ чанковъ. 


6) Губернш Тамбовская и Саратовская !), 


Въ отчетномъ перодВ въ обЪихъ губершяхъ дфйствовало 50 виноку- 
ренныхъ и2 дрожжево-винокуренныхъ заводовъ, а всего 52 завода, изъ коихъ 
въ Тамбовской губ. 1 дрожжево-винокуренный и 34 винокуренныхъ завода, & 
въ Саратовской губ. 16 винокуренныхъ и 1 дрожжево-винокуренный заводъ. 
Въ устройств$ заводовъ и способахъ производства винокурен!я никакихъ изм}- 
нен1 въ истекшемъ перодЪ произведено не было. 

Главными матер!алами для винокуреня въ обЪихъ губерияхъ служили 
картофель и рожь (мукою и отчасти зерномъ), количества которыхъ по отно- 
шеню къ общему количеству перекуренныхъ припасовъ составляли: въ Там- 
бовской губерни— 63,0% (картоф.) и 26,6%/о (рожь), а въ Саратовской губ.— 
53,0°/о (картоф.) и 35,2%/ (рожь). Кром того, перекуривались: зеленый и 
сухой солодъ, мука (просяная и овсяная) и кукуруза, а въ Тамбовской губерни 
производилось еще опытное винокурене изъ картофельнаго крахмала (въ 
колич. 19,060 пуд.) и червонной росички (въ колич. 1,550 пуд.). Солодъ 
употреблялея въ Саратовской губерни преимущественно зеленый (85,3%/о 
всего количества употребленнаго солода); въ Тамбовской же губ., наоборотъ, 
сухого солоду перекурено больше (62,2°/о), чЪмъ зеленаго (37,8%/о). 

Винокурене изъ картофельнаго крахмала производилось на двухъ заво- 
дахъ, а изъ росички—на одномъ, причемъ какъ первый, такъ и вторая шли 
въ заторъ въ см$фси съ другими припасами. По отношеню къ общему коли- 
честву всЪхъ шедшихъ въ заторъ припасовъ, количество крахмала колебалось 
отъ 6 до 10°/о, а количество росички— всегда составляло 7,82%/о; остальными же 
припасами въ подобныхъ заторахъ служили: картофель отъ 56 до 85,5% и 
проче хлфбные матералы отъ 8 до 349. 

Стоимость одного пуда сухого крахмала, съ доставкою колебалась: отъ 
95 к. до 1 р. 10 к. перваго и оть 58 до 75 к. второго сорта; сырой же крах- 
малъ покупался заводами по 65 и 30 к. за пудъ перваго и второго сорта. 

Въ отношен!и способовъ приготовлен1я заторовъ изъ картофеля и хлЪб- 
ныхъ припасовъ въ отчетномъ перодЪ никакихъ изм$невй, сравнительно 
съ предшествовавшимъ перюдомъ, не послЗдовало. 


1) Изъ отчета Младшаго Техника г. Тихова. 
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Заторы же съ примфсью картофельнаго крахмала или росички приго- 
товлялись особыми приемами. 


Затиран!е, наприхфръ, крахмала производилось или безъ отвариван1я 
его въ парникахъ Генце, или, предъ постунленемъ въ заторный чанъ, крах- 
малъ подвергался отвариваню въ парникахъ. 


Въ первомъ случаЪ, способъ затираня затора былъ слфдующИй: нагрЪвъ 
въ заторномъ чан около 300 ведеръ воды до 45° Р. и всыпнавъ въ него— 
около 1'/з пуда сухого солода, 10 пудовъ овсяной муки и 53 пуда крахмала, — 
пускали въ ходъ мБшалку, давая ей возхожно скорый ходъ съ тою цБлью, 
чтобы крахмалъ не осаждалсея на дно заторнаго чана; отварка всфхЪ этихъ 
нрипасовъ производилась въ течен!и часа при усиленномъ движени мфшалки, 
причемъ температура заторной массы доводилась до 60° Р. По окончани 
варки и охлаждени заторной массы до 46°, въ нее постепенно виускался 
изъ парниковъ Генце предварительно сваренный картофель; послЪ чего, по 
охлаждени затора до 47°, производилась присынка остальнаго солода; доведя 
затЪмъ температуру затора до 50°, оставляли его въ покоф— для процесса 
обсахариван1я, что совершалось въ течени 1/2 часа. Приготовленное, та- 
кимъ образомъ, сусло расхолаживалось на холодильни8 до 14—17 и спу- 
скалось затЬуЪ въ квасильные чаны. 


Во второмъ случаф, Т. е. съ отваривашемъ крахмала въ парникахъ 
Генце, способъ затирашя затора былъ слфдуюний: въ набранной въ заторный 
чанъ водф (съ темпер. 3— 6° Р.) затиралось около половины количества зеле- 
наго солода, предназначеннаго въ заторъ; затфиъ всыпалась мука и, по раз- 
работкВ ея, постепенно вдувался изъ парника отваренный уже крахмалъ, а 
за нимъ спускался, также предварительно разваренный въ парникЪ, карто- 
фель, посл чего прибавлялось остальное количество зеленаго солода, пред- 
варительно распущеннаго въ водЪ. Самая же отварка крахмала производилась 
такимъ порядкомъ: въ парникъ Генце набиралась холодная вода (по разсчету 
3-хъ ведеръ на пудъ сухого и 1!/з ведеръ на пудъ сырого крахмала) и на- 
грЬвалась до 50° Р.; засыпанный затЬиъ въ парникъ крахмалъ варилсхл, 
при давлении 3-хъ атмосферъ, въ продолжени 3 часовъ; въ течени ка- 
кового времени крахмаль преврацщалея въ клейстерообразную сЪфроватую 
жидкость, что и служило признакомъ надлежащей разварки его, при како- 
вой крахмалъ и вдувался изъ парника въ заторный чанъ. 


При затиран!и заторовъ съ примЪеью росички, послфдняя всегда отва- 
ривалась въ парникахъ Генце въ течении 3—4 часовъ, причемъ для отвари- 
ван!я ея вода набиралась въ парникъ въ количеств$ 4,2 ведра на пудъ росички. 


Затиране же затора производилось такимъ порядкомъ: въ заторный 
чанъ напускалась вода въ количествЪ 212 вед. на пудъ затираемыхъ при- 
пасовъ, которая нагрфвалась до 45° Р.; затЪмъ всынались въ нее мука и 
солодъ; посл ихъ разработки впускались изъ парниковъ Генце предвари- 
тельно отваренныя рожь и росичка. Варка заторной массы велась до 52,75% Р., 
а обсахариване совершалось въ течен!и 2'/2 часовъ. 

Средний выходъ спирта изъ пуда употребляемыхъ припасовъ на вино- 


Выходы спирта. 
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куренныхъ заводахъ Саратовской губерн!и въ отчетномъ перюдЪ выразился 
ВЪ 43,29, а на дрожжево-винокуренномъ заводф той же губерни— въ 30,75. 

Выходы спирта изъ картофельнаго крахмала и росички, при употреблеши 
ихъ въ заторы въ смЗси съ другими припасами на упомянутыхъ выше трехъ заво- 
дахъ Тамбовской губерн!и, приблизительно составляли, въ среднемъ, изъ пуда: 


сухого крахмала 1 сорта \). ... . 66,029 спирта. 

- ь ть го ао 16028 ы 

ь , 2 *) „ ил се ВБ ТЯ ь 

ь з 3, з.ы 490 ь 
сырого крахмала 1 сорта. ..... 40,33 ь 

р я 2 о еже 32500 . 
‚чернаго (сырого) крахмала. .... 15,12 ы 
росички с... .. о. 3817 р 


Эти цифровыя данныя, по замфчаню техника, полученныя наблюде- 
н1ями, выражають только приблизительные выходы спирта, такъ какъ ска- 
занные матералы употреблялись въ см$фси съ другими припасами, выходы 
изъ которыхъ могли быть разсчитаны только прим$рно. 

Топливо. Топливомъь на заводахъ обфихъ губершй преимущественно служили 
дрова; нефтяные остатки примфнялись на 5 заводахъ Саратовской губерии 
и на одномъ— Тамбовской губ.; кромЪ того, въ послБдней—10 заводовъ упо- 
требляли смЪшанное топливо, какъ-то: дрова вмЪстВ съ торфомъ или соло- 
мою, а 5 заводовъ отапливались исключительно торфомъ. 
Перегонные ап- На заводахъ Саратовской губернии дЪйствовали въ одинаковомъ почти 
поравы: числ какъ кубовые перегонные аппараты (на 8 заводахъ), такъ и непре- 
рывно-дфйствующие (на 9 заводахъ). Въ Тамбовской губернии, изъ 35 дДЪй- 
ствовавшихъ заводовъ, 26— вели сгонку спирта на одноколонныхъ непре- 
рывно-дфйствующихъ аппаратахъ, а остальные 9 заводовъ располагали дву- 
кубовыми аппаратами системы Писторуса. 
Контрольза про- На заводахъ Тамбовской и Саратовской губерий въ отчетномъ пер1од% 
АОН въ способахъ техническаго контроля за производетвомъ винокурен1я не по- 
слдовало никакихъ измфненй, по сравнен!ю съ перюдомъ 1888/ гг. 3). 
Состоян!е конт- Контрольные снаряды въ обфихъ губерншяхъ, въ общемъ, находились 
рольныхЪ снаря- въ удовлетворительномъ состояши, за исключенемъ цинковыхъ футляровъ 
НЫ (по Саратовской губ.), которые, по зам$чаню техника, желательно было бы 
замфнить футлярами новаго образца. 

Въ отдфльныхъ частяхъ снарядовъ, дЪйствовавшихъ на заводахъ Са- 
ратовской же губерши, встр$чались слБдующя поврежден!я: углублен!я въ 
камерахъ храповыхъ механизмовъ, потертость подшипниковъ и осей роликовъ, 
избитость конца указательной стр$Злки и неисправность ея конусовъ. 


1) Въ дапномъ случа крахмалъ содержалъ 16“ воды и постороннихъ при- 
м5сей. 

*) Въ этомъ крахмал было 34,75°/о воды и постороннихъ примесей. 

3) См. «Труды Техническаго Комитета», Томъ Ц, стр. 166. 
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Случайности съ контрольными снарядами на заводахъ Саратовской 
губерни обусловливалось въ единичныхъ, вшючемь, случаяхъ отеутстнемъ 
надлежащей упругости въ поплавкЪ, прекращешемъ правильности въ дЪй- 
сети сирона, образоваюмемъ течи въ швахъ барабана и соскакивашемъ пру- 
жинпаго тормаза; уклоненя же въ показашяхъ снарядовъ большею частью 
происходили отъ загрязненмя снарядовъ и температурныхъ условй сгонки. 

Сличешя показан! й крЪипости спирта по контрольному снаряду съ дЪйствн- 
тельною кру’Бпостью спирта въ спиртопрехникЪ производилиеь въ обфихъ губер- 
нияхъ тЬми же прехами, кае примТЪиялиеь въ предшествовавшемъ перод% '). 

Нри повфркЪ же дфистыя контрольныхъ снарядовъ суточными сливами 
(не менЪе одного раза въ мБеяцъ), количество градусовъ безводнаго алкоголя, 
полученное отъ помножен1я числа ведеруъ спирта, замбреннаго въ мЬрникЪ, 
на число, найденное по П таблиц, сравнивалась съ количествомъ градусовъ 
безводнаго алкоголя, учтенное снарядомъ; если разница въ данномъ случаЪ 
(въ ту или другую сторону) приближалась къ 19/о, то снарядъ всекрывалея 
для осмотра. 

Во время бездфистыя заводовъ въ обфихъ губершяхъ контрольные спа- 
ряды хранилиеь на своихъ постаментахъ; въ способахъ обезпеченя ихъ не 
посл! довало изуБненй противъ предъидущаго перода. 

Обезнечения заводовъ Саратовской губерни, по заяЪчангю техника, очень 
разнообразны; на флянцовыхъ соединешяхъ, напримЪръ, чехлы преимуществен- 
но двуетворчатые (разнимаюциеся, или съ откидныхи, на шарнирахъ, ноло- 
винками), а на трубахъ — состоять изъ двухъ половинокъ, уже телесконн- 
ческте; флянцовыя соединешя, находянияея у стфнокъ перегонныхъ аипара- 
товъ И холодильниковъ, закрывалиеь чехлами, имЪвшими видъ наличниковъ, 
или же просто двустворчатыми; чехлы на фильтрахъ— металличееня, преи- 
мущественно цинковые, также весьма разнообразнаго устройства, но въ боль- 
шинетвЪ случаевъь цилиндрической формы, при коей стеклянный колиакъ 
фильтра остается открытымъ. 

Но поводу инструментовъ, находящихея у лиць акцилнаго падзора, 


Случайности съ 
контрольными 
снарядами. 


Сличенте показа- 
ий кОоНТрольвыхъ 
снарядовъ съ дЬй- 
ствительны ми вы- 
ходами спирта. 


Хранене коит- 
рольныхъ снаря- 
довь во время 063- 
дЬйетвил заводовъ. 
Осхотръ и 00ез- 
иечене перегон- 
ныхъ апиа ратовъ. 


Ивструменты, на- 


техникомъ высказывается сожалфие на отсутетые въ распоряжени этихъходяцеся у лицъ 
лицъ образцовыхъ мЪръ, безъ которыхъ, но его хнфн1ю, невозможна сколькойККизнаго надзора. 


нибудь надежная провфрка емкости заводскихъ мфрниковъ, а слБдовательно, 
и количества спирта, учитываемаго контрольными снарядами. 


7) Губерни Уфимская и Оренбургская °), 


Въ перюдъ 18/0 гг. дЪйствовало винокуренныхъ заводовъ: въ Уфиу- 
ской губ.—9, а въ Оренбургской—6. Сравнительно съ предшествовавшимъ 
перюдомъ на 1 заводь менфе—въ Уфимекой губерши и на 1 боле —въ 
Орепбургской губерши. 

1) См. «Труды Техническаго Комитета», Томъ И, стр. 166. 

*) Изъ отчета Старшаго "Техника г. Менчияскаго. По Самарской губерн1и отчета 
не представлено потому, что, по служебнымь обстоятельствамъ, заводы этой губерни 
техникомъ не были посфщены. 


Чнело заводовъ- 


Матерлалы. 


Апиараты для 
приготовлен]я за- 
торовъ и броже- 
не. 


Выходы спирта. 
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Главнйшимъ матераломъ для винокурешя въ обфихь губершяхъ 
елужила ржаная мука. Въ Оренбургской губерюйи значительно увеличилась 
переработка картофеля, количество котораго (перекуреннаго только на 
двухъ заводахъ), относительно общаго количества перекуренныхъ припа- 
совъ на всЪхъ заводахъ, составляло 35,83°/о, вместо 9,48% перекурен- 
ныхъ въ предшествовавшемъ перюдЪ всего на одномъ заводЪ. Винокурение 
изъ свеклосахарной патоки вовсе не производилось. Рожь въ зерн$ въ 
Оренбургской губерни перерабатывалась на двухъ заводахъ, а въ Уфим- 
ской губерни— только на одномъ. 

Въ Уфимской губерни картофеля перекурено сравнительно не- 
большое количество, а именно всего 2,56%/о общаго количества перекурен- 
ныхъ припасовъ. На одномъ завод былъ произведенъ опытъ винокурен1я 
изъ гороха (взято на заторъ всего 50 пуд.), выходъ спирта изъ коего ока- 
зался на 6°/о съ пуда ниже выхода изъ ржи. Что касается солода, то та- 
ковой, на заводахъ обфихъ губерый, въ общемъ, употреблялея главнымъ 
образомъ сухой, хотя въ Оренбургской губ. количество зеленаго солода, 
употребленнаго въ перюдъ 183%/э° гг. значительно превысила количество его 
за два предшествовавшие перода. Процентное отношене солода къ прочимъ 
употребляемымъ на винокурене матерлаламъ, выражалось въ слБдующихъ 
цифрахъ: при винокурени изъ сухихъ хлфбныхъ припасовьъ—по Оренбург- 
ской губ.—13,5%/о (сухого—8,6 и зеленаго—4.9%/о), а по Уфимской губ.— 
12,3%/о (сух. — 11,8 и зелен .— 0,59/о); при винокурени изъ картофеля: по 
Оренбургской губ.—10,9%/о (сух.—2,8 и зелен. 8,1%/о), а по Уфимской губ.— 
20,3%/0 (сух.— 3,2 и зелен.—17,1°/о). Общий же расходъ солода (сухого и зе- 
ленаго) относительно прочихъ, употребленныхъ на винокуреше, припасовъ, 
выразился: въ Оренбургской губ. 12,1, а въ Уфимской губ.—12,5%/о. 

Относительно аппаратовъ для приготовлен!я заторовъ заводы обЪихъ 
губерний остались въ томъ же положен, въ какомъ находились въ прош- 
ломъ пер1юодЪ$ винокуреня. На одномъ заводз Уфимской губ. установленъ 
парникъ Генце; на одномъ же завод Оренбургской губ. къ тремъ имфвшимся 
парникамъ—прибавленъ четвертый. Равнымъ образомъ, не произошло изм$- 
нешй и въ способахъ производства заторовъ и приготовлен1я дрожжей. 

Брожене на всфхъ заводахъ было трехсуточное, а степень сбраживаня, 
по сахарометру Баллинга, колебалась на заводахъ Оренбургской губерши 
отъ 2,0 до 3,4%/о, на заводахъ же Уфимской губ.—отъ 1,8 до 2,8% при 14° Р. 

Выходы спирта изъ пуда сухихъ припасовъ на заводахъ Оренбургской 
губ. колебались оть 37,22 до 42,56% (въ сред. 40,30°), на заводахъ же Уфим- 
ской губ.—оть 39,70 до 42,97° (въ сред.— 41,139). Изъ пуда картофеля на 
заводахъ первой губ. выходы спирта колебались отъ 13.87 до 16,21° (въ сред. 
16,02°), а на заводахъ второй губерни—отъ 10,92 до 12,17° (въ сред. 11.65°). 
Въ Уфимской губ. картофель перекуривался исключительно низкаго каче- 
ства, чфмъ и объясняеть техникъ таюе низюе выходы спирта изъ пуда 
картофеля въ этой губерни. По разсчету же общей выкурки спирта на 
каждые 6 ведеръ емкости квасильныхъ чановъ средый выходъ спирта изъ 
веЪхъ перекуренныхъ принасовъ составлялъ 42,49°—по заводамъ Оренбург- 
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ской и 41,18°— Уфимской губерни. Процентное отношение перекура къ нормЪ 
составляло въ Уфимской губерши 8,29/о, а въ Оренбургской —10,69/о. 

Топливомъ при винокурени исключительно служили дрова, средий 
расходъ которыхъ на ведро вина въ 40° составляль по заводамъ Оренбурт- 
ской губернии 0,00454, а по заводамъ Уфимской губ.—0,0058 куб. саж., при 
чемъ обиий расходъ дровъ выразилея по 6 заводамъ Оренбургской губ. въ 
2.931, а по 9 заводамъ Уфимской губ. въ 2,39 кубическихъ саженъ. 

Перегонные аппараты на всфхъ заводахъ обфихъ губершй, кромЪ одного 
въ Оренбургской губ., остались безъ измфнешя сравнительно съ перодомъ 
188% гг. на упомянутомъ же завод Оренбургской губ., виЪето кубоваго 
перегоннаго апиарата (системы Галля), поставленъ непрерывно-дфйствующий 
апнаратъь системы Фугельзанга, съ дефлегматоромъ въ общей связи съ бра- 
гоперегонною колонною. 

Средняя температура сгонокъ спирта по термометру въ фильтрз от- 
дфльно по заводамъ— Оренбургской губ. наблюдалось отъ —- 4,5 до -|. 11,5°Р., 
а въ Уфимской губ. —отъ + 3,5 до - 6,5°Р.; общая же средняя темпера- 
тура по веБиъ заводамъ первой губерн!и была -- 8, а второй - 5,25%. Что 
касается средней скорости сгонки спирта, то таковая по заводамъ въ отдЪль- 
ности наблюдалась: въ Уфимской губ. на непрерывно-дфйствующихъ аппа- 
ратахъ отъ 2,25 до 28,5 ведеръ въ часъ, а на кубовыхъ — отъ 7,25 до 10 


Топливо. 


Перегонные ап- 
параты, темпера- 
тура сгоняемаго 
спирта и скорость 
сгонки. 


ведеръ; въ Оренбургской же губерми—на непрерывно-дфйствующихъ аппа- 


ратахъ отъ 8,5 до 26,25 ведеръ въ часъ. 

Для техническаго контроля за производствомъ работъ на винокурен- 
ныхЪъ заводахъ въ отчетномъ перюлЪ примфнялись тфже способы, какъ и 
въ предшествовавшемъ перодЪ \). 

Въ отношенми сахарометрическихъ наблюдешй и отгонокъ бражекъ 
техникъ остается при прежнехъ своемъ мнЬни, а именно—что наиболЪе 
практичною контрольною мфрою представляется отгонка бражекъ, сахароме- 
трическя же наблюдения имфють значеше только при постоянномъ ихъ 
нроизводств$. 

Въ Уфимско-Оренбургскомъ акцизномъ У правлени веЪхъ контрольныхъ 
снарядовъ было 27, изъ нихъ: 18 находились на винокуренныхъ заводахъ, 


Контрольза иро- 
ИЗВОДСТВОМЪ Н СА- 
харометрическия 
наблюдения. 


Состояще конт- 
рольныхъ снарл- 


1 — въ ректификацюнномъ отд$левши одного изъ винокуренныхъ заводовъ и довъЪ и принадлеж- 


8 снарядовъ состояли въ запасф, но изъ сихъ послфднихъ два спаряда 
предназначены къ постановкЪ на двухъ вновь строющихея винокуренныхъ 
заводахъ. 

Ве перечисленные снаряды, а равно и принадлежности къ нимъ на- 
ходятея въ полной исправности. 

Изъ характерныхъ повреждений контрольныхъснарядовъ наблюдался одинъ 
случай, имБвший мБето на одномъ изъ винокуренныхъ заводовъ Оренбургской 
губернии; на этомъ заводЪф, начавшемъ винокурене 9 Октября 1889 г., съ по- 
ловины Ноября того же года стали обнаруживаться затрудненя въ ходЪ 
сгоняемаго спирта, каковое явлене сопровождалось обильнымъ выдЪленемь 


— 


1) См. «Труды Технического Комитета», Томъ П, стр. 171. 
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газовъ, вредно дфйствовавшихъ на металличесвя, не окрашенныя части кон- 
трольнаго снаряда. Ректификацонная часть непрерывно-дфйствующаго пе- 
регоннаго аппарата, стоявшаго на упомянутомъ заводЪ, по всей своей вы- 
сотЪ регардъ не имфла, почему осмотръ этой части аппарата, безъ полной 
разборки его, не могъ быть произведенъ. Впослфдетви оказалось, что при- 
чиною вышеописаннаго явленя было спаден!е одного изъ сить въ ректифи- 
кац!онной части аппарата, чЪфмъ затруднялея свободный стокъ погона. Вы- 
дЪълявийеся газы настолько повредили поплавокъ снаряда, что при вскрытии 
послЪдняго въ ФевралЪ 1890 г., почти на всемъ поплавк$ полуда была по- 
вреждена съ глубокими изъязвлен1ями его оболочки, такъ что при испы- 
танйи поплавка на спирту, погрфшность въ его показан1яхъ достигала 19/0. 
КромЪ того найдены поврежден1я полуды барабана, циркулящонныхъ трубъ 
и ведущаго колеса. Поврежденный снарядъ былъ отосланъ въ Орловсый 
отдфль Техническаго Комитета для ремонта за счетъ загодчика. 

ДЪйствне контрольныхъ снарядовъ въ отчетномъ пер!одз на всхъ за- 
водахъ Оренбургской и Уфимской губерый было вообще удовлетворительно. 
Уклонен!я въ ихъ показаняхъ, принимая во внимаше конечный результатъь 
учета, за, весь пер1одъ,по заводамъ въ отдфльности. выражались: по двумъ заводамъ 
Оренбургской губ. отъ-- 0,04 до--0,06%/ и по 4 заводамъ той же губернии отъ— 
0,28 до—0,609/о, а въ общемъ учет по выкурЕ$ веЗхъ упомянутыхъ заводовъ— 
0,15°/о дЪйствительно выкуреннаго спнрта. На всЪхъ же 9 заводахъ Уфимской 
губ. снаряды недопоказали въ пред$лахъ, колебавшихся по отдЪфльнымъ заво- 
дамъ, отъь—0,09 до—0,46°/о противъ дЪйствительно выкуреннаго спирта, въ 
общемъ же учет$ по веЪмъ заводамъ недочетъ составиль—0,249/о относительно 
всего выкуреннаго спирта. Что касается случайностей съ конгрольными снаря- 
дами, то таковыхъ на заводахъ Уфимской губ. не было, на заводахъ же Оренбург- 
ской губ. наблюдались слфдуюн!я случайности: а) повреждене окраски въ 
обращенной къ фильтру части,— внутренней у цинковаго футляра и наружной 
у ширмы, — происшедшее отъ того, что когда прекращена была отварка за- 
тора, то по недосмотру затрубщика вс пары изъ паровика обратились на 
перегонный аппаратъ, а отъ этого, вел дстве недостаточнаго притока холодной 
воды, спиртовой паръ вошелъ въ воздушникъ фильтра и вспыхнулъ; 6) по- 
явлене спирта на желЪфзномъ противнВ снаряда, вел дстве течи во флянц$ 
трубки, соединяющей фильтръ съ контрольнымъ снарядомъ; в) течь въ спаЪ 
трубки, соединяющей премный цилиндръ снаряда съ ситкомъ барабана, 
причиной чему была тонкая прокладка на конц соединительной трубки у 
премнаго цилиндра; г) бездЪйстве счетчика спирта, велЪдетве неправиль- 
наго изгиба задней доски счетчика спирта, отъ чего циферблять сотенъ 
сдвинулся назадъ и пересталъь дЪйствовать, и, наконецъ, д) порча полуды 
поплавка и другихъ частей снаряда вредными газами, выдЪлявшимися при 
сгонкВ (о чемъ уже упомянуто выше). 

Способы сличешя показанй контрольныхъ снарядовъ съ дЪйствитель- 
ными выходами спирта въ обфихъ губерюяхъ примфнялись т$ же, каве 
были приняты въ перюдЪ 1888/° гг., а именно: 1) опредфлялись объемъ 
спиртовой жидкости въ спиртовомъ чану и крЪпость ея въ моментъь прибы- 


299 = 


тя на заводъ должностнаго лица и результаты сихъ опредфлен!й сличались 
съ показашями спаряда, и 2) повфрялась сливомъ сгонка одного квасильнаго 
чана или цфлая суточная сгонка, произведенныя въ присутетви должност- 
наго лица. Равнымъ образомъ не произошло измфненя и въ премф сливовъ 
спирта. 

Контрольные снаряды во время перерыва производства, если на заво- 
дахъ не предстоить ремонта, остаются на постаментф съ тБми же обезпече- 
нями, какъ и при дЪйстви завода, и сверхъ того закрываются деревянными 
обезпеченныхи ящиками. Если па завод предетоитъ ремонтъ, то снарядъ 
упаковывается въ ящики, съ наложешемъ надлежащихъ обезпечений. 

Характеръ обезнеченй перегонныхъ аппаратовъ и премы осмотра сихъ 
обезнеченй какъ въ Оренбургской, такъ и Уфимской губершяхъ остались, 
сравнительно съ перюдомъ 185“/9 гг., безъ измБненя. ВеЪ усовершенство- 
вания въ этомъ отношени ограничились лишь боле аккуратною пригонкою 
чехловъ. 

Согласно прежнимъ указанямъ техника опаснымъ мЪфстомъ въ непре- 
рывно-дфиствующихъ перегонныхъ анпаратахъ представляется бражная труба 
изъ предварительнаго нагр!вателя на первую бражную тарелку, почему для 
надлежащаго обезпеченя, техникомъ предлагалось опломбировать регарду 
второй бражной тарелки; въ отчетЬ же за перодъ 18/0 гг. техникъ за- 
являеть, что таковое обезпечене, въ видЪ опыта, практиковалось въ Уфим- 
ско- Оренбургскомъ акцизномъ Управлеши и на основан двухлЬтняго опыта 
оказалось не стфенительнымъ для производства сгонокъ, а потому означенное 
обезпечене могло бы быть, по мнфню техника, сдфлано обязательнымъ. 


8) Полтавская губерн!я '), 


Въ перюдъ 18%/о гг. въ Полтавской губерни дЪйствовало 48 вино- 
куренныхъ заводовъ (менфе предшествовавшаго перюда на 3 завода), изъ 
числа коихъ 2 завода были вновь выстроены, а одинъ возобновленъ послЗ 
пожара. 

Главнымъ матераломъ для винокуреня служила рожь (исключительно 
почти мукою), количество которой относительно общаго количества переку- 
ренныхъ припасовъ на всфхъ заводахъ составляло 66,3°/о; изъ другихъ хлЪб- 
ныхъ принасовъ перекуривались также: солодъ сухой и зеленый, просяная, 
овсяная и ячменная мука, пшеница и кукуруза; кромЪ того переработывались 
картофель, составлявиий 12,7%9/о, и свеклосахарная патока—2.0%/ веБхъ пе- 
рекуренныхъ матермаловъ. Солодъ употреблялся какъ сухой, такъ и зеленый 
въ одинаковыхъ почти количествахъ. Винокурене изъ немолотаго зерна уве- 
личилось противъ прошлаго перюда почти вдвое. 

Разиуфшиване затираемыхъ припасовъ, какъ и въ предшествовавшемъ 
перодВ, на большинствВ заводовъ производилось неудовлетворительно за от- 
сутстиемъ въ заторныхъ чанахъ хорошихъ мЬшалокъ; изъ 32 заводовъ, 
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') Изъ отчета Младшаго Техника г. Мухина. 
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имфвшихъ заторные чаны съ мЪшалками, только 8 заводовъ им ли мЁшалки 
болфе усовершенствованнаго устройства, приводивиияся въ дЪйстве паровымъ 
двигателемъ, на остальныхъ же 24 заводахъ м%Ъшалки вращались коннымъ 
приводомъ. На 16 заводахъ заторные чана были вовсе безъ мфшалокъ. Въ 
отношени способовъ приготовлен!я заторовъ въ отчетномъ перюдз не про- 
изошло никакихъ существенныхъ измЗненй, по сравненю съ предшествовав- 
шимъ перодомъ \). 

На 43 заводахъ винокурене производилось при одномъ заторз въ 
сутки, на 4— при двухъ и на одномъ завод$ затиралось въ сутки три затора. 
Наибольшая величина затора составляла 517 пудовъ сухихъ припасовъ, а 
наименьшая—35 пудовъ. 

Способы приготовлен!я дрожжей и порядокъ спуска ихъ въ заторы ни 
чЁмъ существеннымъ не отличались отъ тфхъ способовъ, каюке практико- 
вались въ прошломъ перодз. Брожене на всЪхъ заводахъ—трехъ суточное 
при 6-ти ведерной емкости. Для регулирован1я температуры бражки во время 
броженя ея на большинств$ заводовъ пользовались съемными крышками 
квасильныхъ чановъ, открывая или закрывая ихъ по мфрф надобности, а на 
нЪкоторыхъ заводахъ къ бражЕВ прибавлялась холодная или теплая вода. 
При сливан!и сваренныхъ заторовъ въ квасильные чаны, посл дн!е на боль- 
шинствЪ заводовъ не доливались на '/в—1/7 и только на н%которыхъ заво- 
дахъ не болфе, какъ на 'Ло емкости квасильнаго чана. — 

На большинств$ винокуренныхъ заводовъ Полтавской губерюи топли- 
вомъ служили солома и дрова. На одномъ завод употреблялся каменный 
уголь, какъ самостоятельное топливо, а на нЪсколькихъ — вм$ст$ съ соломою. 

Въ продолжени отчетнаго перюода на двухъ заводахъ аппараты си- 
стемы Галля были замЗнены аппаратами системы Писторуса. 

Непрерывно дЪйствуюцщие аппараты имфлись на 11 заводахъ (на 10— 
одноколонные и на 1 — двуколонный), на остальныхъ же заводахъ апипа- 
раты были двукубовые—на 35 заводахъ системы Пистортуса съ дефлегма- 
щонными тарелками и отчасти (на 8 заводахъ) съ ректификацонною колон- 
кою, на двухъ заводахъ системы Галля. Кубы въ аппаратахъ Галля и въ боль- 
шинств$ (26) аппаратовъ Пистор1уса—металличесве. 

Величина кубовъ на всЪхъ заводахъ не превышала дозволеннаго раз- 
мЪфра, исключая одного завода съ аппаратомъ Галля, гдВ емкость обоихъ 
кубовъ была равна 2,256 ведрамъ при емкости квасильнаго чана въ 1,165 ве- 
деръ. Для уменьшен!я въ данномъ случаЪ емкости кубовъ. брагонавалочный 
жолобъ входитъ въ кубъ на такой высотЪ, что въ оба куба можно было 
напустить только 1,248 ведеръ бражки. 

Холодильники на большинствЪ заводовъ м$дные, но есть и жел$зные, 
съ иБдными внутри охладительными приборами или въ видЪ змевиковъ, 
или въ вид двухстВннаго мфднаго цилиндра. На одномъ заводВ (съ непре- 
рывно-дЪйствующимъ аппаратомъ) установлено два холодильника, на всЪхъ 
остальныхъ заводахъ только по одному. 


1) См. «Труды Техническаго Комитета», Томъ П, стр. 174 и 175. 
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На кубовыхъ аппаратахъ сгонка спирта велась довольно медленно, 


Продолжитель- 


отъ 4 ло 7 ведеръ въ чагъ; при поступленши спирта въ снарядъ темнера- ПОСТЬСоНокЪ, тех- 


тура его измБиялаеь въ предфлахъ оть |2 до - 7° Р.; на непрерывно- 
дриствующихЪ аппаратахъ спиртъ сгонялея нБеколько скорфе, а именно—оть 
ь до 10 ведеръ и только на одномъ заводЪ болфе 20 ведеръ въ часъ; при 
этомъ теупература сгоняемаго спирта изм бнялаеь въ предбалахь отъ -1-4 
до 95° Р. 

По разечету за вегь перодъ винокурешя средняя криость спирта, вы- 
куреннаго на заводахъ съ кубовыми аниаратами, колебалась отъ 78,34 до 
ч0,10°/о, на заводахъ съ непрерывно-дЬйетвующими аппаратахи—отъ 79,26 
до 90,50, а въ срецнемъ крЪфиюеть всего выкуреннаго спирта равнялась 
85,34%. 

Контроль за производетвомъ винокурешя на заводахъ въ отчетномтъ 
перюд6 производилея контролерами и участковыми помощниками надзира- 
теля тЁЬми же способами, какъ и въ предшествовавшемь перюдЪ '). Сахаро- 
метрическихъ наблюденшй и пробныхъ отгонокъ бражекъ не производилось. 


Состоянше контрольныхъ снарядовъ, & равно и дЪйетье ихъ на запо- 
дахъ, въ общехъ, были весьма удовлетворительны. Обнаруженныя въ нфко- 
торыхъ снарядахъ неисправности. не имфвшя, однако, большаго влян!я на 
правильность учета спирта, заключались: въ образовании ложныхъ гиБздъ въ 
подшинникахь и ржавчины на концахъ оси указательной стрЪлки (въ 4 сна- 
рядахъ) и въ вогнутости верхней или нижней крышки поплавка (въ 7 сна- 
рядахъ). 


Случаиноети съ контрольными снарядами наблюдалиеь слфдующия: за- 
грязнене снаряда бражкою; спадеше тормаза, велБдетые неправильной уста- 
новки нажимМнаго винта; разбите стекла у счетчиковъ; просачиване спирта 
чрезъ флянецъь выходнаго отверстя и уклонене показашй снаряда отъ ДЪй- 
ствительныхъ выходовъ спирта свыше 19/0, что наблюдалось въ 6 случаяхъ. 


Сличенюе показашй контрольныхь снарядовъ съ дЪйетвительными вы- 
ходами спирта производилось лицами акцизнаго надзора, какъ и въ пред- 
шествовавшемь перюдЪ, двоякимъ способомъ: 1) при каждомъ посфщени 
завода сравнивалась кртоеть спирта въ ениртоиремномъ чан$ съ крЪиостью, 
выведенною изъ ноказаншй енаряда, при чемь объемъ спирта опредфлялея по 
епиртопремноху чану науфткою, и 2) не менфе одного раза въ мЪфеяць по- 
мощникомъ надзирателя производилоеь непосредственное измфрене объема 
полнаго суточнаго выхода спирта, полученнаго въ его присутетни, посред- 
ствомъ мфрника и, найденное чрезь умножене измБреннаго объема спирта 
на крыюсть по П таблиц, общее количество градусовъ еравнивалось съ ко- 
личествомъ градусовъ, учтенныхъ снарядомъ. 


Въ отчетномъ перюдЪ еливы сенирта принимались тии же способами, 
какъ и въ предъидущемь перюдв 2). 


1) См. «Груды Техническаго Комитета», Томъ Ш, стр. 176. 
3) См. тамъ-же, стр. 177. 
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Во время бездЪфйствя заводовъ контрольные снаряды хранились на 
37 заводахъ въ перегонныхъ отд$леняхъ, а на 1|—въ особыхъ комнатахъ, 
рядомъ съ перегоннымъ отдфлен1емъ, оставаясь, какъ и въ прошломъ пе- 
р1одЪ, на своихъ постаментахъ, надлежащимъ образомъ очищенные, обезпе- 
ченные и покрытые поверхъ цинковаго футляра деревяннымъ ящикомъ. 

На всЪхъ заводахъ, за исключенемъ т$хъ, гдЪ поставлены новые цин- 
ковые чехлы съ противнями, верхъ постамента покрытъ металлическимъ ли- 
стомъ, флянцы входнаго и выходнаго отверст!й снаряда закрыты цфльными 
уЪдными чехлами; просвфтъ между цинковымъ чехломъ и постаментомъ за- 
крытъ металлическимъ складнымъ чехломъ, внутри окрашеннымъ. За исклю- 
ченемъ двухъ заводовъ, на всЪхъ остальныхъ — фильтръ закрыть общимъ 
цинковымъ чехломъ (на большинствЪ заводовъ) или м$днымъ, внутри овра- 
шеннымъ. 

Чехоль на спиртовой трубЪф, идущей оть холодильника къ фильтру, 
на однихъ заводахъ телескопический, а на другихъ— цзльный. 

Предъ началомъ винокуренмя перегонный аппаратъ въ разобранномъ 
видЪ подвергался тщательному осмотру с0 стороны не менфе двухъ лиць 
акцизнаго надзора, въ присутстви коихъ производилась 38 симъ сборка апла- 
рата; прочность произведенныхъ соединен! испытывается пропускомъ чрезъ 
аппаратъ пара, посл чего налагаются соотв$тственныя обезпечен1я; дефлег- 
мац1онныя тарелки испытываются водою съ цфлью обнаруженя въ нихъ 
застоя. 

Соединен1я трубъ и крановъ кубовыхъ аппаратовъ со стфнками кубовъ 
не обезпечены пломбами; винты сихъ соединешй обыкновенно ставятся такъ, 
чтобы гайки ихъ находились внутри кубовъ, причемъ въ концы винтовъ 
закладываются чеки. Лазы и воздушные краны кубовъ покрыты м$дными 
или цинковыми чехлами. Ве флянцы и краны пароспиртовыхъ трубъ, иду- 
щихъ изъ куба въ кубъ въ аппаратахъ Галля, также покрыты чехлами. На всЪхъ 
заводахъ прикубки мЪдные, и въ т5хъ случаяхъ, если они стоятъ отдЪльно 
оть кубовь, поставлены на жел$зныя крестовины съ лапами, кои вдфланы 
ВЪ особые постаменты; такая установка допускаетьъ весьма удобно производить 
осмотръ нижняго дна прикубка; вс соединен!я трубъ съ прикубкомъ, за- 
клепки, соединяющ1я донья прикубка со стфниками его, погонная труба и 
флянцовыя соединеня, имфющияся на тарелкахъ, закрыты чехлами. Спир- 
товые холодильники установлены почти на всфхъ заводахъ на жел$зныхъ 
крестовинахъ съ лапами, вдЪланными въ постаментъ. 

Непрерывно-дфйствующе перегонные аппараты въ главныхъ своихъ 
уЗстахъ обезпечены слфдующимъ образомъ: флянцовое соединене бражной 
части колонны съ ректификащонной ея частью и соединен1я частей по- 
слфдней закрыты мЪдными лентами, концы которыхъ стянуты и обезпе- 
чены. Регарды первой бражной колонны на всфхъ заводахъ обезпечены 
или желфзными прутами, продЪтыми въ головки крышекъ регардъ, съ 
наложешемъ пломбъ на обоихъ концахъ прута, или бичевкою—чрезъ дырки 
въ краЪ крышки и мфдномъ обручЪ регарды. Крышки регардъ ректифика- 
цнной части колонны также обезпечены или упомянутыми желЪзными пру- 
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тахи, продфтыми въ головки крышекъ, или особыми деревянными досками, 
обезпеченными желфзныхи же прутами. Флянецъ пароспиртовой трубы, иду- 
щей оть колонны къ дефлегматору, закрытъ мфднымъ чехломъ; флянцы 
же, находящтеся на прочихъ трубахъ, частью закрыты уфдными чехлами, 
а частью обезпечены только по винтамъ пломбами. 


9) Губерни Харьковская и ЕРкатеринославская \). 


Къ перюду 18” гг. въ Харьковской губерни 4 винокуренныхъ за- 
вода закрылиеь: три—за отеутстнемъ подходящихъ арендаторовъ, а одинъ— 
велЬдетне разстройетва дфлъ владфльца его; на одномъ же заводЪ, недфй- 
ствовавшемъ съ 1557,3 гг., вновь было открыто винокурене, такъ что всего 
въ отчетномъ перюдВ дЬйствовало 40 винокуренныхъ заводовъ, менфе пред- 
шествовавшаго перюда на 3 завода. Въ Екатеринославекой губерши произ- 
водетво винокурешя прекратилось на одномъ заводЪ, но при этомъ одинъ 
заводъ вновь былъ выстроенъ; всего же дЪиствовало, какъ и въ предъиду- 
щехъ перюдЪ, 9 винокуренныхъ заводовъ. 

Въ Харьковекой губерни для винокурешя преимущественно употреб- 
лялись: картофель, свеклосахарная патока и рожь (въ зернЪ и муБЪ); изъ общаго 
количества припасовъ, употребленныхъ на винокурене, на картофель приходи- 
лось 35,950, на натоку—26,3%/% и на рожь— 23,0%, о. ПромЪ того, въ небольшихъ 
сравнительно количествахъ, перекуривалиеь: кукуруза, сухой и зеленый со- 
лодъ, ячменная и просяная мука и пшеница. 

Въ Екатеринославекой губернии картофель вовсе для винокурешя не 
употреблялея, главнымъ же образомъ перекуривались: рожь— въ мук% и 
зернё,—въ количествь 45,8%. о всфхъ перекуренныхъ припаеовъ, кукуруза ы— 
30,1 ’/о, а затЬмъ идутъ солодъ сухой и зеленый, патока и ячменная мука. 

На 4 заводахъ Екатеринославекой губернги солодъ употреблялся иеклю- 
чительно сухой (ржаной) въ количествЪ отъ 10 до 14.5 пуда на 100 пудовъ 
муки главнаго затора; на остальныхъ 5 заводахъ, напротивъ, унотребляли 
солодъ почти исключительно зеленый, — ржаной и отчасти ячменный, —вЪ ко- 
личествь (еъ переводомъ на сухой) отъ 9 до 15 иуд. на 100 пуд. матерлаловъ 
главнаго затора. На заводахъ Харьковской губерни перекуривалея и зеле- 
ный, и сухой солодъ; нослфдюай сравнительно въ меньшемъ количествЪ 
(32,6°/» всего употребленнаго солода). 

Въ отношеши способовъ варки принаеовъ и ириготовленыя заторовъ на 
заводахъ Харьков-кой губерши никакихъ существенныхъ измЪненй противъ 
предшествовавшаго перюда едфлано не было *). 

Въ Екатериноелавекой губерюи на 5 заводахъ установлены парники 
Генце, на которыхъ и производилась разварка кукурузы и ржи; остальные 
заводы парниковъ не имфли. На нфкоторыхъ заводахъ заторные чаны снаб- 
жены усовершенетвованными мфшательными приборами и приспособленями 


ыыы — 


') Изъ отчета Старшатго Техника г. Плющикъ-Плющевекаго. 
3) См. <‹Груды Техническаго Комитета», Томъ П, стр. 178 и 179. 


Число заволовъ. 


Матералы. 


Приготовленше 
заторовъ. 


Выходы спирта. 


'Гоплнво. 


Перегонные ац- 
параты и преемы 
сгонки спирта. 


Состоян1е кон- 
трольпыхъ  сна- 
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для охлажденя затора; но большая часть заводовъ располагала заторными 
чанами съ мфшалкою обыкновеннаго устройства. Дрожжи на большинствЪ 
заводовъ приготовлялись 2-хъ суточныя (на 2 заводахъ — односуточныя) и 
употреблялись въ количествЪ 10—13 пудовъ на 100 пуд. главнаго затора. 

Выходы спирта для заводовъ Екатеринославской губерн!и, курившихъ 
исключительно изъ ржаной муки (4 завода), колебались отъ 40 до 43° изъ 
пуда употребленныхъ припасовъ, а на тЪфхъ заводахъ (5), на которыхъ 
переработывались въ парникахъ рожь и кукуруза, изъ пуда припасовъ по- 
лучалось отъ 40 до 44°. На заводахъ же Харьковской губерши изъ пуда 
хлфба, въ среднемъ, было получено 38,83°, а изъ пуда патоки—32,36°. 

Отношен!е перекура къ норм составляло, въ среднемъ, по веЁмъ за- 
водамъ Харьковской губерни— 13,9, а Екатеринославской губ.—11,3%/о. 

Топливо на заводахъ Харьковской губерн1и было довольно разнообразно; 
одни заводы отапливались исключительно дровами (16) или каменнымъ 
углемъ (11), на другихъ же заводахъ употреблялось смЗшанное топливо, 
напримфръ, дрова съ каменнымъ углемъ или съ соломой, торфъ съ соломой, 
или всЪ эти матералы вмфстЪЗ. Въ Екатеринославской губерни на 7 заво- 
дахъ употреблялся исключительно каменный уголь, который обходился за- 
воду, смотря по м$сту расположеня послЪдняго, по цзин 4—512 или 12— 
17 коп. за пудъ; при таковой стоимости угля и расходЪ$ его въ количествЪ 
оть 50 до 70 фунтовъ на 100 градусовъ спирта, стоимость каменно-уголь- 
наго отоплен1я составляла 6—10 или 14—23 коп. на 100 градусовъ спирта; 
изъ двухъ остальныхъ заводовъ, на одномъ, не смотря на низкую ц$ну 
каменнаго угля, топливомъ отчасти служила солома, что объясняется м$ет- 
ными сельско-хозяйственными услов!ями; на другомъ же завод$ употреб- 
лялись вербовыя дрова, покупавиияся по 7 руб. за куб. саж. и расходовав- 
пияся въ количествЪ !/в части сажени на 100 градусовъ спирта. 

Въ отчетномъ перюд%$ въ отношени перегонныхъ аппаратовъ на заво- 
дахъ Харьковской и Екатеринославской губерний никакихъ изм$ненй произ- 
ведено не было; на вновь выстроенномъ заводз въ Екатеринославской губ. 
установленъ непрерывяодЪйствующий аппаратъ Фугельзанга.. 

На заводахъ Екатеринославской губерым спиртъ сгонялся съ различною 
скоростью; на одномъ заводф, наприм$ръ, въ часъ «гонялось 5—6 ведеръ, 
на другомъ 26—28, а на остальныхъ (7) заводахъ сгонка велась со скоростью 
8—12 ведеръ въ часъ. Особыхь приспособленмй для сильнаго охлажденя 
при сгонкахъ спирта не примфнялось; въ холодильникъ обыкновенно пуска- 
лась вода прямо изъ колодезей; вообще, сгонка спирта производилась не при 
особенно низкихъ температурахъ, большею частью велась (даже зимою) при-|- 
7-80 Р. и, какъ исключение (для двухъ заводовъ), при--5--6° Р. Строгой 
равномфрности въ сгонкЗ, при возможно большей крфпости сгоняемаго спирта, 
и возможно низкой его температур, также не замфчалось, чего нельзя ска- 
зать,—по словамъ техника, — про заводы Харьковской губернши, на коихъ 
сгонка спирта обыкновенно велась при--3--4° Р. 

Контрольные снаряды обЪихъ губерый въ течен1е отчетнаго перода 
находились въ удовлетворительномъ состояни и особенно важныхъ повреж- 
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дешй въ нихъ не замфчалось. Съ окончашехъ винокуревя, въ двухъ сна- рядовъ и  при- 
рядахъ (Харьковской губерни) поплавки оказались поврежденныхми (одинъ Наллежностей къ 
былЪъ мягокъ, а другой недопоказалъь на 0,2° о), а полуда и движунияея мя 

части снарядовъ изношенными; оба снаряда были отправлены въ Орловеюмй 

Отдфлъ Техническаго Комитета для ремонта. 

На заводахъ Харьковекой губернии случайности съ контрольными ена- Случайности съ 
рядами были елфдующия: 1) стр$лка снаряда, учитывавиаго ректификован- контрольными 
ный спиртъ, послф окончания сгонки, оказалась поднятою выше шкалы, что СНарядами. 
обусловливалось отсутетвемъ спирта въ пруемномъ цилиндр; ноеслфднее же 
произошло велфдетвге особаго расположения трехъ распредЪфлительныхъ крановъ, 
непосредственно находившихся подъ фильтромъ ниже уровня жидкости въ шлех- 
номЪ цилиндрЪ, давшаго возможностьспирту изъ цилиндра снаряда вытечь потру- 
бауъ, шедшимъ оть распредфлительныхъ крановъ въ особые чанки, служивиие 
соорникахи фузеля и спирта 3 сорта. Въ устранене подобнаго явления на глав- 
ной труб быль устроенъ клапанъ, устраняющий возможность обратнаго дви- 
жения спирта изъ снаряда къ распредфлительнымъ вранамъ; 2) на двухъ сна- 
рядахъ были случаи паденя тормаза въ корыто, что влекло ненравильное 
дЪйстве снаряда: 3) одинъ снарядъ былъ залить бражкою, и 4) во время 
сгонки, одновременно, остановилиеь счетчики и барабанъ снаряда, велфдетве 
чего сгонка была пруостановлена; при возобновлени же ея, чрезъь 2 дня, 
ечетчикъ спирта снова дЬйествовалъ правильно, & въ счетчик\ алкоголя вра- 
щалея только циферблатъ десятыхъ ведра. При векрыти снаряда задняя 
стЬнка счетчика оказалась значительно выгнутою наружу; другихъ же по- 
врежденй не было найдено; поелБ выпряхлешя стфнки счетчика снарядъ 
дфйствоваль виолнф правильно. 

Въ снарядахъ, дЪйствовавшихъ на заводахъ Екатеринославекой губер- 
ни, кромЪ нфеколькихъ случаевь незначительной течи въ флянцевыхъ сое- 
диненяхъ распредфлительной коробки, другихъ случаиностей не наблюдалось. 

Уклоненя въ показашяхъ контрольныхъ снарядовъ по заводамъ Харь- Уклонешя въ по- 
ковкой губерни въ отдфльныхъ случаяхъ (въ холодное время года) пре- КАзашяхь — Кон 
‘’вышали на 0,4°/о уклоненя, опредфленныя таблицею ]Х, помфщенною въ В 
книгЬ гг. Недошивина и Новицкаго „Контрольный снарядъ Бр. Сименеъ ее 
и №9"; большихъ же уклонешй не было, такъ какъ поплавки, недопоказы- 
вавиие болфе 0,2%, признавались негодными. 

На большинетвЪ заводовъ Екатеринославской губерюи уклоненя въ 
показаныгхъ снарядовъ не достигали 0,2°/0 уклоненй, приведеннымъ въ упо- 
мянутой выше таблиц ]Х. 

Въ снособахъ сличеня показанй контрольныхЪ спарядовъ съ дЪйетви- — Сличеве пока- 
тельными выходами и порядкахъ према сливовъ на заводахъ Харьковской зай — контроль- 
губерни въ отчетномъ перюдЪ никакихъ измфненй, противъ предшество- НЫХЪ  Сснарядовъ 
вавшаго перюода, не поелфдовало 1). ин 

НЫУЯ выходами 

’ъ Екатеринославекой губерни сличене показанй снаря 


ЛОВЪ СЪ ВЫ- спирта и премъ 
ходами состояло обыкновенно въ сличени крфиостей спирта, опред ленныхъ сливовъ. 


1) См. «Груды Техническаго Комитета», Томъ П, стр. 180 и 181. 


Хранене сна- 
рядовъ во время 
бездЬйствия заво- 
ДовЪ. 


Премы осмотра 
и обезпечен1я пе. 
реговныхъ ациа- 
ратовъ, холодиль- 
никовъ и фильт- 
ровъ. 


Нанбол$е опас- 
ныя мета, ве под- 
даюнияся обезие- 
чено. 


Число заводовъ 
и сдБланвый на 
вихЪъ улучшения. 


— 246 — 


по счетчикамъ снарядовъ и въ спиртопремномъ чанЪ по Г таблицВ. Шри 
спиртопремныхъ чанахъ только трехъ заводовъ имфлись механическя м$- 
шалки; на прочихъ же заводахъ вымфшиван!е спирта производилось шумей- 
ками (палка съ небольшимъ дырчатымъ полукругомъ). 

Способы хранешя контрольныхъ снарядовъ во время бездЪйствя заво- 
довъ въ обфихъ губершяхъ одинаковы: обезпеченные, какъ и во время дЪй- 
ствя заводовъ, и покрытые деревяннымъ футляромъ поверхъ цинковаго, сна- 
ряды хранятся на своихъ постаментахъ, причемъ поплавокъ, завернутый въ 
бумагу, помфщается въ премномъ цилиндрЪ, а вс проч1я части, надлежа- 
щимъ образомь вычищенныя, остаются на своихъ мЪстахъ. 

Премы осмотра и способы обезпеченля перегонныхъ аппаратовъ, хо- 
лодильниковъ и фильтровъ, прим$нявшеся на заводахъ Харьковской губерии 
въ предшествовавшемъ перодЪ, остались тВ же и въ отчетномъ перюдф '). 

Въ Екатеринославской губерни предъ обезпеченемъ винокуренныхъ 
заводовъ перегонный аппаратъ разбираетея акцизнымъ надзоромъ на отдфль- 
ныя части, которыя и подвергаются детальному осмотру; въ виду затрудни- 
тельности, однако, тфъло колонны аппарата не раздфляется (въ флянцевыхъ 
соединен1яхъ) на части, и внутренн!й стаканъ конденсатора не вынимается. 

Предъ обезпеченемъ холодильника, килеръ его вынимается изъ ко- 
жуха и осматриваетея. 

Въ течение отчетнаго перода въ отношени устройства чехловъ продол- 
жалось улучшеше, начатое еще и вь предшествовавше годы, именно тфмъ, что 
чехлы прежнихъ типовъ перед$лывались въ новые типы — бандажный 
и кострюльный. Колфна погонныхъ трубъ и флянцы спиртовой части ко- 
лонны перегоннаго аппарата, а равно дна прикубковъ и спаи дефлегмацюн- 
ныхъ тарелокъ не покрывались чехлами. 

Къ опаснымъ м$стамъ холодильника и перегопныхъ аппаратовъ, не под- 
дающимся обезпеченю, техникъ относитъ: 1) м$дныя заклепки на спиртовой 
части колонны непрерывно-дЪйствующаго аппарата; 2) жел$зныя закленки 
на желфзныхъ кожухахъ холодильника и конденсатора; 3) м$дную поверх- 
ность спиртовой части колонны конденсатора, и 4) мфдный кожухъ хо- 
лоДилЬникаА. 


10) Губерни Курляндокая и Ковенская *). 


Въ перюдъ винокуреня 183/о гг. въ Курляндской губерн!и дЪйство- 
вало 56 винокуренныхъ и 1 дрожжево-винокуренный заводъ (на 4 винокурен- 
ныхь завода менфе противъ предществовавшаго перюда), а въ Ковенской 
губерни—18 винокуренныхъ заводовъ (однимъ заводомъ менфе противъ 
перода 188%/о гг.). Улучшеня въ техническомъ отношении сдфланы въ от- 
четномъ перюдВ только на двухъ заводахъ: одномъ Курляндской и одному, 
Ковенской губерни. На первомъ, взам$иъ аппарата Пистор!уса и деревян- 
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1) См. «Труды Техническаго Комитета», Томъ Ш, стр. 181. 
?) Изъ отчета Младшаго Техника г. Шеяллера. 
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наго запаривательнаго чана, поставлены: двукубовый перегонный аппарать 
съ ректификащонной колонной и конденсаторомъ и желфзный парникъ Генце: 
простой же заторный чанъ замфненъ желфзнымъ чаномъ съ приспособленемть 
для охлажденя затора и механичеекою, приводимою въ дЬйстые паровымъ 
двигателемъ, мфшалкою для размБЬшивания припасовъ; на заводЪ же Ковенской 
губерши устроено ректификацюнное отдфлеше, въ которомъ установлен 
пер вый въ губерни ректификацюнный аппаратъ системы Фалькмана. 

Матералахи для винокуреня въ отчетномъ перюдВ служилъ, какъ 
на заводахъ Курляндекой, такъ и на заводахъ Ковенской губерний — но пре- 
имуществу картофель, составлявшй въ первой изъ сихъ губершйЙ, за исклю- 
чешемъ принасовъ, употребленныхъ на Калькунекомъ дрожжево-винокурен- 
номъ заводЬ,—91,45'°/о, а во второй—70,96°/о вефхъ употребленныхъ въ 38- 
торы припасовъ, тогда какъ въ предшествовавшемъ пелодЪ нреобладающимт, 
винокуренныхъ матер!аломъ въ Повенекой губ. былъ хлЬбъ, картофеля ж' 
употреблено было на винокуреше только 35,20°/. Столь значительное уве- 
личене количества перекуреннаго въ отчетномъ перюодф на заводахъ Ио- 
венской губерни картофеля произошло отчасти велфдетве хоронаго урожая 
его въ 1859 г., отчасти же благодаря стремлению перейти къ картофельному 
винокурентю. Мучные припасы на заводахъ Курляндекой губ. служили глав- 
нымЪъ образомъ какъ примЪеь, для дополненя квасильной емкости, отдЪльно 
же перекуривались на нфкоторыхъ заводахъ только въ концф винокуреня, 
за неимфиемжъ картофеля, для докармливаня скота. Матермаломъ для обеа- 
хариван!я заторовъ, а равно для приготовленя дрожжей на заводахъ Иур- 
ляндекой губ. служилъ, главнымъ образомъ, зеленый солодъ, сухой же солодт. 
какъ и въ предшествовавшемъ перюдВ, примБиялея лишь на заводахъ са- 
маго несовершеннаго устройства; по отношеню къ общему количеству веего 
употребленнаго солода зеленый—составлялъь 86,9%/о. Замфна сухого солода 
зеленыхъ постененно развивается и на заводахъ Ковенской губ.; такт, 
въ отчетнохъ пермодЪ на зеленомъ солодЪ работало уже 10 заводовъ (про- 
тивЪ 8 заводовъ въ перюдъ 188%/ гг. и 6 заводовъ въ перюдъ 1881/8 гг.), 
а количество его относительно всего унотребленнаго при винокуренти солода 
составляло 66,029/о. 

Въ Курляндской губ. изъ числа дЪиствовавшихъ въ отчетномъ перюдЪ 
об винокуренныхъ заводовъ, только три завода не имфли парниковъ, на 
остальныхъ же заводахъ варка картофеля производилась частью въ парни- 
кахъ Генце, частью же въ деревянныхъ парникахъ или чанахъ, причемъ 
раздроблене картофеля совершалось при помощи чугунныхъ цилиндровъ. Въ 
Ковенской губ. металличесые парники для варки картофеля имфлись только на 
3 заводахъ (изъ нихъ на 2-хъ системы Генце, а на одномъ системы Паукша); на 
семи заводахъ для этого служили простые деревянные парники, ст, раздробленемъ 
картофеля чугунными цилиндрами, а на остальныхъ 8 заводахъ парниковъ вовсе 
не было, такъ какъ винокурене производилось изъ однихъ мучныхъ припасовъ. 
Что касается заторныхъ чановъ, то въ Курляндской губернии на 33 заводахъ 
означенные чаны были деревянные, частью съ м$фшалками (на 25 заводахт,) 
частью же безъ оныхъ (на 8 заводахъ); на остальныхъ же 2+4 заводахъ за- 
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тиран!е припасовъ производилось въ металлическихъ чанахъ (въ томъ числЪ 
на двухъ заводахъ въ чанахъ системы Паукша); въ Ковенской губерии 
таке чаны имфлись только на 3 заводахъ, на 6 же заводахъ чаны были 
снабжены обыкновенными мЪшалками, а въ заторныхъ чанахъ прочихъ за- 
водовъ (9) вовсе не было мфшалокъ и затиран!е припасовъ производилось вес- 
лами. На большинствЪ заводовъ какъ Курляндской, такъ и Ковенской губ. 
для охлажденя затора передъ спускомъ его въ квасильные чаны служили 
холодильныя тарелки, примфнявиияся на 35 заводахъ первой и на 15 за- 
водахъ второй губернй; на 20 заводахъ Вурляндской и на 3 заводахъ 
Ковенской гуо. охлаждеюне затора производилось въ заторныхъ чанахъ 
при помощи системы вертикальныхъ трубъ или кармановъ, въ которыхъ цир- 
кулируеть холодная вода; наконецъ, на 2-хъ заводахъ Курляндской губ. для 
указанной цфли примфнялея трубчатый холодильникъ Паукша. 

Общая выкурка спирта въ отчетномь пертод$В составляла: по заводамъ 
Курляндской губ.—52,24 милл. град.— изъ 2,91 милл. пуд. ирипасовъ (въ томъ 
числЪ 2,48 милл. пуд. картофеля) или около 18 град. изъ пуда, —на 9,97 милл. 
град. выше нормы, а по заводамъ Ковенской губерн!и — 10,43 милл. град. изъ 
489 тыс. пуд. припасовъ (въ томъ числ 347 тыс. пуд. картофеля) или около 
21,3 град. изъ пуда,—на 1,22 милл. град. выше нормы. Указанныя превыше- 
н1я дЪйствительной выкурки спирта надъ нормой соотвфтетвовали: по Кур- 
ляндекой губ. 23,6°/о (противъ 17,19/о въ пермюодъ 1883/э гг.), а по Ковен- 
ской —13,2%/о (противъ 7,5%/ въ перюдъ 188*/э гг.); предЪльные же (наи- 
меньший и наибольний) разм5ры перекура по отд$льнымъ заводамъ состав- 
ляли: въ Курляндской губ. —7,3 и 45,7%, а въ Ковенской губ. — 5,08 
и 29,829%/0. Столь значительные средне размфры перекура въ перюдъ 1889/90 гг., 
превысивише соотвфтственные размБры онаго въ перюдъ 1888/э гг. въ Кур- 
ляндской губ. на 6,5/о, а въ Ковенской—на 5,7%/о объясняются, главнымъ 
образомъ, доброкачественностью картофеля урожая 1589 г. 

Въ отчетномъ пер1одЪ, какъ и вь предшествовавшемъ, въ Курлянд- 
ской губ. дЪйствовалъ одинъ дрожжево-винокуренный заводъ—Калькунсый, 
на которомъ выкурено 6,74 милл. град. безводнаго спирта и приготовлено 
1,05 милл. фунт. сухихъ прессованныхъ дрожжей, что, по отношен!ю къ ко- 
личеству перекуренныхъ припасовъ, соотвфтствуетъь выходамъ: 35,02 град. 
безводнаго спирта и 5,45 фунт. сухихъ дрожжей, съ примЪсью крахмала, изъ 
пуда припасовъ-—противъ 34,77 град. безводнаго спирта и 5,33 фунт. дрож- 
жей въ перюдъ 188%/э гг. 

Въ отношен!и рода и размЪра потребления топлива на винокуренныхъ 
заводахъ Курляндской и Ковенской губерюий въ отчетномъ пер1одз не прои- 
зошло никакихЪъ измфневй противъ перюда 188%/9 гг. 1). 

Изъ числа 57 заводовъ Курляндекой губ., 20 заводовъ работали не- 
прерывно-дфиствующими перегонными аппаратами, частью одноколонными, 
частью же двуколонными, 5 заводовъ (противъ 6 въ перодъ 188%/э гг.) 
дЪиствовали двукубовыми аппаратами съ ректификацонной колонной и 


') См. «Труды Техническато Комитета», Томъ Ц, стр. 183. 
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конденсаторомъ, & 8 заводовъ (противъ 10 въ пермодъ 1858/9 гг.) — 
такими же аппаратами съ ректификацюнной колонной, по вмБето конден- 
сатора, съ тарелками; на 3-хъ заводахъ имфлиеь двукубовые аппараты 
съ деревяннымъ ректификаторомъ и 3—4 дерлегхацюонными тарелками, на 
в"хъ же остальныхъ 21 заводЪ (прютивъ 20 въ предшествовавшемь пермод\,) 
егонка спирта производилась однокубовыми перегонными аппаратами съ ректи- 
фикаторомъь и 3 —4 дефлегмацюнными тарелками. Въ Ковенской же губ. 
непрерывно-дЬйствующе аппараты {одноколонные системы Савалля) имфлись 
только на двухъ заводахъ, изъ остальныхъ заводовъ 9 — работали одно- 
кубовыми перегонными аппаратами съ ректификаторами и 3—4 дефлегмащюн- 
ными тарелками, а 7 заводовъ—двукубовыми аппаратами преимущественно 
сь ректификацюнной колонной и дефлегмащюнными тарелками. 

Средняя крЬпость выкуреннаго за весь перодъ спирта, по показанямъ 
контрольныхъ снарядовъ, была только на одномъ заводв Курляндекой гу- 
берши съ однокубовымъ аппаратомъ ниже $509/0; на всЪхъ же остальныхъ за- 
водахъ означенной губ., а также на веБхъ заводахъ Ковенекой губ., какъ 
съ однокубовыми и двукубовыми, такъ и съ непрерывно-дЪйствующими пере- 
гонными апиаратами, куфиоеть эта была выше 80°. 

Произведенныя техникомъ на нфеколькихъ заводахъ Курляндской губ. 
сахарометричесня наблюденя надъ бражками и сравнене вычиеленныхъ 
выходовъ епирта съ дуйствительными средними за три поелфдне дня и въ 
день посфщеня завода, привели его къ тёмъ же заключешямъ камя 
высказаны имъ были въ отчет за предшествовавший перюдъ '), а именно, 
что на заводахъ, перекуривавшихъь однородный (но содержаню крах- 
мала) картофель, разницы уежду вычиеленными и дфиетвительными вы- 
ходами гораздо менфе значительны, нежели на заводахъ, работающихъ съ 
покуппымъ (отъ сосфднихъ крестьянъ) картофелемъ, и что сахарометрическя 
наблюденя за бражками могутъ дать акцизному надзору, при кратковремен- 
ныхъ посфщешяхъ заводовъ, болфе или менфе вфрные результаты лишь при 
переработк$ однороднаго матемала и то только на заводахъ съ рацю- 
нально устроенными квасильными отдфлешями, на которыхъ брожеше по- 
стоянно нормальное. 

На заводахъ Ковенской губ., какъ и въ предшествовавшемъ пер!одЪ, 
сахарометрическихъь наблюдешй не производилось. 

Въ перодъ 1883/э0 г. очистка спирта производилась въ Курляндской губ. 
на 16 очистныхъ отдфлешяхъ при винокуренныхъ и на 7 такихъ же отд1- 
леняхъ при водочныхъ заводахъ: въ Ковенской же губ. снирто-очистное отд} 
лене ихЪлось только при одномъ винокуренномъ заводЪ. Преобладающими 
ректификацюннымхи аппаратами въ этихъ отдЪлешяхъ были аппараты системы 
алькмана, а затЬиъ — системы Савалля. На нфбкоторыхъ изъ указанныхъ 
заводовъ очистка сырого спирта производилась только горячимъ способомъ, на 
другихъ же— какъ холоднымъ, такъ и горячимъ способами. 


1) См. Труды Техническаго Комитета, Томъ Ц, стр. 133. 
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Состояше ков- Въ перюдъ винокурен!я 1883/90 гг. пришли въ негодность къ дальнЪй- 
ТРОЛЬНЫХЪ СПаРрЯ- цему употребленю и высланы въ Техничесый Комитеть для исправлен!я 4 
2 снаряда на заводахъ Курляндской губ. (противъ 9 снарядовъ въ перюдъ 

1888/ю г.); кромЪ того, высланы въ Техническй Комитетъ 3 поплавка, ока- 
завпеся негодными къ употребленю, велЪдстве схода полуды и изм$нен!я 
формы. Вс$ остальные контрольные снаряды какъ на заводахъ Курляндской, 
такъ и на заводахъ Ковенской губ. находились, въ общемъ, въ удовлетвори- 
тельномъ состоянии; поврежденя нфкоторыхъ снарядовъ (не вредивпия, впро- 
чемъ, правильности ихъ дЪйствня) заключались въ сход полуды съ обода 
ведущихъ колесъ, въ образовани незначительныхъ углубленй въ камерахъ 
храповыхъ механизмовъ и изъфдинъ на концахъ указательныхъ стрЪлокъ, 
въ спадени пружиннаго тормаза и яблочка подвфенаго прибора. 

Случайности съ Въ отчетномъ перюд$ ни въ Курляндекой, ни въ Ковенской губерн!яхъ 
т съ контрольными снарядами вовсе не было такихъ случайностей, которыя вызы- 
+ вали бы производство разсчета съ заводчиками не по контрольному снаряду, 

а по Уставу о пит. сбор. Что же касается превышеня температуры про- 
тивъ пред$ловъ максимальныхъ термометровъ (35° Р.), то такихъ превышений 
было: два—на заводахъ Курляндской губ. и одинъ—въ Ковенской губ. Причи- 
ною этихъ превышен!й было исключительно лишь невниман!е винокуровъ во 
время сгонки. 

Сличен!е пока- Въ отношени сличен1я показаюмй контрольныхъ снарядовъ съ дЪфйстви- 
зай снарядов тельными выходами спирта, према сливовъ, хранешя контрольныхъ снаря- 
о довъ во время бездЪйств!я заводовъ и обезпечен1я перегонныхъ аппаратовъ,— 
спирта: хранеше На заводахъ ВКурляндской и Ковенской губерн!й прим$нялись въ отчетномъ 
снарядовъ во вре- перюдВ Т$ же самые способы и премы, какъ въ предшествовавшемъ 
мя бездфйств!я за- пер1одз 1). 
водовъ иобезпече- 


н1е перегонныхь _ 11) Лифляндокая губерния °), 
аниаратовъ. 
Число заводовъ. Въ течене перода 1889/00 г. винокурене въ Лифляндской губ. произ- 


водилось, какъ и въ предшествовавшемъ пер!од$, на 103 заводахъ, въ томъ 
числ 99 винокуренныхъ и 4 дрожжево-винокуренныхъ, причемъ единствен- 
нымъ улучшенемъ—для обработки матераловьъ-—было устройство на нЪко- 
торыхъ заводахъ мфдныхъ зм$евиковъ въ заторныхъ чанахъ, съ цфлью болЪе 
быстраго охлажденя заторной массы; другихъ же какихъ либо усовершен- 
ствованй въ приборахъ и способахъ производства работь въ отчетномъ пе- 
рюдф произведено не было. 

Матералы. Матер!алами для винокурешя служили, какъ и въ предшествовавшемъ 
пер1од$, почти исключительно картофель и зеленый солодъ; ржаная и ячменная 
мука употребляется обыкновенно въ такихъ количествахъ, кавмя необходимы 
для пополнен1я емкости квасильныхъ чановъ, когда, по количеству карто- 
феля, вмЪщающагося въ парникЪ, съ причисленемъ требуехаго количества 
зеленаго солода, емкость квасильнаго чана не будетъ вполнф занята браж- 


1) См. «Груды Техвическаго Комитета», Томъ П, стр. 184 и 155. 
*) Изъ отчета Младшаго Техвика г. Якоби. 
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кою. Кром$ зеленаго ячменнаго солода, иногда употребляется еще зеленый 
ржаной солодъ; сухихъ же ячуеннымъ еолодомъ пользуютея весьма рЪдко. 

На большинетвф винокуренныхъ заводовъ разварка картофеля произво- 
длилась, какъ и въ перюдЬ 155% г., въ парникахъ системы Генце. Нодоб- 
ные же парники ириуфняютея и для обработки хлЁбныхъ прииасовъ, при 
упот]блени ихъ на винокуреше вмфето картофеля, за неимфиемъ поелЬдняго: 
въ такомъ случаЪ припасы эти перерабатываютея не въ видЬ муки, а 
въ зернВ, и подвергаются размельченю поетЬ отварки подъ высокимъ дав- 
ленеуъ. 

Средне выходы спирта по веъуъ винокуренныхъ заводамъ „Гифляндекой 
губ. составляли въ отчетнояъ перюдЪ изъ пуда: еухихъ принасовъ (ржи, 
ячменя, овга) — 49,0°, зеленаго солода — 32,69 и картофеля — 15,50; по 
отношению же къ квасильной емкоети, выходъ безводнаго спирта изъ каждаго 
ведра оной составляль 8,8°. Самые обильные выходы въ течене всего пе. 
рюда (на одномъ изъ заводовъ) были изъ нуда: ржаной муки— 54,46, зеле- 
наго солода — 36,31 и картофеля—17.33°, а наименьшие (на другомъ завод Ъ): 
изь ржаной муки—41,5, изъ зеленаго солода—27,7 и изъ картофеля — 
13,1°. На дрожжево-винокуренныхъ заводахъ средний выходь епирта за 
весь перюдъ оказалея 32,6° изъ пуда сухихъ припасовт; относительно же 
занятой квасильной емкости изъ ведра оной получено 3,1% безводнаго 
снирта. 

Также какъ и въ предшествовавшемъ перюд5, значительное чиело за- 
водонъ отапливалось дровами; на одномъ завод топливомъ исключительно 
служиль тор|ъ, остальные же заводы (28) употребляли семЪшанное топливо. 

Преобладающими перегонными аппаратами на заводахъ Лифляндекой 
губ. были, какъ и въ предшествовавшемь перюдЪ, лвукубовые аппараты, 
чаетью съ ректификацюниою колонкою и тарелками, частью съ однфми тарел- 
ками, безъ колонки; такими аппаратами дЪйетвовали 54 винокуренныхъь и 
4+ дрожжево-винокуренныхъ заводовъ; средняя крфиость спирта, выкуреннаго 
па апнаратахъ 1-го рода, была 88,949/0, а на аппаратахъ 2-го рода—85,37%/ 1): 
за означенными аппаратами, по численности, ст6довали аппараты непрерывно- 
дфйетвующи, различныхъ конструкщй, имфвинеся на 44 заводахъ, на коихъ 
средняя крфность выкуреннаго спирта оказалась въ 90,07°/9: наконецъ, на 
одномъ заводб дЪйствоваль однокубовый аппаратъ, на коемъ спиртъ полу- 
чалея со среднею крфиостью въ 85,039/0. 

Состояне контрольныхъ снарядовъ на заводахъ Лифляндской губ. было, 
въ общемъ, удовлетворительно: поврежденные же снаряды, по замЪнЪ ихъ 
другими, отправлены въ Техничеекй Комитетъ. Повреждешя контроль- 
ныхъ снарядовъ вызываются, почти исключительно, выхд$ляющимиея изъ 
спирта осадками, что имфетъ мЪето на мпогихъ заводахъ. Для устра- 
нешя этого неблагощиятнаго явлешя принихалиеь различныя МФры, изъ 
коихъ нЪкоторое дЬйстие оказали только: уничтожене отводныхъ трубъ 


') Па дрожжево-випокуренныхъ заводахъ, по отличпымь отъ обыкновеннаго 
винокурешя условяхъ производства, средняя крфпость спирта не прерышала 82,045/о. 
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фильтровъ и шахтъ въ постаментахъ контрольныхъ снарядовъ, съ замфною 
первыхъ—воздушниками Истратова, а вторыхъ—отводными чанками. 

Случайностей съ контрольными снарядами было нЪФсколько, но изъ 
нихъ серьезныхъ— только двф, а именно: на одномъ изъ заводовъ произошло 
залит!е снаряда бражкою отъ недосмотра винокура, а на другомъ заводЪ 
имло мфето спаден1е пружиннаго тормаза, тотчасъ же зам ченное и устра- 
ненное. КромЪ того, на одномъ завод оказалась течь изъ подъ корыта; на- 
конецъ, было н$Ъсколько случаевъ течи изъ подъ гайки трубы въ барабанЪ. 

Сличен!е показавй контрольныхъ снарядовъ съ дЪфйствительными вы- 
ходами спирта производилось опред$ленемъ общаго количества градусовъ 
спирта въ спиртопремникВ и сличенемъ кр$фпостей, причемъ, для перевода 
найденной крЪфпости спирта на П таблицу, въ виду установки спиртоприемни- 
ковъ часто въ совершенно холодныхъ помфщеняхъ, принималась темне- 
ратура спирта не въ спиртопремникЪ, а средняя въ фильтр за время 
СТОНКИ. 

Въ способахъ хранен!я контрольныхъ снарядовъ во время бездЪйств!я 
заводовъ и обезпечемя перегонныхъ аппаратовъ въ отчетномъ перодЪ не 
произошло никакихъ изм$нен!й противъ соотвЬтственныхъ способовъ въ пе- 
р1одъ 1888/ гг. 1). 


12) Эстляндокая губерния °). 


Въ отчетномъь перюдЪ въ Эстляндской губерни одинъ винокуренный 
заводъ закрылъ свои дТйств1я; три же завода были вновь выстроены, такъ 
что всего дфйствовало 165 заводовъ — противъ предшествовавшаго пер1ода 
бол$е на одинъ заводъ. 

Матералами для винокуреная служили: картофель, солодъ зеленый и 
сухой, рожь, ншеница, кукуруза и мука ячменная и овсяная, причемъ кар- 
тофель составлялъ 92,9°/ю общаго количества всЗхъ перекуренныхъ припа- 
совъ. Солодъ преимущественно употреблялся въ зеленомъ видф. 

заторы приготовлялись тфми же разнообразными премами, каше прак- 
тиковались въ предшествовавшемъ пер!одЪ 3); запариване картофеля пре- 
имущественно производилось въ парникахъ Генце, каковыми, въ числЪ 212, 
располагали 153 завода; на остальныхъ же 12 заводахъ имфлись простые 
деревянные парники. 

Въ отчетномь перюдЪ винокуренные заводы, главнымъ образомъ, отапли- 
вались дровами и отчасти (37 заводовъ) дровами вмфет$ съ торфомъ. Одинъ 
заводъ велъ производство исключительно на каменномъ углЪ, а другой—на 
торф$. 

Въ продолжен!и отзетнаго пер1ода на 5 заводахъ кубовые перегонные 
аппараты были зам$нены аппаратами непрерывно-дЪйствующей системы, 


1) См. «Труды Техническаго Комитета», Томъ Ц, стр. 188. 
?) Изъ отчета Старшаго Техвика г. Ундрица. 
*) См. «Труды Техническаго Комитета», Томъ П, стр. 189. 
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которые, въ общемъ, были на 126 заводахъ, причемъ на четырехъ заводахъ 
дЪйствовали аппараты Ильгеса, а на 122 —Бельмчйекой системы. 

Остальные 39 заводовъ располагали двукубовыми перегонными аипара- 
тами системы Писториуеа. 

При сгонкахъ спирта наименьшая температура его въ фильтрЪ наблю- 
далась -- 2", а наибольшая -г 15° Р.; но подобныя температуры составляли 
неключеше и были наблюдаемы на весьма ограниченномъ числЪ заводовъ; 
большинство же заводовъ вело сгонку при температурЪ, которая, по отдЪль- 
нымъ груипамъ заводовъ, въ среднемъ, колебалась: отъ 4 до 7°, отъ 5 до 8°, 
отъ 6 до 5°, оть 7 до 9 и отъ 8 до 10°Р. Что же касается средней кр\- 
поети выкуриваемаго спирта, то таковая почти на вефхъ заводахъ колоба- 
лась отъ 5> до 90 и выше процентовъ, и только на четырехъ заводахъ 
получалея спиртъ куфиостью отъ 80 до 55/0. 

На 161 заводВ въ продолжени всего отчетнаго перюда выходы спирта 

были выше принятыхъ нормъ, такъ что всегда получалея перекуръ, про- 
центное отношене котораго къ норуБ, въ среднемъ за весь перюдъ, по за- 
водамъ въ отдфльпости колебалось, смотря по качеству употреблявшихся ма- 
термаловъ, отъ 10,2 до 30,2°/о. Случаи же недокура были только на четырехъ 
заводахъ, что замфчалось преимущественно при первыхъ выходахъ спирта, 
съ открытемъ винокурения; — явлене недокуровъ, по крайней мБрЪ, для 
двухЪъ заводовъ техникъ объяеняеть плохимъ устройетвомъ квасильныхъ от- 
дфленй сихъ заводовъ и употребленежъ недоброкачественныхъ маточныхъ 
дрожжей. 
Въ общемъ, средний выходъ изъ пуда принасовъ составлялъ 48,89 без- 
воднаго спирта. Результать окончательнаго учета контрольныхъ снарядовъ 
за весь перюдъ винокуренгя 1889/90 гг. былъ слБдующй: 22 снаряда произ- 
вели учетъ совершенно равный дЪйствительно полученному количеству спирта; 
133 спаряда въ своихъ показаняхъ дали уклонешя, выразивнияея недоче- 
тами, достигавшими: 0,05°/о—втъ 18 снарядахъ, 0,1090 —въ 30 снар., 0,15 ^— 
вЪ 96 снар., 0,20°/,—въ 2+4 снар., 0,25°/о—въ 21 снар., 0,30°/0— въ 9 спар., 
0,355°/0—въ 2 снар. и 0,40%/—въ 3 снарядахъ; остальные 11 снарядовъ (на 
1 завод было два снаряда, такъ что вефхъ снарядовъ дЪйствовало 166) 
дали начеты въ предблахъ: для 7 снарядовъ въ 0,10°/о, для 3 снарядовъ 
въ 0.20" и одинъ енарядъ далъ начетъ въ 0,269/о. 

Въ продолжении отчетнаго перода никакихъ особыхъ повреждешй въ 
снарядахъ замфчено не было; въ трехъ случаяхъ явилась необходимость въ 
перестановкЪ эксцентрика: въ одномъ—велфдетме ухода ведущаго колеса на 
2—4 миллиметра, а въ двухъ-—-велЪдетые недопоказашй снарядовъ на 0,59/0; 
кров того были случаи спадешя пружиннаго тормаза, выпадешя яблочка 
подвфенаго прибора изъ вивтовъ и повышения температуры спирта въ ци- 
линдр% коптрольнаго спаряда до 48° Г.; поплавокъ, осмотрфнный послЪ сего 
поелЪдняго случая, оказалея, однако, неповрежденнымъ. 

Сличене показанй контрольныхъ снарядовъ съ дЪйствительными вы- 
ходами сиирта производилось при каждомъ поеБщени завода должностнымъ 
лицомъ акцизнаго надзора и состояло въ сличеши количества градусовъ 
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спирта, вычисленнаго на основани показан! обоихъ счетчиковъ снаряда, съ 


спирта и премЪ оличествомъ градусовъ того же спирта, опредфленнаго по объему, взятому 
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по снаряду, и кр$пости спирта, найденной по Т таблиц металлическаго 
спиртомбра въ пробф, взятой изъ спиртопр1емника посл$ тщательнаго раз- 
мфшиван1я въ немъ жидкости. 

При премЪ слива для записей въ винокуренную книгу общаго количе- 
ства градусовъ спирта, объемъ слива измфрялся по спиртопремнику; при 
этомъ опредЪлялась и температура спирта для перевода дЪйствительной 
ирфпости спирта на П таблицу. 

Въ способахъ хранен1я контрольныхъ снарядовъ во время бездЪйствй 
заводовъ, а равно и въ премахъ обезпечення перегонныхъ аппаратовъ ни- 
какихъ существенныхъ измфненй противьъ предшествовавшаго перюода 1) 
слфлано не было. 


13) Гродненская губерня °), 


Въ перюдъ 18/0 гг. винокурене въ Гродненской губерни произво- 
дилось на 69 винокуренныхъь и на 2 дрожжево-винокуренныхъ заводахъ, 
бол$е предшествовавшаго перюда на два вннокуренныхъ завода. Никакихъ 
существенныхъ изм$нешй и усовершенствованй въ устройствЪ заводовъ 
сравнительно съ предшествовавшимъ перюдомъ не послЪдовало, за исклю- 
чешемъ, впрочемъ, устройства на двухъ заводахъ новыхъ заторныхъ чановъ 
усовершенствованныхъ конструкцй, а на одномъ—парника Генце и паро- 
ваго двигателя. 

Главнымъ матераломъ для випокуреня служилъ картофель, на долю 
котораго изъ общаго количества перекуренныхъ припасовъ приходилось 
90,6°/,. Кром того употреблялись: ржаная мука, зеленый и сухой солодъ и 
свеклосахарная патока; послЪдняя перекуривалась на одномъ лишь завод 
для производства пейсаховаго вина. 

Солодъ большею частью употреблялся зеленый. составлявший 76,4% 
общаго количества перекуреннаго солода. 

Содержание въ картофелВ крахмала колебалось оть 17,0 до 22,19/о, 
составляя въ общемъ среднемъ — 19,5%/0, менфе предшествовавшаго перода 
на 1,4791. 

Въ отчетномъ перюодЪ какъ для обсахариван!я главнаго затора, такъ 
и на дрожжи солодъ употреблялся почти въ тЪхъ же количествахъ относи- 
тельно затираемаго картофеля, какъ и въ предшествовавшемъ перюдф 3). 

На двухъ заводахъ дрожжи приготовлялись не изъ обыкновенныхъ 
хлЪоныхъ матермаловъ, а изъ картофельной массы, которая отнималась отъ 
затора—на одномъ завод} посл обсахариван1я, такъ что отдФльно на дрожжи 
солодъ не употреблялея, а на другомъ—обсахариване отнятой части про- 
изволилось отдфльно отъ главнаго затора 2 пудами сухого солода. 


1) См. <«Груды Техническаго Комитета», Томъ П, стр. 191. 
?) Изъ отчета Младшаго Техника г. Беретти. 
3) См. «Груды Техническаго Комитета», Томъ П, стр. 192. 
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Температура свъжей бражки наблюдалась 11°Р. какъ наинизшая и 
11,5° Р.—наивыешая, & отбродившей бражки—въ 17 и 269 р. 

ДЪиствительные средне за весь отчетный перодъ выходы спирта изъ 
пуда картофеля колебались по заводахъ въ отдЬльности въ слфдующихъ 
предфлахъ: 


на 8 заводахъ ') [ округа отъ 13,5 до 15,10 
5. : п, ь„ 127 и 14,40 
„12, Ш, „ 125, 15,20 
„ 4 я В „ 13,3 „ 16,2% 
9 У, р 13, 155 


„13, М о, 13. 1555 
„15, У о, р В, 1540. 


Среднй же выходъ спиртл изъ пуда патоки равнялся 31,429. 

На дрожжево-винокуренныхъ заводахъ средне выходы спирта и дрож- 
жей изъ пуда сухихь хлЬоныхь прицасовъ составляли: на одномъ завод$ 
30.549 спирта и 4,58 фун. дрожжей, а на другомъ—31,03° спирта и 5,55 фун. 
дрожжей. 

На отоплеше заводовъ, также какъ и въ предшествовавшемъ перюдЪ, 
преимущественно употреблялись дрова, которыя расходовались, въ среднемъ, 
на винокуренныхъ заводахъ въ количеств 16,1 куб. сажени на 1,000 ве- 
деръь спирта крфиоетью въ $85.2%/0, а на одномъ изъ дрожжево-винокурен- 
ныхьъ заводовь— въ количествь 19,6 куб. сажени на 1000 ведеръь спирта 
крЬиоетью вь 19,2°/0. 

Перегонные анпараты на большинетвь (6%) дфйствовавшихъ  заводовь 
двукубовые, системы Писторуса, съ дефалегмиацюнными тарелками, изъ коихъ 
на шести аппаратахъь ихЪлись еще и ректификащонныя колонки; на осталь- 
ныхЪ (4) заводахъ ненрерывно-дфиствующие аниараты. Сгонка спирта на 
вефхъ заводахъ (по одному заводу данныя не были указаны) велась довольно 
медленно; такъ, на одномъ заводЪ сгонялось отъ 2,5 до 3 ведерь въ Чаеъ, 
на 3 заводахъ — отъ 3 до 5 ведеръ, на 22 зав. — отъ 5 до Т вед., на 7 
зав.—оть 1 до 9 вед. и на одномъ заводЪ отъ 9 до 10 ведеръ въ часъ. 

Средняя кр65ность выкуриваемаго сиирта за весь перодъ въ общемъ 
для вебхъ заводовъ составляла 85,2°/,, при колебаюяхъ по заводамъ въ от- 
дфльноети отъ 80,1 до 89,29/о. Температура сгонки по термометру въ фильтр 
наблюдалась въ предфлахъ оть + 2,5 до--17° Р.; средняя же температура 
за весь неродъ, по заводамъ въ отдфльности, была оть-- 5 до-- 12° Р., а 
по веБмъ заводамъ, взятымъ вмЪеть, равнялась -- 9% ТР. вь фильтрЪ и 10,5°— 
въ спиртошуемниЕЪ. 

Уь отчетномъ перюдЪ были приняты тфже способы техническаго кон- 
троля за производетвомъ работь на винокуренныхъ заводахъ, каве при- 
мБнялиеь и въ предшествовавшемъ перюдЪ *). 


') На одномъ заводЪ картофель не перерабатывался, почему данныя приведены 
гозько по 68 винокуренныхъ заводамъ. 
*) См. «Груды Техническаго Комитета», Томъ П, стр. 193. 
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Сахарометрическя наблюден!я, по примру предъидущаго перода, про- 
изводились также въ широкихъ размфрахъ; полученныя при сихъ наблюде- 
вяхъ данныя, между прочимъ, указываютъ, что средюай теоретичесвый вы- 
ходъ спирта, вычисленный изъ показанй сахарометра въ свфжемъ и пере- 
бродившемъ заторахъ, отъ дЪйствительнаго выхода спирта (средняго изъ 
3 выкурокъ) отклонялся, по заводамъ въ отдфльности, въ предфлахъ отъ 
—- 5,4 до—4,3°/о, за исключенемъ, впрочемъ, одного завода, гд$ отклонен!я 
доходили до—9,1/о. Имя въ виду указанныя предЪльныя отклонен!я, тех- 
никЪъ приводить нижеслВдующйя замфчаня: 1) пред$ль точности сахаро- 
метрическихъ наблюден!й можетъ считаться == 2%/%, а потому только большя 
разницы между теоретическимъ выходомъ и дЪйетвительнымъ могутъ быть при- 
нимаемы во вниманге; 2) на большинств$ заводовъ, гд$ производятся отпуски 
вина въ 40/0, количество получаемаго спирта записывается по показан!ю 
контрольнаго снаряда, а не по дЪйствительному сливу, а потому на такихъ 
заводахъ можно ожидать отклоневшя теоретическаго выхода до -- 1%/; 3) плю- 
сового теоретическаго выхода можно ожидать на плохихъ заводахъ, гдЪф въ 
бражкЪ заключается много кислоты, а потому, вычисляя выходъ по кажу- 
щейся аттенуащи, таковая показываетъ значительно больше перебродившаго 
сахара; 4) въ инструкщи для сахарометрическихъ наблюден!й Гродненскаго 
акцизнаго Управления допущены, для простоты вычисленй теоретическихъ 
выходовъ, нфкоторыя неточности, а именно: объемъ перекуриваемой бражки 
считается по 'отбродившему затору, при этомъ на заводахъ, гдЪ бражка раз- 
бавляется водою, показан1я сахарометра въ свЪфжемъ заторЪ не приводятся 
къ объему отбродившаго затора, но взамфиъ этого рекомендовано на тако- 
выхъЪ заводахъ не прибавлять къ показаню сахарометра въ свфжемъ за- 
тор$ 3,3%/ на уменьшение этого показаня отъ прибавленя бродящихъ дрожжей; 
напротивъ того тамъ, гдЪ бражка не разбавляется водою — прибавлять къ 
показан!ю сахарометра (0,5—0,7) 3,3°/. Въ среднихъ цифрахъ по веЪуъ 
заводамъ, по словамъ техника, дЪйствительно объемъ свЪжаго затора противъ 
отбродившаго меньше на 3,39%/0 (312—384), но по отдЪльнымъ заводамъ это 
невфрно, и при значительно большей разницЪ чЪмъ 3,39/о въ объемЪ бражки 
свЪжаго и отбродившаго заторовъ, показаше сахарометра въ свфжемъ заторЪ 
засчитывалось больше, чфмъ его должно было считать по количеству отбро- 
дившей бражки 1). Далфе упоминается еще и о томъ, что самое правило 
относительно прибавлен1я или неприбавления 3,39/0, вел детвне неизвЪстности, 
добавлялась ли къ бражкЪ вода или нфтъ, примЗнялось надзоромъ не всегда 
правильно. Основываясь на этихъ замфчаняхъ, техникъ признастъ, что плю- 
совыя разницы между теоретическими выходами, вычисленными по сахаро- 
метрическимъ наблюдателямъ, и дфйствительно полученными, происходили 
оть вышеуказанныхЪ причинъ; разницы же со знакомъ минусъ, за исключе- 


1) По замБчанию техника, имъ разъяснялись надзору причины несоотвЪтств!я 
теоретическихь выходовъ спирта съ дфйствительными, ироисходивш!я отъ неточности, 
донущенной пнструкщею. 
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немъ того случая, гдЪ отклонене достигало—9,19,о '), могутъ до н5которой 
степени указывать, что на ТЬхъЪ заподахъ, гдЪ эти разницы наблюдались, 
могло пронсходить незначительное перелите бражекъ,— что, ио словамъ тех- 
ника, постоянно и повторяется на заводахъ Гродненской губернии. 

Ве дЬиствовавше въ отчетнохъ перюдЪ контрольные снаряды рабо- 
тали вполнБ удовлетворительно, несмотря на то, что на 39 заводахъ сна- 
ряды стоять уже въ продолжени 5—14 перюдовъ безъ обновленя отдЪль- 
ныхъЪ ихъ частей за исключенемъ поплавковъ, которые замЪфнялись но- 
выми. Характерными повреждешями контрольныхЪ снарядовъ, какъ и въ 
предшествовавшемъ перюдЪф, были: 1) искусственная порча поплавковъ п.- 
средетвомъ подогрфвашя ихъ теплыхъ спиртомъ и 2) порча снарядовъ вслЪд- 
стше обнаженя полуды, причиняемаго осадками, появляющимися въ снаря- 
дахъ. Въ продолжении перюда 5 снарядовъ были сняты и замфнены дру- 
гими велдетне сл1дующихъ причинъ: различныхъ поврежденй, причи- 
ненныхъ пожаромъ (2 снаряда), сильной течи изъ спаевъ отдфлевшй бара- 
бана (1 снар.) и большихъ погрфиностей въ учетахъ (2 снаряда, причемъ 
въ одномъ изъ нихъ была замфчена неравномЪрность отдфлешй барабана). 

Уклонен!я въ дЬйстыяхъ контрольныхъ снарядовъ въ отчетномъ пе- 
род по разнымъ заводамъ были (по Г таблицЪ) отъ + 1,5—0,75%/, въ сред- 
немъ же за весь пертодъ отдЪльно по заводамъ отъ -Р 0,57 до — 0,35°/о °). 
Среднее же уклонеше въ дЪйстви вообще всфхъ снарядовъ, также за весь 
пер1одъ, выразилось. по [ таблиц, въ + 0,09%, а по П таблиц (при сред. 
техпер. въ фильтрБ - 99) въ — 0,31% и (при сред. темпер. въ спирто- 
премникЪ - 10,5°) въ — 0,169/. 

Причины, виявлия на правильность дЪйествЙ снарядовъ, были въ от- 
четномъ пернодЪ тЬже, камя наблюдались и въ предшествовавшемъ пер1одЪ 3), 

Въ отчетномъ пертодЪ съ контрольными снарядами произошли слЪдую- 
пия случайности: 1) выпадене яблочка подвфсенаго прибора изъ винтовъ; 
2) незавинченность станины, подшниника и оси ведущаго колеса, что вы- 
звало недочетъ въ показаши снаряда въ размЬрЪ около 4,000° на сливъ; 
3) спадене пружиннаго тормаза (2 случая); 4) незначительная течь изъ 
трубки, выходящей изъ прехнаго цилиндра и идущей въ барабанъ (7 елу- 
чаевъ), дававшая самыме незначительные излишки спирта, незамфчавииеся 
при изуфреши сливовъ намфтками; въ одномъ только случа$ излишекъ 
былъ въ 2 ведра на сливъ въ 40 ведеръ, и 5) течь изъ спаевь отдф- 
лен!й барабана (4 случая), дававшая не ощутительные, однако, для на- 


') Контролеръ, посфщавний этотъ заводъ, по убЪжден!ю техника, сахарометри- 
ческихъ ваблюденй не производилъ, а записывалъ показаня сахарометра со словъ 
виноку|'а, состоявшаго на процентахъ и потому, въ видахъ собственныхъ выгодъ, 
уменьшавшаго показан я сахарометра въ свфжемъ затор$. 

*) Уклоненя въ дЪйстыи контрольныхъ снарядовъ выводились техникомъ ва 
основании наблюден1й ревизоровъ, надзирателей и ихъ помощниковъ и самого техника 
пра сгонкахъ (не мепфе 29 ведеръ), произведенныхъ въ ихъ присутствии при опорож- 
ненномь и опечатанномъ спиртоп»емник$. 

‚) См. «Труды Техническаго Комитета», Томъ Ц, стр. 194 и 195. 
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у$тки излишки спирта въ сливЪ; въ одномъ изъ сихъ послВднихъ слу- 
чаевъ было сдЗлано непосредственное испытан!е, причемъ оказалось, что при 
одномъ положони барабана течь давала 102 куб. сантим., а при другомъ— 
206 куб. сантим. спирта въ часъ. 

Сличен!я пока- Сличен1я показанй контрольныхъ снарядовъ съ дфйствительными вы- 
зан!й снарядов ходами спирта и премы сливовъ производились точно также, какъ и въ 
ъ отель предшествовавшемъ пер!од$. Равнымъ образомъ, не произошло никакихъ 
спирта. Хранене УЩественныхъ измЪненй въ способахъ и порядкЪ хранешя контрольныхъ 
спарядовъ во вре- снарядовъ во время бездЪйствя заводовъ, а равно обезпечешя перегонныхъ 
мя бездьйствя за- аппаратовъ \). 
водовъ и обезиечс- 
не перегонпыхъ 


аппаратовъ. . 
Г 14) Могилевская губерния °). 


Число заводовь Въ перюдь 18/0 гг. въ Могилевской губернии было въ дЪйстви 
нулучшешевъихь 77 винокуренныхъ заводовъ и 1 дрожжево-винокуренный, & всего 78 заво- 
устройств®. довъ (па 1 заводъ болфе предшествовавшаго перюда), изъ коихъ три вино- 

куренныхъ завода устроены вновь и на нихъ поставлены парники Генце, а 
два завода (1 винокуренный и 1 дрожжево-винокуренный) перестроены заново 
и улучшены. Здавя для этихъ двухъ заводовъ построены каменныя и на ви- 
нокуренномъ заводф установленъ новый заторный чанъ съ внутреннимъ и на- 
ружнымъ водянымъ охлажденемъ, перегонный же аппаратъ остался старый 
и только ремонтированъ, а на дрожжево-винокуренномъ заводЪ поставленъ 
новый перегонный аппаратъ, непрерывно-дЪйствующий, системы Ильгеса, из- 
готовленный на фабрик$ Мюллера, въ Варшав$. На всфхъ остальныхъ за- 

. Водахъ существенныхъ улучшенй въ устройств ихъ не сдЪлано, и пере- 
гонные аппараты на нихъ остались прежнге. 

Матер!алы. На винокуреме, какъ и въ предшествовавшемъ перюдЪ, употреблялись 
картофель (главнымъ образомъ) и хлфбные припасы въ количествВ 84,6% 
перваго и 15,4°/о послфднихъ. Содержание крахмала въ картофелЪ, по опре- 
дЪленю его на 11 заводахъ, колебалось между 18,25 и 23,09/о, а въ среднемъ 
составляло 20,329/0; въ предшествовавшемъ же перюд3 содержан!е краххала 
было вообще значительно большее. Солодъ на большинствВ заводовъ-при- 
мфнялся сухой, съ зеленымъ же солодомъ работало только 23 завода. 

Выходы сиира. Средне выходы спирта въ отчетномъ перюдЪ оказались н\Ъеколько 
ниже выходовъ предшествовавшаго пер!ода, вслЁдетве того, что картофель 
и друге винокуренные припасы урожая 1889 г. были мене доброкаче- 
ственны, нежели въ 1888 г. При винокурен!и изъ картофеля средий выходъ 
опредЪлился въ 46,7 градус. изъ пуда, по разечету на сух1е припасы, а при 
винокурени изъ хлфба— въ 40,7 град., вмЪсто 48,15 и 41,09 град. въ пред- 
шествовавшемъ перюдЪ; что же касается крайнихъ пред$ловъ колебаний сихъ 
выходовъ на отдЪльныхъ заводахъ, то таковые, при винокурен!и изъ карто- 


1) Си. «Труды Техническаго Комитета», Томъ ЦП, стр. 195. 
?) Изъ отчета Младшаго Техника г. Петрова. 
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феля, были: 41,40 и 52,96 град., а при випокурени изъ хлба—31,96 ') и 
42,36 град. 

Тоиливомъ на всфхъ заводахъ исключительно служили дрова. 

Большинство (70) заводовъ располагало двукубовыми аппаратами си- 
стехы Нисторлуса; на восьми же заводахъ ихфлись непрерывно-дфйствующие 
перегонные апнараты. 

Въ отчетнохъ перодЪ техникомъ ознакомлены были съ производ- 
ствомъ сахарометрическихъ наблюдений нЪкоторые контролеры; самыя же 
наблюденшя произведены были на 11| заводахъ, но по 3-мъ заводамъ данными 
сихъ наблюдений, въ силу особенныхъ обстоятельствъ, нельзя было воспол'.- 
зоваться для практическихъ выводовъ и таковые сдфланы только по дан- 
нымъ 8 заводовъ. Вычисленные по сахарометрическимъ наблюденяуъ выходы 
спирта изъ бражекъ, какъ видно изъ приложенной къ отчету техника вЪдо- 
мости, удовлетворительно согласуются съ дфйствительными выходами, въ особен- 
ности, если взять для сравнен!я сумму нЪеколькихъ вы ходовъ, & не ограничиваться 
отдфльными выходами. На семи изъ упомянутыхъ 8 заводовъ разницы между 
суммауи дрИствительныхъ и вычисленныхъ выходовъ колебались между—0,9 
и -+ 1,74°/0; на восьмомъ же завод соотвфтственная разность составляла 
2,55°/о, потому что во время ирюцьживаня свЪжей бражки въ ней начина- 
лось уже брожеше, & слБдовательно и разложеше сахара, уменьшавшее по- 
казане сахарометра въ фильтрат$. 

Кром сравненя вычисленныхъ выходовъ съ дЪйствительными, техни- 
комъ для каЖдаго затора сопоставлено содержане сахара (мальтозы) въ 
свьжей бражкБ съ тЬмъ количествомъ его, какое можетъ образоваться изъ 
уэпотребленныхъ въ заторъ матермаловъ при нормальномъ ходЪ винокуреня 
на основаши данныхъ, принимаемыхъ Меркеромъ, относительно содержантя 
въ заторномъ суслВ сахара и другихъ экстрактивныхъ веществъ, неспособ- 
ныхъ къ брюжентю. Изъ свода сдБланныхъ техникомъ наблюдешй и вычи- 
сленй видно, что на тфхъ заводахъ, на коихъ употреблялся солодъ хоро- 
шаго качества и въ достаточномъ количествЬ, разность между количествомъ 
находящихея въ заторномъ суслЪ (соотвЪтетвенно показаншю сахарометра) 
сахара (мальтозы) и декстриновь и тфуъ, которое можеть образоваться изъ 
крахмала, составляла, въ среднемъ, около 5”/о; при ухудшени солода раз- 
ность эта численно увеличивалась; наконецъ, при недостаточномъ количе- 
ствЪ и дурномъ качествЪ солода она достигала 17 и даже—23,5°/о, что ука- 
зывало на весьма неудачное обсахариван!е заторовъ, имфвшее поелфдетнемъ 
и низке выходы спирта. На основании результатовъ этихъ послфднихъ на- 
блюденй техникъ приходить КЪ заключению, что сопоставленемъ между 
собою двухъ означенныхъ величинъ (количества сахара и декстриновъ, со- 
отвфтствующихъь показашю сахарометра въ заторномъ суслБ, и количествомъ 
сихъ веществъ, могущихъ образоваться изъ крахмала) можно не только 
уяснить истинную причину неудовлетворительныхъ выходовъ спирта, но 


') Столь низк!@ выходъ на одномъ изъ заводовъ объясняется тфмъ, что вино- 
куреше производилось въ теплое время, въ конц$ф перода, при ненмфн!и льда. 
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также обнаружить присыпку въ заторъ излишняго количества припасовъ 
сверхъ назначеннаго по свидфтельству, & потому при сахарометрическихъ 
наблюдешяхъ сказанное сопоставлене столь же полезно, какъ и сравнене 
вычисленныхъ выходовъ спирта съ дЪйствительными. 

Состояне контрольныхъ снарядовъ, дЪйствовавшихъ на заводахъ въ 
отчетномъ перюдЪ, было вполнЪ удовлетворительно.. По окончан1и виноку- 
рен!я ‘отослано въ ремонтъ 11 контрольныхъ снарядовъ и 6 поплавковъ 
отдЪльно оть снарядовъ для зам$ны ихъ новыми. Остальные снаряды не 
нуждались въ ремонт$. 

Условя, при которыхъ контрольные снаряды дЪйствовали на заводахъ 
въ отчетномъ перодЪ, были, въ общемъ, тавя же, какъ и въ предшество- 
вавшемъ пер!одЪ. Средняя кр$пость выкуреннаго на всфхъ заводахъ спирта 
опредЗлилась въ 86,37°/0, превысивъ соотв$тственную врФпость въ предше- 
ствовавшемъ перод$ (85,08°/о) на 1,29 град.; по отд$льнымъ же заводамъ 
низш!й и выспий пред$лы этой кр$пости были 74,38 и 92,14%/о. Средняя темпе- 
ратура сгонявшагося спирта по всфмъ заводамъ была 8,07° Р., а въ отдфль- 
ныхъ случаяхъ она понижалась до 4,69 и повышалась до 13° Р. Боле вы- 
сокая температура была обусловлена, главнымъ образомъ, необыкновенною 
мягкостью зимы въ 1839/90 гг., безъ большихъ морозовъ. 

Наблюден!я надъ дЪйствемъ контрольныхъ снарядовъ и сличен!е пока- 
зан1й оныхъ съ дфйствительными выходами произведены на 40 заводахъ; 
при этомъ среднее уклонен!е каждаго снаряда отъ дЪйствительныхъ выходовъ 
сравнивалось съ выходомъ, ожидавшимся теоретически при той кр%пости и 
температурЪ, какую имфлъ сгоняемый на завод спиртъ въ среднемъ вывод% з& 
весь пер1одъ. Наблюдевя эти показали, что небольшой начетъ контроль- 
ными снарядами былъ сдЪланъ лишь на трехъ заводахъ, тогда какъ на 
остальныхъ 37 заводахъ оказался недочетъ въ пользу заводчиковъ; въ слож- 
ности же по всЁ$мъ 40 заводамъ разность между показанями снарядовъ и 
дфйствительной выкуркой оказалась въ 134,776 град., что на 26.901,610 град. 
выкуреннаго на сихъ заводахъ спирта соотвфтетвуеть недочету въ 0,5%/. 
Таковымъ же оказался размфръ общаго недочета въ показатяхъ снаря- 
довъ по всВмъ 78 заводамъ, такъ какъ на 49.572.721 град. общей выкурки 
спирта снарядами недопоказано 248,000 град. ь 

Въ отчетномъ пер!одЪ была только одна случайность, сопровождавшаяся 
неправильнымъ учетомъ спирта контрольнымъ снарядомъ, а именно отц$плен!е 
яблочка подвфснаго прибора отъ винтиковъ. Причиной этой случайности 
былъ, какъ полагаетъ техникъ, присупий сказанному прибору недостатокъ, 
заключающся, по его мнЪню, въ томъ, что если какой нибудь изъ вин- 
тиковъ прибора недостаточно туго сидитъ въ гаечной нар$зкЗВ, то онъ самъ 
собой отходитъ во время дфйствя снаряда. 

Для сличен1я показан!й контрольныхъ снарядовъ съ дЪйствительными 
выходами спирта примфнялся тотъ же способъ, какой описанъ въ отчет® 
техника за предшествовавпий пер1одъ !), а именно: по окончани сгонки 


1) См. «Труды Техническаго Комитета», Томъ ЦП, стр. 198. 
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объемъ спирта въ спиртопремникВ повбрялся намфткой, а если не было 
рЬзкаго несоглася съ показанемъ счетчика спирта или другихъ признаковъ 
неисправности барабана снаряда, то число ведеръ бралоеь по счетчику 
снаряда; тщательно же опредфленная крЪиость выхода переводилась на П 
таблицу— по средней температур проходившаго черезъ снарядъ спирта, 
затфмъ найденное число по П таблицВ умножалась на число ведеръ по 
енаряду и полученное при семъ количество градусовъ спирта сравнивалось 
еъ показашемъ счетчика алкоголя. Хотя, по словамъ техника, противъ та- 
кого способа высказывались возражешя, заключавиияся, во 1-хъ, ВЪ ТОоМЪ, 
что объемъ спирта при изложенномъ способЪ не измБряется, а прини- 
мается, такъ сказать, на вБру, ио показанию счетчика снаряда, а во 
2-ХЪ, ВЪ ТОМЪ, ЧТО Температура проходящаго чрезъ спарядъ спирта также 
не можеть быгь прямо опредфена, а выводится до нфкоторой степени гада- 
тельно изъ наблюдешя нЬсколькихъ термохетровъ, но возражешя эти, въ 
примбнеши къ условямь, существующихъ на заводахъ Могилевской губ. 
признаются техникомъ неосновательными по слфлующему соображен!ю: такъ 
какъ сниртоиремники на заводахъ измБряются обыкновенными, хотя и клей- 
менными, но нерфдко весьма неточными ведрами, съ отмфткою соотвЪт- 
ственныхъ объемовъ на намфткБ, при отсчитываши же дфлеюшй на сей по- 
слЬдней трудно ручаться за десятую ведра, а при мелкихъ дфлемяхъ—за 4 
и даже за '/2 ведра, то по указаннымъ двумъ причинамъ опред лене объема 
намфткой сопряжено съ довольно крупными ошибками и въ сравнени съ нимъ 
изуБрене спирта барабаномъ контрольнаго снаряда имфетъ гораздо большую 
степень точности. Поэтому примфняемый способъ сличеня показан снаря- 
довъ съ дЬйствительныхи выходами спирта заслуживаетъ, по мнфн!ю тех- 
ника, предпочтения по крайней мЪрЪ до тЬхъ поръ, инока на заводахъ не 
будутъ устроены хороше мфрники для измЪрешя выходовъ, каковые мфр- 
ники были бы весьма полезны, между прочимъ, и на случай какой либо порчи 
барабана во время дЪйств!я снаряда. 

Подобно сличеню показашй контрольныхъ снарядовъ съ дфйствитель- 
ными выходами, пруемъ сливовъ спирта и хранене снарядовъ во время без- 
дъйствя заводовъ также производились тфми самыми способами, каюе 
примбнялись въ п]юдшествовавшемъ перодЪ '). 

Равнымь образомъ, въ отношении осмотра и обезиечемя перегонныхъ 
аппаратовъ примфнялиеь ть же п]лемы, каюе описаны техникомъ въ отчет 
за предшествовавний перюдъ, самое же выполнеше этихъ обезпечешй най- 
дено техникомъ, при посфщен!и имъ заводовъ, вполнЪ удовлетворительнымъ. 
На многихъ заводахъ обезнечешя улучшены и упрощены по случаю пере- 
дблки нЪкоторыхъ частей перегонныхъ аппаратовъ; такъ, напр., больше 
чехлы, закрывающие весь тарелочный анпаратъ, примфнялись въ отчетномъ 
пер1од$ только на 27 винокуренныхъ заводахъ, а на 18—они сняты и замЪ- 
нены боле простымъ обезпеченемъ, такъ какъ тарелки на этихъ заводахъ 
передЪланы на двубортныя или замЪнены дефлегматорами другого устройства. 


р ыщ дд 


') Су. «Труды Техническаго Комитета», Томъ ПЦ, стр. 198 и 199. 
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Обезпечеше контрольныхъ снарядовъ и фильтровъ также улучшено на 
многихъ заводахъ. Запасные мФдные чанки для према спирта въ случа$ 
переполнен1я имъ контрольнаго снаряда или фильтра имЪлись въ отчетномъ 
перодЪ на всЁхъ заводахъ, и тъ изъ чанковъ, которые въ предшествовав- 
шемъ пер1одЪ оставались на нЪфсколькихъ заводахъ безъ ограждемя, въ 
отчетномъ перод$ были помфщены въ выложенныхъ кирпичемъ и цементи- 
рованныхъ ямахъ, закрытыхъ деревянными крышками; скр$плен1е врышки 
съ ямой пломбировалось. Чехлы для фильтровъ, устроенные къ началу отчет- 
наго пер1ода, дЪлались преимущественно малые, по образцу, выработанному 
въ 1888 г. и оказавшемуся во всЪхъ отношен1яхъ наиболфе удобнымъ. 

Мфры, необхо- Въ отношени мфръ, необходимыхъ для возможно полнаго огражден!я 
димыя для возмож- казеннаго интереса, техникъ обращаетъ вниман!е на даваемые контрольными 
Но полНаго отраж^ снарядами недочеты, сравнительно съ дЬйствительной выкуркой спирта, проие- 
о ходяш1е по вс$мъ даннымъ оть того, что дФйстве контрольнаго снаряда бр. 

Сименсъ и К® разсчитано на температуру 12,44° Р., а на дВлВ ему приходится 
учитывать спиртъ со средней температурой около 8°Р. Въ виду сего, нф- 
сколькими лицами изъ среды акцизнаго надзора Могилевской губ. высказана 
была слдующая мысль, по мнфн!ю техника, заслуживающая вниман!я: пока- 
зан1я контрольныхъ снаридовъ могли бы быть приведены въ соотвЪтстве съ 
дфйствительной выкуркой посредствомъ помфщен1я на подвЪеномъ прибор 
нъкотораго груза, разсчитаннаго такъ, чтобы онъ компенсировалъ уклонен!е 
снаряда, теоретически ожидаемое при средней на заводахъ кр$пости и сред- 
ней температур$ сгоняемаго спирта; въ примБнени къ условямъ производ- 
ства большинства заводовъ Могилевской губерни, на коихъ средняя крф- 
пость сгоняемаго спирта соотвЪтствуетъь 85°/, а средняя температура 8° Р., 
грузъ долженъ вЪеить около 2 грам.; хотя пом$щене такого груза на под: 
вфеномъ приборф и можетъ вызвать на н$которыхъ заводахъ начеты въ 
теплое время, но, при исправности снаряда, начеты эти не будуть превышать 
установленнаго предЗла; въ общемъ же итог$ за перюдъ можно ожидать почти 
полнаго уравновЪшен!я недочетовъ начетами и на большинств$ заводовъ годовая 
выкурка былабы учтена снарядомъ несомнфнно вфрнфе, чЪмъ въ настоящее 
время. Предлагаемая мфра, по замфчаню техника, сходна съ условной тари- 
ровкой снаряда, но иметь слЪдующия преимущества: 1) снарядъ можеть быть 
тщательно вытарированъ; 2) изм$нене, вносимое грузомъ въ тарировку, не- 
сравненно постояннфе того, которое можеть быть достигнуто дЪйствнемъ 
установочныхъ винтовъ при перемфщени стрфлки на опредфленное число 
зубцовъ, и 3) снявъ грузъ, всегда можно повЗрить, насколько правильна та- 
рировка снаряда \). 


1) Въ Техническомъ КомитетЪ обсуждался уже вопросъ о томъ, сл$дуетъ-ли при- 
нять как!я либо мфры къ устранешю неправильныхъ показавй контрольныхъ сна- 
рядовъ отъ измвнен!й, съ перем ною температуры, объемовъ сгоняемаго спирта, и въ 
своемъ заключен!и по данному вопросу Комитетъ указалъ, что «въ настоящее время 
не представляется надобности принимать как1я либо м$ры къ устранению погрфшно- 
стей въ показан1яхъ контрольныхъ снарядовъ, велфдетве измфненя, въ зависимости 
стъ перем нъ температуры, объемовъ сгопяемаго спирта». См. выше, стр. 8 и 35—36. 
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15) Минская губерн!я '). 


Въ Минской губерши въ отчетномъ перюдЪ дфйствовало 114 виноку- 
ренныхь и 3 дрожжево-винокуренныхъ, а всего 117  заводовъ, болфе 
предъидущаго перода на 3 винокуренныхъ завода. Ни въ устройствЪ, 
ни ВЪ способахъ производетва винокуреня никакихъ измфненй въ отчет- 
номъ перодЪф произведено не было. 

ГлавнЪйшимъ матераломъ для винокурешя служилъ картофель, соста- 
вивъ 9,3°/о веБхъ перекуренныхъ принасовъ; затфуъ идутъ зеленый солодъ, 
ржаная мука, сухой солодъ и ячменная мука; послфдней перекурено всего 
19$ пуда. 

Солодъ по прежнему употреблялея исключительно ржаной, для глав- 
ныхъ заторювъ — зеленый, & для дрожжей— сухой. 

Нремы затираня припасовъ и охлажденя заторовъ остались тф же, 
каке практиковались въ перодъ 18/9 гг. *). Брюжеше почти исключи- 
тельно было 3-хъ суточное. Выходъ спирта изъ пуда картофеля составлялъ 
только 11,8°, тогда какъ за иредшествовавиий перюдъ онъ быль 14,49; пере- 
курЪ также противъ предъидущаго перюда быль меньше и составлялъ 199% 
нормы, что объясняется недоброкачественностью употребленнаго картофеля. 

Веф 117 винокуренныхъ заводовъ отапливаются только дровами, расхо- 
дуя при семъ оть 0,35 до 6 коп. на ведро спирта крЪфностью въ 40%/0. 

Въ отчетномъ перюдЁ па заводахъ Минской губернии  перегонныхъ 
аппаратовъ какихъ либо новыхъ системь поставлено не было. Преобладаю- 
щую систему перегонныхъ аипаратовъ, какъ и въ предшествовавшемъь перюдф, 
составляла кубовая система (на 109 заводахт,), преимущественно Писторуса —о 
двухъ кубахъ съ дефлегиаионными тарелками; непрерывно-дфйствующими же 
аниаратами располагали только 8 заводовъ, 

Температуру сгоняехаго спирта преимущественно стараются держать 
низкую, причемъ, однако, въ исключительныхъ только случаяхъ она пони- 
жалась ниже {5 Р. 

Контроль за производетвомъ винокуреня ведется чрезъ постоянныхту 
контролеровъ и надемотрщиковъ, которые въ своихъ работахъ, по примЪру 
предъидущаго перюда, руководствуются 060бо изданнымъ Минекимъ акциз- 
вымъ Управленемъ краткимъ наставленемъ по наблюденю за правиль- 
ностью винокуреня 3). 

Сахарометричеемя наблюдешя производились нфкоторыми должност- 
ными лицами надзора и техникомъ; по наблюденямъ послЪдняго содержане 
сахара въ свъжихъ заторахъ доходилодо 21,1%, а въ отбродившихъ— отЪ 1,54 
до 4,20%. КромЪ того техникомъ производились опред леня количества спирта 


Число заводовъ. 


Матералы. 


Зат.ран1е при- 
пасовъ и выходы 


спирта. 


"Гонливо. 


Перегонные ап- 


нараты. 


Ковтроль за про- 
ИЗВОДСТвВОМЪ ВИНо- 
курения и сахаро- 


мегрическя 
блюден1я. 


въ бражкахъ помощью эбулл1ометра Саллерона, причемъ полученные резуль- 


таты указывали на содержанше въ ведрЪ бражки отъ 7 до 14° спирта. 


') Изъ отчета Младтаго Техника г. Пелепелкипа. 
3) См. «Труды Техническаго Комитета», Томъ П, стр. 200. 
$) Тахъ-же, стр. 201. 
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Разницы между выходами спирта, вычисленными и дфйствительно по- 
лученными, колебались въ пред$лахъ до 59/. 

Контрольные снаряды, дфйствовавиие на заводахъ, находились въ удо- 
влетворительномъ состоян!и; сборка ихъ всегда производилась правильно; 
въ тарировкЪ же и въ счет по ведущему колесу нерфдко зам чались укло- 
нен!я въ сторону плюса. При веЪхъ произведенныхъ техникомъ сливахъ и 
сличенняхъ крфпостей спирта не было ни одного случая, чтобы уклонеше 
въ показаши снаряда превышало 15/0. Изъ неисправностей въ снарядахъ 
наблюдались: въ трехъ случаяхъ эластичность поплавковъ, каковые при 
испытан на спирту дали уклонен1я до—0,55/о, а въ одномъ случа$ — порча 
полуды на обод$ ведущаго колеса и изъфдины на концахъ оси указа- 
тельной стр%лки. 

Что касается случайностей съ контрольными снарядами, то кромЗ 
одного случая спаденя тормаза, послужившаго причиною недЪФйствя счет- 
чиковъ, было еще два случая, когда при точной тарировкф снаряда, по 
ведущему колесу получался недочетъ, что было устранено соотвфтственной 
перестановкой эксцентрика. Этимъ и исчерпываются, по словамъ техника, вс 
неисправности въ 25 осмотрфнныхъ имъ снарядахъ. 

Въ отношен!и способовъ сличеня показан! контрольныхъ снарядовъ 
съ дЪйствительными выходами спирта и према суточныхъ сливовъ, & равно 
хранен!я контрольныхъ снарядовъ во время бездЪйстия заводовъ въ отчет- 
номъ пер1одЪ никакихъ измфненй противь предшествовавшаго пер!ода !) 
произведено не было. 

Система обезпечен1я и способы наложен!я знаковъ таковаго на пере- 
гонные аппараты, холодильники, фильтры, контрольные снаряды и пр. оста- 
лись въ общемъ т$ же, кавме примЗнялись и въ предшествовавшемъ перод$; 
въ нёкоторыхъ, впрочемъ, частныхъ случаяхъ были сдфланы измфненя, съ 
цЪлью лучшаго огражден1я интересовъ казны. 


16) КЛевская губершя ?). 


Въ пер1одъ 1833/° гг. винокурен!е въ Клевской губернши производи- 
лось на 81 заводф (въ томъ числ собственно винокуренныхъ было 77 и 
дрожжево-винокуренныхъ 4), боле противъ перюда 1888/зэ гг. на 2 завода. 
Никакихъ существенныхъь измфненй и усовершенствованй ни въ устрой- 
ств заводовъ, ни въ способахъ производства работъ, сравнительно съ 
предшествовавшимъ пер!одомъ, не послФдовало. 

Матер!алами для винокуреня, какъ и въ предъидущемъ пер!од$, слу- 
жили, главнымъ образомъ, хлЪбные припасы (преимущественно рожь, въ видЪ 
муки, кукуруза и солодъ, кромЪ того просяная мука и пшеница), а зат$мъ 
картофель и патока, составлявше: первый—24,3%/о, а вторая—25,0°/о всего ко- 
личества перекуренныхъ припасовъ. Изъ поименованныхъ матераловъ пере- 
куривались: на 53 заводахъ (въ томъ числ на 4 дрожжево-винокуренныхъ) 


——— 


1) См. «Труды Техническаго Комитета», Томъ П, стр. 202. 
1) Изъ отчета Старшаго Техника г. Щерба. 
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исключительно хлЪфбные припасы, на 16 заводахъ исключительно картофель 
(солодъ употреблялся только для обсахаривания заторовъ и на дрожжи), на 7-ми 
зав.—исключительно патока (хлфбные припасы употреблялись только на 
дрожжи), на 2-хъ—картофель, хлфбные припасы и патока, на 2-хъ— 
хл5бные припасы и патока и на 1-мъ— картофель и патока (хлЪбные прн- 
пасы только для обсахариван!я и на дрожжи). 

Подготовка принасовъ БЪ затираню производилась въ отчетномъ пе- 
род тЬми же способами, какъ и въ предшествовавшемъ пертодЪ. На 14 за- 
водахъ для разварки картофеля имфлиеь простые глухе деревянные чаны 
съ паровою трубою и рфшетчатымъ дномъ, выфстимостью оть 90 до 303 пуд. 
картофеля: въ нихъ разварка производилась паромъ при обыкновенномъ 
давленши. Шри возвышенномъ же давленш, въ парникахъ системы Генце, 
разварка картофеля производилась только на 6 заводахъ, изъ коихъЪ лишь 
на одномъ заводь парникъ Генце имфблея въ первоначальномъ  своемъ 
видЬ, безъ измЬненя въ устройствф, на остальныхЪ же пяти заводахъ измфне- 
ния состояли въ приспособленяхъ для лучшаго распредЪленя въ парникЪ пара. 
ВмБети мость этих№ парниковъ простиралась отъ 134 до 221 пуд. картофеля. На 
большинств% заводовъ, производившихъ винокурене изъ хлЬбныхъ припа- 
совъ, послфдше употреблялись въ видЪ муки сыромолотной, не отефянной 
отъ отрубей, и только на 3 заводахъ (противъ 2-хъ въ предъидущемъ пе- 
рюдЪ) хлЬбъ употреблялся немолотый, въ зернб, разварка коего произво- 
дилась въ парникахъ Генце при высокомъ давлени. 

Родъ солода, упетреблявшагося для обсахариваня заторовъ былъ 
тотъ же, какъ и въ предшествовавшемъ пемодЪ, а ихенно—на большинствЪ 
заводовъ сухой, количество котораго въ отчетномъ перюдЪ превысило соот- 
вбтетвенное количество зеленаго солода въ 2,2 раза; количество солода 
относительно перекуренныхъ припасовь составляло: при винокуреши изъ 
картофеля—отъ 2,5 до 5,8°/о (въ среднемъ около 4%/о), при винокуренш 
же изъ хлЬба—на винокуренныхъ заводахъ—оть 5,50/0 до 27,7°/о (въ сред- 
немъ 10,29/0), а на дрожжевно - винокуренныхъ— 12,5 до 32,6% (въ сред- 
немъ 23°). 

Затираше припасовъ и послфдующее охлаждене заторовъ, задача дрож- 
жей и регулироване температуры во время брожешя производились тфми же 
премхами, каые были примфняемы и въ предшествовавшехъ перод% '). Что ка- 
сается продолжительности броженя заторовъ, то оно на большинствВ заводовъ 
было по прежнему трех-суточное; только на 4 паточно-винокуренныхъ заводахъ 
(противъ 3 заводовъ въ предъидущемь перюдЪ) брожене продолжалось 8 су- 
токъ. Вообще, въ отношени паточныхъ заторовъ замБчается паправлене къ 
уменьшению срока ихъ брожешя, т.е. къ переходу съ трех —на двух-суточ- 
ное брожене; многе заводчики убфЪждены въ совершенной безполезности дер- 
жать заторы въ квасильныхъ чанахъ трое сутокъ, такъ какъ полное сбра- 
живане ихъ происходить въ 2 сутокъ. 

Въ отчетномъ перодЪ средние выходы спирта изъ хлЁбныхъ при- 
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') См. «Труды Техвическаго Комитета», Томъ П, стр. 204 и 205. 
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пасовъ колебались: на винокуренныхъ заводахъ въ пред$лахъ между 38,8 
и 42,4%/, изъ пуда, составивь въ общемъ среднемъ—40,39/0, на четырехъ 
же дрожжево-винокуренныхъ заводахъ средый выходъ, при колебамяхъ 
оть 324 До 34,6/%, опред$лилея въ 33,5°/; при картофельномъ ви- 
нокурени пред$лы колебаний среднихъ выходовъ спирта на различныхъ за- 
водахъ выражались цифрами 12,6 и 15,0°/о, а общ средый выходъ выра- 
зился въ 13,79/о изъ пуда; наконецъ, выходы изъ патоки изм$нялись въ пред$- 
лахъ отъ 30,7 до 36,9%/о, составивъ въ общемъ среднемъ до 35,9%/о. Хотя вы- 
ходы эти мало разнятся отъ соотвфтственныхъ выходовъ въ пер1одъ 1883/э гг., 
тфмъ не менфе во вс$хъ ихъ оказалось нЪфкоторое понижене (за исключе- 
немъ выходовъ изъ патоки), вслФдетве худшаго качества употребленныхъ 
въ заторы припасовъ. 

Топливомъ на большинствЪ (46) заводовъ, какъ и въ предшествовав- 
шемъ перюдЪ, служили исключительно дрова; 8 заводовъ отапливались 
только соломою, а на остальныхъ 27 заводахъ употреблялось смфнганное 
топливо (хворостъ, каменный уголь и солома). Стоимость топлива на 1000 
градус. полученнаго спирта, въ зависимости оть мфетныхъ услов!й, колеба- 
лась отъ 90 к. до Зр. 12 в., въ среднемъ же составляла 1 р. 75 к. 

Изъ числа дфйствовавшихъ въ отчетномъ перюд заводовъ на двухъ, 
вновь построенныхъ, и на одномъ, вновь отремонтированномъ посл бывшаго 
на немъ пожара, были установлены новые перегонные аппараты: на двухъ— 
одноколонные непрерывно-дЪйствующие, а на одномъ—кубовый пер!одически 
дЪйствующий. Непрерывно-дЪйствующий перегонный аппарать на одномъ за- 
вод состоитъ изъ бражной и ректификацюнной колоннъ, дефлегматора-на- 
грЪвателя, холодильника и бардянного регулятора. Бражная колонна состо- 
ить изъ 13 отдЪлешй и въ днищф каждаго изъ нихъ имфется для прохода 
пара по одному въ серединЪ патрубку, покрытому колпачкомъ. Ректификацонная 
колонна раздфлена на 15 отдфлешй и имфетъ въ верхнемъ дн$ дефлегма- 
цюнную тарелку. Три нижн!я отдЪлев1я этой колонны имфютъ въ днищахъ 
для прохода паровъ по пяти патрубковъ, покрытыхъ колиачками, а днища, 
остальныхъ 12 отд$ленй представляють сита. На другомъ завод непре- 
рывно-дфйствующ!Й аппаратъ точно такого же устройства; разница состоитъ 
лишь Въ томъ, что ректификацонная колонна не имфетъ въ верхнемъ сво- 
емъ дн дефлегмацюнной тарелки и самая колонна раздФлена не на 15, а 
на 19 отдфлевй, при чемъ въ днищ$ каждаго изъ отдЪфлен!й имфется для 
прохода паровъ, какъи въ отдЪленяхъ бражной колонны, только по одному 
въ серединВ патрубку, покрытому колпачкомъ. Оба эти аппарата, по устрой- 
ству своему, не представляють никакихъ затрудненй къ ихъ обезпеченю и 
единственный имфюпийся въ нихъ, по мнЪн!ю техника, недостатокъ въ ак- 
цизномъ отношен!и состоитъ въ томъ, что штуцеръ, служащий для соедине- 
шя спиртового цилиндра холодильника со спиртовою трубою, идущею оть 
дефлегматора, прикрфиленъ къ холодильнику сверху, въ верхнемъ его дн$. 
Такое прикрЪплене сказаннаго штуцера представляетъь значительное пре- 
пятстве къ вскрытю, для внутренняго осмотра въ холодильникВ, верхняго 
его дна, устроеннаго на флянцЪ и особенно въ случаяхъ надобности его 
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осмотра во время дЪйств!я завода, такъ какъ, въ предупреждене просачива- 
н1я какъ спиртового пара, такъ и воды изъ кожуха холодильника, штуцеръ 
этоть на столько сильно завинчивается, что отвинчиване его, какъ указалт, 
опытъ, требуеть очень большихъ усил!й, а также надобности разъединения холо- 
дильника отъ фильтра, въ предупреждене поврежденя послфдняго; между 
тфмъ, при устройствЪ штуцера этого съ боку, сняте верхняго дна холодиль- 
ника для внутренняго его осмотра какъ при подготовкЪ, такъ и во время 
самаго дЬйствя завода, не представляло бы ровно никакихъ затрудненй. 
На третьемъ заводЪ установленный на немъ кубовый аппаратъ соетоитъ изт. 
двухъ кубовъ Пистортуса, поставленныхъ одинъ надъ другимъ, ректификацщюн- 
ной колонки, дефлегматора и холодильника. Ректиикащюнная колонка со- 
стоить изъ 16 отдБленй, въ днищахъ которыхъ имБется для прохода спир- 
тового пара по пяти патрубковъ, покрытыхъ колиачками. Дефлегматоръ труб- 
чатый, устроенный по типу дефлегматора Савалля. Апиаратъ этотъ, при ука- 
занномъ сочетании частей, представллетъ новость для заводовъ губернш, такъ 
какъ подобнаго ему не ихБлось до сихъ поръ ни на одномъ завод5. 

Въ общемъ, на вебхъ дЬиствовавшихъ въ отчетномъ пер1одЪ заводахъ (51) 
было 32 колонныхъ непрерывно -дфйствующихъперегонныхъ аппаратовъ (соб- 
ственно на 30 заводахъ, изъ коихъ на двухъ было еще по одному аппарату 
для ректификащи спирта) и 51 анпаратъ кубовый системы. 

Скорость сгонки спирта на этихъ аппаратахъ и колебашя его температуры 
въ холодное время года были тБ же, какъ и въ предъидущемь перюдЪ ). 

Въ отношени контроля за производетвомъ винокурешя въ отчетномъ 


Контрольза про- 


пемодЪ никакихъ изм Ьненй, по сравнению съ предшествовавшимь перо- ИЗВОДСТВОМЪ. 


домъ, сдфлано не было; сахарометрическихъ наблюденй и пробныхъ пе- 
регонокъ бражекъ не производилось ни длинами акцизнаго надзора, ни 
ТехНИКОМЪ. 

Состояще коптрольныхъ снарядовъ, дЪйствовавшихь на заводахъ въ 
отчетномъ пертод5, а равно и принадлежностей къ нимъ, цинковыхъ футляровъ 
и фильтровъ было, въ общемъ, удовлетворительно; только съ трехъ заводовъ 
контрольные снаряды должны были быть отправлены въ ремонтъ въ полномъ 
ихъ составЪ, а съ трехъ другихъ заводовъ въ ремонтъ отправлены лишь цо- 
кольныя рамы изъ подъ снарядовъ. Поврежденя первыхъ трехъ снарядовъ 
заключались: въ разработанности подшииника оси указательной стрфлки съ 
передней стороны и вогнутости нижияго дна поплавка; въ избитости конца 
указательной стрфлки; въ сход полуды со слБдующихъ частей снаряда: 
обода ведущаго колеса, распредфлительной коробки, шмемнаго цилиндра, 
барабана, поплавка, циферблатовъ счетчиковъ и тарировочныхъ гирь; въ 
образовании незначительныхъ гнЪздъ въ камерахъ храпового механизма, 
и, наконець, въ покрыти ржавчиной пружины. Что касается поврежденя 
покольной рамы упомянутыхъ трехъ снарядовъ, то оно у всфхъ этихЪ снарядовъ 
состояло въ образован1и у стаканчика, подъ корытомъ снаряда, трещинъ, че- 
резъ которыя просачивалась поступавшая въ корыто снаряда жидкость. По 


') См. «Труды Техническаго Комитета», Томъ П, стр. 206. 
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мнфн!ю техника, трещины эти образовались еще при отливкЗ рамъ; необна- 
ружен!е же ихъ до появленя течи можеть быть объяснено тмъ, что по- 
крывавшая рамы краска скрывала ихъ при осмотр снаряда и вм$естЪ съ 
тфмъ служила препятствемъ къ появлен!ю течи, пока, съ течешемъ времени, 
заполнявшая трещины краска не растворилась протекавшимъ черезъ стакан- 
чикъ спиртомъ. 

Случайвости съ Въ течен!е отчетнаго пер1ода на заводахъ былъ всего одинъ случай непра- 
ее вильнаго дЪйствя контрольнаго снаряда, выразившийся въ учет послЪднихъ, 
я въ течен!е двухъ сутокъ, выходовъ менфе дЪйствительно полученныхъ на 2,99/о. 

Сличев!е пока- Причиною такой значительной разницы въ учетЪ было засорен!е нижней до- 
завй — ковтроль- полнительной трубочки распредФлительной коробки, посл прочистки которой 
о правильное дЪйстве снаряда возстановилось. За означенные же двое сутокъ 
ми выходами спир- РАЗоЧеть съ заводчикомъ былъ произведенъ, согласно предписантю Департа- 
та; хранен{е кон- Мента Неокладныхъ Сборовъ, по дЪйствительно полученнымъ выходамъ. Въ 
трольныхъ снаря- отношен!и сличен!я показав!й контрольныхъ снарядовъ съ дЪйствительными 
ыы же без- выходами спирта, хранен!я сихъ снарядовъ во время бездЪйствя заводовъ и 
о о обезпечен1я перегонныхъ аппаратовъ, въ отчетномъ пер1одф примфнялись т$ 
гонныхь аппара- Же самые способы и премы, каве практиковались и въ предшествовавшемъ 


товъ. пер1од% '). 
17) Подольская губервя °), 


Число заводовъ. Въ отчетномъ перюдЪ въ Подольской губернши дЪйствовало 94 виноку- 
ренныхъ завода (менфе противь предшествовавшаго перюда на 4 завода). 
Состояве винокуреннаго производства въ техническомъ отношен!и было почти 
тоже, что и въ пер1одъ винокуреня 1888/э гг. 3). 

Матералы. Матералами для винокурешя служили: хлбные припасы, на долю 
коихъ пришлось 56,0°/о, свеклосахарная патока—35,6°/о и картофель—8,49/0о 
общаго количества перекуренныхъ припасовъ. 

Солодъ большею частью употреблялся въ сухомъ видф. 
Свеклосахарная патока перекуривалась только на 6 заводахъ, или съ 
одними хлфоными припасами (на 5 заводахъ), или съ хл$бными припасами 
и картофелемъ (на 1 завод%). 
Услов1я сбражи- Приспособлен1й для регулированя температуры бродильныхъ помфще- 
ван!я заторовъ. НЙ и самихъ бражекъ на большинствЪ заводовъ не имлось; единственный 
способъ регулирован1я температуры бражекъ, употреблявшийся на большинствЪ 
заводовъ губернй, — доливка квасильныхь кадей холодною или горячею 
водою,—не достигалъ надлежащей цфли. 

'Гопливо. Въ отчетномъ перюдЪ большинство заводовъ (73) отапливалось исклю- 
чительно дровами; остальные заводы употребляли частью смЪшанное топливо 
(дрова, съ каменнымъ углемъ или соломою), частью каменный уголь (на 1 
заводЪ) или солому (на 6 заводахъ), какъ самостоятельное топливо. 


т) Си. «Труды Техническаго Комитета», Томъ П, стр. 207. 
1) Изъ отчета Старшаго Техника г. Бузылова. 
*) См. «Труды Техническаго Комитета», Томъ П, стр. 208. 
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По даннымъ, собраннымъ на 13 заводахъ, расходъ на дровяное отоиле- 
ше, по разечету на 1 ведро безводнаго спирта, колебался отъ 0.0116 до 0.017 куб. 
саж., что составляло, смотря по стоимости дровъ, отъ 13,3 до 30,6 копфекъ. 

Большинство (35) дфйствовавшихъ въ отчетномъ перодЬ заводовъь рас- Перегонвые ап- 
полагало двукубовыми перегонными аппаратами системъ Пиесторуса и (въ не- ПАРТЫ. 
большомъ числЪ) Галля; аппараты же непрерывно-дЪйствующие имфлись только 
на 9 заводахъ. 

(“‘пособы контроля за производствомъ винокурен1я примфнялись тфже, — Контрользапро- 
какъ и въ предшествовавшемъ перюдв '); на нфкоторыхъ заводахъ про- ИЗВОдствомъ и са 
изводились сахарометричесыя  наблюденя, & равно и пробныя отгонки Харометрическля 
бражекъ; при вефхъ упомянутыхъ наблюденяхъ получались вообще весьма наблюдения. 
удовлетворительные результаты, & именно: разности между выходами спирта, 
вычисленныхи на основани сахарометрическихъ наблюдешй по таблицамъ 
„Временной Инструкщи“, и дЪйствительныхи выходами спирта по снаряду, 
колебались отьъ --0,014 до --0,19/о; разности же между дЪйствительными 
выходами спирта по показаню контрольнаго снаряда и выходами, вычислен- 
ными на основами пробныхъ сгонокъ, колебались оть —0,092 до 0,54. 

Контрольные снаряды, дЪйствовавние въ отчетномъ перюдВ на виноку-  Состояне кон- 
ренныхъ заводахъ, находились въ удовлетворительномъ состоянм. Больше всего ТРОЛЬНЫХЪ Ссваря- 
подвергались порчЪ поплавки и поверхность обода ведущаго колеса. И 

Сличене показаний контрольныхъ снарядовъ и дфйствительными Вы- (зичене пока- 
ходами спирта производилось должностными лицами акцизнаго надзора тЬмъЪ зан! — контроль- 
же порядкомъ и тфми же способами, как!е практиковались и въ предъидущемъ ныхъ снарядовъ 
пер!одф 2). При сличешяхъ опредЪфлялась температура спирта въ спиртопрем- СЪ  дЁйствитель- 
ник и въ фильтр; для облегченя вычисленя поправки на объемъ спирта, Е пирта выходами 
при разности температуръ сгоняемаго спирта и въ сииртопруемник®, какъ 
замрчаетъ техникъ, акцизнымъ надзоромъ употреблялись таблицы, состав- 
ленныя для этой цфли статшимъ техникомъ при Московскомъ и Рязанскомъ 
акцизныхъ У правлешяхъ г. Криштофовичемъ. 

Въ пруемныхъ осмотра перегонныхъ аппаратовъ предъ обезпечемемъь  Обезпечене за- 
заводовъ и храненя контрольныхъ снарядовъ во время бездЪйствя заводовъ, ВодовъЪ; хранеше 
а равно и способахъ наложеня знаковъ обезпеченя въ отчетномъ перюд$ рядов ть во время 
никакихъ измфненй, по сравнению съ предшествовавшимъ перюдомъ, не по- бездьйств!я заво- 
слфдовало; замфна употреблявшихся при обезпеченяхъ сшитыхъ чехловъ довъ. 
чехлами не сшитыми, половинки которыхъ скрфиляются или прутьями, или 
м1 дными обручами и винтами, была за небольшимъ исключеншемъ закончена 
за время отчетнаго. пертода. 

При ректификащи паточнаго спирта потери отъ перегонки, по при- Потери спирта 
веденныхмъ техникомъ данныхъ, составляли, по разечету на сырой спиртъ: при ректификац!и 
по одному заводу 2,183°/, изъ коихъ отбросы составляли 0,946°/о, а по Го. 
другому заводу —2,944%/о, въ числЪ коихъ на долю отбросовъ приходилось 
1,1669/о. 


:') См. «Труды Техническаго Комитета», Томъ П, стр. 209. 
3) Гамъ-же, стр. 210. 


18) Волынская губершя '), 


Число заводовт, Въ перлодъ 1839/90 гг. въ Волынской губернши дЪйствовало заводовъ: 
и сдБлавныя на 88 винокуренныхъ (на 6 менфе противъ пер. 1888/ гг.) и 1 дрожжево-вино- 
них УбВершен куренный (на 1 менфе противъ пер. 188%/»э гг.). На двухъ изъ этихъ заво- 
ны довъ въ отчетномъ пер1одЪ установлены усовершенствованные заторные чаны, 

съ охлаждешемъ въ нихъ затора, и колонные непрерывно-дЪйствующе пере- 
гонные аппараты. На тфхъ же двухъ заводахъ и еще на одномъ завод 
сдфлано было нфсколько заторовъ изъ немолотой ржи, которая разваривалась 
въ парникахъ Генце, при давлени пара въ 2'/2—3 атмосферы. На всЪхъ 
остальныхъ заводахъ никакихъ усовершенствован!й ни въ приборахъ, ни въ 
способахъ производства работъ введено не было. 

Матералы. Главными матер1алами для винокурен1я служили картофель и хлЪбные 
припасы. Первый перекуривался на 56 заводахъ, причемъ на 21 заводЪ за- 
торы приготовлялись изъ одного картофеля съ солодомъ, а на 35 заводахъ до- 
бавлялась еще мука (на 1 заводЪ ржаная и пшеничная, а на остальныхъ— 
исключительно ржаная). Исключительно хлЪбные припасы, (а именно мука: 
ржаная, пшеничная, просяная, кукурузная и ячменная и немолотая рожь) 
перекуривались на 30 винокуренныхъ и на 1 дрожжево-винокуренномъ завод$; 
на посл$днемъ въ заторы употреблялись ржаная и кукурузная мука; на двухъ 

.остальныхЪ заводахъ перекуривалась патока вм$ст$ съ хл$бными припасами. 
Способы приго- Для варки картофеля парники Генце имЗлись на 19 заводахъ, а простые 
товлешя заторовъ- деревянные парники—на 89 заводахъ; вовсе же не было парниковъ на 31завод$. 
Заторные чаны на большинств$ заводовъ были простые деревянные; на 11 же за- 
водахъ имЪлись усовершенствованные чаны, а именно: на 5 заводахъ—металли- 
ческе, съ механическими мфшалками, а на 6б—съ двойными стфнками (металли- 
ческою—внутреннею и деревянною--наружною). Изъ числа заводовъ съ простыми 
деревянными заторными чанами на 21 заводЪ затиране производилось веслами и 
деревянными кочергами, а на остальныхъ заводахъ—мфшалками, которыя при- 
водились въ движен!е большею частью коннымъ приводомъ. Расхолаживане за- 
тора производилось тБми же способами, какъ и въ предшествовавшемъ пер!одз. 

Родъ и количе- Солодъ для заторовъ примЪнялся исключительно ячменный, причемъ на 
ство употребляе- 37 винокуренныхъ и на дрожжево - винокуренномъ заводахъ употреблялся 
ВАО ЗОЛЯ: исключительно сухой солодъ, на 27 заводахъ исключителтно зеленый и на 

остальпыхъ 24 заводахъ—зеленый въ смфси съ сухимъ. Количество употреб- 
лявшагося солода (по разсчету на сухой) относительно всего количества за- 
тиравшихся припасовъ составляло въ отчетномъ пер1одЪ: 

на паточно-винокуренныхъ заводахъ. . . отъ 4,23 до 7,5%/ 

„ хлЪбно-винокуренныхъ заводахъ: 


изъ немолотаго зерна. . ..... ь 16, 
ИЗ МУКИ. ох еее 9 ЕЁ ч 2950, 
„ картофельно-винокуренныхъ заводахъ. „ 3,6 ›„ 8,67, 
ь„ Дрожжево-винокуренномъ заводф . . „ 20,18; 


1) Изъ отчета Младшаго Техника г. Яковлева. 
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Дрожжи, какъ и въ предшествовавшемъ перюдЪ, примфнялись почти 
неключительно двухсуточныя (только на одномъ завод употреблялись одно- 
суточныя дрожжи), приготовленныя для каждаго затора изъ назначенныхъ 
для него припасовъ; смфшиване же ихъ съ охлажденнымъ заторомъ произ- 
водится въ квасильныхъ чанахъ, и лишь на одномъ заводЪ оно прюизводи- 
лось въ заторномъ чанБ. Для регулированя температуры бродящаго въ ква- 
сильныхъ чанахъ затора ограничиваются обыкновенно открывашемъ и за- 
крыванемъ чановъ и въ весьма р5дкихъ случаяхъ добавляютъ къ бражкВ 
ледъ или теплую воду. Брожеше 3З-хъ суточное и на большей части заво- 
довъ велось при 5'!/2 ведерной емкости для хлЬбныхъ припасовъ; на 21-мъ же 
заводф (противъ 2 завод. въ пер. 158%/, гг.) емкость была 6 ведерная. 

ДЪйствительные средне выходы спирта изъ пуда припасовъ въ отчет- 
номъ перод6 (сравнительно съ предшествовавшимъ) были: 


Вь пер. 18", эю ГГ. Въ пер. 1588/» гг. 
на хлЬоно-винокуренныхъ заводахъ: 
изъ муки... . . . о. от 39,8 до 417 9% :. 
1 | оть 39.59 до 42.070/0 


„ немолотаго зерна. . . я 40,0 „ 43,0 „| 
на картофельно - винокурен- 


ныхЪъ заводахъ . . . . ›„ 12,38) 15,95), „ 1257 „ 15,66, 
„ наточно - винокуренныхъ 
заводахъ ..... . я 3122 ‚„ 33,05, 5. вы 


На дрожжево-винокуренномъ заводЪ средне за весь перюдъ выходы 
изъ пуда припасовъ были: спирта—34,44°/о, сухихъ дрожжей—5,6 фунт. (съ 
прим беью 20% крахмала), противъ 33,58°/о спирта и 5,9 фунт. дрожжей въ 
предшествовавшемъ перюдф. 

Родъ топлива и расходъ его на заводахъ въ отчетномъ перодЪ были 
ТВ же, какъ и въ предшествовавшемъ '). 

Въ отчетномъ перюд$ только на двухъ заводахъ вновь установлены 
колонные непрерывно-дфиствуюние перегонные аппараты; на остальныхъ же 
заводахъ перегонные аппараты остались прежнее. Такимъ образомъ, на боль- 
шинетвььЬ заводовъ, & именно: на 74-хъ— аппараты были двукубовые, системы 
Пнетормуса, на остальныхъ же 15 заводахъ имфлись аппараты непрерывно- 
дЪйствуюние, большею частью одноколонные. 

Средняя крфпость выкуреннаго въ отчетномъ перодЪ спирта колеба- 
лась на заводахъ съ усовершенствованныхи перегонными аппаратами въ пре- 
дфлахъ между 53.3 и 95,8°/о, а на заводахъ съ аппаратами Писторуса— 
между 16,6 и 59,29, 0. 

Въ спиртоочистительномъ отдфлеши, устроенномъ въ предшествовав- 
шемъ пермодЬ при одномъ изъ винокуренныхъ заводовъ, въ отчетномъ пе- 
рюдЪ подвергнуто было ректификащи на аппаратЪ Савалля 3,144,070° сы- 
рого спирта и нолучено очищеннаго спирта 3.111,1259; слфдовательно, потеря 
при очисткВ (виБстБ съ отбросами) составила 32,942° или 1,048% от- 
носительно сырого спирта; отбросовъ получено 10,3319, т. е. 0,328%/ на 


1) См. «Труды 'Техническаго Комитета», Томъ П, стр. 212. 


Дрожжи и бро- 
жеше. 


Выходы спирта. 


Топливо. 


Перегонвые ап- 
параты. 


Средняя крф- 
пость выкуривае- 
маго спирта. 
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сырой спиртъ. Такимъ образомъ, потеря спирта собственно при перегонкЪ 
составила 0,729/% по отношеню къ сырому спирту. Средняя вр$пость про- 
шедшаго черезъ контрольный снарядъ очищеннаго спирта была 96,02°/0. 

Контроль ва про- Сахарометрическихъ испытан!й и пробныхъ отгонокъ бражекъ на за- 
ВАДОНОНЬ водахъ Волынской губ. въ отчетномъ перодЪ не производилось и весь конт- 

роль за винокуреншемъ ограничивался, какъ и въ предшествовавшемъ пер1одф, 
личнымъ наблюденемъ со стороны лицъ авцизнаго надзора за правильностью 
производства винокурен1я и за своевременнымъь выполненемъ его манипу- 
лящЩй 1). 

Состояне конт- Контрольные снаряды находились, вообще, въ исправномъ состояни и 
рольныхъ снаря- дфйствовали съ достаточною правильностью, такъ что разница между ихъ 
о показанями и дЪйствительными выходами спирта была весьма незначительна. 

`° Только на одномъ завод дЪйстве снаряда оказалось настолько неправиль- 
нымъ, вел дстве значительнаго изм$нен!я формы поплавка, что необходимо 
было переставить эксцентрикъ, но когда снарядъ и впослдетви сталъ дЪй- 
ствовать неправильно, то былъ зам$ненъ новымъ. 

Наиболфе частымъ повреждешемъ въ снарядахъ была, какъ и въ пред- 
шествовавшемъ пер!одф, порча поплавковъ, заключавшаяся въ изм$нени ихъ 
`формы отъ вогнутости оболочки, въ сход полуды и легкой прогибаемости 
оболочки при давлен!и пальцами. Эти поврежден!я не оказывали, впрочемъ, 
вл1ян!я на правильность учета снарядами спирта. Изъ другихъ повреждений 
зам чены были еще: сходъ полуды съ барабановъ, образоване впадинъ на 
ободьяхь сихъ послфднихь и раковинъ на конусахъ указательной стр$лки, 

. сбитость передней части зубчатаго ея конца и притуплене того или дру- 
гаго конца той же стр%лки. Въ отчетномъ перюд$ въ Орловсый ОтдЪль 
Техническаго Комитета высланы были для исправленя 5 полныхъ контроль- 
ныхъЪ снарядовъ и 8 поплавковъ, съ пружинами и гирями для замфны но- 
выми. КромЪ того, боле или менфе повреждены цинковые футляры, за исклю- 
ченемъ футляровъ новаго образца, со сковородами, которые находились въ 
полной исправности, равно какъ и фильтры. 

Случайности съ Важнфйшия случайности съ контрольными снарядами въ отчетномъ пе- 
контрольными |]одЪ заключались въ залити снарядовъ спиртомъ и въ воспламенени спир- 
аж ы товыхъ паровъ (им вшимъ послЬдствемъ расплавлен!е н$которыхъ пломбъ)— 

отъ несвоевременнаго охлажденя дефлегмацюнныхъ тарелокъ по небреж- 
ности рабочихъ; кромЪ того, на одномъ завод была замЪчена течь у флянца 
входнаго отверстия; нфсколько же случаевъ неправильнаго дЪйстыя снаря- 
довъ произошли отъ загрязненая нфкоторыхъ ихъ частей. 

Сличен1е показа- Способы сличен1я показанмй контрольныхъ снарядовъ съ дЪйствитель- 
ний снарядовЪ СЪ ными выходами спирта и према сливовъ послфдняго, а также способы хра- 
и нения контрольныхъ снарядовъ со всеми ихъ принадлежностями во время 
прЕемъ сливовъ и бездЪйствя заводовъ въ отчетномъ перюдВ ничзмъ не отличались отъ со- 


хранеше снаря- отвфтственныхъ способовъ, прим$нявшихся въ предшествовавшемъ пер1од$. 
довъ во времл о 
бездЪйств!я заво- 
ДОВЪ. 


т) См. <«Груды Техническаго Комитега», Томъ Ш, стр. 213. 


Равнымхъ образомъ, въ отношени осмотра и обезпеченя перегонныхъ 
аппаратовъ, контрольныхъ снарядовъ и фильтровъ на заводахъ Волынской губ. 
въ отчетном перюдф примфнялись порядокъ и пмемы, изложенные въ от- 
чет техника за перодъ 1$58/9 гг. '). Что касается новыхъ способовъ обез- 
печешй, то, въ виду ифкоторыхъ ноудобствъ, предетавллемыхь покрытехъ де- 
флегмацюнныхъ тарелокъ сплошными мЬдными чехлами, заводчикамъ пред- 
ложено было спаи въ тарелкахъ производить на уфди и на иногихъ заводах 
сказанныя тарелки передфланы такимъ образомъ, что предетавилоеь возмож- 
ныхЪ не покрывать ихъ дорого стоющихи сплошныхи мбдными чехламн, а 
ограничиваться обезпеченемъ чехлами лишь флянцевъ, находящихея между 
тарелками. Пайка тарелокъ на мфди производится въ безотлучномъ присут- 
стыи лицъ акцизнаго надзора и кромЪ того тарелки всяк разъ иснытываются 
горячей водой; съ цфлью же предупреждешя возможности устройства въ 
тарелкахъ приспособленй для отвода спирта или его паровъ въ лЬтнее 
время, когда заводы не дЪйствуютъ и рЪже посфщаютея акцизнымъ надзоромъ, 
тарелки, по окончаши винокуремя, укладываются въ 06000 приготовленные 
ящики, или же въ квасильные заны, которые закрываютея крышками и 
пломбируются. 


19) Херсонская губерния °), 


Въ перодъ винокуреня 158/09 гг. въ Херсонской губернши дЪйство- 
вало 19 винокуренныхъ заводовь (изъ нихъ при двухъ имЪлиеь епирто- 
очистительныя отдфленя). По характеру своему всф заводы, расположен- 
ные въ городахъ (чиеломъ 5), чисто промышленные, остальные же 14 за- 
водовъ боле или менфе связаны съ сельскимъ хозяйствомъ, такъ какъ ири- 
пасы на винокурене употребляются частью покупные, частью же свои; барда 
не вся отдается скотопромышленникамъ, а пользуются ею и самыя экономи 
для откармливаня собственнаго скота, навозъ отъ котораго идетъ на удо- 
бреше полей эконом. 

Матемалами для производства винокурешя служили хлфбные припасы 
и патока. Одни хлЬбные припасы (преимущественно рожь, кукуруза и солодъ) 
перекуривались на 17 заводахъ, остальные же 2 завода вмЪетЪ съ хлфоными 
припасами перекуривали и патоку. Солодъ унотреблялея преимущественно 
сухой, количество котораго относилось къ количеству зеленаго, какъ 2,86: 1. 

Усовершенствовашя на винокуренныхъ заводахъ Херсонекой губерши 
за послфднее время относились, главнымъ образомъ, къ перегоннымъ ациа- 
ратаяъ— въ вилу требован!й рынка на крфиюмй спиртъ. КромЪ того, веЪ за- 
воды обзавелиеь холодильниками-конденсаторами, чему не мало способетво- 
вало требован!е акцизнаго надзора имЪть хорошо обезпеченные холодиль- 
ники. Далфе этихъ усовершенетвовашй заводы пока не лошли. Заторные 


1) См. «Труды Техническаго Комигета», Томъ П, стр. 214 и 215. 

3) Изъ отчета Старшаго Техника г. Протопопова. Шо Бессарабской губерши 
отчета не представлено потому, что, по служебнымъ обстоятельстваяъ, техникомъ не 
были посфщены заводы этой губернии. 
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чаны и холодильники для расхолаживан!я затора на большинствВ заводовъ 
простой конструкдм. Парники Генце имфлись на одномъ заводЪ, но и то 
оставались безъ употребления. Квасильныя и дрожжевыя отдфленя на мно- 
гихъ заводахъ устроены дурно, вел детвне чего въ нихъ нер$дко наблюдается 
довольно значительное понижен!е температуры. Несмотря, однако, на неблаго- 
прлятныя условя квасильныхъ отдфленй, выходы спирта изъ пуда припа- 
совъ, благодаря хорошему качеству посл$днихъ, держались въ среднемъ 
между 39 и 40 градусами. 

Изъ чиела дЪйствовавшихъ заводовъ въ истекшемъ перюд% девять за- 
водовъ работали на непрерывно-дЪйствующихъ колонныхЪъ аппаратахъ, осталь- 
ные же (10) вели сгонку спирта на аппаратахъ кубовой системы. 

При примфнени циркуляра Министра Финансовъ отъ 18 Гюня 1885 г., 
за № 1853 о срокахъ производства н$фкоторыхъ работъ на винокуренныхъ 
заводахъ, мног1е заводчики пользовались правомъ производить сгонку спирта 
почью. На большинствВ заводовъ сгонка спирта или начиналась слишкомъ 
рано, или оканчивалась слишкомъ поздно. Право это отъ заводчиковъ посте- 
пенно отбиралось и въ пермолъ винокуреня 188%/о гг. ночныя работы были 
урегулированы безъ исключеня на всЪхъ винокуренныхъ заводахъ. Несмотря, 


‘однако, На это, ограничене времени сгонокъ спирта нисЕолько не отрази- 


лось на среднихъ кр$фпостяхъ выкуриваемаго спирта, такъ какъ средвя кр$- 
пости спирта за перюды 188%/э и 183/эо гг., когда ночныхъ работъ не допуска- 
лось, не только не понизились, сравнительно съ соотв$тетвенными кр$Ъпостями 
за, пер. 1887/з гг. (когда ночныя работы дозволялиеь), но на заводахъ съ кубо- 
выми аппаратами даже возросли. Такъ, на заводахъ съ непрерывно-дЪйствую- 
щими аппаратами колебания среднихъ крЪпостей выражались въ пероды: 
188'/з гг. 1858/ гг. 1889/00 ГГ. 
16,12—91,20%/; —176,81—91,06°/о; 78,51—91,629/о; 
на заводахъ же сь кубовыми аппаратами колебаня эти были: 
1887уз гг. 1838/э гг. 1839/эо гг. 
80,15—88,66°/%; — 81,62—90,56°,%; 19,91—89,979/о. 


Относительно крфиости выкуриваемаго спирта на заводахъ Херсон- 
ской губ. слБдуеть замБтить, что для принятыхъ на этихъ заводахъ системъ 
перегонныхъ аппаратовъ означенная крфпость довольно высока и при сравне- 
ни средней крфиости спирта съ наибольшими и наименьшими кр$постями, 
колебан!я оказываются очень незначительными, не превышая 2—3 градусовъ 
ВЪ об стороны. КромЪ того, на большинствЪ заводовъ съ кубовыми аппара- 
тами средняя крЪпость за два послфдне перюда почти сравнялась со сред- 
ними крфиостями спирта на заводахъ съ непрерывно-дЪйствующими апнара- 
тами. По результатамь винокуреня за перюды 188%/э и 1883/эо гг. колебан1я 
наибольшей, средней и наименьшей крЪфпостей были слфдующия: 

наибольшая средняя наименьлтая 
въ перодъ 1889/э гг. 79,11—92,62°/о  76,31—91,06°\ю 13,97—90,08% 
188%/ю „ 8140—9272 —18,51—91,62%/ 175,16 —90,10% 


Сгонка спирта на заводахъ производится при довольно низкой темпе- 
ратурф, нерфдко при 3+ 49Р., а иногда наблюдалась температура въ фильтрЪ 


я ” 
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даже + 25° р. Что же касается крБиости спирта въ фильтрЪ, на которой обык- 
новенно оканчиваетея егонка цфлаго выхода и каждой отдЪльной накладки, 
то крЬиость эта весьма неодинакова: на однихъ заводахъ она не выше 455°/о, 
на другихъ же сгонка оканчивается при 50—509/0, а именно: на заводахъ 
съ колонными аниаратами — при 60—650°/0, на заводахъ же съ кубовыми 
аинаратами — на меньшинств — при 59—10°/, а на большинствВ — при 
50 — 5609 о. 

Техническаго контроля на заводахъ, со староиы заводоуправлеши не 
производитея, а винокуры ограничиваютея наблюдешемъ за температурою 
дрожжей, заторнаго сусла и бражки; акцизный же надзорь, хотя и не про- 
изводить сахарометрическихъ наблюдешй, но контроль за производетвомъ 
существуеть и устанавливаетея послБ предварительныхъ паблюдешй и со- 
ставленя журнала о ходБ заводекихъ работъ. Въ этомъ журнал5 записывается 
весь ходъ производства съ указанемъ какъ состояшя дрожжей, заторнаго 
сусла и бражки въ разные моменты производства, такъ и положеня перегон- 
наго аппарата во время сгонки спирта. При этихъ наблюдешяхъ возможно 
получить такя обетоятельныя евфдьшя, что контроль за производствомъ значи- 
тельно облегчаетея и акцизный надзоръ, при ноефщени винокуренныхъ за- 
водовъ, внередъ знаетъ, въ какомъ состояши онЪ долженъ наити заводекя 
работы. При измфнеши же условй винокуреныя на завод, журналъ работт, 
пополняетея или соетавляетея новый. Шо замбчаню техника, опытъ иока- 
залъ, что на ТЬХЪ заводахъ, гдЪ журналь составленъ основательно, работы 
вь большинетвЪ случаевъ производятся вполнЪ согласно съ порядкомъ работъ, 
изложеннымъ въ журналбБ. 

Весь спиртъ, выкуриваемый на двухъ одеескихъ заводахъ, подвергается 
очиеткЬ на ректирикащонныхъ аппаратахъ, причемъ на одномъ изъ заво- 
довъ спирть при ректификащи раздЬляетея на три сорта и оторосы, а на 
другомъ заводь—на четыре сорта и отбросы. Отчиесленемъ въ пользу завод- 
чика одного процента съ количества спирта, учтеннаго енарядомъ, и воз- 
ратомъ акциза за уничтоженные отбросы— почти восполняетея потеря по 
ректификащи. По разечету на сырой спиртъ дЪиетвительная потеря при рек- 
тификащи составляла на обоихъ заводахъ около 130/о, а количество богатыхъ 
сивушнымъ маелохъ оторосовъ достигало 1'/20/0 лишь въ исключительныхъ 
случаяхъ, обыкновенно же оно не превышаетъ 19.0 даже при хорошей очисткь 
спирта. Собранные въ чанки отбросы въ большинетвв случаевъ разелаиваются 
въ два, рёдко въ три елоя, но иногда образуютъ и одинъ елой. ВрЪность 
слоевъ по спиртом Бру чрезвычаино разнообразна, и высшая крБпость, наблю- 
давшаяея въ верхнемь елоЪ, составляла 81,690. | 

Ъ контрольные снаряды на дЪиствовавшихъ заводахъ найдены въ 
болфе или менфе удовлетворительномъь состояни и признаны годными къ 
дальнфишей служоБ; ветрьчавииеея въ нБкоторыхъ изъ нихъ недостатки и 
неисправности не оказывали значительнаго вияня на показаня снарядовъ; 
эти недостатки и неисправности заключалиеь, главнымъ ооразомь: вь потерБ 
полуды на поилавкЬ, ведущемь колег и премномь цилиндр; въ незна- 
чительной подвижности у нБкоторыхъ поплавковъ верхней или нижней стБ- 
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нокъ его; въ разработанности подшипниковъ у оси барабана и потертости осей 
у роликовъ; въ небольшихъ выбоинахъ въ камерахъ храпового механизма, и 
въ сбитости конца указательной стр$лки. 

Уклонен!я въ, по- Уклонен1я въ показанмяхъ контрольныхъ снарядовъ въ ту или другую 
казашяхъ  конТ- сторону весьма незначительны и только въ трехъ отдфльныхъ случаяхъ 
РолЬвыхЬ СНаря- уктонеше достигало 0,59/0; въ общемъ же снаряды дЪйствовали правильно 
и равномфрно. Наблюден1я за дЪйстыемъ снарядовъ производятся надъ цф- 
в — лыми выходами и въ большинствВ случаевъ одинъ разъ въ м$еяцъ; исклю- 
ходами спирта.  Чеюме составляль лишь одинъ заводъ, гдф наблюденая производились по 

два и по три раза въ мЪсяцъ. 

Случайности съ Вскрытй контрольныхъ снарядовъ, вызванныхъ случайностями, произ- 
ыы с"а`ведено въ перодъ 188%/0 гг. всего шесть—на трехъ заводахъ. Случайности 
а эти заключались въ сл$дующемъ: въ искривлен!и задней дощечки у счетчика 

алкоголя и неравномфрномъ зажатши въ ней винтовь-—велфдетв!е чего про- 
изошло разобщен!е колесъ счетчика, показывающихъ десятки и единицы; въ 
спадени пружиннаго тормаза, вызвавшемъ плюсовое уклонен!е показаний сна- 
ряда; въ образован!и трещинъ въ стеклЪ желзной ширмы снаряда; въ разоб- 
щен!и вилкообразнаго конца указательной стр%лки съ подв$енымъ прибо- 
ромъ; въ бездЪйстви снаряда, вел дств!е загрязнения частей, и, ваконецъ, въ 
залив снаряда и фильтра бражкою. 

Хранеше конт- Въ лВтнее время при бездЪйств!и заводовъ, контрольные снаряды, по 
рольныхь сНаря- разъединени ихъ съ перегонными аппаратами, остаются на постаментахъ, при 
а чемъ, поверхъ цинковаго футляра, покрываются деревяннымъ чехломъ, кото- 

рый обезпечивается. Поплавокъ и гири укладываются въ отдФльный ящикъ. 

Обезпечен!я пе- Обезпеченеколонныхъ непрерывно-дфйствующихъаппаратовъ начинается 
а съ бражной части колонны, гдЪ обезпечены двф верхн1я реграды. ВсЪ флян- 
а аа. цевыя соединен!я частей колонны закрываются мфдными глухими чехлами, 

а заклепки въ поясахъ-—м$дными лентами. Индикацонныя трубы оканчива- 
ются дырчатыми колпачками. Регарды обезпечиваются пропускомъ черезъ 
приливы желЪзныхъ прутьевъ, по конпамъ обезпеченныхъ пломбами. Трубы 
для промывки колоннъ проведены изъ холодильниковъ или изъ дефлегмато- 
ровъ, причемъ на трубахъ имЪется изгибъ, образующий собою гидравлический 
запоръ, а также клапанъ, открывающийся по теченю воды. Краны закрыты 
чехлами, и только головки стержней крановъ выходятъ наружу. Дефлегма- 
торы колоннъ покрыты м$дными крышками; гд$ дефлегматоры поставлены 
0собо—тамъ желфзныя крышки соединены со стфнками кожуховъ флянцами. 
Колонные аппараты доступны со вс$хъ сторонъ для осмотра. 

Въ кубовыхъ аппаратахъ бражные кубы м$дные или жел$зные, доступ- 
ные со всЪхъ сторонъ для осмотра. Бражка поступаеть въ кубы самотекомъ 
или при помощи монтжю. Концы -желобовъ скр$плены желфзными полосами 
и соединены съ трубами, ведущими бражку въ кубъ; монтжю обезнечены одина- 
ково съ кубами; концы навалочныхъ трубъ всегда опущены въ бражку. Воз- 
душники кубовъ соединены между собою одной общей продыравленной тру- 
бой, а краны воздушниковъ закрыты чехлами; отверстля на трубЪ служать 
для разсЪеван!я пара. При веБхъ соединеняхъ на винтахъ, за гайками, 
внутри кубовъ, заложены чеки. 


Ректификаторы (прикубки, лютровки) въ кубовыхъ аппаратахъ ве мЁд- 
ные и установлены на желЪзныхъ подпорахъ или лапахъ, утвержденныхъ 
въ кириичнолъ фундаментЪ, такъ что между дномъ ректификатора и фунда- 
ментомъ образуется проевЪтъ. Лазы у ректификаторовъ на большинствВ за- 
водовъ поверхъ крышекъ покрыты чехлами. Цогонныя трубы, при соедине- 
ши ихъ съ ректиикаторами и бражными кубами, закрыты [чехлами, а на 
нкоторыхъ заводахъ въ чехолъ заключена вся труба. Концы погонныхъ 
трубъ въ кубахъ опущены въ постоянный слой бражки. Дефлегиацюнныя 
тарелки обезпечены двумя способами, сообразно тому, какъ тарелки собраны: 
если наружный край тарелки, образуюний собою резервуаръ для охлаждаю- 
щей воды, состоитъ изъ одной стфнки, то тарелки обезнечиваютея чехломъ, 
накладываемымЪ на тарелку такиуъ образомъ, что верхшй отогнутый его 
край ложится на край тарелки, закрывая собою внутреннй оловянный слой 
поелфднеи, причемъ самый чехолъ удерживается на мЪетЬ нЪеколькими бол- 
тиками, пропущенными въ отверетя въ краяхъ чехла и тарелки, а на бол- 
тики навинчиваютея гаики, обезпечиваемыя пломбами; если же наружный 
край двустЬнный, то тарелки обезпечиваются лентами, нагаживаемыми сЪд- 
ломъ на край тарелки и удерживаехыми желфзными крючками, которые 
своими загибами обхватываютъ ленты, а ирямыми конпами входятъ въ ушки 
желЬзныхъ брусочковъ, положенныхъ подъ нижнее дно тарелки; въ ушкахъ 
брусочковъ и на концахъ крючковъ просверлены отверсия, черезъ которыя 
пропущенъ общий проволочный прутъ, обезпеченный пломбами, для устране- 
ния сдвигания крючковъ съ иТета; загнутые концы ихъ проходятъ черезъ мЪд- 
ныя ушки, припаянныя къ лентамъ. Флянцевыя соединешя между тарелками 
закрыты мфдными чехлами, края которыхъ упираются въ верхнее и нижнее дно 
тарелокъ. 

Холодильники почти на всеЪхъ заводахъ—съ мфдными или желЪзными 
стфнками (кожухами). Они приподняты надъ фундаментохъ и установлены 
на ланахъ. Нижнее дно у вефхъ холодильниковъ соединено съ боковою по- 
верхпостью флянцами, а верхнее—у мфдныхъ холодильниковъ спаяно съ 6о0- 
ками, у жел[рзныхъ же— соединено флянцами. На трубахъ, проводящихъ воду 
въ холодильникЪъ, устроены клананы, открываюциеся ио теченю воды, такъ 
что холодильникт злонамфренно не можетъ быть оставленъ безъ воды. Для спуска 
воды имбютея особые краны или заслонки, закрытые чехлами и обезнеченные. 

Фильтры на всфхЪъ заводахъ установлены съ воздушниками Истратова 
и закрыты мфдными или цинковыми чехлами, при чемъ чехлы эти надЪваются 
или еверху фильтра, ложась своими краями на мфдный нротивень, загнутые 
края котораго обхватываютъ плотно чехолъ фильтра, или сбоку, имфя одну 
отъеуную стфику. Чехлы установлены на желфзныхъ подноркахъ. Противъ 
тхъ мретъ, гдЪ приходятся трубы, въ стфнкахъ чехла сдфланы прорЗзы, 
закрываемые щитками, вставляеиыми въ пазы чехла. Для выхода выдЪфляю- 
щихея изъ анпарата газовъ въ чехлБ сверху сд$ланы мелыя отверстия. 

Контрольные снаряды на вефхъ заводахъ установлены въ одномъ от- 
дфлени съ перегонными аппаратами и обезпечены однообразно. ВсЪ они по- 
крыты цинковыми футлярами новаго образца и поставлены на желЪзные про- 
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тивни. Подъ концы сифонныхъ трубокъ установлены м$дныя воронки или 
коробки, принимаюнця спиртъь изъ сифоновъ и проводящия его въ постамент- 
ныя трубы или чанки. Флянцы входного и выходного отверстй прикрыты 
мЪдными цфльными щитками. Трубы между фильтромъ и снарядомъ, а также 
между фильтромъ и холодильникомъ закрыты мфдными круглыми чехлами. 
На трубахъ, ведущихъ спиртъ изъ снарядовъ въ сииртопуемники, имЪются 
краны, служацие для измфрен!я протекающаго черезъ снарядъ спирта, съ 
пфлью повЪфрки показан! снарядовъ. Эти трубы опущены въ спиртопремни- 
кахъ до самого дна и по всей длин продыравлены. Постаментныя трубы у 
снарядовъ постепенно замфняются чанками, каковые въ перодь 1889/э0 гг. 
имБлись уже на 13 заводахъ. 

Со времени утвержденмя правилъ для учета освобождаемыхъ оть ак- 
циза потери и отбросовъ при очисткЪ спирта, при спиртоочистительныхъ ап- 
паратахъ на одесскихъ заводахъ для учета спирта установлены особые кон- 
трольные снаряды и чанки для собиран!я отбросовъ, богатыхъ сивушнымъ 
масломъ. Чанки эти цилиндрической формы, выполнены по одному образцу 
и сдЗланы изъ листовъ кубового жел$за, скрфпленныхъ между собою же- 
лЪзными заклепками. Въ стфикахъ чанковъ, во всю ихъ высоту, имЪются про- 
р$фзы, шириною въ 21з вершка, расположенные съ двухъ противоположныхъ 
сторонъ чанка и закрытые цЪльными толетыми зеркальными стеклами. Стекла, 
эти дають возможность ясно и отчетливо различать слои въ отбросахъ. 
Въ верхнемъ днЪф чанка имфется лазъ, а въ нижнемъ — закрытый чехломъ 
кранъ для выпуска изъ чанка жидкости и отбиран!я пробы. 

Въ заключеше, относительно принятыхъ на заводахъ Херсонскаго ак- 
цизнаго Управлен1я способовъ обезнеченя, техникъ замфчаетъ, что обезпече- 
н1я эти выполнены въ общемъ вполнЪ удовлетворительно. Знаки обезпечен1й 
накладываются на бичевкЪ или на витой трехцвЪтиой проволок$. Для затруд- 
нен1я поддфлки этихъ знаковъь принято накладывать на контрольные сна- 
ряды и фильтры пломбы съ выемками, а на печатяхъ дфлать отрЪзки. 


20) Ставропольская губерн!я и области Терская и Кубанская '). 


Въ отчетномъ пер1од$ въ Ставропольской губерши, Терской и Кубан- 
ской областяхъ дЪйствовало 12 винокуренныхъ заводовъ, которые по устрой- 
ству своему остались въ томъ же положени, въ какомъ были и въ пред- 
шествовавшемъ пер1одЪ, за исключешемъ лишь одного завода, на коемъ 
поставлены новые: заторный аппаратъь Паукша, съ приспособленями для рас- 
холаживаня сусла, и нензерывно-дЪйствующий перегонный аппаратъ завода 
Дангауэра и Каизера, съ отдфльно стоящимъ дефлегматоромъ, помЪщеннымъ 
въ желЪзномъ кожух$. 

Матераломъ для винокурен!я, главнымъ образомъ, служила кукуруза 
(16,5°/), а затЪмъ рожь (20%); остальное количество перекуренныхъ 
матераловъ, кромЪ солода, составляли: ячменная и пшеничная мука и 


1) Изъ отчета Младшаго Техника г. Шиманекаго. 


просо (преимущественно въ видЪ зерна). Картофель, какъ и въ предшество- 
навшемъ перодф, вовсе не перерабатывалея. Кукуруза шла въ заторы иеклю- 
чительно развареннал въ парнигахъ Генце, большею частью съ примесью ржаной 
муки; два завода, однако, весь перодъ производили випокурене только изъ 
одной к\курузы, причемъ получалиеь. въ отношеши вы ходовъ спирта, прекрас- 
ные результаты, несмотря на то, что на одномъ изъ сихъ заводовъ кукуруза 
употреблялась не очищенная и не просушенная, часто даже очень сорная. 

Рожь переработывалась только мукою, хотя и были попытки на ДвухъЪ 
заводахЪ переработывать ее въ видЪ зерна, но немедленно же были оетав- 
лены, въ виду замфтнаго уменьшения въ выхолдахъ снирта. Подобное обстоя- 
тельетво объясняется, по замБчанию техника, тЬмъ, что на больынинетвВ заво- 
довъ сЪфвернаго Кавказа парники Генце цилиндрическе съ коническимь дноУъЪ, 
въ конхъ рожь плохо раепариваетея. Хотя, въ видахъ улучшешя работы въ 
перюдъ 155"”/, гг. при двухъ парникахъ Генце были ноставлены при- 
боры Блинова (Чезииестафог), для размельченя расцареннаго зерна при выду- 
ванти, но, по замбчаню техника, приборъ этотъ, а равно и подобный ему меха- 
низуъ Бартеля, плохо дфйствуютъ, часто засариваясь. Варка же кукурузы въ 
парникахъ Генце идеть прекрасно. Въ одномъ случа въ заторъ употребля- 
лось ишено (просо), которое очень хорошо разваривалось въ парникЪ Генце. 

На пати винокуренныхъ заводахъ въ ипродолжене веего перюда унот- 
реблялея на дрожжи и на главный заторь сухой солюодъ: ячменный— на 3-хт 
заводахъ, а на остальныхъ двухъ— на одноуъ ржаной, а на другомъ—ем\еь 
ячменнаго и ржаного. На двухъ заводахъ, также въ продолжене всего ви- 
нокурен1я, на дрожжи брали сухой ржаной солодъ, а на главный заторъ— 
кукурузный зеленый. На остальныхъ пяти заводахъ, смотря по евидЪтельству, 
употреблялея то сухой, то зеленый солодъ, или тотъ и другой вуЪетф, 

Главныхь матераломъ для приготовлешя солода служилъ ячмень; были 
незначительныя пробы употребить на солодъ овесъ, но результаты получи- 
лись неудовлетворительные. Кукурузпый солодъ употреблялея только на трехъ 
заводахъ и веегда въ зеленомъ видТ. 

Пррехы приготовленя заторовъ были ть же, что и въ предшествовавшемъ 
перодЬ. ВеБ заводы вели винокуреше при 6-ти ведерной ехкости; коли- 
чества затиравшихся принасовъ вполнЪ соотвфтствовали этой емкости только 
на 7 заводахъ; на остальныхъ же пяти — припасовъ затиралось нЪеколько 
больше, такъ что количества ихъ (но нфеколькимъ свидфтельствамъ взятымъ 
ву сть) соотвфтетвовали отъ 5,53 до 5,11, отъ 5,53 до 5,23 и отъ 5,15 до 
4,98 —ведерной емкости. 

Матемаломъ для приготовленя дрожжей на 11 заводахъ исключительно 
служили сухой солодъ и ржаная мука; на одномъ же заводВ въ продолже- 
не всего перода, вмфетЬ съ ржаною мукою, употреблялея зеленый солодъ. 
Процентное отношеше веЪхъ сухихъ прицасовъ, употреблявшихея для дрож- 
жеваго затора, къ таковыхъ же припасамъ, взятымъ на одинъ главный за- 
тор’ь, составляло, въ среднемъ, за весь перюдъ, для каждаго завода, взятаго 
въ отдфльноети: 4,3, 5,4, 190,2, 10,3, 10,9, 11/1, 112, 12,1, 125, 12.7, 13/1 
и 13,4%. о. Дрожжевые заторы приготовлялись, какъ и въ предъидущемъ перюдтТ, 
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отлЪфльно отъ главнаго затора; на н$которыхъ заводахъ подмолаживане 
дрожжей производилось сусломъ отъ главнаго затора, предшествовавшаго 
тому, для котораго предназначены дрожжи, или же отъ того затора, для 
котораго дрожжи предназначались; причемъ объемъ прибавляемаго сусла рав- 
нялся или объему взятой матки (на одномъ заводЪ), или составляль 1/3— 1/4 
объема дрожжей до ихъ подмолаживаня (на двухъ заводахъ). На одномъ 
заводЪ по первому свидЪтельству вовсе не производилось винокуреня, вел$д- 
стве того, что не могли вызвать брожешя первоначальныхъ дрожжей; по 
мнфн1ю техника, явлен!е это произошло отъ сильнаго пониженя темпера- 
туры дрожжей, благодаря холодной погод$ (случай этотъ былъ въ октябр® 
1889 г.). НЪчто подобное техникъ наблюдалъ и на другомъ заводз передъ 
началомъ винокурен1я 1883,90 гг., когда остановку производства предупре- 
дили только тъмъ, что кадку съ маточными дрожжами окутали жгутами, сви- 
тыми изъ соломы, а въ самыя дрожжи опускали ведро съ горячею водою, 
при постоянномъ перемБшиван!и дрожжевой массы; велфдетве такого искус- 
ственнаго подогрЪван1я, дрожжи начали бродить и дали удовлетворитель- 
ную матку. 

По всфмъ заводамъ винокурен1е велось по высшей нормЪ, и только на 
одномъ заводЪ въ конц винокуреня три затора были перекурены безъ 
нормы, съ учетомъ спирта по показанямъ контрольнаго снаряда. 

Выходъ спирта изъ пуда употребленныхъ припасовъ (съ переводомъ 
всфхъ припасовъ на сух!е), въ среднемъ за весь перодъ, по заводамъ въ от- 
дЪльности, составлялъ въ градусахъ: 39,2 (изъ ржаной и кукурузной муки), 
40,37 (изъ ржаной муки и кукурузы; послЪдняя бралась въ колич. в ч. затора), 


41,00; 41,28; 42,08; 42,14; 42,34 (этотъ послфднийй выходъ былъ изъ ржаной муки 


и кукурузы; поел$дняя бралась въ колич. */5 ч. затора; солодъ зеленыйи ку- 
курузный), 42,86 (изъ ржаной муки и кукурузы; посл$дняя бралась въ колич. 
1/2--3/4 ч. затора) ‚43,40; 43,56 (изъ одной кукурузы-не очищенной и частью даже 
сорной) ‚43,72 (изъ ржаной муки пополамъ съ кукурузой; припасы прекрасно очи- 
щались и просушивались) и 43,82 (изъ одной почти кукурузы). Средне вы- 
ходы спирта не особенно колебались и по вефмъ свидЪфтельствамъ ‘получи- 
лись перекуры, за исключенемъ, визочемъ, одного свидфтельства, выразив- 
шагося недокуромъ, такъ какъ выходъ спирта въ среднемъ равнялся 37,62 
градусовъ. При вышеупомянутомъ случаЪ винокуреншя безъ нормы, вы- 
ходъ спирта, по разечету на пудъ сухихъ припасовъ, составлялъь 32,08 
градуса. Кр$пость выкуривавшагося спирта въ среднемъ за весь пер1одъ, по 
контрольному снаряду, для каждаго завода въ отдЪльности, была сдЪдующая: 
на девяти заводахъ съ непрерывно-дЪйствующими аппаратами—отъ 84,49 до 
91,72%, а на трехъ заводахъ съ кубовыми аппаратами Писторлуса — 89,06, 
56,60 и 85,2494. 

Тоиливомъ, какъ и въ предшествовавшемъ пер!одЪ, на большинствЪ заво- 
довъ служили дрова; исключене представляли три завода, которые употреб- 
ляли каменный уголь, обходивиийся одному изъ сихъ заводовъ по 16 коп. 
за пудъ. Отоплеше же нефтяными остатками было прекращено, какъ дорогое. 
Олинъ заводъ отапливалея исключительно соломою. 
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Расходъ топлива техникъ приводить лишь по одному заводу, указывая, 
что па топку парювика вь среднемъ выходило дровъ 3'/з— 37/4, а на сушку 
зерна и солода — 1/4 куб. саж. въ сутки \). 

Изъ чиела ]2 дриетвовавшихъ винокуренныхъ заводовь Э9—имБли не- 
прерывно-дхЬйству ющие перегонные анпараты, а на трехъ заводахъ перегонка 
велась на кубовыхъ аппаратахъ системы Пистормуса. 

Въ ибляхъ лучшаго контроля за производством винокуреня, въ от- 
четномъ перюдф по Управлению, между прочимъ, было предиисано о произ- 
водетвь вонтролерами возможно чаще и при различныхъ условяхъ, полныхъ 
сличетй показанй контрольныхъ снарядовъ съ дБйетвительными выходами 
спирта, съ записью получавшихея результатовъь въ журналы контрольныхъ 
снарядовъ; также было указано и на то, чтобы ири опредбБлени надзирате- 
лями и ихъ помощниками, при посфбщеши ими заводовъ, крфиости спирта 
части суточнаго выхода (или выхода изъ 1-го затора) обязательно производилось 
опредфлеше (съ записью въ журналъ снаряда) куБиости веего этого выхода, 
по окончанши перегонки; наконецъ, виыБнено акцизному надзору въ обязан- 
ность позаботиться о получени возуожно вфрнаго опредВленя въ спирто- 
премникахъ объема выкуреннаго сиирта, причемъ указаны сиособы, коими 
это могло быть достигнуто, а именно: рекомендовано требовать установки 
соотв бтствующихъ спиртонремниковъ или мЪрниковъ, а изуБрене ихъ произ- 
водить съ соблюденемъ возможно точныхъ прехомъ и предосторожностей. 

Относительно сахарометрическихъ наблюдений техникъ указываетъ, между 
прочимъ, на то, что полученные имъ результаты изъ наблюдеши, произве- 
денныхъ имъ лично на одномъ заводЪ, съ цлью изыекашя болЪе точнаго и 
удобопримфнимаго способа производетва сихъ наблюденй, привели его къ 
тому заключению, что оба способа, по коимъ имъ производились наблюденя, не 
могутъ быть рекомендованы для вефхъ лицъ акцизнаго надзора, почему онъ 
изыекалъ новый способъ наблюдений, по которому, однако, не могло быть 
еще произведено опытовъ, такъ какъ для этого необходима возможность опре- 
дЬленя объема затертой маесы въ заторныхъ чанахъ и заторныхъ аппара- 
тахъ Паукша, а слЬдовательно, требуется измЪрене послфднихъ водою, что 
можеть быть исполнено на вефхъ заводахъ только къ перюду 15998 гг., 
еели на то послЁдуетъь распоряжене Унравляющаго акцизными сборами. 

На веБхъ заводахъ контрольные снаряды находились въ удовлетвори- 
тельномъ состояши, но на двухъ заводахъ веЪ части снарядовъ покрывались 
чернымъ налетомъ, который при чисткВ удалялея только съ большимъ 
трудомъ и неизоъжнымь поврежденемъ полуды; по окончани перода, оба 
эти снаряда были отосланы въ Орловеюй Отдфль Техническаго Комитета 
для полнаго ихъ ремонта. Въ одномъ изъ сихъ снарядовъ весь поплавокъ 
потеинль и въ спиртБ крфпостью въ 91,19/0, при темпер. его - 16° Р., 
показывалъь 90,96°/о, а барабанъ во многихъ м6стахъ оказалея обнажен- 
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') На этомъ заводб одинъ паровикъ и одинъ перегопный анпаратъ Пистор1уса; 
для производства затора, составляющаго 310 пудовъ всфхъ сухихъ припасовъ, упо- 
требляетея водяной двигатель. 
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нымъ оть полуды; въ другомъ же снаряд —поплавокъ сдфлался мягкимъ; по 
мнфн1ю техника, поплавокъ могъ придти въ такое состоян!е велФдетве быв- 
шаго на заводЪ (5-го япваря 1890 г.) случая нагрЪва спирта въ премномъ 
цилиндр снаряда до--425Р. Результатъ учета сего послфдняго снаряда вы- 
ражалея въ различное время пер!ода такъ: по двумъ, напримЪръ, свидЪтель- 
ствамъ, за Январь и Февраль, снарядъ далъ недочетъ противъ дЪйствитель- 
ной выкурки на 0,61 и 0,645/0; между тфмъ, по двумъ свидфтельствамъ за 
Декабрь, т. е. до случая нагрфва спирта въ премномъ цилиндр» до -+ 42° Р., 
снарядъ далъ тоже недочетъ, но всего на 0,48, и 0,549/0; въ общемъ же учет 
за весь пер1одъ недочстъ снаряда составлялъ 0,46%/о. 

Что касается до дЪйствня перваго изъ двухъ вышетпомянутыхъ снаря- 
довъ, то, на основани данныхЪъ, сообщенныхъ техникомъ, вывести этого 
нельзя потому, что на томъ заводЪ, на которомъ стоялъ этотъ снарядъ, на- 
ходился еще другой снарядъ, и результаты учета спирта по заводу приве- 
дены обиие по обоимъ снарядамъ; по общему же учету за весь пер1одъ вы- 
шелъ недочетъ на 0,82°/0, противъ дфйствительной выкурки (по всЪмъ81 сви- 
дфтельствамъ наблюдались недочеты). 

На остальныхъ 10 заводахъ, въ общемъ, за весь перюодъ снаряды дали 
также недочеты, простиравипеся: на 6-ти заволахъсь въ предфлахъ между 0,31 
и 0,889/0, а на 4 заводахъ (на коихъ по нфкоторымъ свидфтельствамъ были 
и перечеты) недочеты составляли, въ общемъ, оть 0,12 до 0,539/о. 

Случайности съ Изъ случайностей съ контрольными снарядами, бывшихъ въ отчетномъ 
контрольными сна-пе1одф, могутъ быть отм$чены слфдующя: а) слишкомъ тугой нажимъ пру- 
а жиннаго тормаза (на всЪхъ заводахъ), являвшийся, главнымъ образомъ, отъ 

загрязнен1я его концовъ снизу, а равно и отъь загрязненмя обода ведущаго 
колеса; вел детве сего были выписаны изъ Орловескаго Отдфла Техническаго 
Комитета щеточные тормаза для установки ихъ по всЪмъ заводамъ; 6) весьма 
нерфдко замфнялись винтики ВЪ яблочкЪ подвфенаго прибора, вел детве 
того, что прорфзы въ ихъ шляпкахъ оказывались до того размолотыми, 
что они могли быть отвернуты не отверткою, а только плоскозубцами: 
в) наблюдалась недостаточная чувствительность вращеня яблочка подвЪс- 
наго прибора вокругъ винтиковъ, что происходило отъ недостаточно тща- 
тельной очистки подвфснаго прибора; г) задвижки и удерживаюция ихъ скобы 
у желФзныхъ ширмъ снаряда нерфдко оказывались погнутыми и поломан- 
ными; д) наконецъ, замфчались поврежден1я въ окраск$ желфзныхъь ширмъ 
и цинковыхъ футляровъ. Ве указанныя случайныя поврежденя исправля- 
лись на мфстахъ техникомъ или, по его указанямъ, лицами акцизнаго 
надзора. 

Особенности въ Изъ особенностей въ устройств$ перегонныхъ аппаратовъ дЪйствовав- 
устройств пере- шихъ заводовъ техпикъ указываетъ на слфдующия. 

о 1) На одномъ изъ непрерывно-дЪйствующихь перегонныхъ аппаратовъ, 
воще. съ отдЪльно стоящимъ дефлегматоромъ, въ верхнй конецъ индикашюонной 
трубы вставлена широкая и длинная стеклянная трубка, обезнеченная слф- 
дующимъ образомъ: въ верхний конепъ ея вставлена мфдная продыравлен- 
ная чашечка, отогнутые внизъ края коей огибаютъ края стеклянной трубки 
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и къ нимъ припаяны (мфднымъ припоемъ) 3 мБдныя ленты, прикуБилепныя 
нижними своими концами, опломбированными болтами къ верхнимъ краямъ 
индикацюнной трубы. Вуфето такого обезпечешя техникъ предлагаетъ сте!;- 
лянную Трубку заключить въ мфдный съ боковымъ прорЪфзомъ цилиндръ, обез- 
печивъ его соотнфтетвенныхъ образомъ отъ свиманя. 

2) На одномъ непрерывно-дЪйствующемъь аппаратЪ работы Блинова 
барда изъ нижней части бражнаго отдфленя выкачивается насосоуъ. ЗатЪмъ, 
вуБето индикащонной трубы въ 6-ое отдфлеше (считая снизу) бражной ко- 
лонны проходить труба, входящая въ стаканъ перегородки между би 7от- 
дЪлешями; енаружи эта труба закрыта предохранительвымъ клапаномъ. Къ 
этон же труб снаружи апиарата прикрфилена трубка съ краномъ, предна- 
значенная для выпускашя бражки на случай переполненя ею бражной ко- 
лонны перегоннаго аппарата. Наконецъ, въ стаканъ, находянийея между 3 
и 4 отдфлешями бражной колонны, проведена трубка съ краникомъ, служа- 
щая для онредфлешя (по запаху выходящаго изъ краника пара) степени 
усшЬьшности хода перегонки. 

3) Вокругъ верхней поверхности ректификатора непрерывно-дфйетвую- 
щаго аппарата типа Бома имфется бортъ, составляющий продолжеше боковт 
ректификатора, для удержашя воды, нануескаемой на верхнюю поверхность 
ректификатора съ цфлью ея охлаждения. 

4) Наодномъ завод холодильникъ снабженъ воздушникомъ-трубкою, вы- 
ходящею черезъ отверете въ крышу кожуха холодильника наружу и закрытою 
опрокинутымъ стаканомъ, прикрЪфиленнымъ къ верхнимъ краямтъ трубы. Воз- 
душникъ-труба закрыть цилиндричеекимь чехломъ, состоящимъ изъ 2-хъ по- 
ловинокЪ, бортики которыхъ у краевъ связаны бичевкою. 

Касательно вообще ируемовъ обезпеченя техникъ, между прочимъ, ука- 
зываетъ, какъ на обиая мфры, во-первыхъ,—на обязательное опломбирова- 
не болтовъ, скубиляющихъ флянцовыя соединеня вефхъ трубъ, признавая 
нецфлесообразныхь обезпечене сихъ соединешй посредствомъ связываня 
бичевкою или проволокою; во-вторыхъ,—на необходимость обезпечивать отъ 
выннуаня всЪ болты, прикрфиляюние штуцера, трубы, краны или иные пред- 
меты къ тфуъ частямъ перегоннаго аппарата, въ которыхъ цпиркулируютъ 
спиртовые пары или сииртъ, или погонъ, а также у отводныхъ чанковъ, спирто- 
шнемниковъ, кожуховъ, дефлегматоровъ и холодильниковъ, и вътретьихъ,— 
на совершенное изъяте жел$зныхъ отводныхъ чанковъ (имфющихея на 4 
заводахъ), съ замЪною ихъ новыми мфдными, соотвфтетвеннымъ образомъ 
обезпеченными. 


21) Губерния Варшавская и Сздлецкая '), 


Въ течеше пертода 158/00 гг. въ Варшавской и Сфдлепкой губерняхъ 
винокуреше производилось на 101 заводЪ (на 8 завода менфе противъ пред- 
шеетвовшаго перюда), въ томъ числЪ въ Варшавской губ. было 44 вино- 
куренныхъь и 2 дрожжево-винокуренныхъ завода, а въ Сфдлецкой губ.—55 


') Изь отчета Старшаго Техника г. Ивановскаго. 


Число заводовт. 


Матералы. 


Густота  зато- 
ровъ и степень 
сбраживаня. 


Выходы спирта. 


"Гопанво. 
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винокуренныхъ заводовъ. На всфхъ этихъ заводахъ не было введено ни но- 
выхъ приборовъ для приготовлен!я заторовъ и ихъ охлажден!я, ни новыхъ 
способовъ производетва работъ, такъ какъ, въ виду предстоявшаго разр шен!я 
вопроса о льготахъ для малыхъ сельскохо-зяйственныхъ заводовъ, заводчики 
вообще воздерживались отъ всякихъ затратъь даже на самыя полезныя ново- 
введен1я и усовершенствован1я и ограничивались только постройкою новыхъ 
перегояныхъ аппаратовъ или перестройкою старыхъ въ тЪхъ случаяхъ, когда 
эти посл$дн!е или отдЪльныя ихъ части оказывались уже совершенно негод- 
ными для дальнЪфйшаго употребленя. 


Главнымъ матераломъ для винокурен!я на заводахъ обфихъ губервй, 
какъ и въ предшествовавшемъ пер!одф, служилъ картофель, количество кото- 
раго, по отношен!ю ко всфмъ перекуреннымъ припасамъ, составляло около 
90,9%/о. Изъ хлЪбныхъ припасовъ на винокурен!е употреблялись почти исклю- 
чительно лишь ржаная мука и солодъ (только въ Варшавской губ. переку- 
рено небольшое количество кукурузы и гречневой муки); послЪдн!й употреб- 
лялея преимущественно въ видЪ зеленаго (ячменнаго), такъ что количество 
его превысило количество сухого въ 12,8 разъ; сухой солодъ (изъ остатка 
неизрасходованнаго зеленаго солода) употреблялея лишь въ исключительныхЪъ 
случаяхъ— для приготовлен1я дрожжей. Изъь другихъ припасовъ на одномъ 
заводф СТдлецкой губерни перекурено н$которое количество свеклосахарной 
натоки. 


Густота спускавшихся въ квасильные чаны заторовъ, въ зависимости 
отъ качества картофеля, колебалась въ отчетномъ перюд$ на заводахъ Вар- 
шавской губерши въ предфлахъ между 14,5 и 22,9%, а на заводахъ СЪд- 
лецкой губернии —между 15,3 и 23,75%/ по сахарометру Баллинга; въ сред- 
немъ же, густота эта составляла: въ Варшавской губ.—18%/о, а въ С$длец- 
кой (гдЪ картофель, велЪдстве благоприятнаго лЪта 1889 г., быль значи- 
тельно лучше, нежели въ Варшавской губ.)—19%/о по сахарометру Баллинга. 
Степень кажущагося сбраживания—притомъ, что въ зр$лой бражкЪ остава- 
лось въ большинствВ случаевъ отъ 1,5 до 29/о сахара по Баллингу—выра- 
жалась приблизительно въ 90%/о, въ нфкоторыхъ же исключительных случаях 
остатокъ сахара не превышалъ 0,65/о по Баллингу и степень ‚сбраживан!я 
доходила до 95—96%/. 


Выспие выходы спирта, полученные въ отчетномъ перюдЪ по отдфль- 
нымъ свидфтельствамъ, составляли, по Варшавской губерни—при среднемъ 
содержан!и въ картофел$, за время свидЪтельства, 20%/о крахмала—9,23 град. 
алкоголя изъ одного ведра емкости квасильнаго чана (слЪфдовательно, изъ 
1 пуда картофеля—16,15 град.), а по СФдлецкой губерни,—при среднемъ 
содержании въ картофел$, за время свидЪтельства, 19/0 крахмала—9,72 град. 
алкоголя изъ ведра емкости квасильнаго чана (т. е. изъ пуда картофеля— 
17 градус.). 


По наблюденямъ, произведеннымъ надъ потребленемъ топлива на 30 
заводахъ Варшавекой и СЪдлецкой губерний, расходъ его на 1 ведро вина 
въ 40°/о выразился въ отчетномъ перодВ слфдующими цифрами: при дро- 
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вахъ на 24 заводахъ—оть 2,28 до 17,93 кон., а въ среднемъ— 8,19 коп. (при 
стоимости дровъ на заводБ отъ о р. 18 к. до 24 р. 52 кой. за кубическую 
сажень), при каменномъ углЪ (на 5 заводахъ)—отъ 5,3 до 10 коп., а въ сред- 
немъ— 7,27 коп. (при стоимости каменнаго угля на заводЪ въ 11,53 до 13,6 кои. 
за пудъ) и при торф (на 1 заводЪ)—3,25 коп. (при стоимости торира въ 5 р. 66 к. 
за кубич. сажень). 

Въ отчетномъ перюдЪ на нфеколькихъ заводахъ Варшавской и СЪдлец- 
кой губершй старые, пришедиие въ негодность, перегонные апнараты или 
отдбльныя части ихъ (какъ упомянуто выше) замфнены новыми, причемт 
заводчики руководствовались не техническими достоинствами той или другой 
конструкции, въ смыел$ получешя продукта болЪе высокаго качества, а равно и 
уменьшешя расхода топлива или удобства наблюдешя за производетвохъ 
перегонки спирта, но одною только дешевизною, въ ущербъ другимъ каче- 
ствамъ перегонныхъ аппаратовъ. Такъ, на одномъ изъ заводовъ Варшавской 
губ., взамфнъ пришедшаго въ негодность двуколоннаго непрерывно-дфиствую- 
щаго аипарата, поставленъ новый одноколонный, въ которомъ, вмБето обще- 
принятой конструкщи подобныхъ аппаратовъ, дефлегиаторъ, съ цблью уде- 
шевлентя, состоитъ изъ однихъ только трубокъ, въ которыхъ спиртовой паръ 
охлаждается водою; бражка же, поступающая на перегонку, нагр$ вается бар- 
дою въ змфевикахъ, помфщенныхъ въ верхней и нижней частяхъ бражной 
колонны. На другомъ заводЪ, при кубовомъ аниаратЪ, пришедшемь въ не- 
годность, три дефлегмацюнныхъ тарелки замфнены ректификацюнною колон- 
ною, устаповленною на верхнемъ бражномъ кубЪ, и дефлегматоромъ. На 
третьемъ заводВ (вновь выстроенномъ) поставленъ кубовый аппаратъ, состоя- 
ий изъ двухъ кубовъ, расположенныхъ одинъ надъ другимъ, ректификацюн- 
ной колонки, трубчатаго дефлегматора и холодильника. Въ Сфдлецкой гу- 
бернии на двухъ, вновь отетроенныхъ ноелБ пожара, заводахъ установлены 
не ненрерывно-дЬйствуюние, а кубовые аппараты; равнымъ образомъ, на 
третьемъ завод, пришедиий въ совершенную негодность кубовый аппаратъ 
замфненъ такимъ же, съ тою лишь разницею, что вифсто дефлегмацюнныхЪ 
тарелокъ, новый аппаратъ снабженъ ректификацюнною колонкою и дефлег- 
маторомъ. Такая же замфна (дефлегхащонныхъ тарелокъ ректификацюняою 
колонкою и дефлегматоромъ) послфдовала еще на одномъ заводЪ, тогда какъ 
на другомъ завод, наоборотъ, ректификащонная колонка, стоявшая на осо- 
бомъ, погонномъ кубЪ, съ устроенными кругомъ ея карманами для воды (такъ 
называетая колонна Нёринга), замЪнена тремя дефлегмащонными тарелками. 

Техничесый контроль за винокуренемъ на заводахъ Варшавской и 
СЪдлецкой губерий производилея въ отчетномъ перюдЪ тфии же способами 
и порядкомъ, каме были указаны въ отчетВ техника за пертодъ 1888/э гг. 1). 
Уклонен!й отъ нормальнаго хода работъ, представляющихеся опасными для 
интересовъ казны, не замфчалось ни на заводахъ Варшавской, ни на заво- 
дахъ СФфдлецкой губерний: но техникъ указываетъ на затруднительность конт- 
роля за производствомъ какъ обыкновеннаго, такъ и техническаго— посред- 
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') Сы. «Труды Техническаго Комитета», Томъ И, стр. 227 и 238. 


Перегонные ап- 
параты. 


Контрольза про- 
ИЗВОДСТВОМЪ. 
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ствомъ сахарометрическихъ наблюден!й—при спускЪ двухъ заторовъ въ одинъ 
квасильный чанъ, въ особенности, если въ день наполняется нЪсколько ква- 
сИЛЬнНыЫхЪ чановъ. 

Состолн{е конт- При удовлетворительномъ, вообще, состояни контрольныхъ снарядовъ, 
рольныхъ снаря- они на большинств$ заводовъ были сильно загрязнены, вел$детвье окислен1я 
лв и прин Жи образованя сфрнистыхъ соединешй; самымъ же характернымъ ВЪ нихъ 
О поврежденемъ, имфвшимъ иногда большое влляюме на вЪрность показанй 

снаряда, было, какъ и въ предшествовавшемъ перодЪ, размягчене поплавка, 
и образоване впадинъ на верхней и нижней его поверхностяхъ, велЪдетве 
случайнаго повышешя температуры сгоняемаго спирта. 

Случайности съ Бывиия съ контрольными снарядами въ пер1одЪ 1883/90 гг. случайности и 
КОТрольными С1а- погррфшности въ ихъ показаняхъ имфли своими причивами: накоплен!е грязи 
И: на ободЪ ведущаго колеса и въ храповомъ механизм5; отсутстве отверстий 

для выхода воздуха въ трубкЪ, отводящей спиртъ въ спиртопруемникъ (велЗд- 
стве чего не все количество спирта, выливаемое барабаномъ, проходило въ 
спиртопр1емпикъ, а часть его по спускной трубкЪ уходила въ землю); течь 
спирта, велЪдетве образовавшейся трещины въ спаЪ придаточной трубки 
внизу распредБлительной коробки; остановка движен1я барабана, велЪдетв!е 
поломки и паден!я въ корыто подставки, находящейся подъ указательной стр$л- 
кой; наконецъ—спаден1е пружиннаго тормаза; въ нфкоторыхъ же снарядахъ 
причины неправильности ихъ показанй не могли быть выяснены, а потому 
снаряды эти были замфнены новыми. 

Сличен{е покава- Въ способахъ сличеня показавй контрольныхъ снарядовъ съ дЪйстви- 
вЙ снарядовъ съ тельными выходами спирта, прШема сливовъ и хранения сказанныхъ сна- 
дЪйствительными рядовъ во время бездфйствя заводовъ, а равно въ порядк$ и способахъ обез- 
о печеня перегонныхъ аппаратовъ, въ отчетномъ перюдЪ не послфдовало ни- 
раньше ая какихъ измфненй сравнительно съ пер!одомъ 188/э гг. 1). 
довъ го время без- 

ДЪйсгв!л заводовЪъ; 


обелпечеше пере- 22) Губерни Калишская и Петроковская °). 
гонныхь аппара- 


ТОВЪ. ь . \ 
Въ отчетномъ перюдЪ въ обфихъ губернмяхъ дфйствовало 109 виноку- 


Число заводовъ. РЕННЫХЪ и 2 дрожжево-винокуренныхъ, а всего 111 заводовъ, изъ коихъ въ 
Калишской губ. 65 винокуренныхъ заводовъ, а въ Петроковской губ.—44 ви- 
нокуренныхъ и 2 дрожжево-винокуренныхЪъ завода. 

Мног!е заводы не пользовались полною силою своей производительности, 
вЪ виду слабаго настроения спиртоваго рынка и велЁдетв!е положительнаго 
недостатка сколько нибудь доброкачественнаго ячменя, такъ какъ послфднаЙ 
преимущественно былъ собранъ проросшимъ; эти же обстоятельства составили 
не малое препятстве ко введеню усовершенетвован! въ устройств вино- 
куренныхъ заводовъ. 

Матералы. Главнымхъ матераломъ для винокурен!я какъ на заводахъ Калишсекой, 


1) См. «Груды Техначескаго Комитета», Томъ П, стр. 228—229. 
*) Изь отчета Старшаго Техника г. Кончковскаго. 


такъ и Петроковской губ. служилъ картофель, количество котораго, по отно- 
шеню къ общему количеству перекуренныхъ припасовъ, составляло: въ Ва- 
лишекой губерни— 93,199, а въ Нетроковекой— 65,2%. ЦКромЪ картофеля 
перекуривалиеь также: ржаная мука (преимущественно на заводахъ Петро- 
ковекой губ.) и свеклосахарная патока, винокурене изъ которой произво- 
днлоеь на одномъ заводЪ Калишекой и на одномъ завод Петроковекой гу- 
бершй. Солодъ приготовлялея, главныхъ образомъ, изъ ячменя, по изъ ячменя 
боле или мене пророешаго, за неимЪшемъ лучшаго; въ весьма рЬдкихъ 
случаяхъ, и то не охотно, брались на солодъ рожь и овесъ. Употреблялея со- 
лодъ по преимуществу въ зеленомъ видБ, такъ что количество сухого ‘солода от- 
носительно зеленаго составляло по заводамъ обфихъ губервй веего около 139/. 


При винокуренти изъ картофеля употреблялся или исключительно одинъ 
зеленый солодъ (на 73 завод.), или же съ незначительною примбеью сухого; 
одинъ сухой солодъ примЪфналел только двумя заводами; на остальныхъ за- 
водахъЪ употреблялись сухой и зеленый вм еть въ различныхъ пропорщяхъ. 


На однохъ заводЪ ПШетроковекой губерни производились опыты пере- 
курки картофеля при дЪистыи плавиковой (фторието-водородной) киелоты, 
употреблявшейея при затирани. Опыты эти были непродолжительны и по- 
лученные результаты не дали положительныхъ доказательетвъ полезности 
примБненя названной кислоты, такъкакъ выходы енирта ве повысились, хотя 
замфтно было улучшене въ качеств получаехаго спирта. — У потребляемая 
кислота, по словамъ техника, вполн\Ъ нейтрализуется содержащимися въ бражкЪ 
минеральными солями и потому не можеть оказывать вмяшя на металл 
контрольнаго снаряда и фильтра. 


Въ отчетномъ перюдЪ въ обфихъ губерняхъ желЁфзные парники имЁ- Разработка за- 

лись на 69 заводахъ (+6 зав. Калиш. и 23 завода Петрок. губ.), деревянными ТОРНОЙ массы. 
же парниками обладали 40 заводовъ (19 Иалиш. и 31 Нетроков. губ.). 
Для размельчешя развареннаго въ деревянномъ парникЪ картофеля, на од- 
номъ завод Петроковекой губерши, вифсто обыкновенно употребляемыхъ для 
сей цфли вальцовъ, была установлена надъ заторнымъ чаномъ, въ особой же- 
л|узной съ продыравленныхи стфнками воронкЪ, конусооэраная улитка (ЗеппескКе), 
которая приводилась въ движене коннымъ приводомъ. Картофель, попадая 
въ воронку Черезъ отверстия въ стБнахъ ея, выдавливается улиткою и па- 
даетъ въ заторный чаиъ. Указанное приспособлеше, по замфчаню техника, 
уступаеть вальцамь въ отношеши совершенства раздавливяня  карто- 
феля, но превоеходитъ его въ отношеши охлаждешя картофельной мязги, 
которая, пройдя улитку, надаетъ въ заторный чанъ болфе охлажденной, ока- 
зывая тмъ менфе разрушительное дЪиетвше на солодъ. 


НаравнВ съ желфзными парниками мало по малу распростравяются и 6бо- 
лфе усовершенствованные заторные чаны, снабженные центробЪжною мБшалкою 
и приеногобленями для лучшаго измельчения заторной массы. 
Охлажден!е заторовъ производится, главн БИишимъ образомь, на холодиль-  Охлаждеше за. 
ныхЪ тарелкахъ; на 6 заводахъ (трехъ въ Калишекой и трехъ въ Петроков- ТОровъ. 
ской губ.) поставлены трубчатые холодильники, а на 20 заводахъ охлажде- 
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не заторовъ производится въ заторныхъ чанахъ, надлежащимъ образомъ 
для сей цфли приспособленныхъ. 

Относительно приготовленя дрожжей, техникъ останавливается на 0со- 
бомъ премф приготовлен!я оныхъ и полагаетъ, что кром$ двухъ способовъ, 
указанныхъ въ циркуляр$ Министра Финансовъ отъ 3 Февраля 1568 г., 
за № 869, слЪдовало бы разр.шить приготовлене дрожжей еще и по треть- 
ему, см шанному, способу, съ употребленемъ для дрожжевыхъ заторовъ св$- 
жаго сусла вновь приготовлепнаго затора (а въ случа желаня заводчика— 
и барды) и св.жаго солода, такъ какъ это и теперь приходится дЪлать на 
практик, ибо подобный способъ ведетъ къ сбережентю солода !). 

Затфмъ въ отчетЪ приводятея слфдующия цифровыя данвыя о приго- 
товлени дрожжей изъ солода съ прибавленемъ заторной массы, примфняв- 
шемся уже на нёкоторыхъ винокуренныхъ заводахъ Калишско-ПШетроковскаго 
акцизнаго Управления. 


На главный заторъ (пудовъ) На дрожжевой заторъ 


Емкость ква- 
Н 1 солода пудов 
зеле- картофеля. |3елена-/ ржа- р 
новъ (ведеръ).| наго. |СУХОГО. го со- 


р сы (ведеръ)., 


Лола. 


Турекскй....... 326 8 — 164 1,75 | — 10. 
ЗадворновейскЙ. .. 410 8.5 | — 205.25 50 | — 6 
Парсюй...... ыы 412 10.5 | — 210 15 | — 10 


Нововейск!й. .... ) 210 4 — 114 2,0 | 0.5 3—4 
Шадковскй...... 331 6:1: 22 169 30 | — 12 


На вефхъ указанныхъ заводахъ, по зам$чаню техника, хотя и пос- 
тупала или предполагалась къ поступлению на приготовлене дрожжей часть 
заторной массы, отобранная изъ главнаго затора, но это обстоятельство не 
имфло вмяюя на употреблене на дрожжи, въ каждый срокъ винокурения, 
всегда одинаковаго количества припасовъ; притомъ, при смфтныхъ исчисле- 
нняхъ количествъ нормальнаго вина и причитающагося за оное, въ разные 
сроки винокурен1я, акциза, означенное количество заторной массы не при- 
нималось въ соображеше и считалось какъ бы перекуреннымъ съ глав- 
нымъ заторомъ. Такой порядокъ производства винокурен!я и учета выкурен- 


1) Въ допущен1ю такого способа приготовлен1я дрожжей Техническ1й Комитетъ 
не встр$тилъ препятствия ни въ 1885 г. (по ходатайству одного заводчика Калишекой 
губ.), ни въ 1890 г. (по ходатайству одного заводчика Могилевской губ.), см. выше, 
стр. 80 и 81. 

3) Изъ вихъ !/з пуда сухого солода. 

*) Заторная масса прибавлялась только при хорошемъ картофел$. 
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наго спирта, по мнфн!ю техника, въ случаВ надобности могъ бы быть допу- 
щенъ для всеобщаго примфнения. 

Кром$ того, техникъ обращаетъ вниман!е на два особенныхъ способа 
приготовленя дрожжей, примБнявшихся на двухъ заводахъ: 

На одномъ заводф, при емкости квасильнаго чана въ 295 вед., употреб- 
лялось: на главный заторъ—0,75 пуда ржаной муки, 7 пуд. зеленаго солода 
и 141,25 пуд, картофеля, а на дрожжевой заторъ—0,25 ржаной муки и 4 
пуда зеленаго солода, причемъ предполагалось отбирать, ежедневно, отъ глав- 
наго затора около 4 ведеръ заторной массы и около 2 ведеръ готовыхъ дрож- 
жей, подлежавшихъ прибавлен!ю кт тому же затору съ тБмъ, чтобы отъемы 
эти подвергнуть броженю въ особой посудЪ, въ течен1е однЪфхъ сутокъ, от- 
дфльно отъ дрожжей; по истечени же этого срока—раздфлить отъемы на 
двф равныя части, для прибавлен1я одной изъ нихъ къ первому, а другой— 
ко второму суточнымъ заторамъ, вмфетЪ съ приготовленными обычнымъ пу- 
темъ дрожжами; подобный опытъ былъ сдфланъ заводомъ всего одинъ разъ, 
такъ какъ означенная особая для добавочныхъ дрожжей посуда, по своей ем- 
кости, не могла помфститься въ предфлахъ установленныхъ 10/0 емкости 
квасильныхъ чановъ, & потому дальнфишее примфнеше указаннаго способа 
подкрфиленя дрожжей не было разр6шено. По замБчаню техника, способъ 
этотъ могъ бы быть допущенъ съ тфумъ услов1емъ, чтобы емкость посуды, упо- 
требляемой для главныхъ и вепомогательныхъ дрожжей, не превосходила 
установленныхъ предфловъ. 

На другомъ заводЪ, при емкости квасильнаго чана въ 335 ведеръ, упо- 
треблялось: на главный заторъ, въ течене всего пер1ода: 174,25 пудовъ кар- 
тофеля, а зеленаго солода, смотря по свидфтельствамъ: 5,50, 5,15 или 6 
пудовъ; на дрожжи— также не одинаковое количество зеленаго солода, смотря 
по свидфтельствамъ: 1,75 (и 0,25 пуд. ржаной муки), 2,0, 2,25 или 4,25 пуда. 
Кром$ этихъ припасовъ въ течене всего перюда отбиралось изъ главнаго 
затора до 12 ведеръ заторной массы, шедшей на приготовлене дрожжей; 
иногда же къ дрожжамъ прибавлялась и барда въ количеств нЪсколькихъ 
ведеръ. Техникъ находитъ, что употреблене не всегда одинаковаго количе- 
ства солода на дрожжи, съ увеличентемъ его при приготовлен!и первоначаль- 
ныхъ дрожжей и во время остановокъ винокуреня, не вызывается доста- 
точными основанями, почему и представляется правильнымъ не допускать по- 
добнаго према приготовлен1я дрожжей, во избфжан!е неправильности въ 
разсчетахъ и заблужденя заводскихъ рабочихъ относительно количества 
подлежащихъ перекуркЪ припасовъ. 

Прессованныя дрожжи приготовлялись исключительно только на двухъ 
дрожжево-винокуренныхъ заводахъ, переработывавшихъ муку ржаную и куку- 
рузную и солодъ— сухой и зеленый; кукурузная мука стала переработываться въ 
большихъ количествахъ въ виду того, что выписываемая изъ Бессараб!и куку- 
руза обходилась дешевле ржи 1); выходы же и качество дрожжей, а равно каче- 


1) Пудъ кукурузы стоитъ, включительно съ фрахтомъ отъ Кишенева до Петро- 
кова, около 71 коп., & пудъ ржи, съ фрахтомъ отъ Ельца, обходится въ 87 до 88 коп. 
19 


Приготовлен!е 
прессованныхъ 
дрожжей. 


Брожен!е. 


Выходы спнрта. 
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ство спирта, получаемыхъ изъ кукурузы, оказывались лучше, ч$мъ при пере- 
работк& ржи. Прессованныя дрожжи приготовляются четырехъ сортовъ: 1-Й 
сортъ безъ крахмала, остальные же сорта съ крахмаломъ, а именно: 2-ой 
сорть съ 20 и 25%/о, 3-Ш—ъ 27 и 36% и 4-й (на одномъ только завод$) 
съ 349/о крахмала. 

На н%которыхъ заводахъ имфются спиральнообразные трубчатые холо- 
дильники для охлаждения, въ случаяхъ надобности, бражекъ въ квасильныхъ 
чанахъ. По мнфн!ю техника, холодильники эти должны приносить немало- 
важную пользу при регулировани броженя заторовъ. Брожене почти на 
всфхъ заводахъ велось 3-хъ суточное; только на двухъ заводахъ Калишекой 
губерн!и при картофельномъ винокурен1и брожене было двухсуточное, при- 
чемъ получено перекура на одномь завод 6,6, а на другомъ — 15,7%, 
тогда какъ при 3-хъ суточномъ брожени первый заводъ им$лъ перекура 8,1, 
а второй — 23,9%/. Можно, поэтому, полагать, какъ зам чаетъ техникъ, что 
производство винокуреня при двухсуточномъ броженши вызывается или не- 
обходимостью спфшной переработки картофеля, или особыми м5стными 
услов!ями по сбыту спирта. Согласно результатамъ произведенныхъ сахаро- 
метрическихъ наблюден!й, свЪфж1я бражки въ большинствЪ случаевъ получа- 
лись съ содержан!емъ сахара въ 16—19%/0; бражки же боле густыя (до 
20,8°/0 сахара), а равно—бол$е жидкия (съ меньшимъ содержанемъ сахара) 
являлись сравнительно р$дко, и только въ исключительныхъ случаяхъ, вел$д- 
сте недоброкачественности припасовъ, получались бражки съ содержанемъ 
13,5%/о сахара. 

Сбраживан!е бражекъ достигало обыкновенно 1,5—3%/о, но иногда, при 
плохихъ припасахъ, получались бражки, отбродивиия едва до 4 и даже до 
5/6. Наилучшие результаты оказывались на двухъ заводахъ Петроковской 
губерни, изъ коихъ на одномъ въ отбродившихъ бражкахъ оставалось не 
сбродившаго сахара не свыше 0,5%/о, а на другомъ — процентъ не сбродившаго 
сахара былъ еще меньше. 

На веЪхъ заводахъ винокурене шло по высшей нормЪ, но на двухъ 
заводахъ Петроковской губ. и на одномъ—Калишской, въ течен1е боле или 
менфе непродолжительнаго времени, производилось винокурене по низшей 
норм, велЗдствие недоброкачественности переработывавшихся матер!аловъ. 
Что касается выходовъ спирта, то на большинствЪ заводовъ выходы превы- 
шали норму, такъ что получался перекуръ, который по отношеню къ норм$, 
въ среднемъ, составлялъ 17,8°/о для заводовъ Калишской губернии и 15,9— 
для заводовъ Петроковской губ. Наибольший процентъ перекура получился 
при паточномъ винокурен!и на двухъ заводахъ, на одномъ—40,0, а на дру- 
гомъ—51,8°/%; при картофельномъ винокурени на 7 заводахъ перекуръ вы- 
разился отъ 25,6 до 29,0°/о, а на 16 заводахъ—отъ 20,0 до 25,0%/; на боль- 
минствъ же заводовъ (71,1%/о общаго числа заводовъ) получено оть 5,0 до 20,0% 
перекура. Оказавииеся на н$фсколькихъ заводахъ, по нфкоторымъ свидфтель- 
ствамъ, недокуры были обусловлены различными причинами, какъ-то: неопыт- 
ностью винокуровъ, ветхостью и порчею перегонныхъ аппаратовъ, недоброкаче- 
ственностью припасовъ. перегрфвомъ заторной массы при обсахаривании и др. 
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На винокуренныхъ заводахъ обфихъ губершй топливомъ служили, какъ 
и въ предшествовавшемъ пе}!од}, преимущественно дрова и торфь, рЬже ка- 
менный уголь. Расходъ топлива на ведро безводнаго спирта при обыкновен- 
номъ винок\ренш составлялъ: оть 1 до 3,83 пуда торфа, отъ 0,38 до 1,46 
пуда каменнаго угля и оть 2 до 3 пудовъ дровъ. 

Въ отчетномъ перюдЪ въ обфихъ губершяхъ дфиствовало 59 заводовъ 
съ непрерывно-дЬйствующимхи перегонвыхи аппаратами; изъ нихъ на 11 за- 
водахъ были одноколонные аппараты, въ коихъ ректификацюнная колонна 
поставлена непосредственно на бражную, на 4: заводахъ — двуколонные 
аппараты, а на одномъ заводЪ имфлея аппаратъ систеты Ильгеса. ЗатЪмъ 52 
завода имфли кубовые аппараты (о 2-хъ кубахъ) системы Писторуса, причемъ 
на 33 заводахъ аппараты эти были снабжены ректификаторами (пре- 
имущественн0о0 и подогруфвателями бражки) и дефлегхацюнныхи  тарел- 
ками, а на 19 заводахъ при аппаратахъ установлены ректификацюнныя ко- 
лонки и доефлегхаторы (въ исключительныхъ случаяхъ и дефлегмащонныя 
тарелки), причемъ на трехъ заводахъ съ послфдними аппаратами погонъ 
перегонялся отдфльнымЪъ пароуъ, а на остальныхъ (16) погонъ стекалъ въ кубы 
и перегонялея вмЪетЪ съ бражкою. Объ упомянутомъ аппарат Ильгеса, уста- 
новленномъ на одномъ заводЪ Петроковекой губерниь техникъ сообщаеть, что 
ацппарать этотъ состоитъ изъ одпой бражно-ректификацюнно-дефлегмацюнной 
колонны (независимо отъ обыкновеннаго холодильника), изготовленной изъ 
толстаго чугуна, и выкрашенъ черною масляною краскою; внутрепняя поверх- 
ность ректирикащюнно-дефлегмацюнной части аппарата омываетея крБикими 
спиртовыми парами, въ виду чего, по мнфню техника, нодобные аппараты 
не должны бы быть допускаемы къ раепространеню, ибо въ нихъ очень 
удобно устроить замаскированный отводъ спирта. Съ цфлью предупрежденя 
подобнаго случая на аппаратЪ упомянутаго завода, техникъ считаетъ необ- 
ходимымЪ, чтобы акцизный надзоръ при каждой подготовкЗ даннаго завода 
къ дУйствю и при разъединени аппарата съ контрольнымъ спарядомъ— 
векрывалъ ректификащонно-длефлегмацюнную часть колонны для подробнаго 
внутренняго осмотра ея стфнокъ. 

Средня за весь перодъ крЪиости сгоняемаго спирта были: на 3 заво- 
дахъ отъ 716,2 до 80% о (при аппаратахъ Писторуса); на 32 заводахъ — отъ 
80 до 859,0; на 51 заводв—отъ 85 до 90/0 и на 25 заводахъ выше 909/о. 
Наивысшая средняя крфиость сгоняемаго спирта при аппарат Писторуса 
съ ректификацюнною колонкою была 91,79/0 (на одномъ только заводТ,); при 
непрерывно-дфйствующихъ же аппаратахъ крЪфпости эти были: 91,54, 91,9, 
93,11, 94,14 и 94,469/о. Колебаня суточныхъ крЪфпостей сгоняемаго снирта на 
большинствЪ (77) заводовъ не превосходили 10 градусовъ; наибольшия коле- 
баня въ суточныхъ крфиостяхъ наблюдались на 5 заводахъ и выражались въ 
такихъ цифрахъ: 17,7, 18,3, 22,9, 24,2 и 25,1 градусовъ; тамя колебаня 
происходили отчасти отъ недоброкачественности винокуренныхъ матераловъ, 
а отчасти отъ порчи ректификащюонной колонны или неумфня обращаться 
съ нею. 

Сгонка спирта останавливалась при слфдующихъ крЪфпостяхъ (въ сред- 
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немъ) спирта въ фильтр: отъь 40 до 500/о на 7 заводахъ (изъ нихъ 3 за- 
вода съ непрерывно-дЪйствующими аппаратами, а 4—съ аппар. Пистор!уса); отъ 
50 до 60°/ на 17 заводахъ; отъ 60 до 70% на 34 заводахъ; отъ 70 до 80% 
на 36 заводахъ и оть 80 до 90%/о на 17 заводахъ. 
Контроль за произ- Въ отношен!и способовъ техническаго контроля за производствомъ ра- 
в ОДСТВОмЪ. ботъ на заводахъ Калишской и Петроковской губерний въ отчетномъ перодЪ 
не посл$довало изм$неюй сравнительно съ перюдомъ предшествовавшимъ }). 
Въ трехъ округахъ м$стными надзирателями вм$нялось контролерамъ въ 
обязанность производить сахарометричесвя наблюден!я; въ другихъ же (4-хъ) 
округахъ производство таковыхъ наблюденй въ отчетномъ пер!одЪ состав- 
ляло болЪе или менфе незначительныя исключения. 
Характерныя по- Въ отчетномъ пер1одВ замчены слЗдуюцщия характерныя поврежден!я 
вреждевя  ковт- контрольныхъ снарядовъ: образоваве гнфздъ въ камерахъ храпового меха- 
РоЬНЫхЪ СНаРЯ низма (у трехъ снарядовъ), разработанность подшипниковъ оси указательной 
в стр$лки и порча конусовъ этой же оси (два посл$днихъ вида повреждений, 
по словамъ техника, представляютъ явлен1е далеко не исключительное); 
къ поврежден1ямъ, также часто встрёчающимся, техникъ относить порчу 
поплавка, заключающуюся въ изм$нен1и первоначальной его формы, или въ 
потер полуды, или же въ изъязвлен!и металла оболочки поплавка; наибол$е 
зам$тныя неисправности этой части снаряда оказались на поплавкахъ семи 
снарядовъ. 

Причину поврежден!й и неисправности поплавковъ, а равно и другихъ 
частей снаряда составляютъ, по замф чан техника, главнымъ образомъ, про- 
должительность ихъ дЪйствя, затЪмъ плохое качество воды; въ исключитель- 
ныхъ же случаяхъ— свойство перегоннаго аппарата—не выд$лять изъ добы- 
ваемаго спирта сивушныя масла и друге продукты перегонки, оказывающие 
разрушительное дЪйствне на металлическая части снаряда. 

Въ течеше всего отчетнаго пер1ода наблюдался всего одинъ случай 
перегр$ва сгонявшагося спирта, вслфдетые залит!я снаряда бражкою, когда 
максимальный термометръ въ премномъ цилиндр показаль -[-41° Р., ау 
счетчиковъ снаряда -—-19° Р. 

Случайности Въ отчетномъ перюдЪ, какъ и въ перюдъ 1888/э гг., произведено до- 
съ контрольными вольно значительное число вскрыт контрольныхъ снарядовъ, въ видахъ не- 
снарядами. допущен1я уклонений въ показатяхъ снарядовъ свыше 0,5%/о. Случайности, 

вызывавиия необходимость вскрыт!я снарядовъ, заключались, между прочимъ, 
въ сл$дующемъ: залите снаряда спиртомъ или бражкою; ненадлежащая уста- 
новка счетчиковъ; течь спирта изъ распред$лительной коробки и флянца ея; 
неправильное дЪйстве ведущаго колеса; общая изношенность снаряда (въ 
большинствВ случаевъ); сильное его загрязнен!е; порча счетчика спирта; ту- 
гой нажимъ тормаза; изм$нене тарировки (также въ большинствВ случаевъ), 
и, наконецъ, разъединен!е указательной стрфлки съ подвфенымъ приборомъ 
и пружиною, велЁдстве ослаблен1я двухъ винтиковъ у яблочка. 

На одномъ заводЪ наблюдался такой случай: при медленной сгонкЪ 


1) См, «Труды Техническаго Комитета», Томъ ЦП, стр. 232. 


— 293 — 


спирта, еъ подраздЪленемъ бражки на 6 навалокъ, и отгонкВ каждой на- 
валки (4—4'з вед. спирта) до крфпости 30 — 40%/ въ стоякЪ фильтра, 
снарядъ показывалъ въ ущербъ казны на 1,55/; въ виду сего, & также и 
того обстоятельства, что, по словамъ техника, „показаня стрЪлки снаряда, 
согласуясь съ учетомъ счетчика алкоголя, оказались меньше дЪйствительнаго 
получен!я на 1,5/о, верхняя дополнительная трубочка распредлительнаго 
прибора (коробки снаряда) была закрыта пробкою“. 

Сиособы сличения показашй контрольныхъ снарядовъ съ дЪйствитель- 
ными выходами спирта, а равно и способы према сливовъ спирта, остались 
въ отчетномъ перюдБ т же, каюе примфнялись въ предшествовавшемъ пе- 
рюдё '). Равнымъ образомъ и въ отношен!и храненя снарядовъ лЬтомъ или 
во время перерывовъ производства, не послЬдовало изм$ненй противъ перюда 
1858 /о гг. 

Нрактиковавииеся въ предъидущемъ перодЪ на заводахъ Валишской 
и Петроковекой губерий шиемы осмотра обезпечен!й перегонныхъ аппаратовъ 
и характеръ сихъ обезпеченй остались безъ изуфненя и въ отчетномъ пе- 
рюдБ. Во избфжаюше же возможности отвода спирта чрезъ болты, скрЪиляю- 
шие флянцы ректификацюнной колонны, техникъ призпаетъ необходимымъ 
или покрывать эти флянцы чехлами, или обезиечивать всЪ безъ исключения 
болты, скрБиляющие поименованные флянцы; первая изъ сихъ мЪЬръ, но мн$Ё- 
нию техника, представляетея особенно цфлесообразною. Относительно болЪе 
опасныхъ мЪфеть въ перегонныхъ аппаратахъ, неноддающихеся обезпечен!ю, 


техникъ ссылается на указашя свои по сему предмету въ отчет за перюдъ 
15$8/э гг. 1). 


23) Губерни Люблинская, Радомская и К»%лецкая °)., 


Въ перюдъ 1833/90 гг. въ названныхъ губершяхъ находилось въ дЪй- 
сти 105 винокуренныхъ заводовъ, изъ нихъ 45 въ Шюблинской губ., 28 въ 
Радомской и 32 въ КЪлецкой. При этомъ винокурене имБло почти исключи- 
тельно сельско-хозяйственный характеръ, а па заводахъ, сравнительно съ 
предшествовавшимъ пер!одомъ, не было введено никакихъ усовершенство- 
ванй ни въ приборахъ, ни въ способахъ производства работъ. 

Главнымъ и почти исключительнымь винокуреннымъ матераломъ на 
заводахъ всЪхъ трехъ губершй продолжаль быть картофель, количество ко- 
тораго, относительно всЪхъ вообще перекуренныхъ припасовъ, составляло 
около 949/0; для обсахаривашя заторовъ и для приготовленя дрожжей упо- 
треблялея преимущественно зелевый ячменный солодъ, съ примфсью въ по- 
селЪднемъ случа, на нЪкоторыхъ заводахъ, сухого солода и ржаной муки. 


1) См. “Труды Техническаго Комитета», Томъ П, стр. 233. 
*) Тамъ же, стр. 234. 


*) Изъ отчета младшаго техника г. Калачева. 
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КромЪ названныхъ матер1аловъ, на заводахъ Радомской губерн!и перекуре- 
но 8,120 пуд. свеклосахарной патоки. 

Въ способахъ затирашя припасовъ, отварки затора и охлажден!я по- 
слЪдняго, а равно въ способахъ и премахъ приготовленя дрожжей, задачи 
ихъ къ суслу и въ ведеши процесса брожен1я, въ отчетномъ пер!од$ на раз- 
личныхъ заводахъ Люблинской, Радомской и КЪлецкой губервйЙ имфли м$ето 
тамя же видоизмфнен!я, как1я замфчались и въ предшествовавшемъ пер!од$. 
При винокурен!и изъ патоки дрожжи для задачи къ паточному суслу приго- 
товлялись слфдующимъ образомъ: 4 пуда патоки разводились 4-мя ведрами 
воды и смЪсь подогрфвалась до 35° Р.; засимъ къ ней прибавляли 1 пудъ 
осадка отъ приготовленя розенковаго вина и 20 фунт. виноградныхъ дрож- 
жейи охлаждали до 15—179Р.; въ такомъ видЪ дрожжи задавались къ па- 
точному суслу, при брожен!и котораго температур$ не давали повышаться 
боле 22° Р. 

КрЪ$пость сгонявшагося спирта колебалась на большинств$ заводовъ 
въ предЪлахъ между 70 и 94/0, но на нзкоторыхъ заводахъ она понижа- 
лась до 60 и даже до 45%/; средвяя же крЪпость спирта выражалась на 
различныхъ заводахъ большею частью 80/0 до 90%, а температура его при 
сгонЕЪ держалась обыкновенно между 8 и 10°Р., понижаясь иногда до 4° 
и повышаясь до 19° Р. 

Топливомъ, какъ и въ предшествовавшемъь перюдЪ, на большей части 
заводовъ служили дрова, преимущественно сосновыя, цфною отъ 3 р. 50 к. 
до 6 р. за куб. саж. (обыкновенно же 4 р. 40 в. —4 р. 650 к.); на н$кото- 
рыхъ же заводахъ употреблялись каменный уголь, торфъ и смЁшанные 
матерлалы. 

Въ течене перюда 1883/эо гг. на заводахъ Люблинской, Радомской и 
КЪлецкой губ. не было введено перегонныхъ аппаратовъ новыхъ системъ и 
преобладающими аппаратами, какъ и въ предшествовавшемъ перюд$, оста- 
вались аппараты системы Писторлуса о двухъ кубахъ, непрерывно - дЪйству- 
ющ1е же аппараты разныхъ системъ имфлись только на 18 зав. Люблинской 
и на 3 зав. К$лецкой губернии, а въ Радомской губ. не было ни одного 
такого аппарата. 

Контроль за производствомъ работъ состоитъ въ постоянномъ наблю- 
дени со стороны контролеровъ за правильностью производства винокурения, 
съ записью хода работъ въ особыя заведенныя для этой ц$ли тетради. Незави- 
симо оть сего, техникомъ и контролерами производились на нЪкоторыхъ за- 
водахъ сахарометрическля наблюден1я, результаты коихъ вносились въ 
особыя вЪфдомости. 

Случаевъ уклонен1я отъ нормальнаго хода работъ на заводахъ въ от- 
четномъ перюдЪ вообще не было замЪчено; только на одномъ изъ заводовъ 
Радомской губерни, на которомъ бражка каждаго квасильнаго чана разд$- 
ляется для перекурки на 4 накладки, накладки эти, изъ опасен1я заливовъ 
фильтра и засоренй лютровки, дфлались неполными, вел$дстве чего отъ 
каждаго квасильнаго чана образовался остатокъ, который дня черезъ 2 или 
3 даваль матерлалъ для одной накладки; поэтому выходы спирта, будучи 
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довольно однообразными два—три дня, на четвертый повышались, а затЪуъ 
опять падали. Хотя подобное отступлене и не причиняло никакого ущерба 
казнф, но такъ какъ производство сгонокъ означеннымъ способомъ отнимало 
у акцизнаго надзора возможность правильнаго сужденя о ход винокурения, 
то указанное отстуилене было прекращено, & заводчикъ привлеченъ къ от- 
вфтетвенности. 

Контрольные снаряды и принадлежности къ нимъ находились, вообще, 
ВЪ исправности и содержались въ надлежащей чистот6 и опрятности, только 
въ весьма немногихъ снарядахъ замбчалаеь помятость распредЪлительной 
коробки, а иногда и течь изъ нея; изъ повреждений же частей снарядовъ 
встрЬчалиеь: выбоины въ ободЬ ведущаго колеса отъ шариковъ, углублевшя 
въ верхней поверхности и иногда размягчене поплавка, сбитость рубцовъ 
стрфлки, потертость оси ролика эксцентрика, изработанность гнЪздъ яблочка 
и загрязнене чернымъ осадкомъ; поврежденя эти не оказывали, однако, 
виян!я на вБрность учета снарядомъ. Во время бездЬйствя заводовъ кон- 
трольные снаряды хранились въ собранномъ видЪ на постаментахъ. (См. 
Труды Технич. Ком. Т. И, стр. 237). 

Сличене показаний контрольныхъ снарядовъ съ дЪйствительными вы- 
ходами спирта производилось тфмъ же порядкомъ, какъ и въ предшество- 
вавшемъ перюдЪ, а премъ суточныхъ сливовъ — посредетвомъ измБрен1я вы- 
хода намбткою и испытан!я крЪфиости спиртомЪромъ. Спиртопремники изм$- 
ряются ежегодно передъ началомъ винокуреня, тогда же повфряются и на- 
мВтки. Въ случаяхъ сомнЪшя или какого либо недоразумЬшя весь сливъ 
принимается на мфру казеннымъ ведромъ. 

Въ отношеви осмотра и обезпеченя перегонныхъ апиаратовъ въ от- 
четномъ пемодЪ соблюдались т же порядокъ и пуемы, какъ и въ предше- 
ствовавшемъ пер1одЪ. 


24) Восточная Сибирь '). 


Въ течене перода 18*/эо гг. въ Восточной Сибири, а именно: въ гу- 
бершяхъ Иркутской и Енисейской и въ Забайкальской области, находилось 
въ дЬйстви, какь и въ предшествовавшемъ перюдЪ, 20 винокуренныхъ за- 
водовъ, изъ коихъ 7 въ Иркутской губ., 11 въ Енисейской губ. и 3 въ За- 
байкальской области. Никакихъ усовершенствованй въ аппаратахъ и спосо- 
бахъ производства работь на заводахъ не произошло. 

Мате}малами для винокурешя служили, какъ и въ предъидущемъ пе- 
рюдЪ, исключительно хлфбные принасы—главнымъ образомъ рожь въ видЪ 
муки и сухой СОлЛОДЪ, ТАкже по преимуществу ржаной; нфкоторые же заводы 
производили винокуреше совершенно безъ солода и даже не имфли пом$- 
щеня для его приготовлен1я; несмотря, однако, на это, выходы спирта изъ 
пуда припасовъ почти не уступали выходамъ его на другихъ заводахъ. 
Подготовка припасовтъь велась въ отчетномъ перод$ совершенно также, какъ 
и въ перюдъ 1888/в9 гг., только на двухъ заводахъ зерно передъ размоломъ 


1) Изъ отчета младшаго техника г. Холодова. 
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нфеколько просушивалось и сортировалось, съ потерей до 10% въ вЪе%, 
отчего на этихъ заводахъ и получались н$сколько больше выходы спирта, 
нежели на остальныхъ заводахъ. ВмЪст$ съ названными матералами пере- 
курено было н$которое количество овсяной, ячменной и пшеничной муки. 
Но такъ какъ овесъ подвергался размолу безъ просушки и безъ отд$лен!я 
шелухи и употреблялся въ заторъ въ количеств оть Из до 2 общаго ко- 
личества припасовъ, то посл детнемъ такой прибавки было, съ одной сто- 
роны, н$которое понижен!е выходовъ спирта изъ пуда припасовъ, а съ дру- 
гой— крайнее засорене перегонныхъ аппаратовъ и значительные осадки 
грязи въ фильтрахъ и премныхъ цилиндрахъ контрольныхъ снарядовъ, въ 
квасильныхъ же чанахъ получался такой толстый слой коры, что наглядное 
наблюден!е за брожен!емъ затора дЪфлалось невозможнымъ. 

Колебания въ выходахъ спирта по отдЪльнымъ заводамъ были въ отчетномъ 
пер!од$ еще значительн$е, нежели въ предшествовавшемъ, въ общемъ же сред- 
немъ вывод$ по всЪмъ заводамъ составляли 40,849/о изъ пуда припасовъ. Средняя 
Ерфиость сгопяемаго спирта изм$нялась на различныхъ заводахъ въ пред$- 
лахъ между 18,98%/о до 93,15%/о, въ общемъ же среднемъ вывод по всЗмъ 
заводамъ была 84,15°%/о (вместо 87,5%°/о въ предъидущемъ пер!од%). Наиболь- 
шей крЪфпости спиртъ при наименьшихъ колебан1яхъ посл дней получался на 
аппарат Коффея, а зат$мъ на завод съ аппаратомъ Бельмйской системы. 

Топливомъ на заводахъ служили, какъ и въ предшествовавпиие перюды, 
исключительно дрова, но расходъ ихъ на ведро спирта (вслфдсте хищни- 
ческаго истребленйя лЪса) совершенно ненормаленъ и колеблется для раз- 
личныхъ заводовъ оть з до 3/4 погонной сажени 12-ти вершковыхъ дровъ 
на ведро безводнаго спирта. 

У заводчиковъ явилось стремлен!е къ зам$н$ кубовыхъ перегонныхъ 
аппаратовъ Пистор1уса, дфйствовавшихъ въ отчетномъ пер1од$ на 20 заво- 
дахъ, аппаратами непрерывно-дЗйствующими, и впослфдетни предположено 
установить таке же аппараты (исключительно системы Мюллера и Фугель- 
занга) на нфсколькихъ заводахъ. Несмотря, однако, на большее удобство 
сгонки на непрерывно - дЪйствующихъ аппаратахъ, при большей, вмЪет$ съ 
тБмъ, крфиости получаемаго спирта, для заводовъ Восточной Сибири при 
большихъ размфрахъ затора и холодильниковъ предпочтительнЪе, по мнЪн!ю 
техника, деревянные перегонные аппараты Пистор!уса съ ректификацонной 
колонной— въ виду крайней простоты этихъ аппаратовъ и лучшаго знаком- 
ства съ ними м$фетныхъ винокуровъ; кромЪ того, сказанные аппараты удобнЪе 
какъ въ отношен!и наблюден!я, такъ и наложеня и сохранности обезпечений. 

Въ контрол за производствомъ винокурен!я на заводахъ произошло 
нЪкоторое улучшене въ томъ отношен!и, что, кром$ взвЪшиван1я заторныхъ 
припасовъ акцизными надемотрщиками и контролерами, производились са- 
харометрическя наблюден1я какъ винокурами, такъ и н$фкоторыми лицами 
акцизнаго надзора. Но результаты таковыхъ наблюденй, полученные техни- 
комъ, на столько разпились отъ дЪйствительныхъ выходовъ спирта, что не 
представлялось возможности придать имъ какое либо значен!е. Завис$ло это, 
по мнфню техника, отчасти оть слишкомъ значительной густоты бражекъ, 
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а съ другой—и оть большаго содержашя въ нихъ шелухи при употребле- 
ни въ заторы овса; кромЪ того, самые сахарометры, употреблявшеся при 
наблюденяхъ, были неудовлетворительны. 

На большей части дБйствовавшихъ въ перюдъ 18*9 00 гг. заводовъ кон-  Состояме кон- 
трольные снаряды находились въ довольно удовлетворительномъ состояни Дов в и 
и дЬйствовали достаточно правильно. Особенно частой порчЪ подвергались  палленностей и 
створчатыя желфзныя ширмы снарядовъ, расходивштяся въ угловыхъ шарнь- нимъ. 
ерахъ—отъ недостаточно осторожнаго надфвашя, точно также подвергались 
порч5 и головные тарировочные винты, велфдетве стачивашя варЪзки, чмЪ 
затрудняется свободное ихъ движене. Друг!я неисправности и повреждения 
(большею частью, однако, незначительныя) заключались въ избитости конца 
указательной струфлки, въ н\которомъ размягчени поплавковъ и сходЪ 
съ нихъ полуды, потертости ободьевъ ведущихъ колесъь и нк. др. Въ 
отношени щеточныхъ тормазовъ, техникъ замфчаеть, что установка иИхъ 
не всегда умбетна и достигаеть цфли только при сухомъ пом цеши и на 
заводахъ съ не очень значительной выкуркой спирта; въ сыромъ же пом$- 
щеши и при значительной работ контрольнаго снаряда, щетки скоро за- 
грязняютея и производятъ слишкомъ сильное затормаживанше, послфдетнемъ 
чего являются неправильныя показаня снаряда. 

Уклоненй въ показашяхъ снарядовъ при дЪйстни ихъ на заводахъ Случайности съ 
въ отчетвомъ перюдЪ не было, если не считать таковыми а, 
показаня контрольнаго снаряда на одномъ изъ заводовъ [ округа, происхо- р и Пока. 
дивиия не оть какихъ либо недостатковъ въ снаряд, & исключительно отъЪ зав1яхъ. 
высокой температуры, при которой производилась сгонка,—что обнаружилось 
при векрытм снаряда, въ премномъ цилиндр котораго максимальный тер- 
мометрь показывалъ 32° Р., а указательная стрЪфлка при соприкосновени 
со шкалой уклонялась на три зубца ниже ири всфхъ гирькахъ. При тща- 
тельномъ же осмотрф и испытании снаряда никакихъ поврежденй въ немъ 
не обнаружено и въ перестановкЪ эксцентрика не представлялось надобности. 

Для сличешя показаний контрольныхъ снарядовъ съ дЪйствительными Сличене пока- 
выходами спирта и для према сливовъ спирта, а равно для храненёя кон- и снарядов", 
трольныхъ снарядовъ во время бездЪйствя заводовъ, въ отчетномъ перюдЪ съ дЬйствитель- 
примЪфнялись тв же способы и порядокъ, какъ и въ предшествовавшемъ !). ными выходами 

При осмотрЪ обезпечешй перегонныхъ апиаратовъ и заводской посуды спирта и иремъ 
‚главное внимане обращается на ТЪ части перегоннаго аппарата, изъ кото- Сливовъ; храневе 
рыхъ съ усифхомъ можеть быть сдфланъ отводъ спирта или паровъ его, КОЗТРОЗЬНыхЪсна- 
сообразно чеху так1я части и обезпечиваютси значительно тщательнЪе дру- але о, 
гихъ частей аппарата. Такя обезпечен1я состоять изъ металлическихъ и довъ. 
деревянныхъ чехловъ и наложешя пломбъ разныхъ оттисковъ со строгимъ Осмотръ ваво- 
соблюдешехъ при семъ указан, изложенныхъ въ журналахъ Техническаго ДовЪ и обезпече- 
Комитета. Почти на всЪхъ заводахъ Восточной Сибири обезнеченя пере- а 
гонныхЪ апиаратовъь доведены до полнаго однообразия. | 


1) См. «Труды Техническаго Комитета», Томъ Ш, стр. 240. 
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Ш, Способы работь и важнфИция усовершенствован!я на 
сахарныхъ заводахъ въ перодъ 18%» гг. 


Въ перюодъ сахаровареня 188/э° гг. въ Росчи переработка свекловицы 
и добыване изъ нея сахара производились на 185 свеклосахарныхъ и на 
35 свеклосахарно-рафинадныхъ заводахъ; самостоятельныхъ же песочно- 
рафинадныхъ заводовъ было въ дфйстви 17; кромЪ того, дЪйствовалъ одинъ 
заводъ паточно- рафинадный —Житинсюй (Волынской губ.), добывающий сахаръ 
изъ свеклосахарной патоки (мелассы) посредствомъ стронщана и рафинирую- 
ий его совмфстно съ покупными песками. 


Способы добыва- По способамъ сокодобывашя изъ свекловицы, дЪйствовави!е въ отчет- 
ня сока изъ све- номъ пер!одф заводы распредфлались по губерн!ямъ, сравнительно съ пред- 
ва, шествующимъ перюодомъ, сл6дующимъ образомъ: 

Перюдъ 1889—90 г. Перюдъ 1888—89 г. 
ово изиетьзжоеннинонни отозиситничииииенит житие рарииииижижижиижаинини итал линии шили жиезистить. 
| Заводы прессовые. Заводы прессовые. 
Завилы диФУ- Бызъ вымоч- ь внмочкой Заводы ли Безъ вымоч- (Съ вымочкой 
ГУБЕРНИИ. ВЫ: ки жома жома. о оННЫЕе ки жома. жома. 
Число Число Число Число Число Число Число Число Число Число Число Чнело Число Число 
зазо- диффу- заво- прес- заво- прес- вымочин. заво- диффу- заво- прес- заво- прес- вымочн. 
довъ. зоровъ. довъ. совъ.  довъ. совъ. цидиндр. довъ. зоровъ. довъ. совЪъ.  довъ. совъ. цилиндр. 
Юго-западныя: 
Бессарабская . 1 и = мые 2 Г с сы м ыы 
Волынская .. 11 150 — — — = 10 140 — — > И 
Клевская... 61 781 — — 2х. 0. ФЕ 170 ри ыы ее 
Подольская... 43 565 — — 4 53 — Ре 
Итого. . 116 1.507 — — = — — 15 1503 -— ев —ы: ааа ты 
Центральных: 
Воронежская . 6 65 — —  — — 5 55 — — ЗЫ? а гы 
Екатеринославская 1 12 — — — — 1 12 -— — Ее. ды = 
Курская. ... 12 186 — — 1 1 4 12 175 — — 2 4 11 
Орловская... — — 1 2 5 бы И ] О ча — 
Полтавская .. 2 22 — — — — — 2 22 — О БЫ 
Самарская. .. 2 21 — — — — 9 ча ИВ 2 р 
Тамбовская .. 3 33 — = 4: 45: Ее. 3 а. р 
Тульская... 1 22 — — 1 6 8 1 9 — Е 1 6 8 
Харьковская.. 22 283 1 $ — — 22 980 1 3 — — — 
Черниговская . 9 96 — 9 5 15 9 96 — — 2 12 
Итого... 58 740 2 5 4 12 957 58 728 2 5 5 15 31 
Цар. Польскаго: 
Варшавская. . 19 247 — — — — — 19 241 — = 5. сы ри 
Калишская .. 5 62 — — — — 5 62 — Е а =, 
АЗлецкая. .. 2 20 — — — — 2 950 = ее ге — 
Ломжинская. . 2 22 — — 2 9: ыы Зы м На 
Люблинская. . 3 30 — — 1 1 6 3 30 — — 1 1 6 
Петроковская . 2 22 — — — 2: (99: = = вы. в 
Плоцкая. ... 3 33 — — — — — 3 36 — ее за. к ее 
Радомская. .. 2 22 — — — — — 222 еее 28: Е = 
СВдлецкая. .. 1 Т.. == Е. г” соды 111 — нЕ г сы Е 
Итого. . 39 474 — — 1 1 6 39 472 — — 1 1 6 
Всего ... 213 2721 2 5 5 13 33 2122703 2 5 6 16 37 


— 299 — 


Изъ этой таблицы видно, что въ отчетномъь перюдЪ 213 лиффузюн- 
ныхь заводовъ съ 2,21 диффузорами (общею емкостью въ 371,621,38 ведра) 
составляли 96,3°о всего числа дЬйствовавшихъ заводовъ, между тЬмЪъ какЪ 
въ перюдъ 135% гг. изъ 220 заводовъ диффузей работало только 212, 
т. е. 96,41“ ,, при 2,103 дифрузорахъ, общею емкостью въ 365,509,06 ведра. 
Слфдовательно, въ перюдъ 15% 0 гг. увеличилось какъ число диффузюн- 
ныхъ заводовъ (съ 212 на 213, или на 0,59%’), такъ и число дифрузоровъ 
(на 18, или на 0,705), причемь повысилась и общая емкость диффузюн- 
ныхъ батарей на 6,112,32 ведра, или на 1,7%/о, средняя же емкость одного 
диЧчрузора въ отчетномъ перюдБ возросла до 136,57 ведра. противъ 135,22 
ведра перюда 155%. гг. Благодаря увеличеню емкости диффузоровъ дости- 
галось нфеколько лучшее извлечеше сока изъ свекловицы и, висеть съ тЪмъ, 
меньшее разжижене послБдняго, а слфдовательно и нЪкоторое сокращение 
расхода на топливо при выпарк5. 

Далфе, та же таблица показываетъ, что гидравлическими прессами въ 
отчетномъ перюдВ работало всего 3,2%’о общаго числа всеЪхъ дЪйствовав- 
шихъ заводовъ, & именно только 7, т. е. на 1 заводъ менфе, нежели въ 
предшегтвовавшемь перод$. При этомъ одними прессами безъ послЪдующей 
вымочки жома дфиствовало всего 2 завода съ 5 прессами, на остальныхъ же 
5 заводахъ съ 13 прессами выходивший изъ прессовъ жомъ подвергался 
вымочкЬ но способу Гр. Бобринскаго, для чего на означенныхъ заводахъ 
имблось 33 вымочныхъ цилиндра. 

Что касаетея количества свекловицы, переработанной въ отчетномъ 
пер1одЪ на дифрузюнныхъ и прессовыхъ заводахъ, то на первыхъ— количе- 
ство это составляло 26.255,141,62 берковца (т. е. среднимъ числомъ по 
123.263,58 берковца на заводъ, вмЪето 130,033.81 берковца, приходившихся 
въ пер!одъ 158%/° гг.), тогда какъ 7 прессовыми заводами было перерабо- 
тано только 448,084,1 берковца или, среднимъ чиеломъ, по 64,012 берковцевъ 
на заводъ, противъ 59,957,2 берковцевъ въ перюдъ 135°/э гг. Такимъ обра- 
зомъ, въ отчетномъ перюдф средняя годовая производительность диффу- 
зюннаго завода превышала производительность завода прессоваго почти въ 
1,9 раза, общее же годовое производство всфхъ диффузюонныхъ заводовъ, по 
количеству переработанной свекловицы, превосходило годовое производство 
заводовъ прессовыхъ въ 08,6 раза. 

Переходя къ раземотрён!ю сдфланныхъ въ отчетномъ перод$ на нЪко- 
торыхъ заводахъ нововведешй и измфненй, прежде всего слЪдуетъ зам$- 
тить, что они были произведены на 158 заводахъ, причемъ всБ перестройки, 
измфнен1я и нововведеня ихфли цфлью, главнымь образомъ, удешевлеше 
стоимости выработки сахара, при помощи усиленмя производительности за- 
водовъ, улучшеня и упрощеня заводскихъ работъ, а также уменьшешя по- 
терь сахара при производствЪф и увеличения выхода его изъ свекловицы. 

Выше было уже замфчено, что число дЪйствовавшихъ диффузонныхъ 
заводовъ въ отчетномъ пер1одЪ увеличилось, а прессовыхъ уменьшилось на 
одинъ; свеклосахарно-рафинадныхъ заводовъ работало также однимъ болфе, 
такъ какъ на Григоровскомъ заводЪ, Клевской губернш, открыло дЪйстве 
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вновь устроенное рафинадное отдфленше для выдЪлки на азятсюе (преимуще- 
ственно на персидсвй) рынки, такъ называемаго „марсельскаго“ малоголов- 
чатаго (7-ми фунтоваго) рафинада. ЗатЪмъ, важнЪйция измфнен!я заключа- 
лись во введен!и сепаращи Стеффена на заводахъ Гутянскомъ, Харьковской 
губерн!и, и Новотаволжанскомъ, Курской губерн!и; въ ремонтировкВ двухъ, 
возобновившихъ свое дЪйстве, заводовъ—Збручекаго, Волынской губернии, и 
Нижне-Кисляйскаго, Воронежской губернии; въ устройств на заводахъ Каль- 
никскомъ, Клевекой губерни, вовой бурачной и известковой, на Больше- 
Грибановскомъ, Тамбовской губернши, новой пробфлочной и на Свфсскомъ, 
Черниговской губерни, новой фильтръ-прессной. Другя перемны въ аппа- 
ратахъ и техническихъ премахъ, какъ и въ предшествовавше пер!оды, со- 
стояли въ зам$н$ малыхъ свеклорфзокъ большими, старыхъ — новЪфйшими, 
преимущественно системы Расмуса, дающими лучшую стружку, облегчающую 
диффундирован!е сока. Для диффузи, за исключенемъ Устьянскаго завода, 
Подольской губерни, гдЪ изъято изъ употребленя 10 диффузоровъ системы 
Амброжевича общей емкостью 59,3 ведра, число и емкость диффузоровъ за- 
водами вообще увеличены, а на н$которыхъ введена диффузя по способу 
Туркевича, дающему н$которую экономю въ производств. Съ цфлью этой 
же экономи, особенно на тфхъ заводахъ, гдф, по мфстнымь условямъ, за- 
труднительно получать хорошую и чистую стружку, введена была механиче- 
ская фильтрашя сырого диффузоннаго сока, удаляющая изъ него мезгу, 
ч$мъ облегчается сатуращя. Съ другой стороны, въ видахъ сокращеня рас- 
ходовъ на костяной уголь, заводы стремились замнить его механическимъ 
фильтрован!емъ какъ сока, такъ и сиропа, причемъ предпочитались фильтры 
Касаловскаго и Прокша и фильтръ-прессы съ выщелачиванемъ, преимуще- 
ственно Кроога, Денэ и Данека. Для той же цБли увеличивались числомъ и 
разм$рами дефекацонно-сатурацонные котлы, на нфкоторыхъ заводахъ по 
системЪ Зигерта, — ч$мъ достигалась экономя въ расход животнаго угля 
до 70°/,, на иныхъ же заводахъ употреблене угля устранялось вовсе, осо- 
бенно тамъ, гдЪ приходилось перерабатывать свекловицу хорошаго качества. 
Кром того, ставились центрофуги для сахара съ большею производитель- 
ностью, усиливалась уваривательная способность вакуумовъ для патоки и 
утфеля, съ увеличенемъ, вмфет$ съ тфмъ, резервуаровъ для первой и поста- 
новкою холодильниковъ для втораго; вводились вновь пробфлки Феска, умень- 
шающия потерю сахара, съ выгребомъ его въ дно и автоматической передачей 
на сушилки. Ручную работу, для сокращен1я расходовъ на наемъ рабочихъ, 
заводы старались замфнять вездЪ, гд$ можно, автоматическою, вводя съ этой 
цЪлью разныя механичесыя приспособлетя, какъ-то: водяные транспортеры 
для доставки свеклы изъ бурачной на заводъ, разные механическ!е подъемы 
и насосы и рельсовые пути для передвижения грузовъ. 

Что касается выпарныхъ аппаратовъ, то они, подобно тому, какъ и въ 
предшествовавшемъ пер1одЪ, перед$лывались изъ аппаратовъ простаго и двой- 
наго дЪйствя въ аппараты тройнаго, четвернаго и пятернаго дЪйствя, съ 
увеличенемъ при этомъ и нагр$вательной ихъ поверхности добавкою но- 
выхъ или увеличенемъ прежнихъ корпусовъ. Такъ, на 8 заводахъ въ суще- 
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ствующихъ выпарпыхъ аппаратахъ увеличена поверхность нагрфва, а на 34 
заводахъ добавлено 28 корпусовъ. Вообще, въ отчетномъ перодВ выпарныхъ 
аппаратовъ для сгущения сока на всфхъ 220 дЬйствовавшихъ свеклосахар- 
ныхъ заводахъ было 352 о 1,241 корпусахъ и 44 циркуляторахъ, съ 
общею поверхностью нагрфва въ 1.327.246,4 квадр. фут., тогда какъ па 220 
заводахъ предшествовавшаго перюда ихфлось 367 выпарныхъ аппаратовъ о 
1,213 кориусахъ и 43 пиркуляторахъ съ общею поверхностью нагрЪфва въ 
].219,124,7 квадр. футовъ. 

Паровая сила на заводахъ значительно увеличена, причемъ большин- 
ство паровиковъ старыхъ системъ или сняты, или передфланы, а на 10 за- 
водахъ добавлены новые паровики и притомъ боле производительные, пре- 
имущественно батарейные и трубчатые. Чиело паровыхъ машинъ также 
увеличено, & малосильныя машины на многихъ заводахъ замфнены болфе 
сильныхи съ новфйшими парораспредЪлителяхи. Въ совокупности паровая 
енла свеклосахарныхъ заводовъ въ отчетномъ перюдЪ выражалась 1,997 паро- 
виками разныхъ систехъ въ 112,715 силъ и 2,570 паровыми машинами въ 
33,520 силъ,—что, по сравнению съ соотвфтственною силою заводовъ въ пред- 
шествовавшемъ перюдЪ (а именно 2,004 паровика въ 110,442,75 силъь и 
2,485 паровыхъ машинъ въ 31,803,8 силъ) составляетъ увеличене въ паро- 
образователяхъ на 2,212,25 силъ, а въ паровыхъ двигателяхъ на 1,116,2 силъ. 
Кром того, добавлено еще нЪеколько динамо-электрическихъ мащинъ, такъ 
какъ въ отчетномъ пертодВ электрическое освфщене введено на 8 заводахъ. 
Такъ какъ на 30 заводахъ электрическое освЪфщен!е существовало уже ра- 
нфе, то оказывается, что это освфщене примфнялось въ отчетномъ пер1одЪ 
на 38 свеклосахарныхъ и свеклосахарно-рафинадныхъ заводахъ. 

Для извлечен!я сахара изъ свекловичной патоки въ отчетномъ перод 
прихфнялись четыре способа: осмозироване, элющя (способъ Манури), сепа- 
ращя (способъ Стеффена) и обработка стронщаномъ. 

Посредствомъ осмозированя сахаръ извлекался на 8 заводахъ Импери 
(Геормевскомъ и Дерюгинекомъ Курской губ., Нижне-Кисляйскомъ—Воро- 
нежской губ., Орловецкомъ— Мевской губ., Кременчугскомъ— Волынской губ., 
Низовскомъ и Мало-Исторопскомъ— Харьковской губ. и Веприкскомъ—Пол- 
тавской губ.), съ 102 осмозными аппаратами различныхъ системъ, и на 24 
заводахъ Царства Польскаго, съ 193 аппаратами. 

Элющонный способъ Манури примфнялея въ отчетномъ пер1одЪ, какъ 
и въ предшествовавшемъ, только на 3-хъ заводахъ: Балаклеевскомъ и На- 
бутовскомъ, Кевской губерши, и Юзефовскомъ, Варшавской губерни. На 
Балаклеевскомъ заводЪ было обработано 54,261 пудъ патоки, съ содержа- 
немъ, въ среднемъ, 49,51°/о сахара при доброкачеств. 61,5%/о, а на Набутов- 
скомъ— 67,310 пуд., съ содержашемъ 49,29/0 сахара при доброкачеств. 60,9%/о, 
причемъ потеря спирта опредЪлилась на первомъ заводЪ въ 0,525, а на вто- 
ромъ— въ 0,5° па пудъ патоки. Сравнительно съ соотвфтственной потерею 
спирта въ предшествовавшемъ перюдЪ, на Балаклеевскомъ заводЪ измфнен!я 
не произошло, & на Набутовскомъ заводЪ оказалось увеличение на 0,149. За всЪ 
шесть перюдовъ дЪйствя правиль 30 Марта 1584 г. о безакцизномъ отпускЪ 
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спирта на элющюонные заводы переработано патоки: на Балаклеевскомъ за- 
вод 422,386 пуд., а на Набутовскомъ—506,785 пуд., общая же утрата спирта 
опредЗлилась: на первомъ заводЪ въ 232,787,370, а на второмъ въ 241,534,59°; 
слЪдовательно, потеря его на 1 пудъ патоки составляла на Балаклеевскомъ 
заводЪ 0,551°, а на Набутовскомъ—0,476°. 

На Юзефовскомъ заводф, Варшавской губерни, съ 17 Сентября по 4 Де- 
кабря 1889 г. обработано было, совместно съ сокодобыван!емъ изъ свекло- 
вицы, 60,719,01 пуда патоки, съ содержанемъ сахара 57,91%/о при доброкачеств. 
70,71°/0 и утрачено при этомъ безводнаго спирта 37,108.6°, т. е. на одинъ 
пудъ патоки 0,611°, тогда какъ въ предшествовавшемъ пертодЪ потеря эта 
выразилась 0,5849, т. е. на 0,027 меньше. За вс$ перюды дЪфйстая упомя- 
нутыхъ правилъ 30 Марта 1884 г. на Юзефовскомъ завод было обработано 
707,186 пуд. патоки и утрачено спирта 405,922,599, что составляетъ, въ об- 
щемъ, на одинъ пудъ патоки 0,573°. 

По способу сепаращи Стеффена обработка патоки производилась въ 
отчетномъ пертодЪ на шести заводахъ: Марьинскомъ —Кевской губернии, Тро- 
стянецкомъ— Харьковской губерни, Земетчинскомъ — Тамбовской губереи, Бо- 
ринскомъ— Воронежской губернии, Новотаволжанскомъ—Курской губернии и Гу- 
тянскомъ— Харьковской губерн!и. На первыхъ двухъ заводахъ способъ этоть 
прим$няется съ перода 1888/7 гг., на Земетчинскомъ заводф онъ введент, 
въ перюдъ 1887/в гг., на Боринскомъ въ 188% гг., а на посл$днихъ двуху 
заводахъ— въ отчетномъ пертодЗ. Въ перодъ 1833/эо гг. означеннымъ спосо- 
бомъ обработано патоки: 

Количество  Содержаше Доброкаче- 


въ пудахъ. сахара. ствевность. 
На Марьинскомъ завод . . 156,471 48,9 %/о 61,8 % 
ь‚ Тростянецкомъ . . 88,202 54,6 „ 68,6 „ 
‚ Земетчинскомъ . .. 85,538 1 4555, 62,3 . 
ь„ Боринскомъ ь„ .. 43,530 42,97 „ 68,26 „ 
„ Новотаволжанском",, .. 91/735 45,1 „ 58,8 „ 
„ Гутянскомъ „ .. 655,206 49,67 „ 65,84 ,, 


Единственнымъ заводомъ, производившимъ въ отчетномъ пер1одЪ извле- 
чене сахара изъ патоки при помощи стронщана, былъ, какъ и въ предше- 
ствовавшемъ перюдЪ, упомянутый выше Житинсюй паточно-рафинадный за- 
водъ Волынской губ., на которомъ за весь перюдъ 188/90 гг. было перера- 
ботано 494,612 пуда черной патоки, совмфетно съ 162,436 пуд. покупныхъ 
песковъ. Въ черной паток$ заключалось 50,7°/о сахара и 27,1°/о не сахара, 
что соотвЗтствуеть 64,61°/ доброкачественности. Взвфшено и учтено по 
1 Сентября 1890 года 376.815,3 пуд. рафинада, 116,4 пуд. бФлаго сахар- 
наго песка, & выпущено съ завода, вмфстф съ остаткомъ отъ предъидущаго 
пер!ода, 400,546,3 пуд. рафинада и 116,4 пуд. рафинадной патоки; осталось же 
къ указанному сроку: учтенныхъ покупныхъ песковъ 13,876,6 пуд. и рафинада 


') Въ томъ числ$ во время сокодобыван1я 67,178 пуд. и во время переварки 
18,354 пуд. 
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7,3251 пуд., а неучтенныхъ: рафинада 2,550 пуд., бЪлаго песка 448 пуд. и не- 
окончательно выдфланныхъ продуктовъ— желтаго сахара 13 пуд. (9,1 пуд. 
бЪлаго сахара и 3,9 пуд. патоки) и различныхъь утфелей 73,908 пуд., изъ 
каковыхъ продуктовъ предполагался выходъ въ 20,202,9 пуд. бЪлаго сахара 
и 53,051 пуд. патоки и 6,4325 пуд. рафинадной патоки. На основани 
этихъ данныхъ и принимая вЪ разсчеть поступивиие въ переработку въ 
отчетномъ перодЬ неучтенные остатки сахарныхъ пролуктовъ отъ перюда 
155*,° гг., а именно 2,150 пуд. рафинада, 80 пуд. бЪлаго сахарнаго песка 
и 153,966 пуд. низшихъ и неокончательно выдфланныхъ продуктовъ (желтаго 
сахара и различныхъ утфелей), съ предполагавшимея выходомъ изъ НихъЪ 
26,405 пуд. благо сахара, выходъ рафинада изъ одной патоки (принимая 
выходъ его изъ благо сахара въ 100°%°) можно опредфлить приблизи- 
тельно въ 42,2% %. 

Въ отчетномъ перод$ на сахарныхъ заводахъ употреблялись на топ- 
ливо: дрова, каменный уголь, лигнитъ (бурый уголь), нефтяные остатки и 
торфъ. Но преобладающимь топливомъ, какъ и въ предшествовавшемъ пе- 
рюдф, продолжали служить дрова. Сравнительную выгодность разнаго рода 
топлива по отношеню къ дровамъ можно опредЪлить, иринявъ въ сообра- 
жен!е, что кубическая сажень дровъ равняется 120 пуд. донецкаго, 135 нуд. 
домбровскаго, 140—200 пуд. разнаго мТЪстнаго каменнаго угля, 460—500 пуд. 
лигнита, 360—500 пуд. торфа и 50—60 пуд. нефтяныхъь остатковъ. 

Свфдфшя о потреблеюми топлива на сахарныхъ заводахъ иуфютея за 
перохъ 18/0 гг. лишь по губершямъ Юевской, Черниговской и Самар- 
ской. Но этимъ свфдБшямъ оказывается, что въ №евекой губернии, въ кото- 
рой дЬйствовало въ отчетномъ перодЪ 61 свеклосахарныхъ завода, или 27,200 
всего ихъ числа въ Росси, расходъ тоилива представлялъ по отдфльнымъ за- 
водамъ большое разнообразе. Тогда какъ на однихъ заводахъ топливо упо- 
треблялось въ количествЪ на 1,000 берковцевъ свекловицы менфе 11 куб. саж. 
дровъ, въ другихъ оно доходило до 20 куб. саж. Стоимость топлива дости- 
гала максимальныхъ предфловь на ТЬхъ заводахъ, которые, находясь Въ 
разстоями 70—80 верстъ отъ ближайшей станщи желфзной дороги, постав- 
лены въ необходимость употреблять каменный уголь, причемъ плата за про- 
возъ угля равна тройной его стоимости на мфетЪ. Съ открытемъ Уманьской 
желЬзной дороги число такихъ заводовъ сократится, но и для заводовъ, стоя- 
щихъ въ недалекомъ разстояши отъ желфзной дороги, каменный уголь, вел д- 
стве высокаго прювознаго тарифа, обходится около 20 коп. за пудъ, при 
цнЪ его на мЪфетЪ въ 6—71/2 коп. за пудъ. Между тЬмъ съ истощенемть 
лфеовъ число заводовъ съ угольнымъ отопленемъ ежегодно возрастаетъ. Такъ, 
изъ 61 завода дЪйствовавшихъ въ отчетномъ перюодЪ, исключительно дро- 
вами отапливалось 37 заводовъ (противъ 47 предъидущаго перюда), 
дровами и углемъ 17 заводовъ (противъ 13), а однимъ только углемъ т 
заводовъ (противъ 4). Сообразно этому, количество употребленныхъ дровтъ 
сократилось съ 105,643 до 56,045 куб. саж. или на 18°/, тогда 
какъ потреблене каменнаго угля увеличилось: привознаго (донецкаго 
и домбровскаго) съ 2.124,632 до 2.837,504 пуд., или на 33°/о, и мЬст- 
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наго лигнита съ 528,399 до 583,398 пуд., или на 10%. По перевод 
вфса угля на дрова, всего топлива израсходовано въ отчетномъ перодз 
109,655 куб. саж. дровъ; слфдовательно, на 1,000 берков. свекловицы (въ 
10 пуд.) употреблено 14,4 куб. саж. дровъ, менфе противъ предъидущаго 
пер1ода на 0,9 куб. саж. Сбережене въ топливЪ достигнуто на заводахъ по- 
средствомъ улучшен въ пользовани прямымъ и оборотнымъ паромъ, въ 
отбиран!и меньнгаго количества диффузоннаго сока и въ механической филь- 
траци соковъ и сироповъ, сократившей потреблене животнаго угля, а вмфетЪ 
съ тБмъ и топлива на его обжогъ. Т$мъ не менфе стоимость топлива на 
1 пудъ бЪлаго сахара въ отчетномъ перюд$ возрасла съ 32,6 коп. до 40,1 коп., 
что объясняется возвышенемъ продажныхъ цфиъ. на дрова и значительнымъ 
понижен!емъ выхода, сахара. ДЪйствительная средняя стоимость топлива на пе- 
реработку 1 берковца въ 10 пуд.—35,3 коп. почти не изм$нилась сравнительно 
съ перюдомъ 1883/, гг., но такъ какъ выходъ бЪфлаго сахара съ берковца 
свекловицы въ отчетномъ пер1од$ былъ 35,2 ф., а въ предъидущемъ 43,2 ф., 
то стоимость топлива на 1 пудъ б$лаго сахара возрасла въ отчетномъ пе- 
р1од$ до 40,1 коп. Въ продажныхъ цфнахъ топлива произошло изм$нен!е 
ВЪ ТОМЪ, ЧТО средняя цфна дровъ возвысилась съ 23 руб. до 24 р. 50 коп. 
за кубическую сажень, велфдетне влляюя закона о лфсоохранени. Средняя - 
цфна донецкаго угля съ доставкой на заводъ не изм$нилась, составляя 29 коп. 
за пудъ, домбровскаго же возвысилась съ 19 к. до 22 к.; тёмъ не менфе, 
несмотря на меньшую доброкачественность домбровскаго угля, потреблеше 
его, по объяснен!ю заводоуправленйй, возрастаетъ благодаря большей исправ- 
ности въ исполнен!и требован!й на доставку. 

Въ Черниговской губернии преимущественнымъ матер1аломъ для топ- 
лива служили, попрежнему, дрова; на двухъ же заводахъ, расположенныхъ въ 
безлЁсныхъ мЪстностяхъ, употреблялись, кромЪ дровъ, каменный уголь и торфъ. 
Стоимость куб. саж. дровъ для заводовъ, расположенныхъ въ лфеныхъ мЪФст- 
ностяхъ губерни, обходилась оть 6 до 12 руб., а для двухъ заводовъ, на- 
ходящихся въ южной части губерн!и, отъь 221з до 26 руб. Каменный уголь 
доставлялея съ донецкихъ копей, по цфнЪ отъ 221/2 до 26 к. за пудъ. Торфъ 
мЪстной разработки обходился отъ 6 до 8 руб. за куб. саж. 

Въ Самарской губерни Тимашевскй и Богатовсмй заводы прим$няли 
какъ топливо, по прежнему нефтяные остатки, причемъ на Тимашевскомъ 
завод, вслЪдетве увеличения суточной переработки свекловицы и улучшен!я 
способа отоплен1я котловъ, потреблене нефти (ио разсчету ва количество 
переработанной свекловицы) уменьшилось; на пудъ сахарнаго песка въ 
отчетномъ пер!одЪ употреблено нефти—на Тимашевскомъ завод 1,57 пуда, 
а на Богатовскомъ— 1,34 пуда; на пудъ же рафинада пошло на Тимашевскомъ 
завод 1,46 пуда, а на Богатовекомъ — 1,47 пуда. 

Такъ какъ вопросъ о топлив имфеть для свеклосахарныхъ заво- 
довъ жизненное значен!е, то изыскан!е средствъ и способовъ къ уменьшеню 
расхода топлива служило, по прежнему, предметомъ постоянныхъ заботъ за- 
водской администращи, съ каковою цфлью обращалось особое внимаше на 
цфлесообразное устройство топокъ подъ паровиками и на сгущеве соковъ и 
сироповъ въ выпарныхъ аппаратахъ. 
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